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Ides ‘qudaciam , VIR EXCEL 
-PENTISSIME, aut fi mavis inter-: 
pretari libertatem, shominum pere- 
| orino- 
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grinorum, qui apud TE, ut Ana- 
~ charfis olim apudSolonem, Virum 
Sapientifliimum, patriam efle fuam 
exiftimant, nec tamen, ut Barbarus 
~ ille minime barbarus, ad Te veni- 
unt fingull, verum agmine facto ac- 
cedunt, & facrarium Tuum irrum- 
punt. Greci iftifunt homines, mira 
_-fimplicitate, bonarem tamen. illi 
litterarum artiumque promicondi, 
non minus antiquitate, quam inge- 
nio & eruditione commendabiles, 
neque adeo tibi ignoti. Hiab Am- 
pliffimo Nomine Tuo, quod fuis ex 
parte obfoletis nominibus* novam 
lucem conantur conciliare, hanc fu- 
am caufam apud tanta equitate Ju- 
_dicem, tanta benignitate Virum, fa 

we | cile 


. gle yel excufabunt, vel ora rion 7 
Ego autem peregrinus & tpic,licet.._ 
i aliquot jain annis Reipubl hujus,. | 
quam moderaris , civis, quod pres - 
ris fubfecivis a. me in ftudioforum — 
tffus, elucubratum:, offerre at dedi+ 
eare, ilumque veterem dotctiffmd-_ 
rum Grecorum Senatum ad Te al: 
promteac facile caufam dixero.Cum - 
enim vox communis civium, fama- 
que non inficianda, jampridem in - 
Te celebret ac veneretur rectum 
ilumactenacempropofiti animum, 
& nulla inferiorem trepidatione, 
nullis cedentem corruptionibus in- 
tegritatem: pratérea ingularem ju- 
» ek oS RG ris 


ead | 
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ris rerumque civilium, Patriz maxi- 
me, peritiam, prudentiamque, & in 
__ rebus gerendis induftriamac dexte- 
ritatem : ego peculiariter Tuum in 
litteras amorem, egregiamque hu- — 
manitatem Tuam, & predicandam — 

mihi, &fimul inftar certiffimi preefi- 
diimihifuturamefle exiftimavi,quo 
fretus {perare poflem,hanc liberta- 
temmeam non prorfusimprobatum 
aleir.. Nihil igitur addo preter | 
Votum, quod pro falute Tua me-: 
cum nuncupant univerfi, quiReip- 
noftre bene cupiunt. Deus ter Opt. 
Max. Te publice domique felicem: 
{vet quam diutiffime ! . Scripfi 
Hamburgi, Nonis Aprilibus, Anni. 
Chrifti clo Io ccV. i 
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neo. 
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literarum ftu- 





-' ° (Camprimis’ dedi operant; wt-feripcorum untiverforam.Grecos 
gam non Ecclefiafticorum , quotquot ex is, qui ante captam a Turcis- 
“CPolin vixere, in lucem editi fant, noticia tibi conftaret : quanquem 
-Ecclefiafticos quoque fo loco ftriatim tus fum , gualecanque 
obfervationum fpicilegium daturus ampliffimas mefies preftan- 
tium Virorum, Labbei, Cavei & Elie du Pinii. Quantum potui di- 
ligencer conftitui fingulorum fcriptorum ztacem, & que de illis ex- 
ta funt,, vel retuli ipfe, vel  quibus prelixius pertractata fuerunt, 
indicavi. Scripta deinde recenfui diftin&e, atque edica qui-. 
dem pre ceteris:, tum etiam fi que in Bibliothecis abdita delitefcune, - 
denique deperdita, quorum vel folos titulos, vel exigua fragmenta 
reliqua nobis fecit tempus. - Circa editiones haud. infima laboris mei 
cara verfata eft , ut quam /pleniffimam & accuratiffimam earum hifto- _ 
zie tibi exhiberem, non ¢ Catalogis undique & ofcitanter corrafam, 
fed quantum fieri povuit infpectis & evolutis libris ipfis & haud negli- 
genter confideratis contextam ac concinnatem. Fateortamen, hacin 
parte me nondum in omnibus potuiffe mihi ipfi fatisfacere , itaquegra- 
Gas sChurus fum ci, qui vel omiffa a me, vel etiam pofitano- 
Spo de XC) tayerie 
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PRAFATIO. 3 


Tertias liber fimilicer 4 Platone decurret ad tempora Augufti. Imp. 
_ fub quo natus eft Servator nofter JESUS CHRISTUS. In hoc 
Hiftoriam Criticam verfionum Grecarum & hibrorum Apocryphorum 
Antiqui foederis , alraque offeretur tibi notitia Philofophorum tonico- 
rum, Peripateticorum , alizrumque fectarum Alphabetica, qualem fe- 
éte Pythagoricz tibi exhibui Libro IL. capite13. Mufici rem & Aftrolo- 
gi, Geometre, Scriptores rei militaris. Epigrammavaris Poéte. Liber 
quarins ab Augufto pergetad Conftentint M. tempora, tn quo oceur- 
rent facri inprimis fcriptores Novi Teftamenti, tum Judzi Philoac Jo- 
' fephus, atque inter plures alios Geographt, Grammatici ac Rhetores 
magno numero, & Hiftoria Lexicorum Grecorum longe, quam olim & 
me edita fuit, plenior. Liber guintas Hiftoriam Grecorum fertptorum 
perfequetur 4 Conftantmo M. ad captam usque 2 Turcis CPolin , five 
_ ad feculum medium XV. Inhoc Eroticis fcriptoribus & Chronologis 
& Byzantine conditoribus hiftorie, & plerisque aliss Chriftianis erit 
locus. Poftremus fucurus eft liber fxt2s, }Cros, Medicos, Chemicos 
& Geoponicos complexus , cum notitia Scriptorum Grecoram quo. 
rundim Anonymorum vel fuppofrrorum , & recenfione collectionum 
variarum, quibus plures fcrsptores Grecos vel eorum fragmenta junétim 
ediderunt visi dott. Hunc libram atque adeo totam Bibliothecam 
- Claudet triplex Appendix, cujus pars prima continebit perahpomena & 
emendenda quedam , fecunda Fabulam Chronologicam {eriptoram , & ter- 
tia Indicems plerum & accuratum in univerfos fex hbros, mferta fuo fub- 
inde loco notitia quam plurimorum fcriptorumdeperditorum, quorum 
mentionem in ipfo libro facere pretermufi, oe 
Hec univerfi operis ceconomia eft , cogitatione pridem mecum 
precepts » quod magnam Ket partem jam ame elaboratum, utrum per- 
ereetiam, & quod facere proxime ftudeo, ad umbilicum perducere 
valzcurus fim, in DEI eft manibus, Vite noftre Arbitri, cujus benigni- 
tati pro concefla hactenus vita ac valetudine gratum obfequium liben- 
ter debeo. : : : 
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INDEX CAPITUM - 
Libri Primi. 


te Nallum exflare firiptorem Gracum Homero antiquiorem. Catalogas firiptec 
yum, qui ante Homerum fuiffe feruntur. p. to 

a De Amiphione, Ammane, Anthe, Arilino, Antipatre Acanthio, Arifiea Precon- 
nefio, Abari, Asbolo, Afclepio & Avomede Mycenae & fcriptia borum nominé 
sributie. p.6. 

3. De Chirone & firiptis ad eum relatis. BMarcellé Sideta carmen de pifcibus y quod 
a MSto codice infcribitur ode vetpan Gy weer i ing Duo 9 cmenAatie , Cum 
latina verfiowe, p. ti. 

4. De Corinno, Creaphylo, Daphne, Dardano & feriptis fub corum nomine landatica 
p. 22. 

S- De Darete, Demodaco & Dittye, & feriptic, qua fsb borum nomine jactate funt vel 
etiamnum exflant. p. 26. | 

6. De Drymone, Epimenide Cretenfi , Euclo, Eumolpo, Helena, Helene & Hercule, 
P+ 35; 

7. DeHermete Trismegifio & de Pamandro, qui ili adfcribitur , Variarumque edstio- 
num inter fe collatio, p. 46. 

3. De Afclepio Hermerts. p. 55. 

g. De Hermetis fatromathematicis, Curanidibu 1S & allie Scriptis Aftrologicis atqua 
Phyficis Hermeti infiriptis. p. 59. 

30, De feriptie Chemicis relatis ad Hermerem , tabula Smaragdina, aliisque, p. 66. 

a. De firiptis Hermeticis, qua interciderunt, p. 72. 

32. De inventis, qaa apud veteres ad Hermetem Trismegifium referuntur, p. go. 

13. De Hefiods atate , & de Horo, tug de Horapolline ejusque Hicroghyphicit. 8.89. 
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20. Orphei inventa , & dogma Orphicuns de pluribus orbibue babicabilibus, p. 129. 
21. De Palephate axisoyv fcriptore, p. 136. 


2a, De aliis firiproribus dxisav mirabilium , Anonyme &c, tum de Abydens feri- 
” prove bifloria Affjriace, p. 141. 
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dixerunt, p. 177. 
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ja. De Sibyliinorum librorum , quales bodie explant, editionibus, verfionibus , argu. 
mento & de dogmatic, qua in illit continentur. p.198. 
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Rhapfadis Fc. p 
gj» De Homeri Scholiafiis, insergretibus & Metapbraftis. genie qui 
| tivel BS, cums de Poéra verfenibue , edisionibus , argomnentis , 8 
_ 2, Sicisque in Homeram valgatis, P- 284.. 
+ ‘Elenthas Alphabeticus Scriptorum in Schéliis ad Howttrain iver 
ab Hornejo vulgatis , in Eupathii Coxtmentariis, & ju fi belts’ . 
. 5us allegatorum. p. 302. 
5. De Commentariis in Homerum, variisque feriptis cums nb qechewd 
METER. Ps 330 
| é. Dé smsigena Hompri dotirina & apud 5 peteres ‘setleritate, ry 4% 
9. De imeitatione Homerica, De Parodiis, Homerocentris, Para a 
meram , ac denigue de Homeri Zoilis ac detrattoribus. p. 352. 
§. De Hefiods Afcrai atate, firiptis editis ac deperditis, corumagne, qua Ct 7: 
_, tionibus atgue interpretibus, tum index Scriptorum, qui in Gracis fiboliis ale 
gantur. p. 369. 
9, De Efopo & aliis feviptoribus fabularam. p.390. 
to. De Epiftolis que ad Phalaridem veferuntur, ac de alis Epifolarum. Gracaram 
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feriptoribus. p. 4.06. 

11, De Theognide, Phocylide , alisque fententiarum ferigtaribue ac callaBoribu. 
P: 439- 

ta. De Pythagoras & feriptis ci tributis , fombolisgus, Empedeclis fpbara, ? preeg 
& latine. p. 455. 


13, Notitia Pythagorcorum p. 490. e Pythagorearum P: 524. ordine Alphabet 
Pythagorcorumaue edita fragmenta, p. $29. 
te De Zalence , Charonda , Zamolxi, Lycurgo, Dracone, Selone, alisque Legum- 
oe, o Ps $30 
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15. De Pindari feriptis edicis gc deperdisis » edstorumaue editionibus atque interpre. 
tibus, Catalogus feriptorum in Schojiis ad Pisdaram allegatorum, Et ne- 
titia aliorum Lyricorum Gracoruss, rorumque Pofmatum, quorum pleraque 

| SuterCiderUBt. D. 550. 

1§ De The/pide & Hfchylo Tragicis , Tragediisque fchyli editis ac deperditis, 
editarum interpretibue & editionjhus, & Catalogus Leriptoram é in Scholes ad 
fi f{chylum allegatoram. p- 609. 

v7. ‘De Sopbocle ejuque Tragediis editis ac deperditis , editarumaue interprevibua 
sf edisionibus » FF Catalogus ferigtorum in utrisque ad cum fcbolis allegatoe 
rum. p. 619. 

1B. De Exripide atque illus Tragediis editis ac deperditis , editarum interpretibue 
. & .editionibus , S Catalogus {criptorum in Schobis ad Euripidem aligatorum. 
_P- 6396 

‘1g. Motitia Tragicorum Grecorum , qui interciderunt, corumque Tragadiarugs, dim - 
gcfie ordine Alphabeti. p. 662, : 

20. De Herodoto ejusque suterpretibus atque editiomibus. p. 695. 

ai. De Ariflophane eusque Comediis editis ac deperditis , editarumque intergretie 
ry bus & editionibus, & Catalogue [criptorym in {cholis ad Anifaphanem a 
| “legatorym. p+ 7%, 

2. Notisia Comicorum Grecorum, qui intersiderunt , eornmaque Comadiarum , , die 
gcfa ordine Alphabeti. p. 736, 

33. De Philofopbis plerisque ante Socratem, tim de Socrate, Cebere & alsis Soiree 
ticés , itemque Eleaticss Philofopbis. p. 793. 

#4 De Hippocrgte & ejus feriptis , editionibusque atque interpretibus, Epifiola 
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flonum Hippocratis Syriacarum & Arabicarum peti poteft ad Hippocratem 
emendandum. p. 840, | 

af. De Thucydide & Crefia. » . $66, 

af. De Decems Oratoribns Atticis, corum. ovationibuc editis at deperditis Cite 
yumque megan & sditionibua, p. 88 i 
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LIBER I. 
DE SCRIPTORIBUS, 


qvi ante Homerum fuifle 
feruntur. 


CAPUT I. 


Nullum potma Gracums extat Homeri poématis antiguins, Towns de qvovis [erie 
plore. 1, Toinow Pherecydis © Heracliti,rz, MUSARUM titulus etiam 
datus feriptis profariis. Heracliti plures 3. Antiquifimi quos novimus Hifloe 
rici & Philofophi Greci, Homero juniores, 4, —Sexti Empirici & Ciceronis 
argumenta qvibus oftendunt Grecos ante Homerum pottas exftitiffe, $, Ste 
ptuaginta nomina fcriptorum Grecorum qui ante Homerum fuife apud varios 
autlores feruntur, de qvibus deinceps agendum, 6, 








J. 
y Nter Gracos{eriptores nullum antiqviusmonumentumad: 
in Gye perveniffe HOMERO, certum eft atqveexploratum. 
Oy Idem jam olim de fuis cemporibus fai funt veteres, non 
q Jofephusmodo Judaus, & {criptores Chriftiani, fedGrz- 
2 ciipfi, ex qvibus Sextus Empiricus I. Adverfas Mathe- 
maticos pag. 41. moinped, edgy maeotnten WMV EIS nag 715 Oungs ater 
ji 


2 HOMERUS SCRIPTORUM = Lib. Lal. | 
Ubi woinpa* fas eft interpretari non tantum de carmine , fed {cripto 
qvovis , uti xamtxs pro qvolibet fcriptore five auCtore libri cujuscunqve 
_ occurrit apud Theodofium Alexandrinum in Scholiis ineditis ad Dionyfi- 
um Thracem. | 

Il. Eodem fenfa Maximus Tyrius sx Euply tiv wolnew infpice- 
re jubet Diff 29. b.e. Pherecydis librum , .qvi profa {cripfit : & Epiphanius 
Hearefi XXVI. num 2, Evangelium perfeCtionis a Gnofticis jattatum vocat 
modo ssinua modo-sesjreuse. Pionyfins Halic. Epift. ad Pompejpam pag. 
KO-. dg Herodoto agens & Thucydide, xahas we, Inqvit, ajrwromores. 
auPorepas 3 yap dy agua Fomwes avtac Atyoy.: Et Tatianus, f. 
143. Heracliti Ephefii ** xoigow, & €. {criptum five opus commemorat, 
non poéma; inter tot enim Heracliti fragmenta, qvz a veteribus ex ope- 
re illus a& Ovesws adducuntur, nihil fe offert, qvod fit verfibus adttri- 
&um , ut demonftravi infra lib. IL cap. XXIII. §. 4. neqve germanos effe 
crediderim qvos Heracliti ac Democfitt verfus -de vita Funeana in codice 
Regis Chriftianifimi 2216. exftare refest Philippus Labbeus Bibl. nov. MSS.. 
-pag.134. Fefellit tamen Tatianus perperam intelleCtusSuidam, ut Hera- 
. Clitum multa wounds {cripfiffe fingeret, & Lilium Gyraldum, ut Poétis 
Wlumannumeraret. : - 

EIT. Neqve aliud evincit argumentum > qvo nuperus Tatiani 
editor, Clariffimus Wilhelmus Worthus , manifeftum effe putat Hera- 
clitum carmine fcripfiffe, qvia nempe opus ejus MUSAS dictas effe te- 
ftetur Laértius. IX. 12. Qs enim nefcit, Herodoti, Bionis Rhetoris, Au- 
relii Opilit & Cephalionis Gergethu fcripta, & novem Afchinis Epifto- 
las Mufarum nomine *** appellatas, nec magis tamen verfibus {criptas 
fuiffe, qvam novem capita qvz ad iram compeftendam , veluti totidem 
dona Mufarum, mente reponere jubet M. Antoninus XI. 18. Fuit fane 
Heraclitus qvidam Poéta, cujus meminit Strabo lib. XIV. pag. 656. Sed 
is Callimachi zqvalis, & patria Halicarnaflenfis, adeoqve ab Ephefio 
Heraclito non minus diverfus qvam Heraclitus Peripateticus , cous 

cripta 

* Suidas ait, Sofitheum fcriphile romuara xaTaroyaon , pro gvo Cl. Voflius lib. de 

natura & conftitut. Pottice p. 11. legit, 497 wommara ney xaTadoya ony. Sed 
vwulgatam fcripturam recte tuetur Colomefius ad Gyraldum p. 378. 

#* Evaprius lib. I. cap. 15. de Ifidoro Pelufiota: § xAe@s éueu xara TH Wolyrw, 

gva loco male qvidam concludunt Ifidorum feriptis carminibus magnam fibi glo- 

riam comiparafle. Rettius Valefus: cujus, wt poctico ferbo utar, latifama eff gle- 


ria. 
©F* Vide Voffium lib.I. de Hift. Grae, ¢. 3. & qvee viri doéti ad Lacrtium IV. §8, & Sueton. 
Cc. 6. de Grammmaticis, . | 
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{cripta refert Plutarchus adverfus Colotem T, 2. Opp. pag.:1215. vel Hera- 
‘clitus, Theophrafti Acharnenfis pater, qvi memoratur in veteri infcriptio- 
ne apud Humfredum Prideaux part. 2. marmorum Oxon. pag. 302. vel He- 
raclitus deniqve Grammaticus, de cujus libello rsp: axicaw & aliis {criptis 
infra cap. XXII. fum dicturus. | | 
IV. Czterum, qvemadmodum apud Gracos Poémata pri- 
us edita fuiffe conftat qvam cuyypabas five {cripta Profaria, ut prater 
alios docet idem Strabo libro primo , pag. 18. * -multo minus Sexti 
temporibus exftabant libri foluto fermone Grzco exarati, qvi Homeri 
setatem excederent ; nam & hiftoricl, qvorum {cripta perdita memo- 
rantur-antiqviffim: Cadmus Milefius, Acufilaus Argivus, Archilochus | 
Archetimus, Theagenes Rheginus , Arifteas Proconnefius , Hecatzus 
Miulefius , Pherecydes Lerius five Athenienfis , Charon ** Lampface= 
nus & Hellanicus Lesbius, & cyyus opus ztatem tulit veterrimus ex 
lis qvi exftant Gracis hiftoricis Herodotus , & Philofophorum deniqve, 
qv unqvam profa oratione Grzca aliqvid in literas miferunt antiqvif- 
imi Pherecydes Syrius, preceptor Pythagorz, & Anaximander, fed 
de qvorum fcriptis nullum nobis reftat, univerfi Homero fuere juni- 
ores, ut oftenfum Voffio_libro & capite primo operis praftantiffimi de 
Hiftoricis Grzcis. 
V._ Addit tamen mox Sextus, ex ipfius Homeri poématis appa- 
were, qvod & ante ipfum & illius ztate plures poéte fuerint, de qvo ego 
fane non dubito , neqve eo elegantiz & artis in poéfi procedere potuiffe 
contendo, fi clarifimum illud ingenium, qvod vifum Veilejo eft, nemi- 
nem qvem imitaretur habuiffet. Locus qvem Sextus ex Homero pro~ 
ducit, hic eft oduce, a, verf 351. _ 
Tiv yap aodiy wcrdcvemmdeso avSoamo — 
His axsevticas vewraty auDireAnray. 
Simile argumentum nef€tit Cicero in Bruto: Nee dubstari debety in? 
qvit , gvin fuerint ante Homerum Poéte , quod ex eis carminibus intellige 
poteft , que apud illum & in Pheacum © in procorum epulis canuntur, Non 
poteft tamten ex his probari, poémata Greca ante Homerum literis 
mandata & ad pofteros transmiffa fuifle , fed duntaxat decantata vo- 
A2 ce, 
* Ifidorus Hip, lib. I. Originumcap. 37. Omnia enim prius Berfibus condebantur, profa 
autem flucdium ferobignit. Ante adorum Cicero; spud Gracos antiqbSifimum ¢ doth oft 

genus Poitarum, 
~ ** Apud Dionyf, Halicarnall, Epift, ad Pompejura pag. 128. XYaigevG@» male exculum pro 

xagavOr, 
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ce ,’ pennde uti apud veteres Germanos ac Getas carmina antiqva; 
qvz Tacitus in libro de moribus prifcz gentis noftrz', ac Jornandes cap. 4. 
& 5: de rebus Geticis celebrat. Forte primus Homerus dignus habitus 
eft, cujus poémata fcnpto a Gracis exciperentur , & pofteris traderen- 
tur: certe primus fuit Grecorum, cujus Carmina ultimam ztatem ferrent. 
Primus etiam fortaffis, qvi integrum corpus poématis Heroici conderet, 
qvo fenfir reine newixyy ab Homexo repertam accipio apud Athanafium 
libro I. contra gentes pag. 20. | 
- VI... Multos nihtlominus * cum idem Sextus eodem loco; 
tum alii autores veteres commemorant , a qvorum {criptis Homerum 
gtate vinci fama apud Gracos fuerit. Qvare operz pretium me fattu- 
mum effe duxi , fi anteqvam de Homero & aliis {Criptoribus Gracis dicere 
aggrederer, fingulos illos ordine Alphabeti commemoraverim, & 
de {criptis fub eorum nomine vel olim ja¢tatis, vel hodi embu- 
‘Jantibus collegi, hoc libro fuccinéte fuertm complexus. mina ** 
idem fcriptorum ante Homericorum, vel qvi ante Homerum vixif 
e apud varios auctores, veré an falfo, feruntir, bac LXX. amplius 
mihi occurrerunt: 
. AMPHION Thebanus. 
AMUS, five AMMON, Platoni THAMUS. 
ANTHES Boeotius. 
ANTIPATER Acanthius. 
ARCTINUS Milefius. 


ARISTEAS Proconnefius ABARIS Hyperboreus. 
ASBOLUS Centaurus. | | > 

* ASCLEPIUS £gyptius. | co 
AUTOMEDES Mycenzus. CADMUS. 


* CHIRON Pelethronius.. | -_ 
CREOPHILUS Samus, 
DAPHNE Tirefiz filia. 
DARDA- 
* Omitto Inicriptiones veteres verfibus conceptas , & Homesi atate antiqviores , qvales apud 

Thebas Bocotias in templo Apollinis Ufmenii literis Cadmeis {criptas vidifle fe narrat He- 
rodotus lib. V. c ¢9. Verfus item Jambicos, qvos pomo infcriptos Achilli, Peda- 
fam Moneniam urbem munitam Trojanorum obfidenti, & jam re infecta difcef- 
furo, virgo qvadam ecjus qvam patrie amantior mififfe fertur, apud Veterem Scho- 
liaften in Iliad. § non procul ab initio, & Euftathium p. 476. Epitaphium 
. .  Eevthalionis apud eundem. Scholiaften Iliad. @. v. 319- Epitaphium Idomenci apud 
Diodorum Sic. lib. V. pag. 239. | 
*° Qvibus afterifcum oullum additum vides , fab coram nomine nihil hodic exflat. 
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DARDANUS Magus. 
DARES Phrygius. 
DEMGDOCUS Corcyrzus, 
DICTYS Cretenfis. 
DRYMON. 

EPIMENIDES Cretenfis. 
EUCLUS Cyprius. 
EUMOLPUS Athenienfis. 
HANNO Carthaginienfis. 


‘HELENA Mufz: Athenienfis Filia. 


HELLEN Demalionis F. 
HERCULES. 


HERMES. TRISMEGISTUS. 


HESIODUS. 
HORUS gyptius. 
HOSTANES Magus. 


“HYSTASPES  JAMBE. IMUTHE. 
ISATIS five ISIS. a . 


LINUS Thebanus. 
MELAMPUS Amythaonis F. 
MELISANDER ° Milefius. 
MOCHUS Sidontus. 


-MUSEUS Athentenfis. NESTOR. 


OLEN Lyctus. 
OLYMPI duo. 
ORACULA. 
ORIBANTIUS Troezenius. 
ORPHEUS Thrax. OSIRIS. 
PALZPHATUS Athenienfis, 
PALAMEDES Argivus. 
PAMPHUS Athenienfis. 
PARIS Troyjanus. | 
PHAENNO Eprrotica. all 
PHANOTHEA. 
PHANTASIA Memphitis. 
PHEMIUS Ithacenfis. 
PHEMONOE Cumana. 
PHILAMMON Delphicus. 

A 3 
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PIERUS Lini F. . | 
PISANDER Camirzts. “i 
PITTHEUS Troezentus. PRIAMUS. 
PROMETHEUS, 
PRONAPIDES Athenitenfis. 
SANCHONIATHON Beryttus. 
SARPEDON Lyciz Rex. 

_* SIBYLLA. 

SIDON Ponti filia. 

SISYPHUS Cous. 

SYAGRUS. 

TERPANDER Lesbius. 

THALES Cretenfis. 

THAMYRIS Thrax. 

THEMIS Fatidica. 

THYMOETES. TIRESIAS. 

ZOROASTER. . | 


oe 





CAPUT IL . 


De Amphione. 1. Amune five Thamune. 2, Anthe. 3, Arilion. 4. Ane 
tipatro Acanthio. § De Avifiea Proconefio fcviptore carminums Arimafpes 
orum.6. DeAbari, obiter.7, De Asbolo.3, <Asclepius. 9, dotomedes 
Mycenaus, 10, 

I, 


MPHION Thebanus a Tatiano f. 173. refertuar inter fcri< 
ptores Homero antiqviores, fed alii de ejus fcriptis tacent, 
Muficam Amphionis artem celebraffe contenti. Vide Ludo- . 
vicum Vivem ad Auguftini lib. XVIII de C. D cap. 13. Hy- 
mnos Amphionis celebrat Philoftratus in Hippodromi vita 

lib. II de Sophift. pag. 613. | NeQgnulli ut Julianus apud Suidam in 
AuPiev non Mufices tantum Lydiorumqve modulorum , fed & lyrz 
inventorem faciunt : Lyricum vocat Joh, Malalas pag.¢7. Syncellus 
“pag. 156. & 158. A plerisqve, ut Tzetza, Chil 1. hift, 13. Amphi- 
on traditur lapides canendo movifle, edoétus a Mercurio, a qyo ly- 
ram feptem nervis inftructam acceperit, Qvod vera Clementi Alex. 


mio, 


- 
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initio protreptici , dicitur Mufices ope Thebas ) muro cinxiffe, hoc 
ab Horatio in arte, (**) & allis refertur ad fingularem ejus fapien- 
tiam, qva cives collegerit & in officio continuerit, ab Albrico ad eloqven- 
tlam, qva civibus fparfim degentibus fvaferit, ut in unum coeuntes civita- 
tem meenibus cingerent. Amphionis diftum ad qvod refpicit Plato in 
Gorgia, illuftrat Guilelmus Canterus Nov. Le€t. lib. VII. cap. 28. Altus 
fuit Ampbion Thepienfis, cuyus librum fecundum megi 72 éy EAsxan Msoaé laus 

dat Athenzus lib. XIV. pag. 629. | 
II. Zoroaftri & Hermeti adjungit, qvin imo przponit AMU- 
NEM qvendam Hgyptium Synefiusin Dione pag. $1. s pay axirde 
posta vmds euporoncayjag exeiony tay Puyis ray “nay » av Apus, 3 Zope 
ctsons, # Eeuyc, 7 Avron@s. De eodem Amune dixerat paulo ante pag. 
48. O wii@» Auss o Alyun]Ge wx serpy ar’ txewe seeslar VOL LATOM, 
Petavius qvidem in notis demonftrat fe exiftimaffe , qvod Synefio fermo 
fit de Amune five Amunte Monacho, de qvo prxter Socratem , Sozome- 
num ac Suidam meminit in hiftoria Laufo infcripta Palladius, Epifcopus 
Afponenfis. Addit etiam, hoc {tholion repertum in ora Codicis Medi- 
CEL: Egopser8 twos curv, th avayxaia ra yeauperra, En’ es 0 vite Eppwray, 
Ths regeeia Yyoaupatav; To dé ux éLevoer, aR Exgwe Yerlaw yeauparan, ave} 
78, 8x Expicate auToC Yedupart, aR amebyvare TeTHS KiDey yeaupae | 
Taw, owes # weyEerOr suruyaray v8, ie TH THE vE Evdeay evTeUtEV smaVOgS 
Javray, At enim longe veriffima mihi videtur fententia Cotelerii T. 3. 
Monumentorum Ecclefie Grece pag. 564. arbitrantis a Synefio intelligi 
Amunem qvendam #gyptium fapientem vetuftifimum , Hermetis Trisme- 
pu zqvalem. Ab hoc fortaffis Amune {cripta Ammsvéwy memorata Eule- 
io lib. . preparat. Evangelice cap. IX. & Apocrypha Aupsvéav yeap~ 
pate Philoni Byblio apud eundem lib. X. cap. 14. | Qvanqvam ex 
Reinefii fententia pag. 97. Variar. Le€t. Apasvees ditti fune facerdo- 
tes Egyptiorum. Sed & hi tpfi fortaffis ab antiqvo lo Amune nomen | 
habuerunt, qvi in Platonis Phedro dicitus THAMUS. Eundem fane 
hunc effe de qvo apud Synefium fermo eft, res ipfa declarat. Refert 
enim Plato Theutum tum alia preclara tam inventum literarum tan- 
qvam memoriz & fapientiz eximium inftrumentum Thamuni Agypti 
Regi commendantem, hoc ab eo mliffe refponfiim: @ teynxerate Oevd, 
GAG» ev renéiv duveros ra rs TEXVNG, BING dE xpivey Ti’ EXEL polpay PAa- 
ns ve Hoy WPsAciags Tois mERBor yenDay. Hg VOY OU Marthe dy ypappatey. 
oF 
(*) Thebas muro cinétas ab Amphione, memorat poft Homerum aliosqve Hyginus fab. 
69. ubi & nomina feptem portarum a totidem filiabus Amphionis appellatarum, Vide 

ibi notas Thomz Miunkeri. 
C**) vy. 394. feq. adde Macrobium I. 3. in fornn. 
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di turcay ruvdvriov smres 4 divavrey, TH]o yao tav patdvrew Anbav ety ev pom 
yous wapibes uvipng dpedytyria -- wx By uipers aN amopmoees ( obli- 
pionis, ita legendum , non umouvicews ) Papyexoy supes. copiac dé T0ig pe~ 
Gurais dokav dx arndeav wogiles. Thamus hic Agyptius memoratut 
etiam a Philoftrato & aliis. Czterum aPhilippo Cluverio in Germania 
antiqva pag. 195. preter rem confunditur cum Protoplatto Adamo, uti 
& przftancffimo Huetio pag. 119. demonftrat cum Moyfe: reétius Coe- 
lius Rhodiginus lib. XXII. Antiqvar. lect. c. 15. eum cum 4mmone eun- 
dem facit, lllo, utexifimo, ad qvem {cripfiffe fercur Mercurius Trisme- 
giftus , de qvo infra fuo loco. Sane Plutarchus de Ifide & Ofiride pag. 
354. auctor eft, nomen Amun, qvod Jovi qvidam proprium effe affir- 
marunt, producto vocabulo Ammonem 4Gracis appellari. De fignifi- 
catione ejusdem nominis confulendus preter Plutarchum Jamblichus h- 
bro de myfteriis Agyptiorum fect. VIIL cap. Ul. Qvxe vero de Tha- 
mufo ( nefcio an eodem ) five Rege five Pfeudopropheta , * ejusqve 
lan€tu apud Agyptios Zabiosqve olim recepto difputantur ab interpreti- 
us dottis ad Ezechiel. VIII. 14. a Joh. Seldeno fyntagm. 2. de Diis Syris, 
Jo. Marshamo in.Chronico Canone , Hermanno Witflio in Egyptacis, 
Athanafio Kirchero Tomo I. Oedipi, aJohanne Braunio in fingularibus 
differtationibus libro IV. fele€torum facrorum, ea tanqvam abhoc loco ali- 
ena lubens prztereo. Memoratur & Thamus qvidam junior Agyptius 
apud Plutarchum de Oraculorum defectu pag 419. qvi mortem magni Pa- 
nis imperante Tiberio renunciavit. ~ 
il. ANTHES Lini zqvalis (Paufaniz lib. IX. pag. 763. ArPay) 
ex Anthedone Boeotiz urbe , cujus mentio apud Homerum, Iliad. B, 
¥v. §18-hymnos (non Senvess ut habet Gyraldus {cripfiffe traditur a Plu- 
tarcho libro deMufica, pag. 1132. qvi hochaufiffe fe ait ex Heraclidis Pon- 
ticl cwaywyn weows. Vide & Stephanum in AvSava, ubi ex Philoftes 
phano refert, Anthen Neptuni filium a Cleomene Leonidz fratre ine 
terfeCtum excoriatumqve, & in ejus corio perfcripta oracula.. Allegatur 
Anthes, alius, ut opinor, ab eodem Stephano in Avuxagvacoos & Harpo- 
cratione in Aris. 
| IV. De Palladio agens Dionyfius Halicarnaffeus antiqviffimuna 
teftem citare fe ait, ARCTINUM Poétam. Marcsuta]@ db ap 
pag lous, wontas APKTINOZ, lib. I. Antiqv. Rom. pag. 55. ex qvi- 
cus verbis Martinus Delrio in adverfariis ad Senecz Troadem pag. 233. 
colligit hunc Arctinum ante Homeri tempora res Trojanas (pate. 
Sed 


* Vide Maimonidem in More Neyodiim partelIL cap, 29. p. 426. edit, Buxtorfi, 
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Sed Dionyfii mens eft; nullum fe f{cire antiqviorem Auctorém qvi de Pale 


Iadio commemoraverit , qvippe de quo ne yeu qvidem exftatapud Home- 
rum. Et Jo. Tzetzes Chil. XIIL v. 642. aluiqve {criptores fide digniores, 
ut Artemon Clazomenius in libro de Homero apud Svidam in Apxri@e 
(ita-etiam diferte legit MStus Dionyfii codex, non agati@-, tefte Theo- 
doro Rycqvio indiff’ de primis Italiz colonis pag. 4.40.) hunc Poétam Ho- 
meri difcipulum fuiffe teftantur. Confer Allatium lib. de Patria Home- 
ri cap. IV. pag. 67. fq. Voffium de Poétis Gracis pag. 10. & Salmafinm ad Soli- 
num pag. 599. edit. Traje&t. qvi perperam {cribit & ipfe, Arétinum omnium 
Poetarum antiquifimum a Dionyfio Hal. habitum fuiffe. Scripferat 
Arétinus ifte Milefius AsS:zida five de rebus Memnonis Ethiopis , qvi 
auxilium tulit Trojanis: & illi * xégow five excidium, ut refert Eufebrus 
in Chronico ad A. MCCL. ubi vide Jof' Scaligeri notas pag. 72. asSsomrks 
went Agxrivov tov MiAnotov Memoratur etiam in veteri tabula Iliaca 4 Raph, 
Fabretto illuftrata. Nefcio an idem fit Arétinus qvem Corinthium vo- 
cat Athenzus lib. I. pag. 22. & cui Titanomachiam a4 qvibusdam tributant 
docet lib, VIL pag.277. qvam alii tribueruntEumeloCorinthio. Recentior 
certe fit oportet Arctinus Poéta cuyus verfus nonnullos Grecos de Jambo 
adducit Diomedes lib. IIL pag. 473. edit. Putichu. Meminit Arétini veteri 
etiam Cyrillus I. contra Julian. pag. 12. 

V. ANTIPATRUM praterea Acanthivm iis qvi ante Homerum 
bellum Trojanum literis mandaverunt accenfet Rycqvius pag. 431. Photi- 
um auctorem allegans. Sed nihil tale apud Photium legas. En tibi 
ejus verba cod. CXC. Avtinate@ de Onow 8 AxavtiGe Adzyra w20 Ouse 
ex yearbarra tHy IAiada, pvipova ‘yevecdtay sxtoeG@e. Nihil aliud dicir 
qvam Antipatrum de Darete qvi ante Homerum {cripfit aliqva memoriz 
prodidiffe , non ipfum Homero antiqviorem fuiffe. Conter Euftathium 
ad Odyflez A. pag. 453. 

VI. Inter briptores ante Homerum 4 Tatiano refertur etiam 
ARISTEAS ** five sriftews, PROCONNESIUS, {criptor carminum Ari- 
maspeorum. Hoc rut poéma Epicum, tribus libris conftans de belle 
Arimafporum , gentis Scythice five Hyperborez cum gryphibus auri 
cuftodibus. Senos Verfus ex illo opere producit Dionyfius Longinus lib. 
oe ues pag. 82. edit. Jac. Toll. Alios tex, Tzetzes Chil. Vil. v. 688. 
feqv. qvem vide fis etiam Chiliad. Il. Huftor. sc. Meminerunt ejusdem 

B poe- 


* Mii meorl cripfit etiam Srefcborws, Lefches & Acatns Argivus tefte Athenzo, lib, 13, nifi 
legenduin Sacadar, ut Meurfio in mentem venit, 
** Ucrumqueenimdicitur, Vide Clariffimum Perizonium ad Eliani Var. lib. 3. ¢. 30, 
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poématis, Herodotus lib. IV. c. 13. & 14. & 16. Strabo & alii veteres , qvo- 
rum loca notavit Meurfius in Bibli6theca Grxca pag. 1246. & Voffius de Hi- 
ftoricis Gracis lib. IV. cap. 2. qvi etiam ex Dionyfi: Halicarnaffenfis judicio. 
de Thucydide , obfervat opus illud fuifle fuppofitiaum. Arimafpz jes- 
vanes * five unoculi ab Afchylo ditti, ‘ab Orpheo in Argonaut. v. 1068. 
aprumts (five apywmres , ut Holftenius ad Stephanum pag. 46.) qvod fagittis 
} dis valerent , & inter dirigendum arcus alterutrum oculorum 
claudérent, ut Euftathius tradit ad Dionyfium periegetem v. 3t. Svidas 
przterea autor eft Arifteam hunc prosa fcripfiffe Theogoniam , sixous 
circiter mille. Czterum licet pro Tatiano Arifteam Homero antiqvio- 
rem ftatuente faciunt, qvi eundem Homeri Magiftrum fuiffe exiftumarunt, 
tefte Strabone lib. XIV. pag. 639. & Euftathio ad Iliad. €. pag. 250. communis 
tamen fententia eft, An vixiffe Creefi Cyriqve temporibus, ut idem 
Vosfius oftendit, adeoqve centum minimim poftHomerumannis. Ne di- 
cam qvod Olympiade qvinqvagefim’ natum effe Svidas retulit. | 
VII Homero junior qvoqve eft ABARIS , ** Seuthi F. Sacer- 
dos Apollinis , non ante Olympiadem tertiam celebris. & Herodoto IV. 
36. Strabont allisqve memoratus , qvem Porphyrius & Jamblichus te- 
' ftanrur dictum fuifle asSpo€a'sy. Svidas ait fcripfiffe ypxepss five oracu- 
la, Scythica vulgo dicta, qva laudat etiam Schol. Comici ad Eqvites & 
Apollonits hift. mirab. c. 4. Tum xaSagues & Nuptias Hebri fluvii, 
& Apollinis adventum ad Hyperboreos , deniqve pros4 Theogoniam 
Abaridis Hyperborei exwdaj memorantur Platoni in Charmide. ba- 
via Herackdis Plutarcho de Poétis audiendis memoratus fuit hber fabulis 
refertus ad voluptatem leCtorum. Nnapore Acyor aeoc ACagw allegat 
Proclus inTimzum lib. IH. pag.141. Necfanedefunt qvi rzis Aba- 
tin aceenfeant , & coramt Phalaride preciaris edoctum, femurqve auream 4 Pythagora illi 
oftenfum referant , ut Porphyrius in Philofophi vita pag. 18. 19, Jamblichus c. 19. 22. 28. & 32. 
qvo in loco miki fummam ac precipua capita libri Pythagorici ad Abarim referre videtur , licety, 
apad Jamblichudi non invenio , qvod Pythagoram in libro ad Abarin demonftralle teflatur Pro- , 
ces » tor CPIaAucy avardyov ewey TH vet. Etiam inter Epiftolas qvee Phalaridis no- 
ine ferontur, qvingvagefima fexta eft ad Abarin, qvam feqvitur qvinqvagefima feptima, Aba- 
sidis nomine fcripta ad Tyrannum. Sed Pythagora ipfo atgve adeo Phalaride fecundum pennul- 
los [ qvorum Harpocratio meminit] longe antiqvior fuit Abaris; & librum fub Pytbagore no~ 
' ine ad Abarin , ut pluraalia , 4 Pythagoricorum vel Platonicorum aliqvo confictum effe haud 
dubito, Tum res Ariftee pariter & Abaridis multis fabulis con{perfas fuifle prater alios nec ipfe 
diffitetar jamblichus qvic 23. pudeAcy# Qwee appellat. 
VIII. ASBOLUS Centaurus , {criptoribus qvi ante Homerum 
floruere accenfetur ab eodem Tatiano, cujus locum repetit Eufebus 
* Horodotes IV. 27. So ly xaAses SuvSay, ows dv sey 6 v _ 
> Alias Seahve five Seythuo, Pree Arcelor, Laése 1V.38 eran 
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Eee peel 
lib. X. afat. pag. 495. Idem Eufebius lib. IX.c.r7. ex Eupolemo, Alexan- 
driPolyhiftoris die refer Asbolum Gracis dici qviPheenicibus Chamus Chae 
naanis filtus , Mesraimi frater, Athiopumqve fimul , & tlorum pa- 
rens. Asboli cadaveri hoc Epigramma impofuiffe dicitur Hercules , qvi 
euro ob impietatem & truculentiam crucifixit: 
AZBOAOE srs Oran reopescw omw, or avSeuwey 
OFux0K010 oo ax suAimEGy xata weUKNS 
Bynepecy potya Osixvey apsreoBloig xopaxsosa. 
Anétor Philoftratus in Heroicis in imagine Neoptolemi, ubi ex his Herca= 
is verfibus dignitatem antiqvitatemqve potfeos conatur adftruere. Eos- 
- dem refert Tzetzes Chil. V. hift. 22. qvo in loco Herculem fapientiffimum 
fuiffe obfervat, Aftrologum , Poétam, Philofophum , Medicum & Ma- 
deniqve. Sed Asbolum Poétis audatter accenfet Gyraldus, vir 
octiffimus , eumqve fecutus Jofephus Barberms libro de muiferia Poé- 
tarum Grzcorum, etfi verfus ipfum ante Homerum fecifle , neqve Ta- 
tanus neqve Eufebius usqvam prodiderunt, Hercnlis Epigramma nefCio 
en uno verfi auctius , legerit janus Parrhafins , qvi ita Jating reddit ad 
Horatiiartem Potticam, ftatim fib initium: | 
Contemtor Divim atd, bominums , crudelis & idgry,' 
Per terras fielere infamis, pro turpibus aufis 
Asbolus, ex alta fufpenfus brachia ping 
Semifero nigros depafcit pettore covvos, 


IX. De ASCLEPIO difcipulo Hermetis infra differni capite 
oftavo , ubi egi de fcriptis qvz vulgo referuntur ad Hermetem Trisme- 
giftam. Medicing ac Chirurgie inventorem celebrat Diodorus Sic. 
lib. V. pag. 235. Ad tempora Deborz refertur in Chronico Pafchalipag, 79. 
Fuit & dfc/epius yunior Grammaticus & Sophifta , cujus meminit Ulpianus 
ad Demofthenis Philippicam I. Scholiaftes Thucydidis lib. I. pag. 13. Mar- 
cellinus in Thucydidis vita, & Ethymologicum magnum in ay, nifi 
ibi ex Sylburgii conjectura legendum fit Asclepiades, Altus Asclepins Trallia- 
wus, qvi Nicomachi Arithmeticam illuffravit commentario , etiamnum 
fuperitite in variis Bibliothecis. Varios Asclepiades eorumaqve {cripta re- 
fert Meurfius in Bibliotheca Graca pag. 1267. 1195. & in notis ad Chalcidium 
pag. 24.feq. 

X. AUTOMEDES MYCENZEUS gvi circa tempora Troja- 
na vixit ab Euftathio in Odyif y’. pag, 126. dicitur Praceptor fuifle Demo- 
_ doci de qvo mox dituri famus, & carmine Heroico fcripfifle sy apie 

TevanGs mara wees tyABoug & THv Een KitcycavG ngy tArarG» qve de- 

B 2 . / Ine 


12 To CHIRON. 2° ib. 1.6.1. 

a ed a 
inde nomina montibus Boeotiz notiffimis indita funt. Meminit ejus qvo- 
qye Tzetzes prolegomenis ad Lycophronem ex Demetrio Phalereo , ipfe 
enim illum legiffe fe negat, non magis qvam Demodocum. & Chzrin 
Lercyrxos, vel Phemium Ithacenfem. Automedis Przceptor fuiffe fertur 
Péerimedes Argivus , idemque Demodoci, & Licymnii Buprafii, & Phar 
ridz Proboliqve Lacedzmoniorum. | ; 


CAPUT IIL. 


Chiron unde diftus , item Centayrus ac femivir five femiferus, 4,  Sidonii tocws He 
'. Chivonia arte, 2, Chirgnis feripta, 3. vareSangy wes Heffodo ab alsis 
u— Rvibute. 4, Marcelli Sidete sor xeioavGe wer iXSuav, §, Potmation 
' ' Marcelli ipfum ex Greca Morelli cditione vepetitum additd verfiene & capftigaté- 
_ onibus ad Codicem MS, Gudianum, | | 


: I. 
De CADMO Pheenicio dixi infra cap. XXIII. 2. 

HIRON Pelethronius , Phillyre * ut ferunt & Saturn! filiusy 
utide Phillyridées dicitur Virgilio: #fculapil, Jafonis , Achil- 
lis ** aliorumqve illa ztate heroum preceptor , Medicus, 
Muficus ac Philofophus illuftris fuiffe perhibetur , pxcrmarc 
TE hue GY KGY AxajoouNs Hoy iatemnng didaoxaaAcs, Plutarch. 
de Mufica pag. 11.45.1146. & qvodeqvis venari docuiffet , centaurus appella- 
tus, ut notat Tzetzes Chiliad. VI. hift.94. Aliam rationem reddit Dama- 
dcius apud Svidam in ragazwlov & Johannes Sarisberienfis lib. I. policrati- 
-Cl pag. 12,-ubi pro femiviri Chironis, legendum , ut paulo poft /emiferi, etfi 
femivir audit. etiam Ovidio hb. V. faftor. Otte Heurnius in antiqvitati- - 
bus Philof’ Barbaricz pag. 107. affirmat eum uti Chironem diftum 4 manuum 

dexteritate in traCtandis vulneribus , fic femiferum habitum, qvod inventa 

‘ipfius non humano generi tantum, fed brutorum qvoqve animanttum fa- 

Audi conducant. | Lo 

7 Il. Artis Lyrice ac Medicine inventorum fuiffe & AEfculapium 

‘Medicina , Achillem cithara, in Aftrologia Herculem ‘literis inftruxiffe 
notant Scholiaftes Homer Iliad. A. 219. Arati v. 436. & Scholiaftes Ger- 
ne : mant- 


_. © In ChronicoPafchali pag.36. & 37. malé Pyduee, 
** Thefei qvoqye ut tradit Xenophon libro de Venatione. De Achille vide. Fabrettum ad _ 
tabulam vet Iliadis p. 357, & Caroli Drelincurtii Achillem p. 10. Refpicit & Ovid, ¢. fa- 

ftor. 38¢. Tertullianus c. ¢. de Pallio, & Plutarchus V. 4. &.1V.1.Sympof. De A/xe 

; lepio Pindarum Pythionic. Od. 3. Fertur & Chiron filiam habuiffe Hipposem, qv naturali 
. éifciplina Zolum imbuerit, ut legicus apud Chementem Alex, I. Strom p. 306. 
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manici pag. 135.136. Herbarum vires ac medicamenta five artem medici- 
nam Chirurgicam ex herbis reperiffe referunt etiam Hyginus fab. 138. & 
274. Plinius lib. VIl.c. $6. & Svidas : Plutarchus IIL. 1. Sympof. pag. 647. Tu- 
eis du Aynvo in, Mayryrss 06 wepuvs TdK MpwTouG largeucay Asyosvois 
amapyas xopifgeot, Hinc vulgari proverbio xepgermy sAx@» pro infana- 
bili ~Etvetus Epigramma: 

Quod Chironia nec manus levarit _ 

Nec Phabus, Sobolesve clara Phabi, 
Apud Sidonium tamen libro Epift. 12. Chironia ars Medicz five Machao- 
nig opponitur, ubti ait Juftum Medicum Chironia magis inftitutum arte quam 
Machaonia, Sive qvod per Chironiam artem perftringit lucripetarum 
qvorundam Medicorum manus avidas , ut fufpicatur Savaro , five potius 
(ut Rigalttus ad Onofandrum Pag. 12.) luditambiguitate vocis yegav , qvod 
pejorem Gracis fignificat , ac fi mala potius arte qvam Medica & falutar1 
inftiturcum Juftum innuat. _Perinde ut Diogenes duos cum centauros pes- 
fime pictos videret , uter, inqvit, horum eft yee five deterior 2? Confer 
Menagium ad Laérni lib. VI. fect. so. pag.24.4. 

, Ill, Porro Svidas teftatur Chironem feriphifle yroSynag Of ewe , 005 ANAS 
Asa, & br LT pbKoV » unde Centauri qvogve nomen confecutus fuérit , etfi Daniel Clericus 
qvi de Chirone nonnulla collegit parte 1, Hiltorie Medicine lib, I. cap, 10, ita diftum mavule 
qvod fueric Theffalus , qvam gentem primam eqvos domuiffe conftat, Clemens Alex, L Strom, 


p. 306, ex auctore Titanomachiv retert ag rewt Ge 1 etptev PGE 
Eise dincioruvay Suytav yeGe iyayy , devas 
Opxov, xgy Surias iAapas , ngy ynwar OAumrs. 

Preetereo que de Chirone obfervavit Joh, Brodeeus ad Anthologiam Epigrammatum Grecorum 
pag. 86. & Petrus Lambeciuslib If. de Bibl. Vindob., pag. 525, fq. ubi recenfet antiquiffimum Dio- 
{caridis codicem manu exaratum Btbliotheca Vindobonenfis , inqvo preter alias imagines occur- 
rit pictura qvadrata , cui aureus eft fundus , reprafentans hos feptem Medicos prifcos , Machzo- 
nem, Chironem , Nigrum, Hera. lidem , Mantiam, Xenocratern & Pamphilum. Chironem in 
mulomedicinz libris laudat preter Hieroclem in Veterinariorum Gracorum collectione etiam 
Vegetius, & in libro de herbis Apulejus, idemqve opus Chironis nec Arabibus ignotum effe ob- . 
fervat Kircherus T. lll. Oedipi Egy ptiaci p. 68. 

AV. Qvod ad vaodnxas attinet, eas Hefiodo alii tribuerunt, 
inter cujus fcripta Scholiaftes Pindari * Pythionic. Od. VI. inittum car- 

B 3 minis 


* yaroSaxas Chironis refpicit preter Pindarum etiam Horatius Epod. XIII. notante Petro 

; la Seine libro de Nepenthe Homeri parte IV. pag. 1404. in thefauro Gronoviano Tom. 
XI. Porro apud Juvenalem UI. 205. in verbis -- & recubans fish eodem marmore Chiron, 
intelligitur abacum marmoreum fuftinens fulcrum itidem ¢ marmore formatum in fpecie 

em Centauri five Chironis , non ut Britannicus fufpicabatur, opus nefcio qvod, compo- 

fitum de Chirone, wt planius, inqvit, paupertas Codré oftendatur , qui me baberes quidem 


commoda librorum fuorum repofitaria, 
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minis referens & Paufanias qvoqve in Becoticis pag. 772. autor eft 4 qvibus- 
dam referri adqdverw yasavG@ sxi didarxadia ¥ AywAos. Et Arifto- . 
hanes Comicus in Aasra,evesapud Phrynichum & Thomam } . 


Magiftrum, 
In axasye ridet Hefiodi vaodyaas. At Hefiodo abjudicarunt Beeotii ipfi 


& Ariftophanes Grammaticus apud Qvintilianum libro. & capite primo 
Inftitutionum Oratoriarum. Neqve unqvam probari poterit germanum 
fuiffe foeetum Chironis : qvanqvam multorum auétorum teftimonio trae 
- ditum eft qvod Chiron Achillem inftituerit Henatn, fidibus, palefira & berbis 
ut ait Sidonius carmine IX. v.31. » | : 


Longe minus ad Chironem noftrum referri fas ertt Mar- 


V. 
celli Sidetz Verfhs de piftibus, qvi in codice Mediceo , cujus apogra< 
phum vidi in Bibliotheca V. CL. Marqvardi Gudii, infcribuntur m 
KIA Tidéts qoArim yeowGy we ixIver. Qvod poéma (five poematis 
fragmentum potius ) feparatim editum eft olim Parifiis 4 Morello Grace 


Se 


forma . 


MARCELLI SIDETZ. 
Medicina ex pifcibus. 
Pore etiam novi pifcium marinorum naturam falutarem 
Affidue animum advertens ad ea 
Qvz ipfemet vidi & abaltis audivi. | 
Horum genera nominaqve fingula deinceps exponam, 
Fundum cetis patentem icopulofi maris _ 
Pifces infiniti incolune, albi, 
N igri, pict, pabeciem variam by oul 
Phagri, glauci (a) prepontes & (b) magnoculi 
Capitones » ac Nene & conte. Lup: 


10, Thuri (c) kumbrz, & Hepates (Jecorini) aduncis dentibus praditi 


. Etfargi, glanidesqve & {plendidi afelli, 
. Auratz, &crifte, & pelamides , & acharnz, ~ 


Mugiles, rubelliones, & litorales melanuri, | 


-Congriqve & anguillz & miferz murzrtz; 


15, Bocz (e) Pernz, &juli petris gaudentes. 


Percz, mulliqve & teftudines (f) variegata, | 
Mormy- 


(a) wptwaw nomen pilcis apud Oppianum. 

BYP pecs epithéton Capitonum infra v, ¢9,' ueyarkoOOadAu xiPa row, | 
® Thuri forte tidem qvi Plinio Thurfienes. 59 EY pe Mae 7 
1d) Umbras vocat Ovidius qves Plinius Sciadeos, 
(e) Feftus in Bocas. _ 
Cf) an hriatad 


CHIRON. Lib.Le. I, 15 


forma o€tava fic o€topertita fub titulo Marcelli Sidera iatpxay wb) 
iySuvaw. Hujus Marcelli ex Side Pamphyliz urbe oriundi meminit Hie- 
ronymus libro 2. Contra Jovinanum, & Svidas teftatur Medicum fuifle 
temporibus Marci Antonini Imp. {cripfifleqve verfibus Heroicis BiGAie 
large pf five Petma Medicum libris XLI[. Idem ni fallor eft Marcellus 
Medicus laudatus Stephano Byz. in avriwpy. Qvoniam vero illud 
qvod dixi de pifcibus fragmentum fchedz fugitive 4 Morello commis- 
um & feparatim Grzcé editum wix reperitur, adeo ut nullam ejus 
mentionem fecerint Bartholinus de Medicis Poétis, Lindentus & 
 Mercklinus de feriptis’ Meds.is, Bocbertus in Hierozoico, Hiarduinus ad 
Plinium , & pro medito habere videatur Daniel-Clericus Vir. Cl. pare 
te 3. Hiftoriz Medicinz pag. 203. integrum hoc loco cum bona, ut fpe- 
ro > le€torum venia inferere volui addita mea verfione & caftigatio- 
us, . . 
MAPKEAAOT ZIAHTOT 
larga wei Ix Suer, 
| d8 xgy Sedian Edellyy Qucrw inrapay 
Hpcos wavrolocow épecv voov sapseivey =, 

Gis aurog 7 svonra ng} a wr wvSov dxBord, 

Gyre tye wrx 1d sro way] aryogeve, 
oS Bey Sec. NAT Were, WoAUTKowsACIO Saraorns. 

TpSues duPwiporres, ameigsros, deywosrres, 

Thaemercves msguvel xgy dsorov adGy Ex ovres, 

Sarypos Te yAauxes te, reewovtes BEDS arpeol re 
Koy xéParos, Sumvorre oy aeyuPéos AaBpaxes (1) 
TO. ©8¢os (2) re oxsadess re (3) XH nmaros ayxvdodovres” 

Kay Zagyel, yAavere xoy agywoerrss ovioxos, 
XpuoraPos (4) nde Aces (5) noy myAamvdes Koy ayagrey 

Kay’ xesgess epudgoite (6) xoy axraun (7) weravego, = 
——— Poyy pos syxsruese xy cave wopos cpugasver, 
IS. Buxss ngy meecvey noy WEtowertEs iFAct, 





Kay’ miency reiyras Te wohusixTel T6 YEAaWOy — Mcpe 
(1) al. Aaueaxes. 
(2) MS, Oupos, - 
(3) Ita recriph ¢MS, Gudiano, etfi Morellus ediderat @Spor +6 oxnaders qvali hoc clit 
pitheton, : | 


(4) XpuccPpus Ovidio & aliis, , 
€5) Forte pro AoPides ut verfa fuperiore yAdves pro yravioss, 
(6) Ariftoteli ¢rv9 puxol, Ovidio & Plinio Eryrbini, Oppiano spudpiven 


(7) Male Morellus WUT Ah, 
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25. 


3): 


40. 


(a) Gellius IV. 11, axaduDn animal marinum qued urtica appellatur, 
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Mormyrus &littoreus & celerrima hirurido » 
Rhombiqve orbiculares , & longa folea 
Et{cari variegati, acrubicundafuca 


. Etrajzturdique &albis dentibus corvulus 


Equi, ranz, cuculique przacutis pinnis praditt 

Et paftinaca & falx & litorofus collurus 

Scorpil, lup1, fepiaque & tragifct 

Et acuto dente fparus, & gobius capite confpicuus: 
Ceecilizferpentes, torpedo, & {vavis (a) urtica 

Et pediculi ac {marides & pulcer regulus 

Trachurus afper, {qvatusqve & albicans haliplevmon 
Ft parvihaleces, canes aclepores 
EtegregiiSyodontes; Xiphiz, Thranidesqve  ~ 
Et mures lorica velutiinduti, & falpaamena 

Leo, lolligo, aftaciqve cornibus infignes 

Et fulvz {qvillz & pagur (b) rubens 

Lacerti, hiatule, orphi & garifci 

Carabus afper, & buccinz ungulis praditz 
Etauricule & Chamz &echint 

Polypodes cirrati, cochlezqvenitide 

Oftrea & pelorides eximu, & garini 

Tellinz, balani, & inpetris natz mufculi five myifci 
Et fuperbi delphinesfemper gratiffiminavigantibus: 
Phocz & arietes, & varia cete maris, 

Ex tot ac tantis cum medicinam prabeat natura, nullusmorbus 
Timendus follicitos habet mortales, quibus funt remedia 
E mari, € terra &latoaére. 


4 


, , 
De ufie mulliinsis qui carbunculo labor ane, 


Mullus variegatus, fi ignis vi torreatur 
Cum flavo melle : nigricantes carbunculosextrahit 


étu fane fvavis noneft, haud certe magis qvam planta hoc nomine, 


Radi- 


Cezterum tae | 


(b) Ovidio Pager, Plinio pagyrus, Male cum papyro frutice confundiur 4 Salmafie ad 


- Solin, p, 1314, edit. Panif. 


rt” ie . ; " ; ” 
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Sees cies ot 
3 9 a tt ; . 
a Poke ae 


Pally te, 
.: Fei. ergif: 
"gta ae, at, 





Kas } yeaugoh (12) JerGies cei vaurary srejees.. 
40. caxaile xpolre xoy abana XIE NOTE, 
Tay omtoran: iypacer’ & sxe Qurig, Sds oe yeoruy 


davisy a heyaie’s Bgored . SHoures- be At mt | 
EG anos Ex yanse sew a Sor, 
© Mg ely tl deBeanGes . : 


tL Teiyra' dp drSepceroa muges pimyers xecéia et 
45. Suv wsdurt FavGe, xuavarrytas drIpanas Arcs, 
c lee 
(8) Plinio videtur appellari aparry fed in loco corrupto lib. 32.¢. 1. Nam pro arbe- 
res legendum erpreres p. 876. edit. Harduini ut p. i. pro faber fibe Zeus lope Chakcebs 
(9) MS. TeAILEAEN Ni fallor eft quem Teaxeeov vocat Oppianus, 
(10) MS. xgtos i orucdovrss. At Xg108 iterum infra y.40.! 
(11) Ita ex MS. repofui pro co quod Morellus ediderat yarietp 
(12) Morellus yueo MS. yage geri genus pilcis Plinio & aliis memoratum. Sed jam 
fupranominayerat yeeghvas & ‘yagioxss. Itagve relcriphi yaugel, 
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Radicitus, qvi frigide mortis metum incutiebant. 


De paftinaca © aliis remediis adverfus lefionem 
ferpentic marini , aliaqve. 
Gtibus lividis metuendi dracunculi 
Medetur hepar flavum detra€tum é corpore 
Velocis paftinacz & an: ancipitem vitam dutentis murznz. 
go. Facithzc, qvandoinvafe vino repleto fuffocata eft: 
Illud epotum gravem partum mulierum extinguit, 
Muria five Jusculum inde paratum prodeft contra exitioa venens, 
homunibus 
Comedentibus : Caro ipfa fvaviffima eft prealiis 
Marinis edulis poft fcaram piftium p icipems 
55, Cujus bilisacris melle permixta, conduit oculis 
Lumine deftitutis acutum reftituens vifum, 
Lingulaca fuper fplenem laborantem extenfa 
Colligatis fafcus, fanatmorbum & dolorem. 
aput magnis oculis prediti capitonis, rigatum 
60. Aqvamarina in olla fictili, & guttis 
Mellis Lycabetti adfperfum, fubfidere 
Magis facit marifcas mediis in crimibus eminentes, 
Simulia efficit combuftum caput czfiz mote 
Percz vero , carni circumligatum, can 
65. Ulceribus medetur putridis , vim oe adzqvans. : 
| Glaucifci cum virentibus herbis elixi _ | 4 


Przbent fvavem potum émammis taéte abundantibus. 
70 Jecur & bilis thunni circa {Copulos hbenter morantis 

Non permittit crelCere denfiores in fuperciliis capillos 

Poftqvam eos qvi abi moleftifine ferro evulferis. 





‘MEDICINA.& PISCIBUS!) “DALe ag 
01 srveiuce QeBor eevee Santrae ) : 
ne ne, kare aew és) arigyag 


_ Téppare = earings cee 
er eerb “en 





ms) 15 dena sad wlher®e bes Geen Si 7 
os ‘a Awravyicn COS aducee 


Set es ence ee. ain o - 
aAdaares oURGC' wate oo 


: Tighe Kagenns re 
Tisgxae 0’ (16,) du ws spinel owe 
65. Zawidove xgaTees, Wugos adnan irePatiy 
Zu XAoagois haxecrvess de ebapive yAauxoe 
Zoysns cdiyer yada Asunav seAdoesmners nidiveus 
Tho vor’ Desai (17.) Os Pirou‘lore vam uk OUT 
BAxsow woped Aagev uyayser amo wasay, 
70. Hoag d durs yonits Pidoonoweas Suvvoro 
Oux ‘ia devudtan Sapwas Teixas fy BAsPaggos 
Nuosuwar tur’ dyes Jeixnrdsy ebeouorciag, 


C 2 Ewaris 
[3] Diofcorid, lib. II. cap,15, Plinius: Draco, g6idam aliud Solunt effe dracunculum, 
E@ autem cenicula frnilis , acuteos in brambiig babet ad caudam [peGantes, fic ut 
feorpius ladit, dum manu tollitur. 
[ta] Ita é MS. repolui pro ¢0 qvod ediderat Morellus: Aevopeeny de xen peyaie- 
Sarus. 
[1¢] ftadegendum pro Auxaarrixz. 
[16] Sic MS. pre weeny & xuAaweouern, 
[17] Ita legendum puto pro Ouray, 


to 
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Eqvi marini bilis ,.& tantundem hyznz, : 


| Ingensqve conger vivus elixus in vafe ‘ 


75. Pleno Palladti olei , fuperignem: — 


So. 


_ 90 


95. Velfplene laborans, fenfim cohiberifentiet graves 


Percolatam hinc pinguedinem 
Si qvis fumferit , additaqve cera EF leufinia 
Molli illud linteo illinens ligaverit circa ventrem 
Feminz jam partum enixz , neutiqvamturpesrug2 
Corpus illius deformabunt, fedfemper pulchra integraqve 
Qvales funt tenerz virgines, celebrabitur. 
Rhinz five fqvatinz afpera cutis combufta, limpidisqve . 
Soluta aqvis, meaglam affert adverfus taumores vomicarum 
Iétum dracunculi aculeati celeriter perfanabis 


. Si ipfum confciffum vulneri adhuc calido impofteris, | 


Nigricantis phtitari bilis , difficili auditu 
Laborantibus medetur qvam optime. 
Paftinacz radio dolorem horridum dentium 
Curabis, radicem mali [gingivas) {carificando. 
Mammz a dolorofo partu vacuz : 
Si bili inungantur fauri lacerti , lacte turgebiint. 
Scorpioneymarino ftatim poftqvam captus fuerit 
In poculo vini dulcis pleno | 
Suffocato, homo qviex hac potione biberit, nigro jecinore 
olores, 
Atqve univerfum corpus 4molefto labore recreari. 
Smarides five cerri leves formicariis tuberibus 
Et crebris verrucis penfilibus facile medentur: 
lidem elixi cum tenero feeniculi 


mat cm er fal ais 
100, Faciunt, ut nutrices, grato hoc c1 to, laCtare poffint. 


Manarum autem muria utiliffima eft adverfus infammata ulcera 
: oris. 7 


Reliqua defiderantur. 


“ay 
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. Evaais 2 i 
. Zoe Ls ea 
. That 7 
1 1 ie te foes eye 3 
e ic SAaY Tet ne wis is earns * 
Ey dt ahairas eres revinme 
bike viens» dvcadéee 8 vu TH nu 
Bow Eagnce wont aad dyawarer y argcary., 
Olare wey EVLA seers: danrgo, 


itarve nbre Qin dnt . 
. Type d Si Sean’ a Oe 
Bs. durin cvacxpndsi)aa Badedn én payne Sepphe- “s 
", eSupés xuards dé 20) moysghow dxsais - } 





95: ar Ase aXipine , wokuiduvny a: areinas ign 
"Mav divas ey Snore» drannicas naparon, 
ou 2ieeee das civ Asia 1c NLL EHYy 
Friding Sapwds ebxerreog. ee ie 
Zev padiy ayainy 9 xaSejepdvay { pata Sog 
100. raga wer, Piday perree daira 7 
Zpocrgldov (18) c2Apey 7) 3} mecha reper sion Fe a 
Adares Jaa. 

‘od deniqve Suidas teftaturin Marcelli nonnulla etiam. 
leftaclin ate ce AvxarSpure , hoc confirmat fecis Amidenus qvi 
Marcellum auétorem laudans de lycanthropia agit libro &cundo fecun- 
dx tetrabibli capite undecimo. 

[9] MS, Mayyidor, 


C3 CAPUT 


"4 | DAPHNE... — £hLED, 
ExaAxy os waraso) ypappetta. - KaRinayos xe Dect, Tpaqaatras ‘ex 
adore aroxppa —etist la curypappare. xgy AAW — wAaTONES 
dy ro wer Vuic yeas avadsrasdy@-. Si Clementem Alex. audimus 
lib. VL Strom. p.628. Panyafis Halicarnafleus}Creophyli oyaAias a Aue © 
ow per plagium fibi adtribuit. Qvo in loco male editum eft xAsepuas 
Ag. Scho]. Euripidisad Medeam v.273. Aiduu@» de evavritray 
XoY Dera ta xgePuds, cyerra srug. Ta yae Miduay Aiysow Kc. 
Alius Creophylus év roig ePecicev opus laudatur al Athenzo lib. VIIL 
Depnofophut.:p. 361. : 
-  - V. DAPHNEfiveMANTO [vide Barthium ad Statit4. The- 
baid. pag.1097.) Tirefiz fila. Hanc Diodorus Siculus lib. IV. p. 269. 
cum direpta ab Epigonis Thebarumurbe captam &ex voto ut manubia- 
mim primitias Delphis confecratam memoraflet, curm 4, inqvit, tav petve, 
TIMI SY WeaTecs Sdev YrTOY Lovin , OAV palhoy sy soe ASADCS Algrehlacre 
ony vegmy éxminrs. pura) Savpacy xaxreryndon reneuc syeals 
wavrodares, AlgDious rass naTacxsudis, Wap He Oacingy tov x omtay OMH= 
PON wea Jov éxav oPerepraduor xorugrc tH idiay xoinow, Addit 
Diodorus Daphnen iftam propter oracula qvz numine afflata funderet 
Sibyliam appellatam re yae ewan nara yAdosay Umaeyew eiSuPaj- 
vevy,. Non‘optime vertitinterpres eruditus verba xara yAwosay quadem 
Gracorum dialefia, reCtius : veteri five infolentiore vocabulo , id enim notat 
gloffa, unde gloffaria, ceu de Lexicis agentes diximus, De Sibyliz 
etymo & Sibyilinis paulo poft cap. XXIX. feq. agemus. 

VI. Heic ab re haud fuerit, notafle alias Daphnes nomine ces 
lebres , [fi modo fintaliz] ab Apolline adamatas, h.e. divgnandi peritas, 
de qvibus in fabulis qvod in laurum mutatz fuerint. Daphnen Ladonis 
filiam de qva preter alios autor Geoponicon lib. XI. cap. 2. & iisdem fere 
verbis {choliaftes Homeri qvem Didymum vulgo appellant ad Iliad. .- 
Daphnen filiam Amydz de qva Parthenius cap. 15. erotic. Daphnen Pe- 
feiam a flumine Theflaliz hodieqve lauris confitifimo difkam, de qva 
Ovidius lib. I. Metamorphof: fab. 9. & alii. His addemus deniqve 
DAPHNIN Mercurio Nymphaqve gemitum , 4 qvo* buicolicum carmen 
& melos qvod fua ztate sdhuc apud Siculos in honore fuiffe refert , in- 
veutum effe teftatur Diodorus, l1b. IV. p. 283. : 

VII. Porro Daphnen. Tirefiz Allattus fufpicatur eandem 
ipfam effe , qvz libra IIL. Sibyllinorum fe dolet qvodammetloab 1S 
mero olim carminum:elegantia faperatam in. +‘ Verdus hi-flinc pag, 39% 
edit. Obfopoei: rs a a of 

He re rs er ae | 
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Kaj rig Pavdoyed PO» weer us Reorce tooetey aucic 


| Peuddmraress duradia Pa» ev iow omyos ; 
Ney 5 woduy noy emGe Algwoias ] Emperor shes 
Ourspeacw duct peryyédwov , xiov > xeeréores 
Aurov, xy yearbes rat nat’ TAvw ¢ ee danSog 
Ama caus, Emerw yae éusic wergan te xearyed, 
Tlewres yor yetsosty ences QiBAss ovopenry 
Aureos 0 au udia norpnod woAs mor xopusds. 
VII. DARDANUS vetuftiffimus ile Dardaniz conditor & 
Dardanidarum Dardanzqve gentis autor, qvié Cretain Phrygiam venit, 
pater Erichthonil, avus Trois a qv Troja, abavus Il, Aqvo Ilium Trojz 
acropolis di&ta fuit, non diverfus effe qvibusdam videtur 4 Dardano, 
qvem primum myfteria matris Detim oftendiffe refert Diodorus Siculus 
ltb-V. p. 322. feq. & Eufebius lI. przparat. cap.3. ex Clementis Alexandri- 
hi idmonitione ad gentes p. 10. nec 4 Dardano Mago, cujus libros qvos- 
dam olim multijactarunt, &aqvo Dardanias artes pro Magicis duat Cos 
fumella lib.X. | 
At fi nulla valet Medscina repellere peftemy, 
. Dardania veniant artes, —— 
Fulgentius in libello qvo allegoriam librorum Virgiliitraderé annititur$ 
Nam non illa in tuis operibus quarimus, in qvibue aut Pythagoras modslos, aut Hee 
raclitus ignes, aut Plato ideas, aut Hermes afira,aut Chryfippus numeros,aut eyrede- 
yeas Ariftoteles snverfat, Nec illa, qua aut Dardanus in Dynameris® aut Bata 
siades in parcdris , aut Campefter in Catabolicis infernalibusqve cecinerunt. Pli- 
nius lib. XXX. Hift. Nat.cap.L Democritus Apollobechen Coptitem Dardanuns 
é Phanice illufravit , voluminibus Dardani in fepulchrum ejus qvefitis [i, e. qvz- 
fitis tam anxie ut & ipfum fepulchrum ejus adire non dubitaverit ) /us 
vero ex difciplina eorum edits, Qvanqvam Gabriel Naudzus in Apologia 
ro virisdoétis Magiz accufatis cap. 12. totum hoc non dubitat referre 
inter portenta fabularum qvz Plinium Secundum indignisfime in De- 
mocritum Philofophum conferre arguit Gellius lib. X. cap. 12. Meminit 
Dardani Apulejus qvoqve librode herbis cap.7.&16. ut omittam apho- 


rifmos qvosdam Dardano tributos in libro Chemico qvi inftribitur rurbs 
D Philoe 


* Dyxameron vocatur opus docens preparationem medicamentorum particularium , certis 
diebus qvibus fingularis illorum vis c{t colligendorum, Vide Labbci nov. Bibl. 
MSS, pag. 128. Videtur vocabulum compofitum effe ex Graco duverpeis & peed, 
Etiam Suidashac voce utiturin BoAG», & Salmafius ad Spartiani Hadrianum c,. XIV. 
per dynemeros (Guvaeseeees) putat danotari genus demonwn valentiorum, 
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Philofopborum, ‘Tertullianuslibro de anima cap. $7. aliis magis Dardanum 
accenfet , Hoftani , Typhoni, Damigeronti, Nettabidi & Berenicz. Apu- 
lejusin Apologia: Ego ille fim Carinondas vel Damigeron vel is Mofes vel Jame . 
nes vel Apollonius vel IPSE DARDANUS , vel qvicungve* pop Zoroafirem®, 
Hoftanem inter Magos celebraius eft. 

IX. In Libris JCtorum non femel | memorari videas Davdanas .. 
rios hoc eftpantapolas Sep aE anos de qvibus Jacobus Cujacius bb. X! 
cap.19. Obfervationum, fic di€tos 4 Dardano, nonqvod ifte alignos trie 
. ticLacervos in horreafua Magicis artibus transtulerit, ceu nullo auctore 
& Turnebolib. IX. cap.16. Adverfariorum male intelleCto feribit Jul. 
Czfar Bulengerus lib. IL. adverfius Magos p. 569. | fed qvod artibus fis ac 
ftellionatu veluti maleficiis, inftar Dardani alicuyus , {cirent anno- 
nam mercesqve qvaslibet onerare,& pecunias civium ad ie rapere. Con: 
fule, fi piacet, Antiqvitates Convivales Gvil. Stuckui ib. Il. c. 12. p. cai 

X. Fuit& Dardanus Stoicus, Jonge junior] junior Mago , [qvem 1 
qvo qveMagum: ab Homero 2tate vinci &4 danz gents autore 

m fuiffe conjicio] cujus meminit Cicero quarto Academicarum 
num,& Dardanus Affyrius Sophifta, cujus auditor fuit Antiochus: 
" tefte Philoftrato lib. 2. de vitis Sophiftarum p. 567. Ut omittam Danae 
num Abydenum ab Artemifia , cujus amores contempferat, oculis spaivar 

tum , deqvo Photius ex Prolamzi HephzftonishbroVIl. 


CAPUT V. 


De Darete Phrygio veterum teRimonia,1. Liber gui fub jute somine bodie expat 
latiné.2, Grace olimlelius, 3. Fofephi Ycamii potma, 4. Pfendo Daretis 
& Dittyis editiones, 5, Demodocns Homero laudatus aoidic, Ei tribute 
petmara,6, Demodoci Laviiditium,7, De Dittye Cretenf.§,  Urrunw 
Libri ques bedie latine fub ejus nomine babemus iidem fuevine quos Graci olin 
lethitarunt,9. Pugna duorum prologorum Dittyi premifforum. 10, Homtee 
vum falfodiciex Diftye profeciffe. 11, Pfeude Dittys latinus recentior Grace, 
Ejus atas,12. Grecus Jenpridem videtur inter cidife, 13. 


ARES Phryx Vulcani facerdos memoratusHomiero libro 
qvinto primore Iliados , primus Hiforicus apudGentiles , qvi in 
folits palmarum de Gracis  Trojants biforiam feripfit , wt ait ifido- 


* Horum qvosdam memorat Theodorus Meliteniota in prafat. ad Aftrologiam ab Ifm. Bulle 
aldecdita: év ois [ xeaAdajoucy Pros 8 wheisor ever w afineye ctv dee, 
% ea Aia a Segre 3 wer sxewoy Or aYAG 1 0, 7 Kwdmas & Napuquares 
AG Cvy wuTas exe » GIA 1Gy Ze AsuxGy awe Lshevnlas %, Te Ae 
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rus lib. 1. Orig. cap. 41. Ejus Phrygiam fliadem ad fa usqve tempora fer- 
vatam taor oft Elianus lib. XI. cap.2. var. Hiftoriz. z Qevyles 1Aedes 
Ets gy vor amore loeryy “olde. Ptolemzus Hephzftionis lib. I. Avsiarcaorpoc 
dé Qyciv 6 AxcivSG@+ AAPHTA 790 Oxyes ypatparra ty lrsuida , pmuove 
 -ytvecdtey ixropG » UMEG y pen ave cin eTougey AX Asa, Meminit & Eufta- 
thius ad Odyil A. p.453, exeodem Antipatro, Avr/arare@- di 6 AxdrSiG 
Qnoi nay Te sxrogs Aagrra Devry doSyray parmpovee pug civerciy Dido F Aysd- 
Nias, Aw ¥ GuuPeale Jaro yonrarsGy, 

If, Exftat & hodie Daretis fub nomine Hiftoria de excidio 
Trojz , profa oratione {cripta , [neqve Poéttam fuiffe Daretem innuit 
ZElianus] fed latine tantum , qvam Cornelius Nepostranstuliffe fertur. 
Ims prefixa eft libro Epiftola, nomine Nepotis ad Salluftum, qva Dareti 
huic plusqvam Homero* multos annos poftnato fidei tribuendum exi- 
ftimat, teftaturqve fe hanc Daretis hiftoriam ipfius manu f{criptam repe- 
tiffe Athenis, & fummo ardore complexum five captum voluptate, con- 
cinué transtujiffe.  Virum doétiffimum Johannem Scheferum fefellit 
memoria, ut ad Hlianumnotaret Daretis hiftoriam ex terra erutam, fe 
legiffe : De Di€tye enim,non de Daretehoclegerat VirOptimus. Qvan- 
qvam vero neqve Nepotis eftifta translatio , neqve liber ipfe Daretem 
auctorem agnofcit, ut communibus fuffragiis eruditorum conftat, qvo- 
rum nonnufia adduxit Leo Allatius lib. de patria Homeri cap. 4.p. 64. plu- 
rade hoc di€turus in operede Apocryphis, fed qvod una cum auétore in- 
tercidit: tamen non modo longe excedit ztatem Vincenti Bellovacenfis 
(qvi ut genuinum laudatinqve compendium mittit lib. 3. fpeculi hift. 63.) 
& Florentiz in Bibliotheca Laurentiana occurnit in codice ante annos 
octingentos exarato, ut notat Joh. Mabillonius T.L. MufeiItalici p. 169. 

Ill. Sed & Grace cum Dittye olim exftitit , ut ex fragmentis 
apud Cedrenum aliosqve Gracos f{criptores obviis obfervat Jof. Scaliger 
in Epiftolis p. 303. edit. Lugd. & Eufebio ipfo antiqvior eft, ut idem Vir 
fummus docet ad Hieronymi Chroniconp. 55, editionis fecundz. Qvan- 
qvam fi propius infpicias , obfervationes illius Di€tyn potius qvam Dare- 
tem tangunt, cujus nulla facile tam antiqva fragmenta reperiuntur, qgvem 
tamen & ipfum GrzceanteEufebium exitiriffe fatis conftat ex laudato 
lian) teftimonio. 

D2 IV. Qui 


* Addit {criptor qvisqvisfuit Bpiltole: de ea re Athenis judicium fuit , cwm pro infano He. 
serius baberetur, 760d Deos cum bominibus belligeraffe defcripfir.  i'lis autem verbis 
non ad decretum aliqvod publicum judicum Athenienfium, fed ad judicium Platonis 
refpexit in libris de Rep. ut ingeniofifliune Dacerize obfervatum. 


23 ' DARES. — Leb. Le. P, 
IV. Qvi vero profa oratione hodie legitur libellus ful Daretis. 
‘nomine, videturcomplecti fundum atqve argumentum Poématis latin 
qvod in fex libros diftinctum fub Daretisnomine.ante annos qvingentos 
 compofuit Jofephus Ifcanus Devonius: neqve enim abfurde aliqvis ftatuertt 
Devonium ex libello ilo poéma fuum concinnaffe. Qvanqvam non 
poteftullo auétore idoneo probari Pfeudo Daretem iftum Comelil Ne= 
potis xtatem attingere, ut dicendi genus omittam, qvod Scioppio [numis 
__acerbo utopinor Critico] tam lututentum vifum eft, ut in omnibus pas 
 gelliseafe offerant, qvz tov xewo(tiev clauftrarefipiant , aut ACtuariorum 
cancellos nuperadmodum refregiffe videantur. Sed & Daretis liber, 
qvem Phrygia f{criptum dialetto, fuamad ztatem pervenifle teftatur E- 
lianus, fuppofititiusfuit, Dioniqve Chryfoftomo , Proclo & aliis vel non 
vilus veled’ sy Acye #0’ &v agsdp@ habitus, utreéte nuper notavit elegane 
tisfimus idemqve eruditisfimus Eliani interpres Jacobus Perizonius. 

, V.  Pracipuas Pleudo Daretis latini utriusqve editiones in Bi- 
bliotheca latina memorare me memini , qvibus in przfenti addo Dare- 
‘tem n profarium & Di<tyn cum notis Annz Tan. Fabri filiz luculenter 
recufum nuper Amftelodami1701. 4to & §vo. ornatumqve Varlls numis 
ac gemmisantiqvis, curante Ludovico Smids Doctere Medico , additis 
deniqve fub calcem libri notisad Di€tym jofiz Merceri , Cafp. Barthil, 
Ulrici Obrechti & Pauli Vindingii, premiffa doCtisfimi Perizonii de Dis 
étye exercitatione, & fubjeéto ad. calcem Jofephi Ifcanii Exceftrientis pots 
mate de bello Trojano, Samuelis Drefemui notis perfingulas paginas fixb- 
ftransuftrato. DeDittyepauloinfradicendieritlocus 2 

‘VI. DEMODOCUS Heraclidi apud Plutarchum de Mufica & 
-DemetrioPhalereo apud Tzetzem prolegom.in Lycophronem Cortyraus, 
Fuftathioad Ody{f.y. p.126. adeundem Demetrium provocanti Lecede- 
monius, qvem pluribus celebrat Homerus Odyif. ¢ & Odyff.r’. v. 27. fg. ac 
nonnull: tefte eodem Euftathio putarunt notari a Poéta Odyff y, v.267. 
ubi Clytemneftre ait adfuiffeaodey cujus fidet wlam Agamemnon com- 
mendaverat. Hunc Plutarchus in limine libri de Mufica ex Heraclidis 
cwayayh wsoixy refert carmine defcripfiffe llii excidium , & Veneris 
cum Vulcano nuptias : yeyovtvay dé xy AHMOAOKON xeguupaior ew eAaiay 
pexcindy, cv aemomnivey LAle ta mopOgow , xy ADpoditas gy HDajss yapor. 
Mox innuit metrocarminislyrico ufum fuifle , non hunc modo; fed & 
alios , qvos ibicommemorat Poétas vetuftis{imos , & modos Muficos car- 
minibus fuis aptaffe , atqve ita illa ad citharam vel aliud inftrumentam 
muficum decantafle. Sane apud Homerum Odyflez 6, in convivid 

. | . Cle 


4 


~ 
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Alcinoi Phzacum Regis hic ipfe Demodocus * ad citharam canens in- 
ducitur, allato etiam carminis ejus argumento, qvod eft v. 489. feq. de 
Ilii excidio , ad qvem locum Euftathius P- 324. Zmuetaorcy di KH OTs TO 
cuvomrriney TIS yeas HIG Koy TO ais arey mapexorsney ow e Opene@= 
trata vartdaze. AHMOAOKOZE py yag wAataay exSidey done aosdny, 
OpneG» dé wis sv rare mrapsxaArns TH waxgay pyow eis Coaxurioay cuve- 
Adv x. T, A. HocDemodoci poéma IAis aAwow Ulyfles in Tyrrhenia ad 
tibiam contavit & cantando certans vicit, ut refert Ptolemzus Hephztftio- 
nis lib, VII. apudPhotiumcod. CXC. Pro eo qvod Plutarchus Veneris 
& Vulcani nuptias 4Demodoco decantatas fcripfit, Svidasin voceaosdos 
habet cuveciay Veneris & Martis. 0 dé AHMOAOKOS ades tov AQDgodi- 
mo xgy Agews cuveciay, 8 Ale T0 dU xgyT0 amadéexeDay THr0 70 TAGE, 
air’ amoresrav auTés @eawouev cetfeay. ReChusutiqve Svidas, qviare- 

fpicitur OdyfL. #267. ubi Demodocus incipit canere : 

ap Aoe@- Pirorys@- susePavs 7 ADeoditns 

Oc te meaTe uiyyray &¥ HOajsoo dopeotos, 

Oculis privatum Demodocum memorat Ovidius in Ibin, v: 272. Inter 
Platonis qvoqve f{cripta Ayeodéxoy memorat Laértius lib. III. feét. 62. li- 
cet dubitatum fuiffe an germanus Platonis fetus fit docet Clemens 
Alex. 1. Strom. p. 315. ubi obiter emenda locum corruptum fds yag 
oucy s ws aga % dy weAuadty view évew ¥ didacxes nad’ HoaxAesror, Di€tum 
Heracliti notum ex Laértio, Athenzo & Gelli przfatione, in qva poftre- 
ma preter caufam illud follicitat Johannes Crojus Obfervatt.inN. T. p.32. 
Mentio Demodoci etiamapud LucianumdeDomo , T.2. p. 461. xa 8x 
tra AnuodonGs » ¥DnpiGe , 7 Oapues, # AuDioy x OeOsGe tig Aeyew 
tsiv. Nec quvidicit, itacf Demodocu &c. 1.e. tam peritus animos hominum 
commovendi. 

VU. Fuitetiam Demodocus, patria, utex Afpafio in Ariftotelem 
conftat, Larius, cujus In vicinos Milefios hoc diétum affert Ariftoteles 
ib. VII. Ethic. ad Nicomachum cap. 8. MiAnosos acuveres wD ex eC, 
dpi dé ciczrep oi a Fuveror, Non fant eqvidem defipientes Milefii, fed ramen 
eadem faciunt , qvedefipientes. Hujus forte an alius librum primum Hea. 
sAsies laudat Plutarchus lib. de fluminibus. Demodocum qvoqve Croto- 
niatam Medicum commemorat Dio Chryfoftomus Dif LXXVIL de in- 


vidia p.652. 
D3 vil, 


* Vide & Ariftidem Orat, 1, Platonica p, 38, £9. 
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VII. DICTYS, * é civitate Cnoffo Cretenfis, ex cujus {criptis 
Joh. Malalas in Chronographia pag. 134. narrat fe haufiffe omnia qvz __ 
de rebus Grzcorumad Ilium geftisipfe Chronico fio inferuerit. Ait au- 
tem Dictyn per adnSeias ifta omnlavaroerquariog, ww yas were © Idope- 
o . 5 , oe Sid ~~ , ae By , €/ ~ ¥ ° 
ving F meopays § Aavadw y xareAtorr@- eis Jov woAguov cps Tow addoig Ae 
Yayjow » cuyyeaPers yee dure ¥ [dopeavs es sruyyary O dures Alerus , xgiy Ea 
axis axeias Tay WoAgee Koy TUYY, abaneG» as ow agaly ‘Jove ev ree 
Heevors sxewoss sta EXvev, Hunc Malalz locum refpexit Joh. Tzetza 
Chiliad. V. Hiftor.30. Similibus verbis ex ipfo pro eDittye petitis,[cuy 
vide lib. FE. cap. 13. editionis qvz exftat Latinz]Diétyn commendat Cedre- 
nus p.104. & Idomenei uxoyzaQea fuille refert,additqve eum yapantypas 
ducum fingulorum temporaqve & loca fingula belli Trojani omniaqve 
obfervatu digna , qvz durante illo acciderunt , diligentiffime annotafle. 
Characteres iftos é Di€tye petuffe fenon diffimulat Ifaacius Porphyro- 
genetus in Chara¢teribus Grecorum ac Trojanorum a Rutgerfio editis, 
eademqve porro de accurata diligentia hujus {criptoristeftatur. - Diétyn . 
videtur etiam ante oculos habuitfe Conftantinus Manaffes in Annalibus 
.45.feqq. edit. Meurfii, ubi res Trojanas referens negat Homerum fe 
eqvi. Vide & excerpta Peireftiana é Joh. Malala p. 785. | Anonymus 
Rhetor Grzcus MS. apud Allatium de Patria Homeri p. 5y. Di€tyn repre- 
hendit, qvod Heroes Palameden, Ulyffen, Menelaum & plerosqveslios 
in fententia adverfuus Trojanos ferenda,nec nonad eosdem legatione elo- 
venter artificiofeqve differentes ac oratorio modo concionantes intros 
duxerit. Svidas ait Di€tyn {cripfifle ** «Pyuspida , de rebus ab Homero 
carmine traditis , opus profa oratione conftans libris IX. In vulgatis Svidz 
codicibuslegitur Ja ud? Gpengov qvodexponunt de rebus 4b Homero pratere 
mifis , fed cum Homerum atate excefferit Di€tys omnibus fatentibus, vel 
locum depravatum, velitaufdixiexponendum effe exiftimo. Confer 
qvz de fimili przpotigonts were fignificatione dicimus infra ubideS 
agimus. AdditSvidas ut vulgo eyus verbaintelliguntur Dittyn {cripfiiffe 
Asana we Tpaind Alexcous [ita enim legendum,nonIraAuxa, vidit jam 
Allatius] tum de raptu Helenz & Menelao & de univerfa Ili hiftoria. Ila 
m 
* Alius Didtys, Seriphi infule rex,de qvo Mytlsologi & Zenobiusin proverb, aidGh xurq. 
** Meurfiusin Bibliotheca Graca legit eDnpst jaés, Sane Syriano in Hermogenem p. 17. 
taudatur Didtys &y taje EDnyepio, H yy nated Kadeov xgy Aavecy 
Tpcopopecetiny €wi Te Tov Tpasmay yoxerro, we Alxtus sv Tass iQnuse 
pias Quo xgy wizps tev Huxdede § usta Tatra aphav loc dstuewvs porn. 
Iiluftris Obrechtus Svida verbafediftinguit: syparpey 6 Qyuspide [iss dé ta 
pad” Opnpoy xatradoyadyy by Bile S [sane] ruwind Aloncous, 
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a ear a a a ee 
dem f{cripfiffe affirmat etiam Joh. Tzetzes in Metaphrafi Homeri qvz ver- 
fibus politicis conftripta exitat in Bibl. Bodleyana,& ex qvahos verfus pro- 
duxit clarifimus Dodwellus lib. de Cyclis Gracorum p. 802. 
Fires Acirey pos pes cute ude ta ¥ Tedius 
Kard derrivra cunmarra Swag, wearAatuc dwar, 
Gurus ag ay ave yranas Opteus , Lryoriyieus, 
"Eugraridas , AuxoPpovas , Koda Sus re xoy Assras , 
Kay Airey cuyyeawat Quov nadiig Tay Vasa det, | 
TpuPioduicus, Koivrov xav éxarov BiBAla, . 
Oux av Aswropspisepay eric éEnxeores 
Kaj Jo re tunpets Beaye wavre cuynexAcie Ave. 
Ores was o BuréhO. ey wréven Beaxurara, 

Averyraxevoy ois woos deoxy BiBAeSyxag, . 

IX. Si hzc omnia conferantur cum fex libris Ephemeridos 
belli Trojani qvi fub Diétyis nomine latine exftant, & de qvibus inBi- 
bliotheca latina egi, apparebit,majorem partem idem, ex parte diverfum 
fuiffe opus Gracum , qvod fub Di€tyis nomine legit Joh. Malalas, Cedre- 
nus, faacus Porphyrogenetus & ali. | Charaéteres enim iftos ducum 
fruftra in edito Diétye qvzras, preterea qvzdam aliter in hoc leguntur, 
qvam exGrzco Dictye Malalas & Cedrenuscommemorarunt. Qvibus 
addunt viri doéti locum Haacii Tzetzz ad Lycophronem* p. 11. edit. Pat- 
teri, qvo Gracus DiétysnarratOenonem audita morte Paridis Bgoxon 
axrayyJacray , fed in edito latino Diétye lib. IV. cap. 21. per merorem 
deficiente animo obftupefatta Oenone concidit. Unde alium 4 noftro 
Grecis fuiffe fufpicatifunt Janus’ Rutgerfius lib. V. c. 20. Variarum Le- 
&tionum, Jofias Mercerus & Anna Fabri ad Diétyn, & Edmundus Chil- 
meadpis ad Malalam. Viciffim multa conveniunt, ut auctorem lating 
editionis non modo titulum fed & maximam** partem vamsfive materiz 
ex Grzco petiffe, ceterum folenni multis qvi Greca latine tradiderunt 
libertate qvedam in pofterioribus maximetbris omififfe, addidiffe alia, 

dam etiam ad aliorum auétorum fententiam interpolaffe mihi per- 
vadeam. Sed & commentum de Diétye fub terra reperto retinuit lati- 
nus, qvodhisverbis commemorat Malalas p. 322. To ‘y ere tis Paci 
Atias & aurd KAavdis KayoaeG , [ Supra p.168. hic ipfe Malala dixerat 
Dictyn 
¥ In indice auctorum 4 Téetza allegatorum qvi priori Potterianse editioni Lycophronis 
fubjeftus eft, Dictyos nomen defideratur, 

© Hoc multis argumentis nuper perfpicue oftendit Clariflimus vir Jacobus Perizonius, cujus 
differtationem eruditam de Dictye evolvi cum hec jamin literasmifiifem. In hae 

§ 13, refpondet etiam ad argumentum ex loco T zetzx petitum. 
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Dictyn repertum fub Claudio Nerone, non fub Claudio de qvo hic jam 
ngit: fab Claudio habet etiamSvidas , fed qvod de Nerone accipi poteft, 
& debet , cujus adoptivum nomen fuitClaudius, at Chronographus MS. 
apud Allatium p.s9. de patria Homeri, male.: fab Claudio & Nerone éx' 
KAaUdIE Kgy NégavG-) EraSev Ure Seoumias i Kortn vy Gy wace, (Men- 
tio illius terre motus apud Philoftratum de vita Apollonu lib. IV. c.1z.) 
Ey 0% xgovors mucin ev 7p pomwats § AberuGs sv xarorvegive xiBwrtle 9 exe 
Seois F ceaind workus usta adrrIeas map cuss cuyyeaPara ward. Enero 
Os moornsPara ¥ Aenpave % AintuGy, Kaj vopucavres ro aure suPeriey Ox= 


Caueoy cvey, meormeynay aute Te Barirs KAaudio, Koy ExtAcuee meta Te 


avcivay gy yuaivey Ti és, pasaryeaDavey aura nH Ev TH dytoria BiBAscSixy 
amoret wey autd. oo 

X. Latinz Diétyos editioni premittitur duplex prologus, qvo- 
rum uterqve non fub Claudio fed Nerone*hoc accidiffe teftatur , prior 
vero qviex Graco translatus effe videtur imprimis cum Graca ifta narray 
tione convenit, ait enim Dictyn de bello Trojano /ex volumina in tilias 
digesfiffe Pheenjciisliteris , & xtate proveCtum cum in patriam reverfus 
efter jusfiffe paulo ante mortem illafecum fepeliri. Repofitaitaqve effe in 
ftannea arcula, & tumuloejusillata. Sed interje¢tis temporibus anno ter- 
tio decimo Neronis, in Gnoffo civitate terrz motus faétos cum multa tam 
etiam fepulchrum Diétyis ita patefeciffe, uta tranfeuntibus arcula vifere« 
tur. Hinc paftores thefaurum ratos aperuiffe arculam, repertisqve inco- 


gnitis liters ad dominum fim Eupraxidem detuliffe, hinc pervenifle - 


ad Rutilium Rufum Cretz Confularem, deni ad Neronem, qvijn notio- 
rem Gracumtransferri fermonem, five literis Grxcis trans{cribi curave- 


rit, & in Bibliothecam Grzcam receperit. In altero autem prologofive:in - 


Epiftola fib Z Septimiiinterpretis latini nomine ad Q. Aradinm Rufinum qv\ 
fub Conftantino M. Imp.confulatum gesfit A. U.C. cla LXVIII. decem vo- 


lamina i Di€tye compofita efflg dicuntur, qvod propius accedit ad locum - 


Suidz qvo Ephemeridem Dictyosnovem Libri conftitiffe teftatur. Nobis cums 
in manus forte libellivenifene, avides vera biftoria cupido incesfit ea uti crant latine 
difftrere, non meagis confifiingenio,qvam ut otiofi animi defidiam difiuteremus, Ita 
priorum quivgve volumingm qve belle contratla geflagve funt , enndem numerune 
fervae 

* Scripftt & Nero Trojca taudata Servio, & Dioni memoratain extremo Jibri LXII. Vete- 


riqve Scholiafte Perfii Sat.kv 122, Tum iliacisrebusmaxime delectatem eft, etiam _ 


in Urbis Roma incendio gaudens Trojanam fe @A@owvidere. Ut omittam gvod 
tener adhuc nec dum matura pueritia Circenfibus ludis Trojam conftantiffime favora- 
biliterqve lufittelte Svetomio. Videtur itagye hec opus fob Dictyos nominechifium 
ab aliqvo gratiam Neronis captante. 
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” XE Porro, licet aliud videtur viris qvibusdam eruditiffimis, 
Scioppio, Voffio, Mercero qvi hunc qvem habeus Di€tyn latiné pri- 
ake opinantur: fine dubio tamen recentior eft Graco, ee in ex 

E TCO 
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‘Graco etiamtranslatum fe non modo profitetur, fed & phrafiipfa palin 
prodit, * fzpiusqve ad verbum reddit qvz Grace ex Didtye veteres qvi- 
damnobis fervarunt. Neqveullo paCtoverifimilis eft fententia Cafparig 
Barthii, cui lib. LVIL cap.20. Adverfariorum,’ videntur Grzculi potius 
illum é Latino in fuam lingvam transduxiffe. Cum vero a viris dotis 
Jofia Mercero, G.J. Voffio, OlaoBorrichio, Joh. Frid. Gronovio cap.26. 
Obfervatt. Ecclefiaft. aliisqve referatur nofter ad ztatem Conftantini Imp, 
vel Diocletiani certe: (Cafp.Scioppium enim, vt in paradoxis literaris 
Epift. 5. Velleji, Valeris Maximi & Curtii ztate aliqvo elegantis inge- 
nil & judicti homine animi gratia & exercitationis fc exiftimat, 

uci audiendum putant) neceffe eft Gracum faltim illo zvo,juniorem 
aud extttiffe fed qvod Jof Scaligero etiam vifum & in Darete fupra 4 me 
notatam eft, Enfebii jam ztate leétum tra€tatumqve, atqve fortaffis ut 
raftantiffimms vir Jacobus Pesizonius in differtatione de Dittye Cretenfi 

§ 29 fofpicaas, in Neronis imp. gratiam 4Praxi five Eupraside qvodam 
Dittyos nomine confiéhum. _— 

XHE. Qvandoqvidem vero Conftantmus Lafcaris jam ante 
trecentos annos negavit Diétyn apud Gracos amplius reperini, & ab eo 
tempore nemo fuit qvi eum vidifle fe narravenit, non magna ‘pes effe 
videtur ittum qvandoqve in lacem venturum, etfi illam prz fe ferat Al- 


latins, Grecus &ipfe iffimus pag. 60. lib.de patriaHomeri. Deedi- 
tionibus Latini Dietyos nihil addo iis qvz in Bibliotheca Latina pri 
notavi, nifi qvod in editione Amftel notarum Ulrici Obrechti - 


.2-4. mate excufium eft primam éxdoow Mediolanenfem prodiiffe A. C. 
167 Nam Obrechtus py ex Argentoratents ejus notarum editione pa- 
tet, {cripferat A.C, LXXVIL hoc ef 1477. pro qvo typograph 
legit MDCXXVIL ne 


af 


* Hoe argumentis non inficiandis demonfiravit Clari{fimus Catefum nelcie 
fitne verifimilis altera viri docti conjeura qv’ §. 36. fufpicatur Sep cimiom ilfem 
odio Chriftianz religionis, ut haberet qvae Hiftoriz [acre opponeret’ Latinas Di- 
yos verfiencm adornaffe. Sane nullus facile evit gyi lecto fabuloliffiso opere vel 
pejusde Chriftianifmo fentiat, vel magisfaveat gentiun Diss 
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CRYMOW i ate sip ante Homeram aliqvid ‘com 
ue. sas oc on pravber e » legitur | 
3 sat Tan 3 rect Lodi comet Sistas 

monem coh fuille Comicum longe 
juniorem, aren canis ut pave ztate, non facile potuit Tatia- 
no.in mentem venire lomero junior fit ipfe Sufario * Icarienfis, 
pe repertor, ee qvo videndus Johannes Pearfonius in vindiciis 
art, 2, ee 1. Richardus Bentlejus in differtatione de Epiftolis 

is Anglice edita p.202. 9. & Humftedus feign s afl Epochas 
mammoress » 207, anti qvidam Grip tor ** Dromectia 
as, tou) ‘ an da lent If. Mytholog, capite de 
fed non aufim ejus nomen apud T; 
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On 
_ IL EPIMENIDES¢ Cnofip, vel Gortina, vel (utPlutarchus in So- 
lone p.8 4.& lib. de Oragulorum defe&ku p. 409: ac Tzetzes Chil. V. hift. 18.) 
ex Phefto civitate, Cres five Cretenfis, inclytus fatiloqvus, & qvorundam 
judicio, (uteftapudPlutarchum, Laértium, Clementem. Alex. & Cyrile 
lum) feptem fapientibus annumeratus, ponitur & ipfe a-Fatiang inter 
ilos {criptores, qvi Homerum ztate pracefferunt, {ed peeperam utiqve, 
cum P: vihagore Magiftruni fai(fe narrer Apulejus in floridis, Achenasqve 
rvenerit, Platone 1.de Legibus tefte, decem annis ante Perficam ex- 
peditionem five przlium Marathonium qvod commiffum Olymp, LXXIL 
3-atqve adeo Olymp. LXX. 1, Sed jam tum Athenas Cylqnio fcelere pur- 
gavit circa Olympiadem XLIV. ut Svidas , - vel XLV. ut Eufebius , vel 
XLVI. aut XLVI, utqvidam Laértii codices & Apoftolius ViIL 84. pro- 
verb. Olympiadis XL,VL anno 3. Solonem juvit-in condendis legbus, 
ut omittam qvodPorphyrio p. 19. tefte, EpimenidesPythagoram audi- 
vit, & qvidem fenem juvenis, fi credimusJamblicho c.23.de vita Pythag. 
vem vide etiam c.32, Centumac qyinqvaginta feptem annis vixit t 
‘ot 
“i a 


‘heopompo apud Plinium VII. Hit. c. 43.. Epimenidem 3 fag zt: 
minibus rake fa appellatum, filiumgve hat den seh pie 
&or eft Plutarchus inSolone p.84, qvi addit eum, fui BeaQiny a 
sigi ta Séa, ty srSecrasuem nay tedesvey copia. Verum he 
Epimenide in prefenti dicam, faciunt qvi.de illo diligenter egerutit 
doéti.adLaértium in vitaEpimenidis, Andreas Schott, ft erttia 
251, &314. Johannes Mar us in Canone Chronico Sec, XVIII. yea 
feq. Johannes Meurfius in Creta, lib. IV. cap. I, tum Hugo Grotins & 
GeorgiusCalixtus in Epiftolam Pauli ad Titum I. 13. adgvem locum iti- 
dem nonnulla annotavi lib.IL.cap.7. Obfervationum facrarum. Omitto 
ut fatis notos Gyraldum dialogo2. de poétis, & Voffium lib. IV. de Hifto-, 
ricisGracis cap.1. 
IIL. Scripta ejus hac a veteribus memorantur: 
1 Kupiray xg Kogui ‘1 rf i 


Wedron yineose xgy* Oroyeria, Verfus 5000. Hos 
poémaLzértio memoratum non videtur aliud fuiffe 4 Telchiniaca hifto- 
ria cujus {criptorem Epimenidem qvibusdam haberi, ab aliis Teleclidem, 
an&tor Athenzus lib. VIL Telchines enim a Curetibus & Corybantibus 
diverfi. Vide Strabonem lib. X. p. 466. Hocopus @seyorac, cujus 
refpeétu perinde utOrpheus, Theologus dicitur FpimenidesDiodoro 
Siculo & aliis, putoin animo habuiffe {choliaftem Apollonii ,qvoties Epi- 
a meni- 
© -Meurfins in Creta p. 240. duo diverfa pow pit oniam & Cure 
Benn ge, aaa do dr ot wi Thngein ae 
tans ila conjungit & pro uno habet ejus {catentiam fequimabuis. . . - 
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Prideaux ad Epoctias tiarmoreas p. 1 
IV.Enamprosa GripfitEpimenides tefteL.aértio, libram weg) Sueur | 


“ a iia a play. nek 
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& alium wei tH ov Kenry wedsraas. Ite Epiftolam ad Solonem deeo- 
dein argumento five deRep.qvam apudCretenfesMinos condidit, etfi 
hanc propter Atticum idqve recens dicendi genus fuppofintiam effeputa- 
vit demetrius Magnes lib,de homonymis. Epimenidem Theologum fe 
in qvibusdam ubi de rebus Cretenftum agit feqvi, in aliis Do 

in aliis Soficratem , & Laofthenidem , teftatur Diodorus Siculus 
V. AbEratofthene qvoqve in Catafterifinis c. 27. laudatur Epimenides 
10 Ta Kevin igecav, ALamE itolam Epimenidis DoriceferiptamO] : 
‘LIV.4. tyrannoPififtrato ad Solonem fervavitidem Laértis lib.I. 113. 
. Sane Solone familiariteruflm, multaqve ei clam praftrnxiffe & viam prae 
muniiff ad leges confcribendas auctor Plutarchus in Solonis vita. 

V. Hefychius Iluftris refert Epimenidis mortui cutem ypage 
pact xaraqixtov repettam perhiberi, Idem legas apud Svidam, qvime- 
morat proverbium Exyssvidesay degua, qvodnon ipfe tantum fed & Dioge- 
nianus, appendix Vaticana & Apoftolius exponunt ea: Taw awod erav, Erase 
mus de bus repofitis & miracul loco habitis, Lacedamonios enim ad- 
menitos oraculo, pellem ejus religiofe affervaffle. Inter inventa Epi- 
menidis fuit & boves aratroyungere, ut notat Hefychius Alexandrinus in 
Bylvyn, AufoniusEpift.e3. ad Paulinum, , 

Triptalemon olim five Epimenidem yocant 

Aut Bulianum Buszygen 

Tuo locabo poftferendes womsini, _ 
Ew iuoideorftillam, qvaherba in luftrationibus Epimenides uftss fuit, come 
mendat Theophraftus lib. VII. hift. plantar. c.11. Pythagoram qvoqve {cilla 
ufim teftatur Porphyrius in hujus vita p.23. & Perfam Mithrobarzanem 
face ac {cill4 initiantem fingit Lucianus in Necyomantia T. 1. p. 330, ‘Epis 
menideos praterea trochiscos five Paftillos, in obfidionibus deficiense 
annona opportune adhibitos, preter Plutarchym lib. defacie in orbe Lu- 
nz p.940- Philonem in BeAoweixcigp. 88. & Heronem lib, de machinis ellis 
cis memorat Michaél Pfellus libro inedito w6) Cbav axsruarar, — 

VI. EUCLOUS Cyprius in Tatiani codicibus perperam BupswA@» , ubi fcripeoribas 
vi ante Homerum floruere annumeratur, Eulebio & Paulaniss EuxA0@» Svide qvoqve in & 
qvi EuxAsy yenspoAdyov vocat. Ejus Xoo pews lepiffe fe teftatur Pananiasin Phocicis p.828, 
eorumgve iterum meminit p. 332. & pag, 858, ubi vaticinjum ejus profert de Homero, fex yerfibug 
conftans. Gyraldus huictribuit Cypria carmina de qvifus diturus jnfra fin inter {cripta qvae ad 
Homerum olim velut autorem relata aecepimys, | 
_ VIL. EUMOLPUS flius Mutzi, Orphei diftipuli, Svidz dicitur exes. 
woes Taw apo Omags, qvidt {Ceipta gus Commemorat, réeAsras* AjuytiOe 


XH 
¥ Hos alii tribuerunt Eumolpo cuidam antiqyiori (¢res enim fuifle; jam notayit Scaliger 
ad Eufeb. p.39,) Vide Scholiaften lisad Oedipum Colonenfemy. 1046.8 Scbo- 

lia adHomerum Iliad. 6°, 368, utide initlato per Ramolgum Hercule, | 


' Ae, 


1 Gemene  p. 690. ie be 
(ae. Te, Ute 





rat Plinius lib. II. c.67. Hannonem Certhaginls peteutia forente five uti. Ve 
C. L.ait Punicis rebus circumvectum a Gadibus ad finem Arabiz, 
navigationem eam idiffe {Cripto: Si quée autem fcire velit, in ingvit 
Voffius, quo waxime tempore florucrit Carthago, aufim afiretasre tempus id vel 
ipfiem quogve bellum pracefilje Trojakum., Didonem condidijfe Carthaginem eadem 
_ vhtione, goa Augufins Romam , Confi antinus Byzantium & alii alias condiderunt.nv- 
bes (non ut primiauétores fed reftauratores) Abenter credo, Sed & verum for 
fan, quod firibit Appianus (m limine libri de bello Punico.) quinquaginte ante 
bolum Iiacam annis & Twit fuiffe conditam, Nempe urbes condi dicuntur cum noo 
obengentur colonic, Verism ninitd antiquviorem effe Carthaginem ex Hannonis confici 
poteft periplo feu navigatione extra colummas Herculic, Supereft ctianmnum peripli 
» metslto enine antliue olim fuilfe, exinde colligas, quod complura 
begas ex defamta, qua tamen bec tempore in illo noninvenias. Qoanta fuerit 
jams tlle tempore Carthage, ex ce cogne{cas, qvod pofi cenditas trecentas in litore Lie 
arbes, redundantenibilersinus bowinum multitudine, cums fexaginta pente con- 
terevenn Hannenem miferint.claffe, infirutie commentu S trigints colonorum millibut, 


ad Fexplerandes | extra columns Herculis Libya tratine 5 condendas in illo quoque 
‘Occans 
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i N 
Oceanilitove colonias, Hanc navgationem falam fuiffe cenfee Strabo (lib.1. p. 47.) 
paulo poft bellum Iliacum. Sed veroretinus dixerimus integro mizineum feculo antio 
qviorem hoc belle fu‘ffe iam Hannonis expeditioncme, Cumenim non ex nibilo rian 
rar fabule, unde demum tres Gorgoncs, nifiex tribua Hannonis Gorgidibus , adjen- 
siente etiam Palepbato (cap, 32.) Unde Amalthee feu Hefperidum cornu, wifi ex 
ejusdem nominis promontorio apud Hannonem? Sed & poms aureaquacx Hefperi- 
‘dam bortis adOceanum fitts decerpfiffe dicitur Hercules, qvis in Europam poruit ade 
‘ducere nifi Honno, quiprimus ifia oceani litora adiit, & ex promonterie Soloéntdé, 
nunc capite Viridi, & ex @eav ochemate, nunc Sierra Liona ditto, ubi copiofiffine pre- 
veniunt , primus ifthec poma Europe intalit? Valent bec argumenta unde certecen- 
feere pofimus Hannonem pracesfiffe aut faltem aqualem fuiffe temporibus Herculis 
& Perfei, In eandem fententiam difputat vir doftus ad Melz lib. HI. c. 9. 
& non modo Xenophontem Lampfacenum, qvod Solino accredere no- 
debat Salmafius in exercitatt. Pliuanis p. 1297. fed & ipfum Homerum 
& Hefiodum contendit juniorem effe qvam periplum Hannonis. Ad- 
amodum levia autem funt argumenta, qvibus Paradoxum hoc fuperftru- 
xit, ut oftenfium Henrico Dodwello indiffertatione de ztate periph Han- 
nonis, qvz prafixa eftcomo primo Geographorum Grecorum minorum 
Johannis Hudfoni viri Clarifimi. Imprimis Ifaaci Voffii fententia ob- 
jicitur,.qvod Plintus lib. II. cap. 67. non modo porentia Carebaginis flereste 
-(aiqve ita qvidem florente, ut huyus rei notitia etiam 2d Romanos &Pi- 
nium pervenire potuerit ) Hannonem a Carthaginienfibus miffum a fais 
narrat, fed & addit eodem tempore ad exteraEuropz miffum Himikenem, 
‘qvem &ipfium iter fuum {cripto expofuiffe conftat ex Plinio; (qvi Himik 
conem retert inter eos , ex qvibus profecerit lib. V.) & Avieno in arame 
ritimav.117. & 412. Atqvi duo fimul duces Carthaginienfium Hanno & 
Himilco memorantur a Diodoro Siculo lib. XX. cap. 61. T. » p.794.feq 
qvi Agathocli Africam follicitanti reftiterunt Olymp. CXVIIi. 2. - Hos 
‘ante res adverius Agathocem infeliciter geftas 4 Carthaginienfibus in 
-diverfas partes emiflos fuifle verifimillimum videtur. Neqve alalium 
Hannonem periplum retulit magnijudicil vir Voffius Maaci pater libre 
IV. de Hiftoricis Grecis p. $13. | 
IX. Fuere ante hunc qvidem alii etiam * Hannones & Himil- 
cones qvoqve Carthagine, nam Hamilcar reliqvit tres filtos Himilco- 
nem, Hannonem, Gifconem: fed Himilco ifte peftilentis fideris. vi 
-exercitu amiffo fibi ipfimortem confcivit Olymp. CXVI. Anno2. wt naf- 
rant Diodorus lib. XIV. & Juftinus lib, XIX. Hanno ob affeétatam ty- 
, . re ae £ - 
* Hanno antiqviffimus, ad qvem Anacharfidis Scytha [ qvi Crosl tate vixit ] Epiftolam 
refort Cicero 5. Tulc. qvatt. 


_ PERIPLUS. Lib. fc. V1, ai 
rannidem cum filiis cognatisqve omnibusetiam innoxiis fupplicio tradi- 
tus tefte Juftino lib. XXL cap. 4. Huic Hannont potius tribuerim qvod nar- 
rat Elianus lib. XIV. Variar. Hift. c.30. avium hoc edo€tarum voce Deum 
predicari fe curaffe, & qvod Plinius lib. VIII.c.16. Plutarchus in przceptis 
politicis & idem AElianus lib. V. Hift. animal. c.39. eum leones manu tra- 
étaffe & manfvefeciffe. Huncetiam defignari putem ab Ariftotele lib. V. 
Politic.c.7. Fuit pretérea Hanno qvicum Bomilcarecreatus dux Olymp. 
CXVII.3. adverfiis Agathoclem fortiter pugnans occubuit, tefte Diodoro 
Sic. lib. XX.p.75-4. Fuere & juniores qvidam Hannonis nomine duces Car- 
thaginienfes, ut qvem ab Annibale in Hifpaniarelichum refert Livius lib. 
XXI. item alius qvem juvenem interfectum narratltb. XXIX. Sed neqve 
Collega illis Himilco neqve res Carthaginis adhuc florentisfimz , fed. bel- 
lis Punicis Romanorum jam attritz & labefactari ceepte. eS 
X. Itaqve ad illum qvem dixi Agathoclis alterum adverfarium refe- 
mnt viri doéti brevem qvem habemus periplum Grace, ex Punico Han- 
nonis, verfum hoc titulo: AwavGx* xagyydoviaw Bariatag weglrArus ravundp 
rag HeaxAass swe AiPundv & yg pepcv ov ngy aveInney sv Te Y Kecvs te 
Aes, SnAtvree veids. Regem Penorumvocat etiam Solinus, etfi proprie non 
fuerit Rex, fed in libera Rep. Dux atque Imperator exercitus five clasfis. 
Grzcam verfionem oportet concinnatam effe Hannone etiam fuperftite, 
vel ftatim poft ejus mortem, qvia ex illo qvedam affert autor libri o& 
Sauparion axszouatov , qvietfinoneft Ariftoteles Stagirita, tamenitaan- 
tiqvus eft, utab Antigono Caryftio qvifub Ptolemzo Philadelpho {cripfit 
allegari potuerit. Meminerunt ejusdem peripli Marcianus Heraclenta, 
Plintus lib. VI.c.31. aliiqvecomplures. Scylax qvoqve Caryandenfis, fed 
qvem non Darii Nothi, vel Dari Hystaspis , verum Polybii zqvalem effe, 
multis contendit H. Dodwellus,urbium ab au€étore hujus peripli Hannone 
conditarum meminit. Sed qvidam veteres parum fidei videntur tribuiffe 
univerf Hannonis deryied five ut Mela appellat memorarui, Nam apud A- 
thenzum lib. III]. Dipnof:c.7. proverbu inftar affertur, ex Comico forte ali- 
qvo depromtum, qvod integrum ita fe habuiffefufpicatur Cafaubonus: 
Es wy ]s tetra isoper']is, xayperen 
Avduxaios GiBAnS tari + AvyavG@s mAavaus. 
Neqve tamen ex ipfa voce wAarg colligerem cum Clarifimo Dodwello 
plane fictitiam fuiffe habitam , fabulofarum veterum navigationum ex- 
F em- 
* De hocHannone Dio Chryfoft. diff XXV, p.282. Keg xndovise ,) Avvay Oy av}i Tu- 
gia exroinge AfSuas xgy AiBuny xaTomew avti Dowinns xo Yonmala Wome 
KEXjact cy, % TURE Eni cgid % Aspesvers 1gY Teingess » % rods Wy yng mous 7} 
Sarat ]ns aera, 
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emplo , Hannonis expeditionem. Nonignoravit Vir dottus qvodcunqve 


iter Poétis vocari wAarns, & vere wAary erat Hannonis expeditio, camad 
qvz loca& qvousqve tenderet ignoraret. Qvod vero ad rem ipfamatti- 
net, ufusipfe multis exemplis docuit, dum pauca nifi qvz ipfi vidimus pro: 
veris habemus, multa velut fabulofa in {Criptoribus antiqvis Herodoto, 
Plinto altisqve rejeCta fuifle, qvzfuntveriffima. Itaqve hac inpartefub- 
{cribo Ifaaci Voffii fententiz, qviin notis ad Melam p.302. Nam quod Aripie 
des (orat. Sicula I.) & alii nonnulls é vereribus (Plinius lib. V. c.1. Athenzus &c.) 
FS multi d vecentibus fabslofamexiftimant banc Hannonis narrationem , in eo quam 
cos fefelleric ratis fufius adipfum Hannonem oftendemus, Longe minus fufpicio- 
nem fuam folidis argurnentis firmavit Dodwellus, cum Hannonis peri< 
plum a Greco im: confictum’ & Hannoni fuppofitum arbitratur. 
Qvzfo enim in qvem finemGracus tam fimplicem & Carthaginienfibus 
gloriofam narrationem fuiffetcommentus. 

. XI. Qvod vero Greca urbium nomina objicit vir do€tiffimus, nihil 
moror. Nam multi jam obfervarunt nomina barbara aGrecis, cum fia 
rem lingua narrant, fepiffime non modo in Grecam flect: terminatio- 
nem, auribusqve gracis accommodari , fed & pro iis Greca idem figntf 
cantia fubfticui. Vide Grotium ad Genef. XI.1.Huetium demonftrat.Evane 
pel-p. 287.288. edit. Lipfienfis, Petrum Petitum de Amazonibusc. 41. Jo- 

nem Clericum Indice ad Philofophiam Stanlei orientalem, vocabulo 
Hecate, Sic Ammianus Marcellinus lib. XXII. c. 18. ubi memorat feptem — 
oftia Danubui, qvz per Scythium latus erumpunt in mare, non Scythica 
nomina affert ved ait fe illa narrare ‘st interprerate funt vocabulaGraco fermes 
ne, Vir fammus Bochartus qvinomina.apud Hannonem obvia ex Phee- 
ricio idiomate illaftrat lib. I. Chanaan cap. 37. non hoc tantum capite ; fed 
& alibi in. do€tisfimo fuo opere literas nominum Grecorum non raro 
confert cum literis nominum Pheniciotum, cum forte nihil habent cum 
Pheenicia lingua commercil, nifi qvod ex illa fint in linguam Gracam 
translata. taqve potius erant qvzrendz voces Pheeniciz eyusdem figni~ 
ficationis qvam earundem literarum. | 
XI. Sedur de Hannone dicere pergamus, If. Vosfius p. 52. Obfer- 
vatt. Var. compendium tantum peripli eyus fupereffe affirmat, malo enim 
aniline olive fuilfe, exinde colligas , quodcompluralegas ex illo defumia , qua fnmen 
boc tempore in illo non invenias. Quvznam vero fint illacomplura, non addit. 
Neqve illausqvam exftare puto: namqvodMelaqvedamprofert,qvzin - 
Hannone non leguntur, Voffius ipfe in notis p. 305. oblervat eum wos 
unum [equi Hannonem , fedillos quogve Gracos qui Hannonis periplum (non fing: 
tim 
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latim interpolando & interpolatum edendo, fed ejus narrationibus alia in 
fuis {Criptis adjungendo) variis inquinarumt fabellis, De cxtero fateor nul- 
lum me Epitomes in illa tametfi brevi Hannonis narratione veftigium 
deprehendere, qvam in templo Saturni, tabula, ut conjicio fufpenfam non 
nimis prolixamefle oportuit. Plinionon infpectum effe Hannonis Peri- 
plum conjicio ex his ejus verbis lib. V.c.1. Fuere Sf Hannonis Carthaginien- 
fam Ducts commentarii, Punicis rebus florentiffimis explorare ambitum Africa juffi, 
guems fecuti plerique é Grecis nofrisque © alia quidem fabuloja & urbes multas 
ab coconditas ibi prodideve, guarumncc memoria ulla nec vefigium extat, Ove 
cunqve igitur alibi ex Hannone profert Plinius, nonex ipfo Hannone fed 
ex Xcnophonte Lampfaceno vel aliis Grzcis Romanisqve {criptoribus 
haufit, uti SolinuséPlinio. Conftat tamen ex eodem Plinii loco, tum é 
Mela,falli Salmafium cum p.12-42. Exercitatt.Plin. {criptum Hannonis ve< 
teribus non innotuiffe putat. Neqvetamen eo in loco Salmafius affirmat 
etiam fuo tempore Hannonis periplum in lucem nondum prodiiffe nec 
innotuiffe, ut ipfitribuunt Vosiius ad Melam p. 302. & Harduinus ad fcri~ 
ptores 4Plinio laudatos. Sane qvidem qusmodi periplus Hannonis, qvo 
navigatio 4 Gadibus ad finem Arabig defcribatur, ut ait Plinius lib. II. c. 67, 
hodie non extat, nam qvem habemus, is longe citra extremum Africz - 
promontorium confiftit. Scribit tamen Martianus qvoqve Capella lib: 
VI.p.201. fed Plinii haud dubie veltigia fecutus, Hannonem dum Puni- 
cum floreretImperium , Mauritaniz circuitu, ac dehinc Meridiani flexus 
excurfu in Arabiz terminos prolixa admodum navigatione perveniffe 
Qvid itaqve ? 4: candem iteravit navigationem Hanno, & alio prodidit (cripto, 
quod Plinti evo expiterit ? An temere id cffudit Plinius ? Ex his duabus qvze. 
ftionibus ab Huetio de navigat. Salomonis c. 4. propofitis non dubitem 
pofteriorem affirmare, cum Hannonisipfius commentarios 4Plinionul- 
los infpeétos jam oftenderim. 

XIII. Qvi vero exftat Hannonis periplus, eum primus Grece vul- 
gavit Sigismundus Gelenius, vir multis alits nominibus de bonis literis 
optime meritus, Bafilex 1533. 4. ex officina Frobeniana, cum periplis Ar- 
riani, Plutarcho de fluviis & montibus, & Epitome Strabonis. Latin vers 
tit & {choliis illuftravit Conradus Gesnerus,ediditqve cum Johannis Leoe 
nis libris 1X. defcriptionis Africe, Tiguri 1559. 8vo. Adfpexit & lucem 
Johannis Henrici Becleri aufpiciis , cum verlione & animadverfionibus 
Johannis Jacobi Mulleri, Argent. 1661. 4to. & inter ejus differtationes A- 
cademicas femel, iterumqve nuperrecufas, in vo. Hinc Grxce & Latine; 
adjeétis Bocharti ¢é Geographia facra depromtis animadverfionibus re- 
cudi fecit Abraham Berkelius una cum Stephani Byzantini fragmento de 

2 O- 
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& alium whi rig éy Kents wersraas. Ite Epiftolam ad Solonem deeo- 
dein argumento five deRep.qvam apudCretenfes Minos condidit, etfi 
hanc propter Atticum idqve recens dicendi genus fuppofinitiam effeputa- 
vit demetrius Magnes lib.de homonymis. Epimenidem Theologum fe 
in qvibusdam ubi de rebus Cretenfium agit feqvi, in alis Dofiadem 
in aliis Soficratem , & Laofthenidem , teftatur Diodorus Siculus 
V. AbEratofthene qvoqve in Catafterifinis c. 27. laudatur Epimenides 
19 Ta Konsine igogav, Aliam Epiftolam Epimenidis Doricé{criptam Olymp. 
LIV.4. tyrannoPififtrato ad Solonem fervavit idem Laértius lib.I. Se€t.113. 
. Sane Solone familiariterufim, multaqve ei clam praftrnxifle & viam prae 
muniiffe ad leges confcribendas auctor Plutarchus in Solonis vita. 

V. Hefychius Illuftris refert Epimenidis mortui cutem ype 
pao xeregixtov repertam  perhiberi. Idem legas apud Svidam, qvime- 
morat proverbium Exieeideav degue, qvod non ipfe tantum fed & Dioge- 

nianus, appendixVaticana & Apoftolius exponunt é#: tev axot tray, Erase 
mus de rebus repofitis & miraculi loco habitis, Lacedzmoanios enim ad- 
menitos oraculo, pellem ejus religiofe affervafle. Inter inventa Epi- 
menidis fuit & boves aratroyungere, ut netat Hefychius Alexandrinus in 
Bylvyn¢. Aufonius Fpift.e3, ad Pauli | 
Triptalemon olim five Epimenidem yocant 
ut Bulianum Buzygen 
Tuo locabo pofiferendas momini, _ 
Em iperideoy {tillam, qva herba in luftrationibus Epimenides ufus fuie, com= 
mendat Theophraftus lib. VII. hift. plantar. c.11. Pythagoram qvoqve {cil 
ufium teftatur Porphyrius in huyus vita p.23. & Perfam Mithrobarzanem 
face ac {cilla initiantem fingit Lucianus in Necyomantia T. 1. p. 330. ‘Epis 
menideos prazterea trochiscos five Paftillos, in obfidjonibus Biciere 
annona opportune adhibitos, preter Plutarchym lib. defacie in orbe Lue 
nz p.940.Philonem in BeAowsixcisp. 88. & Heronem lib, de machinis bellis 
cis memorat Michaél Pfellus libro inedito w&: TL 
VI. EUCLOUS Cyprius in Tatiani codicibus perperam BupaxA © , ubi {criptoribug 
vi ante Homerum floruere annumeratur, Eulebio & Paulanizs FuxA0@ Svide qvogve in & 
qvi EuxA sy ypnspeoAdyov vocat. Ejus xem pews lopille fe teftatur Paulanias in Phocicis p.se8, 
e@crumgve iterum meminit p. $32. & pag, ¢8, ubi vaticinjum ejus profert de Homero, fex yerfibug 
conftans. Gyraldus huic tribuit Cypria carmina de qvibus dihurus infra {umn inter Scripta qve ad 
Homerum olim velut autorem relata accepimys, oo 
_ VI.EUMOLPUS filjus Mufzi, Orphei difcipuli, Svidz dicitur éxas 
soils Tar wpe Ouaes , vis {Cripta eyus Commemorat, réeAsras* Anprte Oe 





XM 

* His alii tribuerant Eumolpo cuidam antigyiori (tres enim fuille; jam notavit Scaliger 
ad Eufeb. p. 39.) Vide Scholiaften Sophoclisad Oedipum Colonenfemy. 1046.8 Scho- 
lia ad Homesugn Iiad. 9°, 363. utide initlato per Eamolpum Hercule, 





rat Plinius lib, IL. c.67. Hannonem Cershaginls poteutia forente five ut ib. Ve 
CT. ait Punich rebusfloremtifime circumvectum a Gadibus ad finem Arabiz, 
navigationem eam iffe {cripto: Si quis autem fcire velit, in ingvit 
Vofhius, qvo waxime tempore foruerit Carthago, aufim afiretare tempus ia vel 
ipfiems quogve bellum pracefije Trojakum, Didonem condidijje Carthaginem eadem 
vatione, qos Angufius Romam , Conftantinus Byzantine & alii ahas condiderunt.xv- 
bes (non ut primiauétores fed reftauratores) libenter credo, Sed © verum fore 
fax, qued forsbis Appianes (im imine libri de belloPunico.) quinguaginra ante 
belie Ibacum annis 4 Tyriie fuiffe conditam, Nempeurbes condi dicuntur cumnoe 
ob angewsur colons, Verim muisd antiqviorem effe Certhaginem ex Hannenis confict 
poteft periple feu navigatione extra columnas Hercult, Supereft ctianenutn peripls 
busjes » meiclto ewime aniline olim fife exinde colligas, qood complura 
hegas ex ils dsfamte, qua tamen bec tempore in illo noninvenias. Qoanta faerie 
jams illo compere Carthago, ex ee cognefcat, quod poft conditas trecentas in litore Lie 
srbes, vedundante nibilominus bominum weultitudine,cum fexaginta pente cone 
tererumn Hannenem miferint claffe, infiratie commentu GS triginta colonorum mi 
ad feaplor anaes extra columnas Herculis Libya tratine & condendss in illo quoque 
Ocean 
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eee ea 
Occanilitove colonias. Hancnavyationem falam fuiffe cenfee Strabo (lib. p. 47.) 
paulo pot bellum Iliacum. Sed veroretitus dixerimus integro minimum feculo antio 
qviorem boc belle fuiffe iam Hannonis expeditioncm, Cumenimnon ex nibilooriam 
tur fabula, unde demum tres Gorgoncs , nifiex tribus Hannonts Gorgidibus , asdfen- 
siente etiam Palapbato (cap, 32.) Unde Amalthea feu Hefperidum cornu, wifi ex 
vjuedem nominis promonterio apud Hannonem? Sed & pow aurea qua cx Hefperi- 
‘dum bortis adOceanum fitis decerphife dicitur Hercules, qvis in Europam poruit ale 
ducere nifi Hanno, qui primus ifia oceani litora adiit, S ex promonterie Soloéned, 
nunc capite Viridi, & ex @eav ochemate, nunc Sierra Liona ditto, ubi copiofiffine pre- 
veniunt , primus ifthec poma Europe intulit? Valent bac arguments unde certo cen- 
fecere pofimus Hannonem pracesfiffe aut faltem aqualem fuiffe temporibus Herculis 
f Per/ei, In eandem fententiam difputat vir do€tus ad Mélz lib. HI.c.g. 
& non modo Xenophontem Lampfacenum, qvod Solino accredere no- 
Jebat Salmafius in exercitatt. Pliuanis p. 1297. fed & 1pfum Homerum 
& Hefiodum contendit juniorem effe qvam periplum Hannonis. Ad- 
anodum levia autem funt argumenta, qvibus Paradoxum hoc fuperftru- 
xit, ut oftenfium Henrico Dodwello in differtatione de ztate peripli Han- 
nonis, qvz prafixa efttomo primo Geographorum Gracorum minoram 
Johannis Hudfoni viri Clarifimi. Imprimis Iaaci Vomii fentehtiz ob- 
jicitur,.qvod Plinms lib. II. cap. 67. non modo potemtia Carehaginis foresee 
-(aiqve ita qvidem florente, ut huyus rei notitia etiam ad Romanos &Pit- 
nium pervenire potuerit ) Hannonem aCarthaginienfibus miffum a fuis 
narrat, fed & addit eodemtemporead exteraEuropz miffum Hinikenem, 
‘qvem &ipfium iter fium {cripto expofuiffe conftat ex Plinio, (qvi Himi+- 
conem retert inter eos, ex qvibus profecerit lib. V.) & Avieno in ara mit 
ritimav.117. & 412. Atqvi duo fimul duces Carthaginienfium Hanno & 
Himilco memorantur a Diodoro Siculo lib. XX. cap. 61. T. 2 p.794.feq. 
qvi Agathocli Africam follicitanti reftiterunt Olymp. CXVIH.2. - Hos 
‘ante res adverfus Agathoclem infeliciter geftas 4 Carthaginienfibus. in 
‘diverfas partes os fuifle verifimillimum videtur. Neqve alalium 
Hannonem periplum retulit magnijudicii vir Voffius Haaci pater libre 
IV. de HiftoricisGrecis p.513. 

: IX. Fuere ante hunc qvidem alii etiam * Hannones & Himil- 
cones qvoqve Carthagine, nam Hamilcar reliqvit tres filios Himilco- 
nem, Hannonem, Gifconem: fed Himilco ifte peftilentis fideris, vi 

-exercitu amiffo fibi ipfimortem conftivit Olymp. CXVI. Anno2. wt naf- 

rant Diodorus lib. XIV. & Juftinus lib, XIX. Hanno ob affeétatam ty- 

* Hanno antiqviffimus, ad qvem Anacharfidis Scytha { qvi Crool xtate vixit ] Epiftolam 
refert Cicero 5. Tulc. qvatt. 





Rati bic illo qvedam affert 
tim eis mortem ex meh . 
f arab Ang sen ifibProle ldeipho ep ii 
ut: Vi mz0 0 ferij 
potueri Meningie ei Nr i 
Plus tb, VLc3 complhures. 


‘Scybx andentis , fed 
qvem non Darii ahi el hi pelea yt a vcunbelybie effe, 
multis contendit H. Dodwellus,urbtum ab augtore pea ies iHannone 

tribuiffe 


Sed qvidana veteres videntur 
Hannonis dryie eut Mais sppelatmemrae -Nam apud A- 
thenzum lib. IIL Dipnof.c.7. proverbii inftar affertur, ex Comico forte ali- 
qvo depromtum, qvodin itafe habuiffe fufpicatur Cafanbonus: 
Es Bes revan isoget Ts» xeupises 
. wears BiBAos vajai + AvrorG> mrciveus, 
Neqve tamen ex ipfa voce Adie colligerem cum Clariffimo Dodwello 
plane fictitiam habitam , fabul ma veteram navigationum ex- 
eme- 
* De hocHannone Dio Chryfolt. diff XXV, p.ats- sondorhes don 1a fp Tu: 
claw ¢ sxoigas Aas xg ar Bein wero Pay: Dowixns xo 3. 


word 
saliSay, % curd Epmigua & Assivas xgy levies s % wolNas pe Vis wos 3 
Sardr Ing deer, 
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emplo , Hannonis expeditionem. Non ignoravit Vir dottus qvodcunqve 


iter Poétis vocari aAar, & vere wary erat Hannonis expeditio, camad - 
qvz.loca& qvousqve tenderet ignoraret. Qvod vero ad rem ipfamatti- 
net, ufus ipfe multis exemplis docuit, dum pauca nifi qvz ipfi vidimus pro 
veris habemus, multa velut fabulofa in {criptoribus antiqvis Herodoto; 
Plinio altisqve reje€ta fuifle, qvafuntveriffima. Itaqve hac in partefub- 
{cribo Ifaaci Voffii fententiz, qviin notis ad Melam p. 302. Nam quod Ariftie 
des (orat. Sicula I.) & alii nonnndl é veteribus (Plinius lib. V. c.1. Athenzus &c.) 
& multi é recentibus fabulofam exifimane banc Hannonis narrationem , in eo qoam 
cos fefelleric ratio fufius adipfium Hannonemoftendemus. Longe minus fufpicio- 
nem fuam folidis ntis firmavit Dodwellus, cum Hannonis peri-< 
plum a Greco im: confictum & Hannoni fuppofitum arbitratur. 
Qvzfo enim in qvem finemGracus tam fimplicem & Carthaginienfibus 
gloriofam narrationem fuiffetcommentus. 

_ XL Qvod vero Graca urbium nomina objicit vir doftiffimus, nihil 
moror. Nam multi jam obfervarunt nomina barbara a Grecis, cum fha 
rem lingua narrant, fzpiffime non modo in Gracam fiect terminatio- 
nem, auribusqve gran accommodari , fed & pro iis Greca idem fignifi< 
cantia fubftirui. Vide Grotium ad Genef: XI.1.Huetium demonftrat.Evan- 
gel-p. 287.288. edit. Lipfienfis, Petrum Petitum de Amazonibusc. 41. Jo- 

nem Clericum Indice ad Philofophiam Stanlei orientalem, vocabulo 
Hecate, Sic Ammianus Marcellinus lib. XXII. c. 18. ubi memorat feptem - 
oftia Danubii, qvz per Scythium Iatus erumpunt in mare, non Scythica 
nomina affert ka ait fe illa narrare ‘ue interpretats funt vocabulaGraco fertmos 
me, Vir fammus Bochartus qvinomina apud Hannonem obvia ex Phee+ 
Hicio idiomate illuftrat lib. I. Chanaan cap. 37. non hoc tantum capite ; fed 
& alibi in do€tisfimo fuo opere literas p6minum Grecorum non rafo 
confert cum literis nominum Pheeniciotum, cum forte nihil habent cum 
Pheenicia lingua commercii, nifi qvod ex illa fint in linguam Gracam 
translafa. Itaqve potius erant qvzrendz voces Pheeniciz eyusdem figni- 
ficationis qvam earundem literarum. | 
XIf. Sedur de Hannone dicere pergamus, If, Vosfius p. 52. Obfer- 
vatt. Var. compendium tantum peripli ejus fupereffe affirmat, mslto enim 
autline oli fuilffe , exindecolligas , quodcompluralegas ex illo defumta , qua tamen 
boc tempore inillononinvenias, Quvenam vero fint illacomplura, non addit. 
Neqve illausqvam exftare puto: namqvodMelaqvadamprofert,qvzin 
Hannone non leguntur, Voffius ipfe in notis p. 305. oblervat eum son 
unum fequi Hannonem, fedillos quogve Gracos qui Hannonis periplum (non fing 
atim 
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latim interpolando & interpolatum edendo, fed ejus narrationibusaliain 
fuis {Criptis adjungendo) variis inguinaruns fabellis, De cxtero fateor nul- 
lum me Epitomes in ila tametfi brevi Hannonis narratione veftigium 
deprehendere, qvam in templo Saturni, tabula, ut conjicio firfpenfam non 
nimis prolixameffe oportuit. Plinionon infpectum effe Hannonis Peri- 
plum conjicio ex his ejus verbis lib. V.c.x. Fuere Sf Hannonis Carthaginiena 
fum Ducis commentarii, Punicis vebus florentiffimisexplorare ambitum Africa juffi, 
| quem fecuti plerique ¢ Gracis nofrisque 5 alia quidem fabulofa & urbes multas 
ab eo cosditas ibi prodideve, quarumnce memoria ulla nec ucfighum extat, Que 
cunqve igitur alibi ex Hannone profert Plinius, nonex ipfo Hannone fed 
ex Xcnophonte Lampfaceno vel aliis Gracis Romanisqve {criptoribus 
haufit, utiSolinuséPlinio. Conftat tamen ex eodem Plinii loco, tum é 
Mela,falli Salmafium cum p.12-42. Exercitatt.Plin. {criptum Hannonis ve< 
teribus non innotuiffe putat. Neqvetamen eo in loco Salmafius affirmat 
etiam fo tempore Hannonis periplum in lucem nondum prodiiffe nec 
innotuiffe, ut ipfitribuunt Voslius ad Melam p. 302. & Harduinus ad {cri- 
ptores aPlinio laudatos. Sane qvidem eyusmodi periplus Hannonis , qvo 
navigatio 4 Gadibusad finem Arabie deftribatur, ut ait Plinius lib. II. c. 67, 
hodie non extat, nam qvem habemus, is longe citra extremum Africz - 
promontorium confiftit. Scribit tamen Martianus qvoqve Capella lib: 
VI.p.201. fed Plinii haud dubie veftigia fecutus, Hannonem dum Puni- 
cum floreret Imperium , Mauritaniz circuitu, ac dehinc Meridiani flexus 
excurfu in Arabiz terminos prolixa admodum navigatione pervenifle’ 
Quid itaqve ? 4» eandem iteravit navigationem Hanno, & alio prodidit feripto, 
quod Plinti evo expiterit ? An temere id cffudit Plinius ? Ex his duabus qvzs. 
ftionibus ab Huetio de navigat. Salomonis c. 4. propofitis non dubitem 
pofteriorem affirmare, cum Hannonisipfius commentarios aPlinionul- 
los infpectos jam oftenderim. 

XIII. Qvi vero exftat Hannonis periplus, eum primus Grace vul- 
gavit Sigismun us Gelenius, vir multis aliis nominibus de bonis literis 
optime meritus, Bafilex 1533. 4. ex officina Frobeniana, cum periplis Ar¢ 
riani, Plutarcho de fluviis & montibus, & Epitome Strabonis. Laciné ver« 
tt & {choliis illuftravit Conradus Gesnerus,ediditqve cum Johannis Leo- 
nis libris IX. defcriptionis Africe, Tiguri 1559. 8vo. Adfpexit & lucem 
Johannis Henrici Beecleri aufpiciis , cum verlione & animadverfionibus 
Johannis JacobiMulleri, Argent. 1661. 4to. &inter ejus differtationes A- 
cademicas femel, iterumqve nuperrecufas, in 8vo, Hinc Grece & Latine; 
adjeétis Bocharti é Geographia facra depromtis animadverfionibus re- 
cudi fecit Abraham Berkelius una cum Stephani Byzantini fragmento. de 
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Dodone Lugd. Batav.1674. r2mo. Deniqve inter Geographos Grzcos mi- 
nores primo loco comparere juffit, ac preter Gesneri & Bocharti obfer- 
vationes, fuas etiam notas adjunxit & Henr. Dodwelli eruditam de ztate 
Hannonis peripli exercitationem prafixit Johannes Hudfonus, clariffi- 
mus hodie thefauri librarii Bodlejani prefe€tus Oxonii 1698. 8vo. Sane 
neuter ex viris hifce preftantisfimis promeruerat, ut tam abfurde accipe- 
rentur a Jacobo Gronovio in Appendice ad Geographica antiqva. At. 
enim, qvi tamindigno viris doétis modo agere folet, {peratqve fe ex alio- 
rumignominia egregiam Jaudem & {polia ampla reportaturum, is non vi- 
det fortafle, omnium fe bonorum judicio longe atrocius in fuam ipfius 
famam qvam inaliorum qvos petit graffari &inveht. Nefcio an addere 
hoc loco debeam , qvod Chriftophorus Hendreich in libro de Rep. Care 
_ thaginenfip. 27. pollicitus eft, fede Colontis Carthaginenfium tum aliis, 
tum Americanis & Hannonis periplo pluribus a€turum in Analectis ad. 
lum librum. Fortasfis impatientius fert res literaria qvod Ifaaci Vosfit 
& Lucz Holftenii notz una cum virisillis veteris Geographiz peritisfimis 
interciderunt. Utrumqve horum novam Hannonis editionem molitos 
effe conftat ex If Vosfio ad Melam pag. 302. & P. Lambecio lib. I. de Bibl. 
Vindobonenfi pag.113. Conradus qvoqve Rittershufius Altorfn A. 1638. 
fingulari oratione de Hannonis peripio egit eamqve in lucem edidit, cum 
propter illam plagii in Bartholds N; afiide eodemargumento Eprftolam 
*commisfi argueretur , qva de controverfia ipfi mota confulles ubi lube- 
bit Georgii Richter Epiftolas pag.205.207. Erudite etiam de Hannone 
differuit Cl. Bzlius editione fecundaLexicifui. Video prztereacomme- 
morar1 ab ‘eodem Hendrichio libellum Gallicum Fac infcriptione: 
Discours fur lanavigation d’ Hasno, dreffe par un prlot Portugses, {criptumipfum 
qvale fit, qvia inilludnecdum incidi, non poffum dicere. Exftat & in Bi- 
bliotheca Johannea hujus urbis Hamburgenfis differtatio perbrevis He- 
trufco idiomate exarata: qvz infcribitur Discorfo di Mr, Giovanni Battifia 
Ramufio fopra la mavigatione di Hannone Carthaginef, Wabetur inter MSS. 
Cod. 81. Fol. Videfis przterea Marianam rer. Hifpan. ib. I. cap. XX, Otto- 
nis Dapperi America pag. XVII. &c. - te : 
XIV. HELENAM Mufzi filiam inter plures Helenas cele- 
brat & ante Homerum de Bello Iliaco {cripfiffe tradit Ptolemxus He- 
phaftionis lib IV. apud Phothium cod. 190. 9 ago Gere GA» 9 TH 
| TAsaxoy 


_ ™ Nihufii Epiftola excutiens narrationem Melz de navigatione Hannonis, prodiit Francofists 
A. 1632, 6 1630. 4. edente Maximiliano jum Sungen. 





fea, repertore divin; Aine, be Hille antler Gracorum plira disie 
eximsie, virtutem eius compofitionemaue itiliffima narvatione defcribens , ut in ip[o 
ini obs some cade literaram, Sed fortafle non multum tri- 


derlesna stop aeenlstadrge nyo ae qonsyycd Sep 
tdireves vy. Qinaverbeiniorerah forte qvam. hag lata Liat dl 
osc applicavit vir doétifimus P, Bais t in dis 
Tico Critico Gallice edito, qvi de Hercule Po Gyraldum Gigenttine 
€git.  Herculis ereages celebrat 03Dio Chryfoftomusdifl 8: & 
tio Gracz qvam ab sea alo » accéptam publicavit Cornelius 
‘Tollius ad Palzphatam p. 212, Reinefius p.344. A Cynicis& Stoicis Hex 
. calesfubindeveluti exemplar infigne vistatecommendatur. Diogenis 
Cynicit Herculem memorat Laértius lib, VI. fet, Bo. Medici-. 
wz peritamHerculem facit Celfas inproemio; miosqvade re ¢onfulendus in 
hiftoris Medicine qvam mupercuin mano fra&tu legentium ac voluptate 
condidit vir clari Danie! Clericus parte Lp. 29. Czterum, 
foese hoc nomine, nam Hercules tres & cqvadraginta Varro computat, & 
olim ab antiqvis Herculi adferibt folita re&te obfervat Hu- 
yoGrorus ad Jonze, Herculis Mythol m hiftorice expofitam vide- 
subi lubebit ome Bibl Uni ener editz 4Viro eruditisfimo 
lerico p. 252. fe e ‘parpuraal ‘Fyriaw#eperta, per occa- 
Precmenie, coset iihcovorchn tit qvod vorare le geiebarsinchum 
obferyavit, -seatofcin Chrono 3 : capUT 
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De Hermsete igfo varia fententie eruditorum Virorum incertos relinqvunt leftores, ¥. 
Mss discutere non eft noftriinfiituci, fed de feriptia, que {ub Hermetis nomine 
velbodie feruntur velolim exfiterunt, paulo accuratius agere. 2, De Pota 
mandro, Anejus autlor Hermas cujus paftor expat, Plura fragmenta Gree 
64 Paftoris indicate, 3, Varie Poemandri editiones, 4, Patricii editio dure 
plex plemfima , ex capitibus rete diverfos faciens traftatus alia praclara ad- 
jungens, §, Collatio cjusdem cum aliiseditionibus, additis obfervationibus 
wariis Criticis , © indicatic locis feriptorum unde Hermetica fua Patricius deo 
promfit. 6, Hermetis fragmenta quedam alia indicata, 7. Parencfes 
Exbice & Politkead filium. 8, . 


1 . “ 

ERMES five MERCURIUS , Egyptiis Celtisqve Theut, eu, 

@wu8, (in qvibusdam Livii editionibus XXVI. 44. Mercerias 

Teutates, confer Phil. Cluverium in Germania antiqva lib. 1. 

Pp: Br. {qq. & 221. fqq.) Legislator , facerdos ac Philofophus 

inclytus, cui non profeffio Trinitatis, ut neftio qvo mdtore 
prodidit Svidas, neqve triplex proceffus Chemicus ab ipfo repertus, ut 
anonymus Graculus ait apud Petram Lambecium lib. VI. commentar. p. 
175. fed multarum rerum & artium fcientia TRISMEGISTI cognomen 
impofuitjudice LaGtantio lib. I. divin. Inftit.cap.6.ad qvodalludens Mare 
tialis lib. V.Epigr.2s, de Hermete qvodam gladiatore: 

Hermes omnia folus , & ter* unus, . 
Mofeipfo antiqvior a multis traditur, aliis confundentibus eum cum pri= 
mo hominum Adamo, aliis cumJofepho Patriarcha, ut Theophilus bac 
leus lib. I. Philofophiz generalis c. 1. §. 6. vel Henocho ** ut videre eft 
apud Kircherum T, 1. Oedipi Egypt. p. 67. 79.114. aliis cum Chanaane, 

vee fententia placuit W. Chriftophoro Kriegsmanno in Conjectaneis ad 
Fecieum de moribus Germanorum & in tabula ina vindicata , & 
Sam. Bochartolib. 1. Phaleg. cap.2. Artapanus Eufebium lib, IX 
preparat. cap. 27, & in Chronico qvod Alexandrinum vulgo appellant, 
tum {criptor commentarii in Hexaémmeron, qvem fabEuttath, Antio= 
cheninomine ediditAllatius, Mofen ipfum Zgyptiorum Mercurium ine 
nuunt, 


% Sic Geryon fer sows dici tur Tertullianoc, 4. depallio. . . 

* Henoch iftepaflam (criptoribus recentioribus Arabibus divitar Edris , qvod nominis qvid 
fit, follisitos video Hotzingerum & alios viros doctiffimos, Sufpicor autem hoc ut 
aliamultaa Graciselle peuitum , qvibus i2gis deciom acperitum fignificat. 





dattanqvam Deum aliqvem Mercariam sajerem , patrom Gonfilii, omninmgve 


| Gepii dialogi iqvid >) Hermnetis-feerindi nomme, avum fim lau- 


1S. in 7 “he 2£ » Sanchoniathane gy 
eam Chriftophori Arnoldi fpicilegio prodierant Norimb, 1661. 9v0. 


&c. Neqve qvz de pluribus Mercurtis five Hermetibus Cicero3. dena- 
tara Deor. Arnobius & alii, aut qvz de Deo Mercurio ejusqve cognomi- 
nibus five elogiis Gyraldus nono hiftoriz Deoram Syntagm.ate : Operz 
ium duntaxat effe exiftimavi hoc loco accuratam notitiam tradere 
iptorum illoruam omniwm, de qvibus mihi copftat qvod fub Hermetis 
nomine vel jam feruntur vel olim ‘jactata fant, breviterqve confirmare 
jadicnam doctifimorum hominum, qviillane Homero qvidem, nedum . 
Moyfe antiqviorsefle contendunt. — oo 4 
HI. Exftant itaqve fib Hermetis: Trismegifti nomine I.) Pl- 
MANDER five ut {cribendam potius eft, Pemander A resus Paftor, qvem 
sdmodum Hermas Chnftianys Apoftolorum zqvalis {cripfit libros tres fub 
nomise Paftoris ,.qvi Hontantum latine etiamnum habentur, fed & bene 


illoram fragmenta Graca,. enec J.B Cotelerio viro dottiffimo, 
J.E. Grabio, in {picilegio. Patrum: obfervata, occurrunt in 
Athanafii doétrinaad Antiochum, qvam @codiceColbertino edi- 
derunt Benedictini Tomo 3. editionis nove Operum Athanafii. Ut v 

ro 


A 


* Vide gfe notayi ia Codioe ApscrypioN.T:P.976, lq. #1 va as 


_— 


48 HERMETIS Lib. Fc, Vil. 


ann EEEEEEEEEEEE READER EEE —Caee en) 
ro vel hic Peemander veldeqvo mox dicemus Asclepius audaCter tribua- 
tur Hermz ifti Chriftiano, vel alteri hujus nominis qvos falutat Paulus 
Rom. XVI.14. nefcio fit ne opus majoribus argumentis qvam fola nomi- 
nis convenientia, qva ductus facere hoc non dubitat Sandius in nucleo Hi- 
ftorixz Ecclefiaftice pag.56. Pemandri cuyusdam nomen obvium qvoqve eft 
apud Plutarchum Qvzit. Grac. pag.299. — 
IV. Hermetici Pemdndri editionem primam debemus Marfiite 
Ficino , {ed latinam tantum , qvam concinnaverat fecutus Codicem Grzcum 
4 Leonhardo Piftorienfi Monacho ex Macedonia allatum. Produit una. 
cum aliis opusculis 4 Ficino translatis Venet. 1483. 4to & 14.91.1497. FoL.& 
apud Aldum 1516. Fol. Parif’ 1552.4 to.Bafil.1532.8vo0 Lugd.15.49.8v0 15°77. 
12mo & inter Ficini opera Bafil. 1561. 1576. Parif! 1641. Fol. Grace typis 
Regiis ab Adriano Turnebo excufus eftuna cum A'sculapui definitionibus 
ad Ammonem Regem, adje€ta ad calcem lItbri, Marfilu Ficini verfione 
Parif. 1554. 4to. Grace Larine edidit Francifcus Fluffates Candaila, qviin pr2- 
fatione teftatur fe ad hoc opus reftiruendum adjutum effea Jofepho Scali- 
ero. Lucemadfpexit Candallz editio Burdigalz 1574. 4to. Abeodem 
andalla etiam Gaélice Poemander vulgatus eft Grece& Laiine yum prolixis 
ac pene dixerim immanibus commentariis Hannibalis Rofelli Calabri Ord. 
Minorum, in qvibus omnes difciplinas inepte, ut ait Morhofius, confar- 
cinavit, Cracoviz 1586. & Colon. 1620. Fol. _Ex latina Patricii de qva 
mox dicam verfione Begice ad{pexit lucem Amft. 1643. 4to. per Nicolaum 
van Ra in. 
V. Czterum fub Poeemandrititulo,in editione Marfilii Ficini czteris- 
quejam commemoratis qvz illam feqvuntur, veniunt capita XIV. qvz fub 
aliis titulis re€té veluti libellos fingulares feparavit novosqve addidit pro- 
legomenis & novaverfione illuftravit ; alioqve ordine digesfit Francifcus 
Peasricius in nova deuniverfis Philofophia qvi plura qvam 1040. locaemen- 
daffe fe affirmat. Paulo aliuseft ordo in codice Grzco MS. qvem recenfet 
Gesnerus in Bibl, licet ordo Ficininon modo auttoritate MSti codicis Bavae 
rici cofifirmatur,cuyjus meminitConringius,itemqve alio Vindobonenfi de 
qvo Lambecins lib.7. Commentar. pag. 22. fq. necnoncodice ex qvo ex- 
prefla editio Greca Parifienfis A. 155.4. qvemq fecutus eft Candalla, Fran- 
cifci Patricii editio pofterior Veneta 1593. fol. auctior* eft priore Ferrari- 
enfirs91.fol. qvam {ub titulo Magia Philofophice latine repetijusfit Henricus 
Ranzovius Hamburgi 1593. vo. A Ficini pariter & Patricii ordine dis- 
cefit auctor verfionis Begica A. W. V. B. vulgatz Amftelodami 1652. 
12mo 


-* Dolendum eft Patricii editionam inom eis vitiisfypographicis deturpatam leg)... 
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— locpscalligit ; qyibus oftendat in Poeemandrd non tiacam Mepcur 
doftrinam , fed Gracam ePlatortis&Platonicordm libris, & qvi- 
dem pedizpernhecorumvetic depromtam, partim Ch 2 libris 





fais petitamcontineri. . Adde Radulphurh Cudwo san oper An- 
glico preftantisfintio de vere. Syftemate deers Univers 3 q: vi p- 
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pofita fixie 3 a Chsifkonts: 
int. Probe etiam obfer- 


vr Ocsnprt Medenatiern P. 44.{qq. Cafaubonurh per- 
| peram 


so -HERMETIS. = Lib.he,VIl, _ 
peram ex unius alteriusqve libelli ingenio de toto volumine judicaffe, 
eum nonnulli qvidem Chriftiantim auctoremapertefapiant , ut qvando 
in hoccapite Peernander ait Acyor oworeiay effec dnuspye va Cum ex ipfis 
Chriftianis qviita fit locutus ante Concilium Nicenum , vix tres potuerit 
laudare AthanafiusEpiftola ad Africanos. Atvicisfim qvidem videantur 
potius Hg yptiacam doétrinam continere,vel Platonico Pythagorico Egy- 
ptiacam, cum & ipfe Plato P orz, & Pythagoras ac Plato Agyptiis 
plura debeant. de reditu five avdwanimorum per Zonas feptem 
Planetarum five xAges¢fvide Scaligerum ad Manilium p. 189.] & de vitils 
affeConibusqve qvasin fingulis Zonis relinqvunt, in hoc Poemandrica- 
ite leguntur , conferenda fant cum iis qvz de gemino a ento ha- 
et Servius ad hzc Virgilii VI. Aineid. ecaros latices & longa oblivia portant, 
Macrobius lib.I.¢. XI. in fomnium Scipionis, Proclus in Timzum pa1.324. 
feq. &348. Celfiis apud Origenem lib. VI. p.290. & vetus Poéta, cujusver- 
fus de feptem Planetis velut ineditos protulit Jacobus Gronovius p. 267. 
ad Manethonis Apotelefmatica, [ qvi tidem leguntur apnd Stobzum in. 
Eclogis Phyficis:p. 135. excerptorum. & latina Metaphrafi donatorum ab 
incomparabili viro HugonaGrotio, ] Proclusin Alcibiadem p. 233. qq. & 
va de muneribys ab unoqvoqve Planeta in fingulos homines gignen- 
los conferendis habentur infra hbro Hermetis XIIL De voce ey:-@-,qvam. 
novies hoc capite five libellorepetit Pemander , conferLaurentium Vale . 
" Jam ad Apocalypfeos IV.9. ae a 
Germ, | Belg. , Ficin, \Gefmer. Ferrar. 














4 14 43-43 | 3 | Lib IM AGO tapes annem 
pu .j.torg | 4. Lib. IV. KAes five Clavisad Tatum, ex 
oo: 7 o libello verba qvedam profert Laétan- 


us lib.L.c.x4.loca prolixioraStobrusE.chog. 
PhyCp. 128. p.go. & iterum p. 128.{9.& p89. 
De Hermetis revxsig Aoyors, qvorum Clavis 
_ fhac Epitome effe ftatim in limine docetur, 
 jdictam infra eft inter foripta eyusdeperdita:' 
«Mire convenit hic hbellus cum Aiclepio 
“Wdtalogo de qvo itidem infra dicemuss :.~_ 
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verbaqvedam ex hocadducit Lib, I.contra} 
julian p.52citat Equa Cha $ ages Tov & dave Vevel : . 
Lib. XL megive. wend rene Tétee . She) Bd. 
nie Me rc des 
In MSto Vindo nenfi incipit :_¢zedy rev! pak 
ravra nic wo x7. A, Loca exhoccapite allegat tobzusEclo; K 
27, .In hoc libello, baptifinus & facta maAnyryertorica cokcoetyinst Ps 5 
adumbratur. . Porfo xgaTn@* nomen videtur petitum ab Orpheo, 4 
¢x Timtxo Platonis, ubiaitjp Superiore Cratere cnet, 
animam tempéfaffe. Quvanqvam Steuchus Eugubinus jib, 1. deperenni 
Philofophia cap. 12. Platonem hoc aMercurio mutuatum effe exiffimas 
vit, _: Autrefpicitur .¢ sig-eoPlas xearae ; de qvo Apollonius Tyarienfis 
gpd Phloftsmumlee Scape fextop.274.ex qyo! bibentes anime, me- 
Th yoreowipy os AAD, , & hauftamex cpoculo ama Sng, arden, ayriag 





~ Lib. Xi Shan cee is ied deep. ea | B Ie | deep, 
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* anyy devas Pores. Vide & Joh. Cleric: indicem ad Stanjei Philofophii 
ain ae arimorum sas ct T.3, Ocdipi p. 99 bite 
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bus p.116. faq: & 145. {qq: - ubr uv ora hbri allegatur Ey. Asy@e Caw w eo 
iow, oro qvo sy nringius a 51. {cribendum putabat irid@- wees cee Bors 
chius p. 81. fq. flpervacaneum & tollendum nomen Nez. Sane vero 
in hoctotdlibro fis Herum filtum , docens inducttur, etfi tpfa qvoqve 
alibi ab Harmete edodtané fe fatetar:in marmore epitaphio qvod re- 
fert Diodotus Siculus lib.I. ¢ap: 27;: Cztera hujus bbri Patricins.addt- 
dit ex Codice:MS. qvem refert afe in Cypro repertum in monafterio, 
cui nomen Encliftra. Kogy xoopx Egyptis eft Ifis ; qvx in hoc libro 
Honim docetea qv2 infacris libris arcana Hermes reliqverat,nulli mare 
talinm.ante'a ‘Deo prodita , ftilicet. Ture da reaver sfodudparsi, 
Shes y ux ctv inci Srycys omapas éyny tues, ve yae Wy sdtaw, puss dl CUE 
Ses teens role deans pusnglasy, rere O ty 6 aweivran vig Bowac » o xgy ede vat 

jemarra, oy dun xarercgce,Rgy naravonoas incurs OnAme ay xgy duzey* Kaj 
yae df evonrer syecpecbe xgy yagd las txguife Jd reise crynras daDarde xgy 
Aarne as iva Cnr aura was au o mstayerts te» xaruy, AIA Ww auTe Agi. 
doxG» 0 Tat Yes oUsKgY BgAFarTIVg Tay dS HBL Tien Perey, . Curses ’ 
BF Kg4 6 Koxryriog 6 lusOns cHanig (forte oy TdnG-) nay Haus ols Ane: ayy 
aot Ooros THe spcenie Saugicas wisi eagliesat fate Buddusons rH welrren 
Barrios isognrey weowias. Eodemlibro: Yuyaw iy Goins 6 rari cs,cw- 
pata 





exase eSveg year: — BBARS Of 0 warte marravngy xaSHyHTHS O 
Teo weyis @ Eouiis, lareinge dt o Konanaidg 6 Hace, igvO- de xo 
pains watrw Cougs ued cv ob rénror doric-od. PireorPiag de AgrePacxins, 
Sointns 06 warm AonAxmieg o Wpw yc. So 
- 3 Addidit huic libro Patricius qvinqveappendices. [1] @&) xporetac 
Koy cipaouems éx raw wees Aupews, [2] de eodem argumento, [3] #x rae 
woos Tar voy wEi eecceecims , [4] wi xeovs wees ev aurey Ter, [5] wel acs 
ow iag0¢ voy auroy. Qe omnes petitz funtexStobzi Eclogis Phyficis'p.13. 
eiapoesng 
Geran, | Belg. \ Ficim, \Gefuer. Ferrar, | Be, wine 
16.|. 16 | deefjdeef,| 14 | Liber XIV. w6t Wuyie wece aurer Aupiam 
re i ve, collects ex eodem Stobzo Eclog. 
Phyfic. p.§2.{9.p. 85. p.94. Eclog. Ethic, p. 
_ 199.{q. & iterum Eclog. Phyf. p. 12. : 
WH) | 9] 7 | iF | LiberXv. meh aOyosag gy vorcrews ,arecs 
: ov AcxAnniv, Hic Germanus titulus eft, 
qvem infuo etiam MS. reperit Gesnerus. 
In editionibus Ficini: gvod in folo Deo pulchrum acbonum, alibiveroneqvaqvam. 
Sed hxc infcriptio re€tius convenit libro qvem jam recenfuimus fexto. 
: . In 





non ne Graco, ° 
. oe anaes occtrrens phim exco- 
Ei Pythagoras Hermete illo qvi ja€tatur aritiqviffimo miles fecu- - 
aoa ‘pine copie Hemera bs iit 


cH ise 







514.0) Norns rexvaw ne 


Phyt ee ri fod, fone Sobel fr ferm| 


L 
Ti reo. ting wel agate deep. | 


inibtis tituto caret , nifi qvod pra: 
turhzcverba: Aondgmig ii 80 Peoresr, 
‘illus Alex. qvi locam ex hoc fiveli 
bello affert lib. IL. contra - P- 63. ; 
Tndat Hermetem #1 ing wei Tis TE warres 
Que, ' 

Liber XX. ‘ge ti of | oe Koidgm 
prinus locus legitar apad Cyrillumi: con- 
ta Joian. p35. idam in ens & eun- 


dem 
A Phosniciis potion fujeatar ais dine vir Jobus Ludolfus comment, ad hift, 
Ehiopicam p, 20% 
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‘dem Cyrillum p.33. Locus ster apud Cyriltum eodem loco. . ‘Locus tertins 
apud Cyrillum p.35. Locus qvartus éx 78 Tedets Aoy# apud Svidam in Bepemes 
ubi pro rz sovoryeus xo Te warecs, Patriciuslegit «x te warecs, rectius 

‘utiqve Lambecié, qvip.144. prodromi hiftoriz literariz refcribendum 
ait 1g4 TS wvexsaT@. Sloe. ok 

: LOCKS GUIBELS mm a ne ' : ot 

Locus fextus ; 

Locus feptimus én vav meo¢ Tat qvo ait Deum vonoray pev yadswon, 
Doacay de edvvarov ( perinde ut Platoin Timzo » ov peav By sromnrgy KGy met 
ripe Jade ]s mavros cupeiy To eryov, Hgy EUpoVTa Asyew cs mavras adWwatoy) 
apluribus laudatur , aJuftino Martyre parznefiad Gracos, ubi & stmme- 
nisinlibris de eofuis Deum rayxeuPov dicentis meminit, aCypriano de 
Idolorum vanitate , Auguftino lib. VI. contra Donatiftas, exftat & apud 
Cyrillum p. 31. & Stobzeum florileg. ferm.78. p.419. Locus offauns apud 
eundem Cyrillum lib. 4. p.130.q. Lecus onus apud Stobzum Eclog.Phyf 

p: 96. Locus decimus & undecimus ve Jatine tantum exhibet Patriclus, Gre- 
ceexftant apud Cyrillum p.31. Locus dusdecimus sx. tav xecs Tat apud Sto- 
bzump.2y. Eclog.Phyf Locus tertius decimus ixJav a dugodixay, & locus 
decimus quartus five ultimus apud Cyrillum hb. II. p. 56. — 

VII. Laudatpreterea Hermetem Cyrillus p. 56.57. p. 33. ‘p. $22 

& lib, §. p.27-4. Michaél Glycas in Annalibus, pbiliteras ejus ad Ammoy 
nem memorat, & Stobzus in locis qvz ex Schedis MStis If Vosfi vulga- 
vit Tho. Galeus notis ad Jamblichum de MyReriis Eeyptionun P- 304, 
& 296. Verba Hermetis mortturiqve ex Chalcido repetit Patricius in prole- 
gomenisad Hermetis libros, & éPatricio Conringius de Medicina Here 
metica pag. 57. fq. (Chalcidium in Timzum Platonis allegans) in editg 
Chalcidii libro non reperi, qvi videtur tantum partem commentgril 
Chalcidiani exhibere , certe non integrym Platonis Timzun perfee 
qvitur. 





VIII. Hermetis ibrum ad flium fuum¥Ethicas acPoliticas fententias 

paranefesqve complexum, & ex veteri Perfarum lingva in Arabicam fue 

Califa Matmone circa A. C. gro. trgnsjatum memorat Johannes Eliche 

mannus vir do¢tisfimus in Epiftola ad Beverovicium de vitz terming 

parte 3. pag. 154. Sed Arabjbus Hermetica {cripta jaCtantibus nonmul- 

fum fidei tribuunt viri eruditl. . Vide iterum, fi lubet, Con- | 
ringium pag. $8.{q. & 62. 
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. "av! Gah eins Gen 6 rare 
ait verflonem iftarnA pilejé-tribui, : 
we Ate Acnen rabae nan Cle 


iver <deCiv. Deo apetaee & orat. eqanre hr 
Colvius; Woweriis ; 


fo cont ficcam & exfanguem nihilqve fimile habentem cum 

janaubertato& hetitia: Ob eandem caufum Apuilejo hanc verfio- 
nem nin SujudictarLambectsin Prodromohittoria literariz pag. 141. Sed 
merito ifta ratio unvedl p Ft Os vifa eft Cudwortho aun Syfte- 


mate voxTg Qvis enim miretur ma; & fobrie.lo- 
lejum fi is wm Bel cater ‘odnec ipfe nena 


ne oa nien ede natura Bae abit ve reb va a adeeb 


“ML Pro: 


+ Aldi etcia inetsiiol teicher ial & ipfe pa- 
trem avumqye Hermetem ; 9us enim tans O Afilepi , Medicina pr M Inberter, on 
bem Sneath mats ees cite jitt ’ 
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. —_——$—$ $e 
III. Prodiit Asclepis fepiffime.cum Poemandro Ficini , & ir 
Patriclinova Philofophia de univerfis,exutraqveeditione , & in edition 
Operum Apuleji Aldinars21. Bafilienfirs97. & Elmenhorftiana Francof 
ean. 8vo. Sed Latine tantum, nam Grace, utdixi,intercidit. - =" 
. IV. Porro non contemnendum judictum H.Conringil , qvoc 
de hoc dialogo tulit lib. I. de Medicina Hermeticacap.s. Ef libellu 
Legyptiace® adwroparias plenus qvidem’, adeoqve noneft dubitandum ex Egypt 
illumeffe, Nam autem multumfit antiquior Lattantii avo, bauddefinire ef, Sa 
ne fiverum eft fatendum, in Chriflianum fenfum per vim ab Augupino pariter F Le 
Elantio, qva de Deifilio, deque mundi purgationibus in illo leguntur Lsbelle, detent. 
fant. Accurate enim Hermetica expendentibys patet, mundum ipfum Hermeti fils 
um Dei dict, minime vero illi fermonemeffe de altera facrofantla Trinitatis perfons 
quam Chriftiani veneramur ; purgationes porro orbis longe diverfifimas bic fignificari 
ab iis malis que mundi interitum precefjura, Servatore nofiro revelante navimuas. fect 
gvamviliem Latlantio, Mundi awexatasacw aliamper naraxdue pov aliam pe 
extmugaosy etiam gyptios agnoviffe tefis eff Julius Maternus Eirmicas lb, I 
Mathef, cap, 1. Cumhoc Asclepio conjungendus monente eodem Conrin 
gio eft ex fuperioribus Hermetis libellisXV. &IV. . 

‘V.  Asclepii qvem hic Hermes affatur, avus in dialogo dicitu 
Asclepius five A-sculapius inventor Medicinz’,'de qvo fufe nuper Da 
niel Clericus in Hiftoria Medicing , & Thomas Guidotus in _hiftori 
F{culapii adhuc inedit&. Prater hos tertius Aftlepius tpe9a5 fupr 
inlibello XIII. laudatur , inventor Poétices.. Verumde A{culapiis * 
his aliisqve multa collegit H.Meibomius commentario ad dgxev Hippo 
cratis cap. V. . a - 
VI. TIE.) Oges AcxAgwis wees Aupowa: BaesAia. five definitione 


[et 
* Poffit aliqvis fufpicari confiétum effe {ub Imperatoribus Chriftianis 4 Eoyoti 
{criptore Ethnico , qvi Chriftianorum facra dogmata in recs enlol Bom vot 


segre ferret. Sane hoc colligete mihi videor ex his dialogi verbis: Aliemigenis emf 
regionem iffam terramaGe complantibks non foltam degiedius religianym , fed qBed é 
durius, qaf de logibus & religione pietate cultugSe diSine flatuctar prafiripta ‘pan 
probibitio, Tunc terra ifta fantiiffana fides delubrorum , atgbe templorum , fepu 
- .¢broruns erit mortuerumase pleniffima, O Agypte, Agypte, religionum tuarum fel 
Supererunt fabula,& eq&e incredibilespofteris fuis, felagée fapererunt Gerba lapidits 
incife wa pig {alta narrantibes, S inhabitabit Agyptum Syrus aut Indus aut sigf 
te s. 7 veto on asada. ‘ a re sha 
W# Exftat & fub Afculapii nppaine liber de-morborum , infirmitatums , corperisgse. accides 
tium origine , canfis, defcriptsombus & cura Latine editus Argentorati A.1¢ 44. fol. ur 
cum Trotula, Hildegardi, O&avianoHoratianoé&c, Sed prifciillius Afculapii hat 
efle nemo eft qvi non videat, 


ven, AY . 


JW0)) SSASCLEPI'DEFINITIONES, (ZiHRevIM, ‘Gy 
etfi vix ull hic occurrunt) ‘Ammonem Ri 


ciebaradjmeminerit, ape 7 a t. Ad-! 
de 61. £9, 

* eaffam » forte ni 
intelligi, velnomenhocin locum. i le. Simi- 
liter Githarcedo alicui con! narrat Afclepius, ut defe- 
&um fappleret cicada: » idem alicui 


H VILLi- 


58 ”. DE HERMETICIS JUDICIUM. .. ‘Lib, Le PTI, 
. .: VIE Libros, de qvibus haétenus egimus, Poemandrum prxci- 
pue& Afclepium, genuinos prifci Hermetis efle contendunt Auguftinus 
SteuchusEugubinus, lib. I.cap.3. & 25. de PerenniPhilofophia, Marfilius 
Ficinus, Candalla & Francifcus Patricius editores ; Joh. Baptifta Crifpus 
de Philofophis Ethinicis cante legendis p. 469. Mutius Panfa in oftulo Eth- 
nicz & Chriftianz Theologiz P. 161. 172. prz cxteris Athanafius Kirche- 
rus-in Oedipo Egypt. & Obelifco Pamphilio Pas. {qq. Sed, utijam often- 
fam, reclamat res ipfa, &.eruditiorum confenfus, qvi hxc feripta fic ab 
Hermete non profecta fed fuppofititia uno ore pronunciant, five auctore 
Judeo, at contendit Laacus Vésfius cap. 8. de Sibyllinis Oraculis, five fexse 
Platonice.qvodam jtemqve femi-Chriftiano , qvi, circiter fecundi a Chrifto 
nato féculi initia vixerit, ut poft If, Cafaubonum ftatuunt Voflius Pater 
lib. I. de Idololatriacap. 10. PetaviusT. II. dogm. Theol. de Trinitate p. 3. 
{qq. Natalis Alexander feleét. Hift. Ecclef. capitum Sec. 2. Georgius Bullus 
detent ConciliiNicent p. 45. &51. “Eliasdu Pin Biblioth. {criptor. Eccle- 
fiaft. T. Ip. 23. fq. Lambecims in prodromo hift. literar.p.139. qvem to~ 
tum de Hermete locum iterum inferuit libro VIL Commentar, de Bibl. 
Vindobonenfi pag. 22—32. Herm. Witfius in Agyptiacis lib. II. cap. ¢. 
Johann. Henricus Urfinus & alii, noviffime Petrus Jurieu in Hiftoria Cri- 
ticadogmatumacreligionisJudzorum p. 496. _ a | 
. __ , Qvamvis vero, fuppofititiahzc quisqvis non odorabitur, is obe> 
fe naris homo ufiqve fit, utait Huetius Alnetan. qvaft. p. 123. maxime 
tamen probanda videtur eorum fententia, qvi cum Conringio & Cud- 
wortho in his ipfis libellis alios ab aliis diftinguunt, & qvosiam aperte 
Chriftianis au€toribus effi€tos, qvosdam non Hermetis qvidem efle, at 
Eguajnas dogascomplect, Pythagoriczqve non tantum acPlatonicz fed 
antiqvisiimz Agyptiace doctrine Aenpava complecti exiftimant, ut fi 
pra de Poemandro agentes obfervavimus. Vel qvi cum Borrichio Her- 
meticas{ehténtias illis contineri affirmant, fed longo xvo varie interpola- 
_ . tas, alls atqve aliis hinc inde affutis. pag. 83. de Hermetis & gyptio- 

- gum fapientia, & libro de ortu ac progreflu Chemiz 

pag-7c. 





CAPUT 





Taf epnantnt ea h 

ter remediis recenfétur._ os 

IL. Hunc primus ‘fib titulo’; Mercuri Trismegifii de decubit 
infrmorum Latine , cam Tho. Bodefii libro de FHP & ‘dierum Criti-, 
corum excudit Andreas Wechélus Pariflis Anno 1555. 4to, Liberiore in. 
tetpretatione donavit, qvi plirimum eis ‘ipa & in praxi vera depre- 
hendiffe fe affirmat Fapiannes SPialus Lenhuthefius A.1570, & Ephemeri- 
dibus fais inferuit. Exhiberur &Latine apud dudream Argolum lib. IL de, 
diebus Critics p a rm Primus Grace ex codice Bibl, Norimbergenfis. 

erat, 





(gyern thane chip Regiomiontarius) edit Foachinna, 
jmerarias ap. Joli. Pe om Mor j. ISP 4to ung cum ; felis! 
Aftrologicis, qvz libro fexto récenfpmius. Grete cium’ ‘Latina verfion «, 


~altera Suadii calcem fubjetta notisqvefuis, emendatiorem plenioremg 
ex -MSto Auguftatio vulgavi it David Hoefcelias Anglia Vi el. 1597.8 7. 


“#° Videtur etiamhisce bay dine nn aliqvid a Georgius Hieron. Wilebine me 
dicus aaninantes goa avi loca gyzedam bujus 3 Libel li iMuflrat & Stadii ware 
TS Hhorftitl ‘chtationibis Medicis, Hs polt Auctoris a » Avguitas 
vie A. ie Fre creams . 
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Memini & videre me hunc libellum Anglice translatum & fubjeCtum 
rarioribus Phyficis lingua illa editis a Radulpho Williamo Lond. 1652. 
12, 

Ill. Cum vero nulla ejus fiat mentio non tantum in Ptole- 
mzo, fed etiam in julio Firmico ftudiofisfimo Egyptiace Aftrologiz, 
qvi tamen A{culapit, Petofiris, Necepfi, Abraham: aliorumqve opera 
_laudat, imo cum nec alibi ejus memoria reperiatur , fatis vel hinc appa- 
ret, ut notat Conringius p. 51. de Medicina Hermetica, etiam poft opti- 
morum Aftrologorum Grzcorum & Latinorum tempora a nefcio qvo 
fuppofitumeffe. Accedit, qvod do€étrina non conventat cum iis qvz ex 
Petofiri & Nicepfo bona fide Firmicus paffim adducit, & in Manethonis 
Apotelesmaticis leguntur, aut cum Us qvz in fragmentis Hephzftionis 
Thebani, Dorothei Sidonu atqve aliorum hodie fuperant. mini ar- 

enti libellus inter Hippocratis{cripta occurrit latine ex verfionean- 
tiqva Gulideoli Mordici de fagnifcatione vita & mortise fecunduns motum luna 
& adjpettus planecarum T.1. edit Lindenianz p. 422. Cui adde librum 
Aphrodifio dicatum qvi exftat inter Galen opera T. 4. edit. Bafil. p. 473. 
{qq. ubi male editum tg} xdjaxpioe@» pro wag) xataxAicens vertivraw 
meoyvesind tx P padnudlixas smignans, Sed nulla in illo Hermeticé 
belli mentio. Labbeus in Bibliotheca nova MStorum p. 102. memiee- 
rat Petofitts & Mercurii Trismegifti Canonia cum Epitome ex Pan- 
charit {cripto de decubitu zgrotantium fecundum duodecim’ fign 
cujus libri Panchariani meminit iterum p.126. lareoaSnpatixeds cure 
safes Egyptiorum prater Ptolemzum hb. I. Tetrabibli cap. 2. comme 
morat He 10n Thebanus prafat. libri primi, conf. Salmafium de an- 
nis Climactericis p. 47. 52. & Conringium p. 63.&72. Labbeum BibL 
nov. MSS. p.117. iq. & p. 124. qvi Hermetis Aftrologiam five de judiciis 
aftrorum Arabice exftare refert p. ax Memoratam etiam inter libros. 
MSS. a Golio ex oriente allatos in O&tav. Ao. $5. Nec diverfam forte ab 
opere de qvo jam dicemus. 
. IV. Hermetis Libri duo de* revolutionsbus natipit atum Give de horofco= 
pO ft fingulorum annorum revolutionem conftituendo , feren 
e hoc judicto , Latine pridem translati au€tore incerto: emendati 
editiqve ab Hieron. Wolfio Bafilez apud H. Petri1ss9. Fol. una cum Pore 
hyru Iagoge & anonymi ¢%qyy0e in tetrabiblon Ptolemzi. De aue 
re ita Wolfius in prefat, ad Paulum Haintzelium Patricium Augufta- 
num; 


* In Conringii lib. 1. de Hermetica Medicina p. ¢2, male exculiun de reSelationibus matidic 
sah, 


- 1. HERMETIS CENTUM APHORISML £8.1¢.12. 6¢ . 
Horgues ifle fucrit iguere wel yorsy quidem diem non 
hie wet whi Giems papa ak alicujus nations, phy 
se ecnacemam: bx nisl cia To ie intelligh poceft : tamen Letina conve wrfi- 
gia ap me ducunt, ut boc opes d Grace, treuslatam offe credim, fide fane optina — 
owl immodica pories religions ; unde pfs dio alicubi © obfcumm® prope covmmic 
tamef. Sane ut Conringio jam notatum fuit, non mo es aly 
 ~mzus, qvel nomine innit, eyusqve Castones atqveAbpay ’ 
gefimn Greci, Ingvit, .maqguem magna confirulijanen opelent ule “ 
od ,soeorem lnc non Grace ieripfilie, fed Arabice; pasfim, 









1 Jegigur: & leadebit ‘d plano ; CF hesit agen, sa 
git ea  f prodigioram lecorum Ecclefaficorum cf 






peaqrerbe $. 264. 


mile eye aT a SD Oe os 


logvio Prolemsl, beri vcore ) 


tom a Centiloqvio Bethemt Arabss, Latine tantum exftant, & Arabis ali- 
cuyus feettis, fub falo Hermetis nomine prodiere | Venetiis 149 etiis 1493, Fol. upa 
cam tetrabiblo: Ptolemzxi & Bafil. 1 ologics 
Fol. Uline 1657.’ & 1674-12. cam AphorGinis Aftra Aftrologicis Ptole- 

» Ludovici de Rigiis, Almanforis, autoris innominati & Hieren. 
Cardani. ‘Hermeti qvoqve tribuuntur hi Aphorifmi 4Stephano de Mef- 
fana, qvi ns lating vertit & obtulit Manfredo Siciliz R » tum a 
Thaddeo agecio ab Hagek-cuyas commentaris in. Aphori os Her- 
metis editus Prage Anno 1564. 40. Confer & fi placet Vortum d de 

H 3 ° 

* Unmgviage pen cco csi 8 cavda deasonis, habent qvoedaes 
» & Wilber planca difponit natum fecundum ferdariam 

fam. Solis qvidem ferdaria fant anni decem , Veneris autem ofto, Merce 

ii tredecim , Lunz ‘noyem, Saturni undecim , Jovis duodecim , Martis Septem. 

Capitis tres, & Caudz duo, gvi fenul fung omnes anni feptuaginta qvingve. 

Pfende Hermes ibid, 
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{cientiis Mathematicis pag. 206. 370. & Labbeum Bibl. nov. MSS. 
ag. 118. . 
pe VI. Ut vero centiloqvium Ptolemzi cum Aphorifmis hijge 
Hermeticis confiinderent nonnulli, induéti videntur hac ratione, qvod 
ex Haly & aliorum, Arabum maxime, exemplo, re¢tificandarum Ge- 
nefeon ratio Aftrologis notisfima, licet non usqveqvaqve certa atqve 
accurata, vulgo vocatur Tratina Hermetis, Mla veroincentiloqvio Ptole- 
mi aphorifino LI. occurrit his verbis : Evda esw ev to Kayes ® yernle 
ews 4 EAHA, Exciva te Cwdion av TH Creropa Wesrxomacs’ Kay evSa ens 306 
Cmopas ETUYEV, EXEWO EV TH LareKuye sn WporKornoeV, H TO TETE Algyerpov. In 
gvo figno Luna eft genitura tempore, illud in conceptu fuit afcendens : Et in quo 
figno inventa fuit in conceptu, illud aut ejus oppofitum fuit alcendens.in partu, 
Eundem locum refpicit Cardanus ad Ptolemzi tetrabiblum lib. III. - 
text. 3. ubi att: estam Haly judicio Centiloquinm efe Hermetis, & wou 
Brolemal, . oe 
VIL Precepta Mepicee paviive de fignificationibus terra motuum, Verlas 
Hexametri LXVI. . In Anthologia Epigrammatum Grecorum pag.285.. 
edit. Aldinz, vel in Appendice Anthologiz Francof. 1600. Fol. cum no= 
tis Brodai & Obfopz editz p. 4.4. leguntur fib nomine Hermetis Tris- 
megifti. Mox additur, eos alio.in codice Orpheo tribui Vide. qvz, 
de hoc carmine dicimus infracap. XVIII.num.6. Sane vix alibi Heameti 
poémata five verfus metro adftriCti ribuuntur. poe 
VIIL - Kugavides , qvod nomen non auétoris nec 4 Kyrano Re- 
gePerfarum petitum, fedicripti effe, pridem eruditi obfervarunt. Efi 
veto Salmafius prolegom. ad Sqlinum, Reinefiuslib. I. cap. 2. Var. Leét., 
& arite hos Scaliger ad GrecaEufebu p. 409. contendunt effe vocabuluim. 
Arabicum, ac fi dicas oureyayes five collectiones, tamen Jacobus Goar. 
p.12, ad Georgium Syncellum (nelfcio an verifimilius) ex Allatii fenten- 
tia oftendit efile vocem Gracam Aftrologicam a Kugi@-, Kuge , ut note- 
tur liber qvo vires dominium ac poteftates aftrorum defcribuntur. Idem 
vocabulum xvpavides Grecis notum effe docet ex Herodoti lib. IV.'c. 19. 
Grecam Etymologiam fed alio fenfu:confirmat auctor Kyranidum qvz 
Jatiné exftant p. 3. Kyranides vero ditte funt eb quod aliorum meorum libroe 
rum ifte funt regine, Hermetem ev TOA Kugavios BiBaoe laudat Syncellus 
P-35-R F2. WIDE HY FOS. yenixcis ¥ Eous AGI EY TOM KupariosfabAson. fen 
ray’ & ante Syncellum Olympiodorus, cujusverba adduxit Reinefius p. 7. 
Var. Leth. rar ty 7 Keath 6 Egune Bc, ws 
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Heine eper Arh (¥ 
ivine conceffit, Rivinus donavit Bibliothece Pauling , 
rvaturs ex; al weeftfubhoctitulo: 2S eet 


Pap yeep a + Lipfiz 1638.8¥0. Altera Francofur 
oer mie pe ea gr am 
yt 1 Graceantalhabt ne areata el 
jesdiv » ov rexywuce nasgeiney Bourihsing x 
wens efesain asm a oe expri« 
mo libro Coerani Regis Perfarum  Harpoeratione Alex, ot 


lencehate anno Mundi.6677. anno cesar of 
ne fecunda. Liber Pi rifts compaffonam & pep a ge 
libris duobus , experientia videlices Kyrauniderum Kyr ani Regis Perfarum® ex: ‘libro 
Apecrationis Alexandrini ad propriam fliam , qv2 infcriptio ex alle convenit 
am titulo Greco qvem tm Ebeikeans ad gloffarium Gra- 
cum p. 117. Addiarinsinerpes p! riKyraniauCtorem 
fcere Hermetem Trismegiftum, & Syriacis charaGteribus f fculpta fui 
columna ferrea, of artibusabfot 
XIL Scriptum ipfam qvatuor; us abfolvitur, qv: 
qvatuor gemmis todiden herbis, avibus & pifc <— 
ring gua virtutes Mediceqve. Secundafimiliter. agit 


animantium qvadrupedum » tertia de avibus 
& & Lsioi varta ta deniqve pena ae & fep a pitti 
bus, i, sien Galenus lib. VI de fimplic. 


p-268. Aree * eis Ge Beats And ncra 0° 
fer Bin mete oe As’ tiv Ogornsrun iagecs Bilavag aj qudyaan ex 
saray Higa na wruara FowSijgy, 
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XI. Hanc Latinam editionem omnind ejusdem effe notz ait . 
Conringius p. $3. demedicina Hermetica, cum illis Kyranidibus qvaram 
meminerunt veteres , nifi qvod non integra forte ad nos pervenerint. 
Unde nulla in illis mentio yyuevrm7¢ qvz in antiqvis illis Olympiodoro 
laudatis manifefte ftylo Chemicointroducitur. Qvamvis éx hoc ip{o co- 
natus eft probare Borrichius p. 81. De Hermetis Rgyptorumqve pien- 
tia, alias omnino illas veteres Kuganidas BiCAue fuifle. QvodreCtius forte 
dijudicare posfit fiqvis incidat in MStum codicem Grelotio laudatum hoc 
titulo : Exsroped yeuoin 9 10 BiPAtov ran acyaiov Kupandor. Sane pars eo- 
rum qvzOlympiodorus é Kyranidibus profert, in editis legitur fib extree 
mum partis fecundz, preterea cum Grzca editione Gaulmino & Cangio 
infpecta fatis convenire Latinz videtur , nifi qvod nec hanc in 
reddit, fed multa é Plinio aliisqve , multa ex ineptiis fxculi fui addidit, 
mufcerdamqve piperi admifcuit, ut qveritur Reinefius. p. 565. Var. Leé& 
nec pauca omifit & mutavit utnotat Morhofius , qvip. 100. lb: 4. Polyhift. 
defiderat in Latina editione hymnos is herbis fubje€tos, illarum vi- 
res numinumgve qvibus facrz funt poteitatem celebrantes, qvosinGraco 
MSto Gaulminus legifete teftatus eft, & ex eo editurum fe recepit. 

° XIV. Ex hifce hymnis Perfam au€torem confirmat Vir Clariffi- 
mus W.E. Tentzelius in dialogis vernaculis anni 1695. p. 30. qvod Perfx 
inprimis foliti fuerintarborum plantarumqve & herbarum vires hymnis 
decantare. Sednecaliis hoc inauditum gentibus, Orientalibus non modo, 
ut vel Salomonis exemplo apparet, qviaCedro ad hyffopum usqve nihil 
lantarum incantatum reliqvit ; tum Babyloniis, qvos Plutarchus VIII. 4. 
pof: narrat palmz arboris virtutes CCCLX. decantaffe hymno: Sed 

& Grecis atqve Egyptiis, ut infra patebitubi Diofcoridis editionem Al- 
dinam recenfebumus: ne dicam veteres Perfas profa non verfibus ufos in 
hymnis,ficredimus Thomz Hydeo de religione veterum Perfarum p.340. 
qvi tamen przter rem ibi reprehendit Curtium, qvod Magos Patrium care 
men ceciniffe {Cripfit , uti enim caraven diCtum eft qvaficanmen, itahoc no- 
mine vocatur qvicqvid canitur* vel recitatur five profa decurrat five pe- 
dibus adftri€tum fit. Sic Plinius dixit Chriftanos Chrifto carmen quafi Dee 
dicere fecurn inuicem, Etapud Livium pasfim carmen folenne dicuntur verbd 
concepta non verfufedprofa. Similiter apud Senecam Epift. 98. Sed-nec 
longum illad carmen comitiorum , qvod Trajanum Imperatorem in comitiis 
preiiffe ait idem Plinius in panegyrico, metro conftabat, neqve carmen 
everde 


® De Perfarum acclamationibus carminibusqve smsYa'psolg notata vadam fane ab 
Henr. Valelio ad Ammiani XXIV. 4. p, 402. wa , 4 ™ 
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engcationis Deorum vod refert Macrohius kb, Ni Sasamial.c. g.nkdve /olenne 
cabmepprecitionis,.qvod ab Africano mutatam nearrat Valesnis Maximus 
lib. [V, 1. Deniqve liber Catonis qviinieriptus hit dermen de moribus, pros 
fa conceptus fuit ut docet Gellius lib. IL cap, 2. & Cicero 2. de legibus 
_ Cap. 23, affirmat fe puerum leges duodecim tabularum se carmen neceffa- 
FIN idiciffe. . mo, . ot a ra ie. 
KV. Quod yero idem, dottifimus ‘Tentzelaas Kuranidas pus 
tat effe fragmenta ex Zoroaltris cuvécyaryy ison Tey Ueryidy,s ex qva lo- 
cam producit Eufebius Lib, |. prepatatip.4a memo: facile ili accredet, 
Nam longe alind illius operis argumentum fuit: unde Vi inLatina 
verfione reddidit facrum Perficorum rituum commentariuni, GJ. V offs, His 
foriam jacrans devitibus Rexfarum, _ Pracipye fivera fit liufsis Hneui con- 
jectura, qui in demonfiratione Evangelics pit6e, Paricasum legpm Co- 
dicem, Perlis Zundsrafarsdppelstunreuitdem effe. chm. illa Eulebio,:ine- 
morat4 colleCtione {aera exiftizhar,. qvam:{ententiath infra in Zoroalire 
paucis expenfam videas licet..Qvid enim legibus facrisqve ritibus com: 
mune cum.libro Medico Phyfico. & Magicoz a _ 
XVI Ex Arabum Perfarum Epyptiorumave feriniis qvi Magia 
naturalis & altesjus impure pet rfihita feewla faere prom! cotid; conge- 
ftum:effe Kyravtidon li yRemefit eff feritentia4_ib. ‘IH. cap. 19. Var, 
Lett. qvo ipf{9 pluribus in locis hoc epus caftigat & illuftrat. Sepe etiam 
ad partes vocatur ab Ulyfie Aldroyando in voluminofo de animalibus 
opere. Conringio autem, qvi ex eben potius lingua, qvam ex 
tah 





Arabica Gracé verfum éfe anit® O i ztatem pertendit, qvod 

Arabica illis temporibu$ ‘non fui ‘qv vertifles, ita occurrit 

idem Reinéffus im defenfione. vartarum ‘lettionyan, editor! Kyran 
don Andrez Rivino oppofita p. 150. = Vir clarifinus .goi ad Aigyptios 

veferre mavult, (5 2 vetere Agyptiaca trayslatas Kuranides, non adeo adver {atur 

miki, admitso enim & ipfe facile etiam Aigyptigs quorum parcyorexvie wots cf, 

bic fuss parteseg fe: «Hoc falters reqpire,. ‘ut stenen Kovauidoves Agyptince tam 

planame factet, quani ex Arabica fecwege,.. » Sipe trian MeBimmedem demum 

Kreratura Aunbica in aliguo capit previo eft, atiarguimentuar, id nninferdillite- 
vatos fuilje drabas prigves , 6 imertes prorfis , ncqvetnpedit qvowinus dia ante, nae 
tursligm rerum fludium excolucrint juxta cum Gracie, ef grid feviptis trad:deo 

vint , bodie ignoremus , ifud enim ¢ Diofconjde, Plinio, Apulejo de berbicy qui fuba 
nae teabicag cacuen:nemenclagures. angeson, pertim Byditions advogant ; 

a ad a TY ‘. 
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: . XWIL . De Arpteratione-Alexandrino, ex coyus libro ad filiam, par 
tem Kyranidum concinnatatm effe affirrnat auctor prefationis Lating, di- 
cemus infra, cum Valeri Hatpocrationis awe sav Aefewy librum recenfe~ 
bimus, cum qvoeundem effethunc fufpicabatur Mauffacus in diff Critica 
p.379. edit.Blancardi. “Vide interim Barthium Lib. XI. Adverfar. c. 17. 
Cocrani nomen Egyptis non ignotum oftendit Cornu: gyptius Philo= 
fophus,cujus:menainit Eunapius & Ammisnus,Suidas item Dy @-: tum 
alter Cocranus Bgypaus temportbus Severt, qvem memorat Dio. Urta< 
ceam Coersdunsde qvo Homerusiliad. ¢. 611.614. alterumqvede qvo Apo- 
ftolius VI. gs. proverb. tum Cetnanam Plinio laudatum Matonii Philofophi 
zqvalem, qvem Gracigeneris finffe teftatur Tacitus Lib. XIV. 
s. .XVEIL. Clau thoc caput indice {criptoruns Hermetico- 
run, qvem licet parum aécuratim reperi in continuatione Bibliothecz. 
Gefherianz qvam adornavit Jofias Simlerus, Hermetem Egyptium Plas 
tonisdiftipulum falfo.appellans, Ferts feripfife, inqvit, imapinuon five. pres 
figiorum (an prafagiorum) libros, De anulis,Lib, I. De eharaltere Lib. 1. De fgillis 
Lib, I, De imagivibus Martis Leb I. De imaginibas Fovit. Lib. I, De imaginibas 
Saturni. Lib, 1. De.feprem. auule plangtarum, £3b.]; De.medicinis S coujunttioni- 
bus panctarae Ljb, 1, De canfettiontbus-(an comjunttionibuy) ad capiendum ant- 
me ia fivefiria Lib. k, De yarbe perfolla Lib, L, dd Afelepinm Lib, 1, Dé mathtfa, 
aol, Sig . ae Pa oe, ‘ 


Mer, mag a, -© APU T-. xX. rtp. iv ee eS 
Tye i FRE ete 
De feniptés Chevmiess que [eh THynivete nemive cxftaie,.. Capita VIE datapidis Poin 
. °* befopbici feonetie..1, Cheinica Hermetis fententia a vari frriptoribus laws; 
. Mabe. m Secreta: fesretorums'3, Tabula fmanegdiad 4,,:-£: Phenitio 
< fremane connects: vider Kridgsnedune. 5. . AnGrasiz innetuerit.G,: Tapia 
hin. WR IR. GULORNU Regs Sipwingds & alig gemnsie wit aagmitin. 
Hee Bas: Abas Mbras & telyiles una cues dofunktic iw fepalcbnacoadendi; Oy, 
... Encenge faltim sfhyunaeng fier agdina anhylac30... Héruvetis de tinilurin Phye 
-  ficts, Liber Ifidia ad Henan S alia Grevg Chemiia MSS 115° Libelluside tan 
pidibus pretiofs, Whe ue bey TY ee th es ee 
- © we eee Db, \y an ee 
- Reftetes QERMETIS Chomicarfive caps VA, de lépidts Philofoe 
pbhici fecretis, zc manu exarata viderat Gesnerus uf in' 
Bibl. teftatur. Edita funt Latiné, adjunctis ab anonyme 
. ) 
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6B SS AERMETIS. Lib. BX. 

- ani Rien rerereetenfletipaaina iether 
tem divitiarum & expofittonem tefamenti Hermetis de lapide Philofophi- 
co conficiendo editarn cum turba Philofophorum , Rofario aliisqve 
{criptis hujus commatis Bafil. 1610. 8vo.. Hermetis librum de corporibus 

 trausmutandis & ejyus generis alia. ae : 

a. tYVS' Tabula; Smafagdine, mognz -apud: Chemicos au€toritatis; 

‘qve in -valle ‘Hebron in fepulchro & ih rhanibus cadaveris Hermetis, ‘a 

‘Sara { Abrahamrixofe; ‘tit int tabula Smaragdina vindicata non dubitat 

‘affirmare Chriftéphorus Kriegsmannus ) reperta effe diciur, continet 
verbis obfcuris (uti folenne eft Chemicis multum fumi parum lucis dare) 

-tothus ut apant magaftertiChemici metalla perficiendi fundamentum , & 
modura:cemmporientii-qvandam medicinam tiniverfalem, fed generalis- 
fime defcriptum. Qvia paucis verbis abfolvitur, nihil impedit, qvin 
& hoc loco 4ntegra legatur. - Verum ‘fine mendacio , certum & verifimum: 
quod eft inferius, cf ficutid, quodef fupcrine, & qvodeft fuperins cfificutid, quod 
Cf inferius ad perpetrandum miraculum uninevei. Et ficut res omnes fucrunt ab une 
Mediations.awmys, fie ompelxes wate Ab. bac re Adoptetione. '. Pater cjus oft fal, 
mater os lung, portavit id pentus in ventre (uo, . « Nutrix sim ternas, pater 
omnnia telesnej tatins mauyl ef bic, Virtus-epds integra rf, ff ver/a' forevit in repo 
vam, Separabis terram ab igne , fubtile A (pea foaviter cams 'magno ingenio,' After 
Rit Aterra in Calum, iterumque defcendit in. terram & recipit vim fuperierum 
inferiorum,.- Sig bebebss gloriam totius mundi, ideo fugiet ate owns abfcuritas. 
Has eft taiusforeetyainig forgitudo fortis, axa vinceLomnemrem fubtilem , emniae 
gve folida penetrabit, Sic mundus creatus eff, Hine erunt adoptationes ssivabie 
jes, quarum modus bic cf... aque vocatus fum Hermes.Trismegifius. babens tres 
partes Phitfophia totius mundi, Completum eff quod dixi de opere folis, 

_V. Kriegsmannys; qvinon é Greco fed é Pheanicio transla- 
tam efle contendit., exiftimavit fe.non mediocremy lucem tabulz huic 
allaturum , fi Pheenicii ut ait contextus proprietate fervata eandem in- 
terpretaretur in hanc fententiam: Vere non fitPe certo veriffimeque ajo, -Ine 
ferrora lcc:catefuparionibus illis,:iflaque cum is vicifim vires fociant, ut protiue 
Cant rem nde omnium mirificifimam, Ac quemadmodam cuntle edufla exuno 
fuere'verbo Dei unins , fic cmmét qvoque res perpetuo ex bac una regenerantur 
difpofitione nature,  Patrem ea babet folem, matrem lunam, ab aére in utero 
goa geflatur',” matvitie aterr’,.. Canfa omnis perfettionts rerum ca of per unia 
verfum boc. "dd ceampim ipfa perfettionem virium pervenit , fi redicrit in bue 
mute. dn partes, tribuito humyn ignems pafjam , attenuans denfitatem ejus re 
omnium foavifima, Summa afcende ingenii fagacitate aterra in calum, indeqve 

— rurfame in tervam defiende ac vires fuperiorum inferiorumgve coge in unum, fit 

shan ot 7 potiere 





5 : beers eT a oe : 
V1. Bottichius in confpe€tu {triptoram Chemicorum illu- 
ftriornm negat fe in eee Chemicis Grecis hance tabulam inve= 
niffe, utcunqve ab illis: tam effe, &cad'latinos derivatam non du- - 
Pitet: ‘Sed ‘nimiram qvis MSta 'Grecorum Chemica excuffit omnia? nifi- 
Malis cuniGaulmino ftatuere ‘tabulam’ iam dvitoribus Perfis: vel in 
vel vicinia repertam, in Perfidem jam olim translatam fuiffe, 
serene diu Grecis ignoritum. Videtur tamen tabulam hanc 






 infpexiffe Anonymus Chemicus Grecus, cujus verba exMSto Vindobo- 
‘neni afert LambecusLib, VIC f PLATS. MgtGs reir 
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vopéryy, ada xgy vv EF rautng Ko Tadic Dracus Tay byt Sviag avaKel= 
 weeg: Obr Gs mers yerdphW/O> cuyyeaPels 78 weyers Tere pusngit and= 
Avdov tyevns TAs Wiest Saree os 
“VIE Meminit gjusdém tabule Ariftoteles junior; Chemf- 
cus, de perfeEto Magitteri (0, meminit Senior Zadith, Mag: Ortholanus 
. five Hortalanus, ni to qvisscujus commen tariusin tabulam exftat: Avi- 
cenna, Amoldus de Villa Nova, Maacus Hollandus, Albertus Magnus, 
Bernhardus ifanus, & anno Chrifti 1330., Petrus Bonus Lombardus, 
ut poffériores,fere infinitos preteream. Athanafius Kircherus ipfe qvi - 
‘tabulam! Sappofitam Bernardo Canefio Alchymifta primirfr 
mendo oblatam falsé ¥ confenttlit, in eodem qvohoc {cripfit Oedipo E- 
gyptiaco teftatur prope Memphin faxo hac verba inftulpta legi: Colum 
furfiem, colom deorfiam, quod furfumidomne deorfum, bac cape teaberie. Unde 
integritas & antiqvitas tabulz fmaragdinz non parum confirmari eidem 
Borrichio videtur i ai the pluribus adverts Rich erum ginicst in 
OTe Kipro miz p. 72. fqq. ° Et’ in confpet ipto~ 
ram Chemicorum- not folenine fate H yi » Tariora legum, getto- 
rum, “artium , lapideis tabulis; cblamnis; obelifcis committere: qvam 
i rs 2 - ‘Yem- 


* TU, Ocdipi Zgypt. patt.2. p. 427+ 
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rem pluribus tangimus infra cum de columnis Mercurii five H 7 a 


apimus. | | 
” VIII. Acne qvis obducat fmaragdos ejus magnitudinis qvz tot 
fententias caperent non inveniri , cum, Theophrafto ws: Atay aucto- 
re, figilli magnitudinem raro excedant, is norit, inter artificia Chemica 
etiam effefimiles gemmas efficere, ut Seneca Epift.go. teftatur Democri- 
tum invenifle quemadmodums decofius calculus in Smaragdum converteretur, 
Et Theophraftus ipfe tradit in Egyptiorum commentarils reperiri, regi 
eorum aRege Babylonio miffium Smaragdum munefe, qvatuorcubitorum 
longitudine &trium latitudine. Et fiuffe apud eos in Jovis delubro obe~ 
liftum.e qvatuor Smaragdis, 40. cubitorum longitudine, laticudine vero 
in parte qvatuor, in parteduorum. Seautem {cribente, effein Tyrii Her- 
culis templo ftantem pilam é fmaragdo cujus & apud Herodotum lib. If. 
cap. 44.mentio, nifi potius pfeudofmoragdus fit. Nam &hoc genus re- 
erirl, &in Cypro inventum ex dimidia parte Smaragdum, ex dimidia ja- 
pidem, nondum humore in totum trans to. Addit Plinius Lib. 
XXXVIL cap. 5.ex ApionePliftonice, fuiffe fua ztate inlabyrintho - 
pti coloffeum Serapin é Smaragdonovem cubitorum. Pratereoalia hujus 
‘generis qvz refert Otto Dapper in defcriptione Americ p. 324. edit.Ger- 
man.Sic Epiphanius de gemmis cap.6.Anaftafius Nicznus qv.38. Svidasin 
Moueac Nilus Rhodius Metropolita lib. de lapidibus eorumqvetheoria, & 
ex Judzis plurim1, ut R.Sumeon in Jalkuth, &R.Bechai ad Exod. XXIV. 
42. & paraphrafis Chaldaica ad Cantic. I. 11. tabulas Decalogi ex faphiro fa- 
&tas fuile referunt. 3 
IX. Deniqve nec hoc infolens effe obfervat Borrichius tam 
egregium repertum in Hermetis tumulo abfconditum fuiffe: nam fic 
& Archimedem fummo fepulchro fuo fpharamac cylindrum juffiffe im- 
poni, ut auctor eft Cicero Lib.V. Tufc. Qvamvishoc éxi9qua&externum 
exicnuoy fepulchri Archimedis longe diverfum videri poteft 4 rabulaSma- 
ragdina cum Hermete ut ferunt fepulta ac recondita, cui affinis magis eft 
tabella znea literis {cripta incognitis , qvam in Alcmenz fepulchro re- 
pertam & 4 Chonuphi propheta explicatam refert Platarchus fib, de genio - 
Socratis p. 577-578. feq. : 
X. Verumde his qyisqvefentictut volet, cam necadverfus perti- 
naces tabulz aflertores evidenter demonftrari poflit lam nuper confi- 
Gam effe, nec hi viciffim argumentis & teftimonjisexceptione majoribus 
poffinteyus ymotate tantamqve antiqvitatem confirmare & oftendere.. 
XI. Hermetis Puongy BaDay live de-tindluris Kbyficis liber Che- 


micl 


CHEMICA VARIA, ET DE LAPIDIBUS PRET. Lib,hc.X, 713 
mici argumenti, MStus exftat in Bibl. Regis Galliz tefte Borrichio p. 81° 
de Hermetis & F-gyptiorum fapientia, ermetem ev rors QDucsxcis citat 
Zofimus Panopolita (apud Syncellum p.13.) € T@ ewarw TH¢ Tso ibAe 
eos CcoreCerav, Hujus Ivedys filius fertur Afclepius fupra memoratus. 
In Scholiis ad Apollonium Rhodium Lib.II. ubi ad verba: rev pa xgurdov 
&9qxev E potas hac annotata leguntur: yeurdov dépas As‘ysrey ty eran TH 
E ops 30 Meas Te xo yevedtay ypursy, forte pro rn sway legendum ry Cai. 
Exftant & Hermetis Ifidisqve ab Hermete edoétz nomine fcripta Che- 
mica inedita in vartis Bibliothecis, qvale eft qvod inter alios Chemicos 
avsxdorss Grxcos in Bibl. Seren. Electoris Bavari legit, Latineqve ver- 
tit Simon Wagnereckius Jefuita, qvi illud in literis ad Alex. Barvoétium 
teftatus eft fe pro genuino habere. De libro qvi in Bibl. Regis Galliz 
MStus exftat, & in{cribitur lous wpocparig rw yra New ita Borrichius in con- 
. fpedtu fcriptorum Chemicorum: Efe feriprum illud quod in lararits doflorum 
cuftoditur , fpurium,multa ex ipfotextsallara docucrine, licet fua Venere arte ne- 
quaquamn deftituatur, ‘Vox Ifidts inter cetera: meoeimov ors 0 it @» witov yee 
gy av Spurn Ge avSewmroy eweige ; Sra HG 6 areca Sagi? es opeorov To cpecsor. 

a uel ua fententia fi preffine animo infgatur, plurimos in fubjettis bend raro abe 
car dis daborantes, inveblionem vida reduxerit, Nec incon{ulum illud: 9 yte Qucig 
ah Qued réerl]ay x91 Duos tH Quow nx. Accedit borribile illad facrsmen- 
sum, qooobligarur Horus, ne commiffum fibi arcanum cuiqvampatefaciat, nifi vel 
taciturno filio fuo, vel amico fecurifimso, Sacramentum illud five yusjurandum 
ex libro Ifidis MSto Grace affert idem Borrichius lib. de Hermetis & /E- 

tiorum fapientia p. 47. Hermetis Alchemiam ex codice 236. Regis Gul- 
liz memorat Labbeus p.273.Bibl.nov.MSS. Plura‘de Chemicis Gracis 
ineditis diximus libro Pofkremo hujus Bibliothecz. Vide fis interim Can- 
gii gloffarium in voce zomrs, Conringium de Medicina Hermetica, 
pig.34. Borrichitum pag. 80. Labbeum p. 128. feqv. 

XIL Libellus de lapidibus pretiofis fub Hermetis nomine, fuit in 
Bibliotheca Thomz Erpenti, Arabice fcriptus A. Hegirz 749.h.e. anno 
Chrifti 1348. qvem ex Graca non ex Hgyptiaca vertium lingva hoc ar- 
gumento fubrico probat Conringms p.s5. qvod auctor Hermes appelle- 
tur, non Hgyptio nomine Thoth. Ufus ltbello videtur Albers Ma- 
gnus, qvi in doétiffimo de mineralibus libro freqventer Hermetis fen- 
tentias citat, prefertim de gemmis agens. Cum autem ex illoopufculo 
adferantur , qvz Kyranidum libro & Egyptiorum de gemmis doétrinz 
funt fimilia, gyptiace forte foeture eft, etfi minime fit 4 manu aut 


etiam ab zvo Hermetis. 
CAPUT 
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-  CAPUT XI. 


De feriptie Hermeti olims tributis , que perierunt, Mercuriicolumne in terra Servite 
dics.3. Mos veterum, inventa& leges columnia infeulpends.r, Columne 
Herculis ,& Darii, EgyptiorumObelifcs, 3. Libri Hermetici memorati Cy 
villo, Plutarcho'S Galeno, 4, Clementi Alexandrino.5. Jamblicho Julia 
Firmico. 6. lmmanis numerus Hermeticorum librorum, 7, ° Interpretes 
librorum HermeticorumGreci, Arius Megapolitanns , Bitys, Didymus , Bvane 
der five Evanthus & Scleucus Tueologss. 8, Epuaingy Algrares, Tarpe- 
viggiand, Liber feptem Planctarum, Tenna five Tenixol Aoyos c.g. Lon 
cus cx Hermetis npuPia Aoyw apud Charifium emendatus, 0, 


I. 4 

Of hac qvx de fcriptis fub Hermetis nomine hodieqve ex- 
ftantibus dicenda habui, confeqvens eft ut deperdita qvo- 

qve illius breviter commemorem , in qvibus primo ftaom 

loco occurrunt I. AMercurii columne litereqve arcanz ». qvi=" 

bus ad | philolophiam velut magiftris ufi feruntur Pythagoras, Plato & 
ali Vide Ammianum Marcellinum Lib. XXII. cap.ult. Ex his column 
othi five Mercurii Sanchoniathon qvoqve profecit, fi credinms Phi- 
loni Byblio apud Eufebium Lib. I. preparat. c.g. p.31.{qq. &Svidg in Zay- 
xenatey, Ex iisdem Manetho Sebennyta ‘cujus éasropay tov Quon 
lsudat Laértius in proemio, (eundem enim innui non, dubite) & cujus 
Mythologumena de Ifide, Ofiride Apide & Sarapide aluisqve Dis Fgy- 
piionum memorat pot Clementem Alex.1.Strom, Eufebius in preparat 
b.L&IV. Theodorius Lib. Il, Sspamee], &c. concinnavit librium i 
sus Regi Prolemzo Philadelpho dicatum, ut eft apud Syncellum p. 40, 
Em Taw ev TH Engiadinl yn vpn GUA ieee Algrtura oy icoyeaPincs 
YeCMPATs KEXagaKTN to uaa ume Oqud FH weary Feud 194 épdpeudea un 
[ete TOV xel]aRAUT LOW EX TIS lagers Alo Asn] cig THY éRUwide, Porgy, eg mat i 
iugoyAuixsis ‘gt amoreOpoay sy ABAcug vars Fi radon Fy CruTioy, 
Eeus mares o6 te Tar sv rig adoro tay isgay Aryuajiaw,. asd seg 
Manetho vocat isa BibrAia yeaerta yard t8 mpomdrog@ Ter Meyise 
Eeue. Confer Syncellum p. 124 Terram Seriadicam in qvibus hz cor, 
lumnz repertz dicuntur, in Egypto qvzrendam re¢te poft alios. viros 
eruditos docet H. Dedvvellus in appendice ad differtationes Cypriania 
cas, nifi Eyfebius qvemSyncellys feqvitur, columnas Mercuri confudif 
cum columnis pofterorum Sethi, qvasJofephus teftatur pofitas uatg Ty 
Zuenida, five yt Enftathins Antiochenus inJofepho lepifle videtur » Kate 
7 Ty 
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Tiv. Xnigd: unde lf. Vosfio de LXX. interpretibus p. 271. & Marshamo 
p.39. Canonis Chroniciin mentem venit intelligi Sehirath locum in Gal- 
galis, inqvo Japides {culptos memorat liber Judicum III.26. H. Valefius 
notis ad Ammiian. apud Syncellum legebat & Sugsryyixy yn , parum veri- 
fimiliconjectura. Epyeas five columnas ab Hippatcho Puliftrati F. sv Eres 
puny ode & aliis Attica lois pofitas memorat Plato in Hipparcho p. 234, 
_I. De Sethi columnis preter cxteros confulere juvabit IIluftris 
doétrinz Virgm Huetium in demonftratione Evangélica p.93—97. ubi 
fufe etiayy agit demore antiqvisfimo ante papyri ufum recepto, prz- 
clara inventa,,leges aliaqve pofteris tradendi incolumnis, {axis, parieti~ 
bus, tabulis zneis , de qvo videndus infuper Lucas Holftenius ad Vitam 
Pythagorz fcriptamaPorphyrio p.67. 68. Humfredus Prideaux in lumi- 
nenotarum hiftoricgrum ad Epochas marmoregs Arundelianas, Her- 
mannus Hugo de prima fcribendi origine cap. fo. & Petrus Holmius de- 
{criptione c.4. editusa CL V.,Tho. Crenioin Analeétis, p. 4.40. feq. Sin- 
gillatim de Agyptiis Proclus Lib.I.inTimgum: Asyurrios 0 érs xy rob 
ytyovrd Alg THs jeveipeng ada rapesw,% dé pony Ale: The ir ogiag » auty 9 
aro jav snhav sv ass amsyedQorre ta Wogdeva xgy ta SadparG» abe 
cit’ ty xpafiow ev’ sv iugsosow, | Galenus initio Apologiz Aphorifmo- 
mum Hippocratis contra Julianum : Ey Asydarre wad lav nara Jac Jerpas 
Supirumopevan exasev Varo Lowe ets Jaw arearaydeupe cry xprtey sveyoaPere 
syAcjos tury amroxesotvcys sv igedig xewpios, In libro Minera mundi, Hermes 
iple inducitur @& svénrev yaga ray ny Yapacavra xpurpy, Kalio loco de Ifi- 
& Ofiride, sro, iInqvit.. ta xpuATa TaY sev ExryvesoorTey Yeap TON 
MAT OW 5 HY AlengwSas , ngy TW Wy UTS KATELLTL, c 7} HOY Moos svELYER 
cies Supraw Dociver sHAcysngH CEAIoNOK yapabeow, Etpaucis interjectis: 
Sros 10 WEL Lov OTs dapeovay ETANCWIN » Wap EQS wadcvrec KouaTals sHACYS 
syaeazav, In Panchaia Infula Diodorus Siculus lib. V. p. 321. teftatur 
preter alia intemplo fuper lecto Jovis fervatam swAw xeuciiv ueydany 
Veempara EXkTaY Ta Tap Avyua riots iepa xaAgpeve y di avnoay aj meavens 
Ougavl Te Koy Atos yeyeapeeevey , Koy WET RuTas af AgTéUscG» Hoy Amo arGy 
up EPMOY mporavay sy ape pesveys- 

II. Ex columnis Mercurii veteres Grecorum Philofophos 
profeciffe auctor eft Jamblichus lib. de Myfteriis Egyptiorum fet I.c. 2, 
PircroOor do os Ti meoddress epwtnud , Ascgnsisy To Hoy TETO KATO 
Jas Eous marcas sirac ag TlAdrav dq wecctey Hoy MuSeyepas Aleryverrss 
DirorcPiav cuvesycavro, Idem Proclus ex Crantore refert Platonem 
a Prophetis Agyptiorum furti reum peractum , qvod fermoncm 
Adanticum ab gyptiis haufifler qve sv sydus im eaders 

K cul- 
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infculpta legerentur , perinde ut apud Clementem Alex.1. Strom. p.30}. 
arguitur Democritus ex Babylonu Acicari columna libros fuos morales 
incruftaffe. Confer qvz de columnis Mercuril & Egypti Syringibus 
atqve obelifcis collegere Valefius ad Ammianum Marcellinum Lib.XXH. 
c.15. & Tho, Galead Jamblichum p. 18. qvi apud Theophilum Antio- 
chenum pro svjAcys HpaxAdss legit Egze , qvamvis fuere etiam Herculis 
columnz, non tantum illz incertum qvales, Diodoro Sic. lib. IV. p.226. 
Hefychio Svidz ac Geographis celebratisfimz prope Gades Abyla & Calpe, 
five ut alii vocant Alyba & Abenne, fed & aliz ex auro argentoqve confufo 
fafte & in templo affervate , qvas neqve Hgyptiis neqve Indicis fed 
ignotis vulgo literis ab Hercule infcriptas explicavit Apollonius Tya- 
nenfis apud Philoftratum L.V. c.1.ConferStrabonem in extremo hb.IIL& 
de Stelis gyptiorum ftemmata Deorum continentibus Martianum Ca- 
pellam ib. IT. Pas Debinis columnis é candido faxo qvz mAfricz regio- 
ne qv poftea Tingitana dicta eft in agro civitatis Tingis qvz hodie 
Tanger, Phonicum Iingva infcripte furle feruntur in hanc fententiam: 
sucess ex pAvos Duryovrec acme weoraxs Inod ¥ Anse vis Navymentio apud Pro- 
copium 2. Varidal,c.7, atqve inde apud Evagrium, Nicephorumqve ate 
qve ex alio ut videtur {crtptore apud Svidam in yarady, & Theophanem; 
licet totares fabulis ad{tribitur ab Antonio Van Dalen viro acutisfimo in 
Epift. ad Clarif. Almelovenium qvz exftat ad calcem libri de Origine ad 
progrefiu Idololatriz p.749. feq. contra fentientibus Seldeno prolegom: 
de Dits Syris c.2. Bocharto pref. ad Chanaan & p.520. Hotti ero Hit 
Or. p. 46. Bemhardo Aldrete in Antiqvitatibus Fiifpaniz & Africe-p381. 
qvi& Arabis cuyusdam {criptorisIbn Alriqvich teftimonium adducit. Phe- 
nices ita{cripfiffe conjicit Seldenus: AN WAN YON OD. DNS IN 
: De Darii Perfarum Regiscolumnis binis ad bosphorum exftrui 
jusfis écandido lapide, qvarum una literis Grecis altera Affyriacis in- 
fcriptaerat, Vid. Herodotum LIV. c. 87. Alius column ab eodem Dario 

rope Tearum fluvium infcriptionem refert cap.gr. Qvales por- 
iN fherint veteresilli Egyptiormmobelitti , 4Meftre eat ae 
vide,Smarre aliisqve Egypti Regibus pofiti & literis exornati hierogly- 
phicis, apparet ex Athanafii Kirchert Oedipo * gyptiaco & Obeliieo 
Pamphihio , qvibus figur2 illorum literis hieroglyphicis refert exhiben- 
tur, etfi expofitiones Kircher parum probanturviris eruditis , Joh. Owe- 
no in Theologumenis p. 82. 84. 283.286. 291. 313. Jac Windeto lib. de vita 


funCtorum fiatu p.17. Chevrzoin Chevrzanis, T. II. p.173.{4. If Vosfio 


de LXX. interpretibus p. 330. &c. 
~ + IV. -Apud Cyrilhum1. contra Julianum p. 30. memoratur o¢urre 
. - CANOE 


* Tomo I. ~ 


. aad DEPERDITA. -Leb, ¢, XT. 75. 
eas ASwnot Ta exlnAny Eppnunce wevrexajdene BibAla, gui opus quindecim 
Kbrorum Hermericorum Athenis compofust » ex cujus libro primo affert Cyrillus 
preclara qvedam de Hermetis inventis : de #x) XG Tov Hpotregoy Eon 
axdes tivre Avyuarron ess Anzu ng] KMIEES Awracay TEuew, give Tas dexpas 
RAT AMET OSVTO, HGH Oudqu yas Tepictay Tas iwagdueers XG wopess Sevey, xo 
Tas YWeasaM MUTA WeeTaREV, KyxXaTASHT Acta Tas TAMA Less Tov TUL 
Borajuv, ngyriast Pucaotoy xarahoyov THs Tay dr ecaN Ewiroans , x94 Boraras 
TEMELV » Koy WEOTYE dent uss 194 Ayr pus Koy yeapsstelay, Br gerouicrTs, a5Z0- 
Dovyiay, xgteay RETLEM gy THY yeamuaTony araraysupira @ogduvey. Hos 
XV. libros Hermaicorum.dogmatum Platoni infpettos putat Tho. Ga- 
leusad Jamblichum de,Myfterus p. 296. qvo argumento, nefcire me fa- 
teor. Forte exillis fuere libriqvos Hermetisnomine laudatPlutarchus 
& Galenus, Plutarchus de Ifide & Ofiride p. 375. ‘Ev raig ‘Egy Asyosesvou 
BiCrious isogersysypaP cy Es Taw ispay cvopatay x,t. A. Galenus Lib. VI, 
de fimpl. Medicamentorum facultatibus c.1. Ev rau raw ess “Eouny toy Ase 
yumriey avapecotsvav BiBAaw wEsyorrs ras AS TaW cspooniman Borcivas KC. 
mox addit huic Jibro de XXXVI. boroftoporum berbis qvo velut Hermetis, 
Pamphilusufis fuerat, nihil fe tribuere, aj iudyAoy, ingvit, ors AFe@ cio? 
“gy wAaopare ¥ curdevrG». Videtur in illo libro fimilia de herbis le- 
gilfe Galenus , qvaliahodie in Kyranidurm opufculo occurrunt, de qvo 

upra dictum eft. Rejicit & ibidem Opbiowica Conchlecisynominis commen< 
titii, & ad deridendos le€tores comparati. : 

V. ClemensAlexandrinusfexto Stromateon p. 633. {g. Egyptiz 
Philofophiz difcends tradendzqve methodum recenfens , libros XLII. 
Hermetis refert, qvorum plures paucioresve, aliiitemqve alii addifcere 
debuerint. via locus notisfimus eft & paulo prolixior, nolui inte- 

m eundem hicrepetere, tamencum a Joh. Marshamo p.241. {q.Lam- 
ecio p. 137.(q. & als numerus librorum XLII. non fatis bene necex men 
teClementis computetur , obfervabit lector eum qvam optime prodirefic: 
1. Tpves Ot. 
2. Exhoyirucs Baoirxns Bis, 
As podoysucsroy BiBria a. 
3. Negi $ Deux 8 Ta aor havey Payropacven asiper, 
of. Thee TaV CUVGOWY MASS G4 TEARS. 
5. Meek rev Doric 7Ais Koy TEAKVAS, 
6. Ves Jav avatoAay rAid xy TEAMING. 
Tae itosyAvGixa, Prria i. ’ 
7, Tlegs xocpoypaGias, 
B. Wags yewypaPiac: 
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9. Teg Tas Jee Feces grle XH TEAring, 
10. Wee) Jor ¢ wAcvepsvay. 
IN. XupoypaDia as Aryurrs 
12, HY NetAs Aoyeahy, | 
ar 13. feel Tis xareypaDys oxsuns Jar iegiar, 
14. Ig! Ter &Dregeypeeven couric AAW, 
IS. Tegs werewy, 
vo 16, Tap) Jaw sv ois iegci¢ svenoipow. 
Td raydeuTind % pogorPpayisixna [ita enimrete ex Herodoti lib. IT. 39. & 
Porphyrit IV. w&) aweyys p.366. legit Marshamus p. 2.42, & Conringius 
P.57- NON peogorPayircines:) CBAier-i Jes ets Try Tyan anixarta Jan wrap avevig 
Crear 1Gy Jy Avyurriay sveiBesay wesexotre » cher. | 
omomes momen 7, Wisp) Supeactay, 7° 
18. Heel axaexay, 4, 
19." Tepi vpevedv, 7 : a 
20. Neel suyav oy a 
21. Tlegi mousy. — 
7 2.2, == 26, Teg soetcay xGy Jaw Teres onecbeat, 
Ta isparine , BiBrrce t, wegire vopeun xGy Oaav noy Tx¢ cAns ameydeias Jaw ise 
ptay, 27.— 36. 
- « Te iargma, BiGale ¢. . 
37. Mepi Jus & caparGs xaracxevns. 
38. Megs vorwy, 
39. Tlspt opyavaw, 
40. epi It, 
41. rsp Bean 
42. Mepi Juv yuvauxlav. | : 

_ VI Jamblichus de Myfteriis gyptiorum fect. VIII. c. 1. viginti 
imilli2 librorum ab Hermete fcripta refert ex teftimonio Seleuci, vel ex 
Manethonis teftirfonio libros 36525. qvz eft fumma annorum qvos 3c. 
dynaftiis Egyptiidem Manetho & vetus Chronicon apud Syncellum p. 
51. tribuit, unde viro doéto in mentem venit fufpicari qvod non libri in- 
telligendi fint , fed orbium celeftium mepiodas, Sed aliud omnino {va- 
dent Jamblichi verba : Tas sv sy cAas apxag Eguns ev Jous dic zugiass 
Bibrsis, cig ZéreuxGe aveyeavato , ” Tai¢ ‘Jeo pougicus ‘Je Koy élaxigeAloug 
ne MVTAKOTICUS Koy KOT WEVTE » WE Mavedas isopes, JeAsas avedesve Jas 
§7ri lav xata pep@- eo ardor arras Aleftarmrevres Jovy Wadrcuay MeMaxs 
dupynvevsrs. Jamblicho fuccinens Julius Firmicus , Mercurius gyprins, 
INQVIt, confcripferatvigintimillia voluminum devariis fubfantits © principiis & 
a peter 


1 
4 
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ious: Culopichin, qualia atqve-atia ingdiia: fadnens , ‘in qvibde 
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VIII. -Cap. 4. fatetur idem Jamblichus: , 


- qvod Grace ex Agyptiaco-translati fint, pasfim loqvi lingvam. Gre- 


_ corum Philofophorum, tamen Egaixes dofas five Hermeticas Opinio- 


nes illis tradi & contineri. Td pdo-yeip Pegc hues os Bop Eopainacs wea 
xees Eas, v1 ug Tn lew Prroao Pas ydarry woPasus yeiTy. Mevayéyearsey 

fo eared [is Alyumtias yAwrrys Uw avdoar PirocoDies xx carcipay syovrcs, - 
‘Ab Hermzo puta, Didymo, Ario Megapolitano,Evandro cujus Theo me» 
minit , & qvemEvanthum Porphyriusfufpicante Galeo appellat. His ad- 
di Bityn , qvem cap. 5. Jamblichus ait: Hermetis libros hieroghyphicis li- 
tesis-riptos interpretatum effe Ammoni Regi: UPryyeato 5 agyJaung 
Dv édev ‘Bours, Hepmaveves 4 Birus xgoparys Kujom Racirs, év aduroicéueay 
are piemy bv ispoyAuDincls yeauuatu xard Lau Div ev Anuaee, ‘le, 
‘Te Ged vopsce, wageduxe Jo dnjxov di ody xéo us, SCapi7. dure +] ayaSov We 
php Seiov aysvras Jer weosrver Avov Geov, Jo de avGeairwor Joy weds aurcy vad, 
oaree Birus x. Tay Eoucixan Birwy usoneprvucey,  Seleucus porro qvem de 
tanto Hermaicorum librorum numero teftem Jamblichuslaudat, Alexsny 

= 3 de an 
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drinus fine dubio ille eft , qvem centenos de Diis libros {cripfiffe refert 
Svidas, Hermeticorum ejusdem argumenti voluminum [ut recte conji- 
ciebat Galeus } Epitomen. Hunc Seleucum Theologum laudat Por- 
hyrius libro w& awoyisfecundo. Memoratur & Seleucus Magus ‘Theo- 
Soro Meliteniotz in przf. ad Aftronomiam. rar 
IX. Porro Jamblichus fect. VIIL cap.6. ex Hermeticis libris 

profert dogma de duplicihomints anima, & cap. 4. ZaAhignaxa me- 
morat partem qvandam exiguam Eguaixav Algrafea, five obfervatio- - 
num Hermetis Aftrologicarum. ZaAsduigyaxavocantur etiam apudHe- 
phzftionem Thebanum, qvam Salmafius P 605. de annis Climaétericis, 
genuinam effe Ie€tionem putat , qvod Perfx iftac voce appellent 
commentaria, qvibus continentur, qvz ad ftellarum ortus & occafus per- 
tinent & lunz incrementa & decrementa , & ex histempeftatum przdi~ 
&tiones ab Aftrologis fieri folitz. In Epiftola Porphyrii ad Anebonem 
Egyptium qvam refert Eufebius Lib. I IL prasparat. cap. 4. legitur éy roig 
AAAurysaxcis , qvod notius vocabulum eft Arabum,qvi Perficam appella- 
tionem itacorruperunt,& Galendarium Almanach nominant. Egpainxats 
“ilas Alg-ra Zesg idem Salmafius putat effe infcriptas Teixe. Sane in Her- 
metislanxcis Ei 146 axoxatasdeeas Cw Alans de Decanis & fimilibus ‘ar- 
gumentis actum fuiffe , ex Syncello & aliis renxay fragmentis apparet, 
qvod non male convenit cum his qvz de Ecpajxas Algrafacs fabet 
Porphyrius. Ocos di Jis wrcvytas xg Toy ov Jase Asxcvelg ngy weoe 
oxorec, Kgl 18s Aryowes xanTouss nyepoves didcars [male adgdidecs 
excufim in Jamblicho in edit. Galei p.160.] Jas pagisas Tov agyan Alga 
vouas avaDaysosr,  Mercuritlibrum feptem Planctarum laudat Guilelmus 
Parifienfis part. 2. Opp. p. 2}. Tenxe allegantur in libello qvi exftat fab 
Hermetis nomine, &infcribitur xAesad Tatum, cum qvo etiam habiti 
fuerunt oi ysvixei Ass, qvorum Epitome efle, ftatim in limine, clavis ifta 
dicitur. exes ngyJav Tevixcey Aoyww av wees avrov (rev Tar) AsAaAnsduay isw 
émsropy. (Lib. IV. edit. Patricii] #1 guscas ev Tig syevincis ov: awe ua \po- 
Ki Ins § weates marcy oy buxey agi &c. Idem locus affertur a Stobzo 
p.128. Eclog.Phyfic. Citantur & rewxa Hermetis in limine libelli VIL 
(edit. Patricit] ev Jeig Pevixcis @ mares, aivypatudas Koy stTrAavyus SPecce eg 
wei Seéryt Gy Ale rsyouy. © x. 7.A. In fragmento Hermetis qvod ex 
Schedis Stobzanis If Vosfii adducit Galeus a¢ Jamblichum p. 296. Exes 
f20s Sy Jois tpmcoctey Tenncig Aoyo varéryy OyrAarcy wE: Jav Joaxorra se 
Asxavey, Horum Decanorum nomina Agyptiaca vide apud Salmafium 
_ hbro de annis clima¢tericis p. 610. feqq. rsuxa Hermetis perré laudat 
Georgius Syncellus p. 35. & $2. Scaligerad Graca Eufebii p. 409. putat in 
Her- 
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Hermetis Psnxcis [qvi plures Acyes fueruntnonunus liber) origines con- 
tentas fuifle [ xo woyoviay Cadworthus p.327.} ut prima pars libri Mofis 
dicitur NADH ADO LIBAG@» yeves : fic & per zeveds digefta fuille tem- 
poraa Manethone. Jacobus GoaradSyncellum p.12. generales Aftro- 
logiz regulas complexos fiveGenethliacos traCtatus fuiffe fixfpicatur.Sane 
ut ex epitome yermay qvam extare diximus re€tecolligunt Conringius & 
Galeus, in Genicis five Genericis [ut vertit Patricius] agebat Hermes de 
principus rerum generalibus, Deo, Intelligibili, Mente, mundi anima, 
natura, mundo, animali, homine & fimul comple€tebatur principia A- 
{trologica, Medica & Phyfica, Myfticaqve , qvz argumenta junétim in 
libris Hgyptiacis tra€tata fuiffe notat {criptor Anonymus {choliorum in 
Ptolemzi tetrabiblon p. Is. ob Avyumsios yvwxores Tv aitiay Jas Jocuras 
ayvoias, ux idia By Ja iatexa euvitatey, idia dia ‘Aseoroyixna x, Ja 
TeArscinee , aN’ cape weivre cuveyentpay y ia ]a cuyyeri % eOEEKS Jet ay een 
GS KG 6 duTec esdas pe} IDA ‘Inv cyvoiay Jay ewan Jutar arrisnvay ‘Jolg 
S871 wy duuncercy, Porro Hla revxa Hermetis notante eruditisfimo 
Galeo Jamblichus w& oArwv dey AiBAvs vocat, five dAas devas ab Here 
mete explicatas teftatur, qvo titulo: Origenes, Porphyrius , Damafcius 
altiqve ufifint inftriptis eyasdemargumenti. - Ut eratargumentum ge- 
nerale, ita & modus traétandi communis. _ Multa proponebant magis 
qvam explicabant. Indeeft qvodipfe vel Pfeudo Mercurius in altis {cri 
tisnonnulla ex revixeis repetit & particularius traCtat, velut in dekodincig 
qvz laudat Cyrillus. Dita igiturfunt revxe ad diftinctionem ‘Jov pepe 
xv qv ab aliis poft Hermetem fcriptoribus pertraétata idem Jambli- 
chus innuit eodem loco feét. VII. c 1. Jas y $m) lav Kata LECOS Botew 
= ha Aor aMas AeaRorrss Jav wrarouay woraye dupuweucr. Hoc 
plane fenfu Ptolemzus intetrabiblo w& Jay xa tore & wei Jav xara pss 
gos agit Lib. Il. . 

, X. Flavius Sofipater Charifius laudat Hermetem sv 7a xeuPip 
Asyw. Adfcribam locumutemendandum effe conjicio, qvia depravatus 
apud Charrfium legitur Lib. II. Inftitutionum Grammaticarum pag. 213. 
edit. Put{chii: Fufu [dicimus] cum putorie aliquid perborrefcimus , qva vox 
numavid Agyptium nates ducit? Nam ut Hermes tv']e nevPiw Aoyw firibit, 
Ucs 6A On camed cmoga, To yaievcamea ésw, Jods av sola, waSoTs 
Jo yéves avSpumay &x mupes x, Javits sods eyévero,  Numavid ergo po- 

Serior atas f literam addidit, & proy, « loquens , fs loqw capit, [fic 

Graci dicunt Qu Q0] cum antes fola u liters vituperatio’ — 


vyideatur, 
CAPUT 


So HERMETIS Lib, Le, XI. 


CAPUT XIL. 


De inventis Flermeti tributis, Litera évolatugruum.%.. Grammatic,r, Qvia 
antrum Hermetis apud Orpheum? ibid, Eloqventia. 3. <Arithmetica, 4. 
Leges.5. Deorum cultus S facrificia,6, Geometria,7. Hora dict 8 
Afironomia S Aftrologia. 9. Medicina.10, Lyra feptem chordarum, 
Talorum & tefferarum ludus,1%, Palafira.13. Obiter de Hermis five fia- 
tuis Mercurialibus, Hermes Vine, ibid, Olea ufee , & tollenonis,14. Mer: 
catura.i5. Varia bincinde obfervationes,16. oe 


Nventa qvoqve Hermeti five Thoyto Egyptiorum tribuuntur haud 
pauca, & preftantisfima. | | 
I, ZLitere* tam ab aliis tum 4 Mnafea apud Melampodem 
in Scholiis ineditis ad Dionyfium Thracem. _In aliis ad eundem 
Dionyfium Scholiis MSS. Juss d€ Daclv ras yapaxtypas tay Sosceow TH 
maf new vare Kem ex DoivinGe Puddov ytyoapeueves waramsuPinay val, 
avdeomrot » dio x94 Dowhuxa Aryorrey yedupata.  Casfiodorus Lib, 
VIIL Variar, Epift. 12, Has primum , ut freqventior tradit opinio, Mderc#s 
vine veparator artium multarumvolate Strymoniarum avium collegif[e memaratyr, 
{ Alii hoc tribuunt Palamedi ; unde :grues aves Palamedis dicuntus 
Martiali Lib. XI. Epigr. 75. ] Nam & bedie grues qui claffem confociant, ale 
phabeti formas natura imbuente deferibunt , quae ordinem in decorum redigens 
vocalibus confonantibue cougruentiy admixtis , piam fenfualem reperit, per qvem 
alta petens penctralia prudentia.meps posfit velesifime pervenire, - De volaty 
literato. gruum videndus prz ceteris Jacobus Gaffarellus curiofitatum 
inauditarum pag.2¢0, feq. Meminit & Martialis Lib. LX. Epigr. laudans 
nomen Earini dignisfimum qved penna fcribente grues ad fidera tollant. 
Ulyfles qvoqve apud Philoftratum in Heroicis ait nonaPalamede fed 4 
gruibus repertas literas. ati — Ce 
_ IL Ars Grammatica, & Platoneiin Pheedro ac Philebo , ‘Tzetza 
Chiliad. V. bift. 26, aliisqve qvam plurimis,.-- dwtrum Hermetis apud Ore 
pheum in Aw wmdig idem Tzetza‘Chib XUL hift, 433. exponit libros... five 
acrip de ‘ ° toa my 4 ; . 
| a :. TILE 

rn vr . a - 7 Do, bee ' 
* Athanafius Kircherug nan dybitat etiam Hicroglyphicas Agyptiorum literas pb Hermete 
fuifle repettas. we Plutarchum IX 5, fympof, De literis Atte Graci 
Be Copti cum Charactere Hermetico (ut putat) Zoographico collatis Vide cundem 

T.3> Ocdipi p, 47, feq, 
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IIL, Elogventia, ** tefte Diodoro Siculo Lib. I. cap. 16. Tzetza 
Chiliad. 6, hift.89.&c. Unde paflim audit Eouns Acy@» , Acys prafes, 
RK wyenav, Ags 16 didatay avurey tiv Epugetay rec dvSewrss. Legatio- 
num qvoqve ac pacificationam auctor ac repertor xxguxew five caducel, 
ut narrat Diodorus Sic. Lib. V. P- 341 unde xoswos Fours qvod utriqve parti 
profit. Etiam huc fpettat qvod viri eloqventes dicuntur Egpajxj cepa, 
qva de re notaviadEunapium. Tum proverbium, Virgs Mercuriali me- 
vere SF eaters pun ianum Epift. 40. Ex Odyif ¢ Paulus qvoqve Apo- 
ftolus Lyftr ermes audit, éxedy autos ty 0 nye G@» te Asys, 
Aétor. XIV.12. Confer Tzetzam Chil. XII. hif..429. 

: AV. Namert & Aritbmetica, ab eodem Platone inPhzdro. Qvater- 
narium maxime Hermeti facrum fuiffe notat Plutarchus 1X. 3. fympofiac. 
V.Leges, tefteiterumPlatonein Protagora,Diodoro Sic.Lib.I.p.94.Ci- 
cerone & Hliano Lib. XIV. Var. cap. 34. & Lib. XII. cap. 4. ubi perperam ir- 
repfit nomen S¢/ofris , & rej wara vitiofein qvibusdam excufim pro vjpsuc, 
VI. Deorum culrus & facrifcia, ateftapud Diodorum Sic. Lib. L.c.16. 
eujus locum laudat etiam Eufebrus Lib. IL preparat. cap. 1. 

_ VII, Geomezria tefte Platone in Plhzdro, cui fuccinens Plutarchus; 
wedons, INqvit, tHe mereiosus eugeras Foune 6 1Biaexcs, Et DiodonusSic. Lib.V. 
.341. inter Hermetisreperta refert utrpa x, sadpea, ponders ac menfuras. 

VIII. Hore diei , & duodecim anni menfes, Marius Victorinusin1.Rhe- 
toricor. Ciceronis p.151. Quodam tempore Hermes Trismegifiue cam effet in 
gypto, [acrum quoddam animal Serapi décatumn quod in toto die duodecies urinam 
feciffee pars femeper intcrpofito tempore, per duodecim horas diem dwvifum effe cone 
jecit, & exinde bic borarum numerus cufloditur, Animal illud* Cynocepha- 
lum effe notavit ex Horapolline Lib.I. cap.16. Pierius Lib. VI. Hieroglyph. 
c. 4. & Kircherus Tom: 2. Oedipi parte II. p. 43.& pag. 230. &339. i. "Alii 
aAxeov, five felem, ut ex Damafcio obfervat Petavius Diff VIL. ad Ura- 
nolog. De inenfibus anni, qvos Zgyptits inventoribus tribuit Clemens 

L I.Strom. 

#* Plutarchus|ib.gvod Philofopho converfandum ft cum Principibus: 071 dve Aovyer etrw 8 
Me cv Algiter Gx Keus dagov,o d° ev reePopa AlguroeGr ngy opyannes. 
Idem pofltea qveritur a psoria Koy cmrerpoxaAia Tov xoioy Eouay EumoAcyoy Kgy 
$i Lior cy yevttay, Vide & Diorum Sic. Lib. V. p. 232. , 

* Aliogvi facraex animalibus Hermeti fant Ibis avis, & {carabeorumn genus iovexepas. Vide 
Horum lib. I.c. 10. fed neutrum horum urinamreddit. Singulare qvoqve eftqvol de 
tauro£gyptio lunz facro legas in {choliisAnonymiad Ptolemzi tetrabibton p.2. 9 dé T 

i egcy Cwev ev TH Asyum tw, Tave@r draxcQuGr TH Ota, & 4 TON TuVUM 

robb EY AUTH KY TWEETS, Czterun qvare dies tributa fit in duodecim partes, 


rationem ox numeri commoditate reddit Galenus, Confer Hicron, Magii Milcellanca 
Liat. Lc, 15 


$2 HERMETIS Lsb, 1. ¢. XT, 
1. Strom. p. 306. & de duodecim partibus Zodiaci ab Hermete. repertis 
tradit idem Kircherus T.2. Oedip1 part IL. p.152. 160.165. 1.3, poI72 188. 
2.06. 217-feq. 248. 263. | oo 

1X, Aftronomia & Aftrologia. Tefteeodem Platone, &Firmico y ag 
Diodoro, qvibus accedit Manilius Lib. I. 33. no, 

. Tus Princeps, autlorque facriCyllenie tanti, — 
Per te jam celum in tervis, jam fidera pom, . —— 

Strabo Lib. XVII. p.816. de anni periodo & Aftronomicis obfervationi< 
bus locutus, ava Bian. dé, inqvit, 7a Esse wacay ter Joavly eePiay, 
Vide & Kircherum T. II Oedipi part. 2. p.145.feq. | 
3 X. Medicina, hanc enim ab Hermete dicitur didiciffe E{culapius 


qvem pro artis iatrice repertore haberi tritum eft ac pervulgatum. De 
Chemica arte ab Hermete reperta vide Kircherum T.2, Egypt. part. 
2.p.392. feq. 


XI. Mefica , tefte Diodoro, qvi Puss harmonias & naturam ab 
Hermete primum obfervatas narrat. z oo? | 
Lyra ,*qvam exteftudine commentus eff poft Apolliniscum Mare 
fya difputationem, tefte Diodoro Siculo Lib.V: p.342. licet aliter paulo 
Schol. Homeri Jliad. ¢. 256’ Schol. Nicandri Alexipharm. p. 86.b. edit. A- 
dinz & Schol. Arati v.269. Fuit autem lyra abHermete inventa feptem 
Chordarum, Aupa apyap]porG» Bagi|spa éx]axpgt@», five iw ]ajor@-. 
Hzc enim qvam Orpheo alii, alii Terpandro tribuunt, ad Hermetem ve- 
inti primum auétorem pridem refertur, tefte Bryennio p. 362. Nicomacho 
Lib. II. init. aliisqve etiam Alexandro Etolo & Eratofthene apud Chalci< 
dium p.156. cam Hy ino Lib. II. Poétic. Aftronom.cap.7.Qvibus omnibus 
antiqvior Homerus, fimodo is autor, hymnoin Mercurium ubiChelyn 
ab eo inventam prolixe & eleganter defcribit , feptem chordarum diferte 
menrhinit v. 51. confer Horatium Lib. IIL Oda II. & Ovidium V. Faftor. 105. 
feq, [fidorus II.21. Orig. amtiqvitus autem cithara fepeem chordis ert , unde Vive 
gitus (Eneid. VI. 6468 feptem difcriminavocum. Neg obftat (mo confirmat 
potius) qved Diodorus ait Mercurium lyr afe repertz tres chordas indu- 
xiffe; confer Gisb. Cuperum ad axodseouw Homerip. 43. fqq. Cum enim 
. anti- 


* Lyre ex teftudine fatte figura occurrit paffim, ut apud Kiccherum T. 2. Mulirgiz p. 18¢, 
Lyram & citharam promifcue fumi apud veteres, notatum Clarif. Perizonio ad Alian, 

Jib. Uf, Variar, €. 32, & lib. XFV. c.23. Ortoni item Sperlingio ad numum Furia‘ Sabinze 
‘Tranqvilline cenjugis Gordiani III, fmp. Czteruni diftingvendus eft chordarum nume= 

fus 4numero tonorum , etfihac fepe confunduntur. Enim vero urta Cherda in qvibusdam 
faltem citharis ad hoc comparatis diverfimode ta¢ta plures potuit dare tonos SicTerpandro 
Augay telyoedoy tribuk Plutarchus de Mufica p, 1197. cum eared tovoy ipfe {ibi vindi- 
eatin yerfibus qvos laudant Strabo & alii, &ce2"]aDJoyyer vocet ipfe Plutarchrus p. 1141. 
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ih 
antiqviffima lyra duabus, ** tribus, quatuor chordis inftruCta effet, Hermes 
tribus additis /eprexarivm chordarum numerum implevit, qvemadmodum 
Pythagoras addita una chorda wgorAapavevm reperit ox/ayosdev , qvod 
iterum addita éx‘Jazdedw perfeCtum denigve fyftema disdiapafon chordis 
qvindecim conftans ablolvit. In ChalcidenfiumNumis Apollo cernitur cum 
lyra novem alia decem nervorum apud Clar.Begerum p.21. {picilegiiAntiqvi- 
tatis.Orpheo etiam lyra feptem,ab altis nove chordarum tribuitur ut notavi 
infra et be dineebe - undecimam chordam addidit T unotheusMile- 
us, tefte Svi cachordoJon Tragicus apud Euckdem & Bryennium: 
Ey dexeayopde nv epee rato exiles mY 
Tas cuuPavsicas apuolas rpmods 
Tiply 1Qo o exfarovey Yaley Ald réosapa mwarfes 
_ EAAnves qraviay picay aespet Aves, | 
Etiam inftrumenta gpstuordecim & duodepiginti, undeviginti,imo ducdetrigintz, 
triginta qvingve & qvadraginta nervorum, progrefiu temporum a veteribus 
fuiffe adhibitadocet If Voffius de viribus rythmip. 92. feq. Qved vero Dice 
dorus addit Hermetem,cum tres chordas lyrz fiaperin uceret, totidem 
anni pas effe imitatum, tenendum eft, vetuftiffimas gentes annum in tres, 
nonin qvatuor partes divififle,*** ut patet ex eodem Diodoro lib.I.c.12. ubi 
ait Aérem vocari Tritogesiam qvod ter in anno naturam mutet, vere, xitate, 
hyeme. Confer KircherumT.2.Oedipi paste II.p.132.& Hieron. 
in expofitione tabulz Heliacz p. 58. qvi tres Horas ideo 4 veteribus dictas 
efle obfervat. Orpheus ad Jovem pro zftate ponit autumnum his verfibus: 
Zov pv sap Acad vow avSecs wropPupeoics, 
Zag yepuw Wuypaiciw cxrepyowG@e nePercyow. 
Ac we]e Canyeirag Coouw@s disversdy omcpas. 
Satis vero ex jamdictis conftat fallieos ex qvorum {ententia apudBoéthié 
lib.1. deMuficac.20. qvadrichordiad smitationem Mufice mundane qve ex qvatuor 
.conpiat elementis, Mercurius dicitur inventor. Neqyadeo fidem merentur omnia 
_qvz de reliqvis deinceps chordis habet idem Boéthius, etfi qvz de nona, 
ecima& undecima tradit, bona fide repetiit ¢NicomachoL.L. Harmp 3s: 
i 


L2 

xx Asycp dx & Tpbyopows figuram yide apud Marium Merfennum de Inftrumentis Harmonie 
cis p. 38. 61, Té)pa xopox p.46 &apud Laur, Begerum Thefauri Brandenb. T.1.p 471 

¥** Idem tere de Aby{finis notat JacobusLudolfus Hilt. £thiop. lib.L.c,¢.De Germanis Tacitus 
c.26. Vide & Aichylum in Prometheo vincto p. 31, edit. H. Steph. At Cenforinusc. 19. 
autor eit ab Horo inftitutum effe annum trimeftrem , eoqve ver, a(taten, autumnum, 
hyemem WEas » & annum weov dici & Graccos Annales WESS ’ corumqye Scriprores 
wpoypaOus. DeHippocratis diyifione Anni in feptem pastes five egats vide Hicrot, 
Mercurialem II.3. Var, Lect 
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a a 
ubi ad o€tavum decimum chordarum numerum perventum effe notat. 
Dointam* vero chordawe poft Chorebus Atys filins adjunxit, qvi fuit LydorumRex, 
Hyagnis vero Phryx fextum bis appofuit neroum, Sed feptimus nervus a Terpandre 
Leshio adjunttus eft , fecundum feptem fcilicee planetarum fimilitudinem —— Hie 
ollavum Samiue (Pythagoras) adjanxit — Theophrafiue autem Pieriotes ad grae 
viorem partem unam addidit chordam, ut faceret totum Enncachordum, Heftiews 
Colopbonius decim.am in graviorem partem cooptavit chordam, Timotheus vero Mile- 
fius undecimam, Minus etiam fidei tribuerim auctori fragmenti Cenfo- 
rino fubjeéti qvic. 12. ait lyram ab Apolline repertam hebuiffe tres in- 
tenfiones , gravem mediam & acutam , qvartam additamaChryftemide, a 
Terpandro qvintam, fextam deniqve & feptimam a Timotheo. Lyrz 
TeIXopos, Téoaropdy K sa ]axopdw imaginem videbis, ubi lubebit, apud 
Clarifimum Perizonium ad £hian. p. 249. & in eruditiffimi Ez. Spanhe- 
mii notis ad Callimachum p. 476. Pentachordi apud Laur. rum T. f. 
Thefauri Brandenb. p. 265. Decachordi etiam & Heptachordi, duplici yey 
inftruéti apud If Voffium de poématum canta & viribus rythmi pag.97. 
Pentacbordi apud Merfennum de mftrumentis Harmonicis p.7.&10. -' 
XII. Zalorum & alearum ludus (aer]aa ve ug xuBee) tefte Platone in 
Philebo&Phadro. De hifce ludis Celius Calcagninus fingulari libello, 
Delrio ad Senecz Herculem furentem p. 242.fqg. S$ lus att Vopi- 
fcum, Meurfius in Gracia ludibunda, Soutertus in Palamede & Thomas 
Hyde in libris duobus de hidis Orientalium. 
XIII. Palefres aliaqve exercitiaad sugvd lay robur& decus corpo- 
ris facientia, tefte iteram Diodoro, Horatio, ‘Tzetza Chil. XI. hut. 389. & 
antiqvo (tholiafte Homeri ad Odyif. 2°. 473.81)’, 198. qvi propterea Her- 
mas five ftatuas lapideas Mercuriales qvadratas fierifolitas memorat , qvod - 
Mercurius dum inter homines ageret hzc qvatuor preclata reperiffet, 
Literas, Mauficam,** palaftram & Geometriam, Aliam caufam reddit Svidas,qvod 
nempe Mercurius effet Acysngy aAnGeias sPopG», Videant itaqve qvimen~ 
daciorum, fraudum furtorumqve architeCtum factunt. Czterum de Her- 
mis illis ftve ftatuis dyAvas é lapide vel ligno faciem Hermetisa fronte 
retroqve referentibus, fed definentibus in epiftyhum qvadrangulare ’ 
in viis, inveftibulis drum, in gymnafiis veteres collocabant, vide 
is Plutarchum in extremo libri an fenibus gerenda Refp. p. 797. Apofto- 
frum IX. 11. proverb. Schol. Luciani T. 2. p.14. & 50. eq. beniumad 
Longinum p. 30. edit. Tollii, Hieron. Aleandrum in tabulz eliace ex- 
Ca2= 
~ ™ Apud Begerum p, 93. {picilegii ftatua Apollinis cum lyra qvingve chordis inflructa. Pollux 
lib. IV. ¢,9. Pentachordum ait effe inventum Scytharum. ; 
** Apud Gracos Thefeusa Minerva cdodtus FaAaISIAx9S inventor celebsatur. Vide Meure 
fm in Thefeoc,7. T.10, Antiqvitat, Gracar, p. 103. 
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plicatione, Menagiam p.223, ad Demetrium Phalereum Laértil, Kirche- 
rum T. I. Oedipi Egypt. p-388.390- {4q. T.3.p. 511. Johannem Nicolai li- 
bello fingulari de hoc argumento Lipfiz 1687. 12mo edito, & qvem primo 
nominare loco debebam Nicolaum Bergiertum viram doftifimum li- 
bro qvarto de publicis & militaribus Imperii Romani Viis cap. 43, & ele- 
gantiffimi Henninii notas ad Bergierium. Mercurius etiam dictus Viwin 
veteri Epigrammate, a viisnempe, ut ad Manilium notat praftantifi- 
mus Huetius. 

XIV. Olee ufuc, tefte Diodoro , & «ari, Chron. Pafchale p. 44. feq. 

XV. Tollenonen five inftramentum ingentibus ponderibus in 
aleum tollendis idoneum ab Hermete inventum memorat Hero Byzan- 
tinus in Mechanicis. Idem Inftrumentum in veteri obelifto Egyptiaco 
obfervare fibi videtur Kircherus T.3.Oedipip.173, 

XVI Mercatura qvoqve & furtum inter Mercurii artes vulgo re- 
fertur, uta Diodoro Siculo lib. V. p.341-ATzetza Chil. XL hift. 389. &aliis. 
Confer fi placet Scholiaften Homertad Hiad.¢. 385.86 256, 

XVIL Textoria & lanificixen, Tertull. c,3.de pallio, 


CAPUT XIll. 

Hefiodus utrum Homerum atate precefferit , dicqvifitum. 1. Horus five Orus. Scrle 
pi Horo, Offridi & lfidi tributa, 2, Hori Apollinis Hieroghphica, Philippne 
interpresGracus, 3, Auttor won videtur effe Horapollo Grammaticus qvi fib 
Theodofiovixit, 4. Nomen Horapollinis compofitum 2 duobus nominibus Deo- 
rum, qvod freqvens apud Exgyptios fuilfe oftenditur variie exemplis, Hora- 
pulus nomen nibili,5. Hieroghphicorunms Horapollinis editiones, 6. Vae 
vii recentiores feriptores Hieroglyphicam veterum Hgyptiorum litersturam 
illuprantes, 7. Plures Hori, Liber de polyftmis dittionibus fub Hori 
nomine. 8, 

I 


ESIODUS 4 multis jam olim antiqvior habitus fuit Home- 

ro, ita enim fenferunt L. Accius Poéta Latinus, & Epho- 

rus Grzaus hiftoriz fcriptor apud Gellium lib. IIL cap. 11. 

Idem confirmat marmor Arundelianum qvod triginta mi- 

nimum annis Hefiodum Homero antiqviorem Feit & = Nicocles 
Grammaticus * qvi ait primum omnium Hefiedum etiam ante Home- 
rum payewdyoray, Confer Jul. Cxf. Scaligerum p. ro1, -Postices, cui He- 
io- 





 Schol, Pindasi Nemeonic, Oda, 
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a eS SIS 
preter Scaligerum ad Eufeb. & Epiftola centefima, viditin fia Dionis edi- 
tiene Ifaacus Cafaubonus. Hori Affyriorum Regis inventum ebrietati 
arcendz medicamentum, laudatPlintus Lib. XXX.cap.15. 


III, Exftant & fib Hori Apollinis nomine duo libelli_ de Hiero- 
glyphicis Egyptiorum, qvos hoc ‘titulo primus Grace edidit Aldus 
o 1505. fol. cum Phornuto, Palzphato, Heracttdis Pontici allegorts 
Homericis, proverbiis Tarrhzi & Didymi, fabulisqve Hfopi, Gabriz & 
aliorum: Sige AmcRarGe Nerdwe isgoyAuPind a eFaveyxe py autres Aryur- 
ria Davi, psteDeace >} Dirwrerog os tay Edda yAcoray. Et iterum: 
Nes AwoRavGy News. r9¢ tov wag Avyurrrions isgoyAuOixay yeaupea TaD 
Epunveses BiCAtov devregor, Quvis fuerit ifte Philippus qvi Horum ex Egy- 
ptiaco Grace transtulerit, vel ut ait Piertus Valerianus lib. XVII. Hiero- 
glyph. cap. 4. fragmenta qvedam ex hieroglyphico literarum Egyptia- 
carum interprete cui Horapollinem nomen faciunt, fatis curiofe college- 
rit & Graco fermone {cripta pofteritati commendaverit, non fatis contftat. 
Haud valde antiqvum effe conjicias ex eo qvod Graco-barbaris qvandods 
vocibus utitur, ut Lib. Il. cap.94. ait pe excubias agere xa] cedwov per 
vices qvod sramaf dixerat Ariftoteles Lib. XC hift. animal. cap.4. Non ma- 
gis autem liqvet qvis fit Horus ille Apollo. Nam Heefchelii fententiz, 
vam pleriqve feqvuntur, vix audeo fubfcribere. Hic qvidemnon du- 
bitat eum ipfum effe Horepellinem Grammaticum Pehnebythitem qvem 
Svidas ait fub Theodofio docuiffe Alexandriz primum, demdeCPoli, & 
{cripfifle rsprenxa feu de delubris & locis confecratis, tum commentarios 
in Sophoclem, Alceum&Homerum, Sed nullam Hieroglyphicorum 
mentionem hic facit Svidas , & parum verifimilis * videtur conje€tura 
ejusdem Heefthelii, Hieroglyphica qvz exftant fufpicantis partem effe 
reysrixav. Preterea Horus “pollo fupponitur feriphiffe Egyptiace, non 
Grece, ut Grammaticus Ute Alexandrinus, cujus meminit etiam 
Stephanus Byz. in QevéQn9«, qviPhilofophum appellat , & Phothis 
cod. CCLXXIV. p. 479. qvi ejus wsgi waren AAsravdpeias K dedudla 
memorat. 

IV. Malim itaqve per Horum iftum intelligere Horwm Ifidis 
filium , ex cujus {criptis antiqviffimis Egyptiaca lingva exaratis ‘perhi- 
beatur (vere an falfo, non difpuito) -Philippus nefcio qvis non tam fide- 
Jem verfionem qvam excerpta Graca, qvz habemus, concinnaffe. Aut 
vero Apollonidem cognomento Horapium, ex cujus libro Semenuthi We- 


* Ambiguus haret Voffius lib. L Ardtarchi cap, 41. 
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«Ve. Honus Apoll rapalo nomen duos idem 
ape carer ca a ad 
é ae ole ee) iy BHO 

roa iad epee pos ! ia ap Se ohn 

Ih a alent fy ram comin fi 

ex binorum nominibus Deorum co ‘ melenannrentcn, 
ni qvalia’ Plutarchumde. 

de & Ofiride p.375. Setpernmmolts Feats aged Vo i 3 Sa= 

Epil ‘Epift ad folitariam vi- 

ten ‘Apologia ‘pro 


eae eundem 
iM 75s Hermanson nurs El lib. VII.c.9. Croriam- 
me- 


rasa oe Paul Da mae het i ‘Apammon & Hermanubis 
cements ft ej 
eee Vill.19. pals em he ve iden Pelt Pelufiote thes 


lermapion * é: libro fcriptionis Obelifci A; 
inmemoriam Regis see Ramefcyotin Grace def it Ammianus Manali 
nus XVIL 4. QuvinSerapidis ipfius nomen qvafiex Ofinde  Apidecom: 

Wescam obfervat Sirm ad Sidonium p.233. Pro Horo ApollineHora- 
es inMSto fuo codice reperit Jacobus Schegkins, librarii potius vi- 
y qvamex morerecentium Grecorum, qvi ut pro Moftho dicunt Mo- 
{chopulum, pro Xantho Xanthopultim fic pro Horo dicerent Horopu- 
tum nonHorapulum. 
DL VL Hieroglyphica Hori Grete, nt dixi, vulgavit Aldus Ao. ros, 
follprimus**: Avrs1s. Auguft. Vindel. Latine vettit Bernardinus Trebatius Vi= 
ehtinus ;'eujus!cranslationem Conradus Peutingerus Johanni Frobenio 
excudendam tonceffit.. Prodiit pes Peutingero ab auftore inftripta 
=v 1 Ba jafi- 

* Bunce Hermapion ot si parti in qvem ore mundi vocavit Tiberias Imp. & cum 

Hermotele Tertul anigont oniftico ante O¢dipum. 
ptiacum preefixo ¢/ 1. pir int a ai ree 3. Pee pele Dice 

+ faline Ounlfan Dodten Cun 1034. St ainmat Ori Hierogtyphicorum primar 

al 
interpre fuiffe Jobennem Mersram Patil ig4% _ 


go ‘HIEROGLYPHICOR:HORAPOLL.EDITIONES. 24,1, ¢. XII, 
Bafilez 1518. 4to. feparatim, & 1534. vo ‘curh Anguftini Niphi libris If 
fle qugurus, poftea Lugd. 15.42,@v0 & ad calcem hieroflyphicorum Pieri 
.Malertani Francof. 1678. 4ta. Grecisétiam addita proderat Pants $22.8vol 
Calius praterea Calcagninus vir dottffimus' Lib. if. Epiftolicarum ; 
Fpift. I. teftatur fe Hori hieroglyphica Latine vertiffe& commentario ile 
luftraffe , eodemqve in loco veluti compendium -qvoddam breve Hiero- 
glyphicorum Hori exhibet. Verfio autem illa una cum commentariis 
nunqvam lucem adfpexit qvod-ftiam, etfiCalcagnini de rebus Egypti- 
acils commentatio inter alia ipfias fcripta edita eft Bafilex 154.4. fol. 
Transtuht & Horum Philippas. Phafidnines Bononienfis, cui codicem non 
malum fuille ait Heefthelius. Grecaidem David Hefchelius fide codicis 
MSti Auguftani emendavit , fupplevit & cum Bernardint (non Joh. 
Merceri ut habet Labbeus in mantiffa antiqvariz fupellectilis) verfio- 
ne, notis fis & Merceriedidit Auguftz Vindel. 1595. atqveiterum 1605. 
4to. . ce . a . 
' Cum eadem verfione. &: Joh; Merceri notis. prodierant Parif. 
1551.8vo. apud Chriftiagam Weehelum: . -Praterea’ Grace & Latine 
cum commenturio hon magnt-momenti ad: Lib. i. exftant ad calcem 
Hieroglyphicorum Pieri edit.‘Lugd. 1626. fol. Nirqlai Caxjfini Polyhi- 
ftori Symbolico premittuntur, itidena Grace & Latine ex Hoefchelu edi- 
tione, additis eyusdem Cauffini notis.&.olifervationibus Paril 16x8. 4. 
Gallice & J.atine. una cum iconibus five: wmagunculis prodiere, abidem 
1574. 4to. . . wc ny ol v oo ore, 
VIL. In Hieroglyphicis Egyptiornm illuftrandis preter Jobase 
wem Pleviums Valerianum five Petrum Valerium Bellunenfem, qvi viginti 
qvatuor annos in qvinqvaginta fex cireiter commentarils libris hiero- | 
glyphicqrum contexendis periiffe fibi affirmat Lib: VI. cap. 24. 
& invidio&im operam pofuit Ath.mafine Kircherus in Oedipo #Egyptiaco, 
precipue ‘Tomi fecundi clafle 1. * 3. 7. feqq. & Tomo integro tertio, 
tum alio in opere qvod Obeliftum Pamphiluim infcripfit, fed Davus f- 
penumero videtur non Oedipus, adeo multz ejus expofitiones fubnixz 
funt Inbricis & incredibiltbus conjecturis, ut innui etiam fupra c. XI. 
num. 3, Binorum librorum libris duodefexaginta Pierianis fubye€torum 
auctorem ferunt Ce/inm duguflinum Carioncem, qvibus in Lugdunenfi Ao. 
1626. & Francofurtenfi Ao. 1678. editione adnexa funt Colle<tanea Hie~ 
rogly- 


* Claffem tertiai tomi &cundiinkcriphe Sphyngem Myflagogsin, 
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* De Horo Valentinianorum vide Epiphan, haeref. XXKI 0,15. Nenpece ipfsest 
ine & ogoSerys. ibid, 0, w 
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n: -.: HOSTANES. _Uib.I, «, XIV, 


CAPUT XIV. 


De Hoflane Mago & feriptis ek tritutis, Plures boc nomine.%,. Hypafpes itidems 
Magus, num diverfiss a Dario Rege, Xerxis Patre.r, Vaticinia Myftapis 
commendata a ChriftianisScriptoribus ex Apocrypha Apoftoli Petri pradicatione, 
3. Fambe, & Fweuthe, 4, lati five Ifis © fevipta adcamrelata,5, Mena 
Viaca,6, Link tres, Threnodia Z.gyptiis Mavigus Gracis Xv@y.7. Varia 
feripea fib Lini nomine Aveteribus memonstn, & ex ite fragmenta quedam, 8. 


L . 
OSTANES feu ut alii Of«nes vel ut apud Herodotum Lib. IIL 
id nomen {cribitur, &apud Theodorum Meliteniotam prz- 
fatione in Aftronomiam , Osenes, Magus, Zoroaftris * prz- 
ceptor fuiffe, adeoqve Homerum ztate fuperaffe nonnul- 
lis eft exiftimatus. Magum antiqvifimum multi memorant, Apu- 
Ieius in Apologia, Tatianus , Tertullianus de anima cap,57. Arnobius 
Lib.I. Cyprianus deidolorur vanitate, Mixiucius Felix in Otavio, Au- 
guftinus Lib.VI.contraDonatiftasc. 44. Lutatiusad1. Thebaidos, v.710. 
&alii, Plinius Lib. XXX. cap. 1. Homero juniorem teftatur his verbis: 
Primus quod exfter ut eqvidems invenio, de Magia commentaius Of bakes, Xerxem 
Regem Perfsrum bello quod is Grecia intulit comitatus, 4c velut fepsina artis por+ 
tentofa [parfife obiter infelo quacungre commeaverat munilo. Hic maxime ad 
nabiem , non aviditatens modo [cientia cjus Gracorum populos egit,” Merniinit & 
Plutarchus de defeétu oraculorum. Et Jamblichus in Theologumenis 
Arithmeticz exNicomacho Gerafeno p. 43, Kaj BaG@uraviow és doxsssi- 
TaTov Ky Osctung %, Lupus ens dyiras Kuping xarios tas arguas o 
Mox alterum preterea Hoftanem Pliniusmemorat, qui dlexandri M, abate 
non lever auttorteatem addideru Mugice profejponi: & Laértius in proemid 
integram refert Magorum fucceffionem qvos Osavas vocat multitudinis 
numero, & Svidas: Orava,inqvit, sro: xeum agi wégoays Maye EAéyove 
zo, qvam in fententiam {cholion grecum fe in MStis Tatiani codicibus 
reperiffé teftaturGesnerus, Aftrorum qvoqve cognitionem a Zoroaftre 
& poft hunc ab Oftane primum excultam tradit Svidas in Asgoropia, Li- 
brum de arte Chemica inter antiqvos Perfarum libros fub Oftanis Magi 
& Philofophi qvi Zoroaftris preceptor fuerit, nomine ferri, teftatur 
Thomas Hyde in praf. ad librum de religione veterum Perfarum. Sed 
: &in 
+ (* Ex Egyto in Perfiam veniffe videtur, nec fuilfe preceptor primi Zoroaftris Nino sqvae 
+ 4." lis fed alterius Perle vel ne hujus qvidem fortaflis: nam ut Plinius, didigentiores pasle 
ante bunt ponust Zoroafirem, 






| & inter Grecos 


Chemicos 
nefins pinys. Vat. Lest, & in Catalogis is MStoram:Lambecius, 

Du Fresnuus. ump. rin Scale Baliye | 
popkis Yacr? 5 eos dees Quoi’ race (00. eras 
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custyrals 6) yours apy aryues xg] AiDew wroghy hkae, 
oar. msebe Ste so cde, ok rae gn ae 


ftola Malalx fubjefta p.10. Hoftanis nis OFtatepchum laudat Eufebius libro 
preparationts E ch ce primo extrema. 

IE. HYDASPES, ISTASPES five ‘petius HYSTASPES, ita 
enitii {cribendum docuit Theodorus. Canterus Lib. II. c.19. Var. 

& vates habitus antiqviffimus, utpote qvi multo an Tro- 
jana gens conderetur, prafatus.effe dicitut fablatum iri ex orbe imperi- 
um nomenqve Romanum, ut.refert Laétantius Lib. VIL ops: &a 
Perfis extftimatus xqvalis faiflé Zoroaftris, ut docet IL p.s& 


i tamen. addit incertum effe qvis demum fit tlle Hyfiaspes. Alii erm 
euntiem faciunt longe juniorem Homero, Darii Regis patrem, de qvo 
Hergdotus Lib. I.cap.209. “Sed errant faltim in eo, qvod Regem * fae 





porianesr corumave monit rationes mundani motus SF fiderum purosqve Sore 
rum rites, qvancum colligere potuit eruditus ex bis que didicit aligua fenfibus 
AM agorum input ~qua ili; cune difciplinis prafentiendi future per [usm qvisqve 
eniem pofleris atatibus tradunt, Sed& DariusRex {epulchro fuo infcribi 
Julie or: payinay yereire AddiananG- five quod Magica ipfe decuiffee, tefte 
Por- 

* Ex Thoma Hydeo de religione veterum MB orum cap. 23. qvod ct de Gusbrafe five 
Hyfafbe, apparet hunc Hyftafp-n Magum 4 Perfis {criptoribus eundem haberi cum 
ipfo Dario Xerxis Fatre, & 8 fob ub ejus regno fuiffe etiam Zerdusht five Zoroaftrem, 


nove apud Perlas religionis inficarores, Cujus praceptos Hoftancs de gvo jam dixi, 


~~ 


4 HYSTASPES. Lib.I, ¢, XIV, 


Porphyrio Lib. IV. aegi axoyis, ut vel hoc nomine probabile multis fue- 
_ rit Hyftaspen illum celebrem Magum non diverfum fuiffe a Dari paren= 


“ te,qvod& ThomzStanlejo placuit lib. II. Philofophiz Orientalis cap. 2. 


IIL. Qyaliscunqve vero fuerit ifte Hyftafpes , eyus vaticinia 
non modé 4 Laétantio Iaudantur ,. fed & Juftino Martyre Apologia pri- 
ma, (qv fecunda vulgo audit) duobus locis, qvorum unus exttat £.66. 
TiBuma di vgy Toarans yerncsD cy tar PIaglav avardwow Aly. wuges Pacey, 
Ubi clariffimus Grabius eum putat prz oculis habuiffe Apocrypham Pe- 
tri Apoftoli pradicationem , qvam mox é Clemente Alex. memorabo. 
Alter locus Juftini exftat £ 82. ubi ait malorum dzmonum opera effe- 
étum effe, ut mortis fupplicium conftitueretur adverfus librorim Hy- 
ftafpis aut Sibyllz aut Prophetarum leétores. Deniqve Clemens Alex. 
Lib. VI. Stromatum p. 636. ex Apocrypha Petri pradicatione teftatur 
Paulum ipfum Apoftolum Sibyllinosum & Hyftafpis leCtionem commens 
diffe. AnAwoes wees ta TI ergy xnpuy pa] o AmrosoA Gs Atyar TavAGy. Ads 
Ble xgy tas Eines BiGAxs, exlyvale EuRMav, we dydck Eva Oto Koy Te 
peor os SreDey  Kgy Tov Yocomny Aaor]eg aavdyrale Koy suEroi]e MOAAS THe 
Aauysistpor xg TaDEestoor yeygappéroy Tov yor s8@4e,. QvamvisenimCo- 
telerius non Pauli hzc, fed Clementis verba effe contendit, &illa ¢ axée 
soAG» Aéyav NavA@-ad przcedentia apud Clementem referri debere pu- 
tat, in judiciode Epiftola fecunda Clementis Romani f: 182. tamen verifi- 
miliorem effe communem aliorum fententiam, qvi hzc ex Apocrypha 
nefcio qvo libro tanqvam Pauli verba 4 Clemente Alex. laudari exifti 
mant, probavit Beveregius in codice canonum vindicato paft.1. cap. 14$ 
§.7. * Czterum Davidi Blondello Lib. I. de Sibyllis cap. 5. & ob Pew 
tro Petito Lib. IIL. de Sibylla cap.17. abfurdum videtur, qvod Paulus A- 
poftolus Hyftafpis & Sibyllinorum leétionem commendaverit , qvaii 
debuerit omnia in illis {criptis probare qvi veritatem de uno Deo in is 
agnoftendam gentibus predicavit. Contra plurimum illi teftimonig 
tribuunt Baronius apparat. n.1§. Montacutius in Analectis p.143, & qvt 
idem prope liber.eft in Apparatu p. 134. Ifaacus Voflius in refponfione 
ad iteratas Simonit objectiones p. 368. & de Sibyllinis Oraculis c, 6. Joh, 
Frneftus Grabe T.1 {picilegii Patrum p.66. Nihilofecius cum certum 
fit {criptores Chriftianos illius ztatis paffim ad incertas Apocryphas {erie 
pturas provocare, pracipue Clemens Alexandrinusnon raro illas advo- 
cet, haud miror adeo traditionem iftam Cafaubono Exercitat.1. fe&t. 10. 


nulla fide dignam vifam fuiffe. . 
_ IV.JAM- 


* Dixi etiam de hoe foco in Codice Apocrypho N, T. p. 797, 
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ws toy SIV, JAMBE Poétria qvoqve hocloco non pratereunda,propter hae : 
qvaede illa legis. in Scholiis ad Euripidis Oreftem v, 962. 1440 r15 dsAy 


is. a dupsoay viv Osovogdae, cyerantidels Acrys HG cK Tm ~ 


Mstaneioas, 
Brepd smbeds 16 yerwody vivOscr.  Horcer a8 ra enpallercmree aifn agaray carey, . 
eae bron pebtunbdli tnlay  hoyecrhe hoces neh si taws: fedora Bt 
dytvGy- Afclepii Matre eiqve tributis librismentionem 


endumeffe, aveaped Platonem it {vadent.Ifidis facraRom& 


i wevis celebrata, Tacitus c.9.demori- 
Germanorum. Syl abraV. pssyede Galati voset feidos yroxiy 
iliarem: Libros Oni & Kidos meyyotayjetiamfuprac.XUIL m2. 
MU De menfa Ifaca cujps Archetypum hodie exftat Fauriniin pa- 

Jatio Celfifimi Sabaudig Ducis, pratex Kircherum Tz, Oedipi Pigno- 

nium videndus W: linus libro de Notimberga p-.93.feq. & in libro 

Germanice edito de mftitutione Principis juvenis a is literarum ab- 

horrentis p.226.{q. Neqve improbaverim fententiam OlaiRudbeckii, qvi 

2. Atlantice c.11. contendit menfa Hiaca nihil aliud contineri qvam 

f duodecim.anni menfium. Sane .teftari poffumeandem conjeCtu- 

mihi _anteqvamRudbeckium infpicerem in mentem veniffe. Nec 

Rbixo facalius eam probatum iri viris do¢tis, qvam Kircheri triades vel 

vod jot. Fridericus** Herwartus ab Hohenburg in admirandis Ethnicz 

heologiz Myfteriis ,Monachii Ao. 1626. 4to editis contenditnon men- 

aifjacd tantum, fed multis aliis qvoqve abftrufis figuris fabulisqve , magne- 

té pyxidisqve nautice naturam & admirandos effebus & ufum in navi- 
fatiohe a veteribys adumbratos fuifle . 

VIL. LINI nomine tres antiqvilfimi fuiffe perhibentur, unus Chal- 


: Cidenfis ,Pfamathes & Mercuri vel Apollinis & Terpfichores five utPau- . 


Gnias auctor eft Uranies & Amphimari filius (vide Menagium ad Laért. 
Lib.I. fe& 4.) alter Ismenii, Thebanus, & tertius Linus Narciffus qvem 


. addit 
* Sopra cap. VII, num. 5. : 
9 Explodit Herwarcum Kirchetus ipfe T. 3. p.354- 


LINUS. ‘Lib, he XIP 


addit Euftathius ad Iliad. 5. p.12.23. In primum ab Apolline ut ferunt vel ab 
Hercule, ut habet Abanus I. 32. Var. (qvod Chordz ufum vice filorum 
é lino in. cithara primus docuiffet) interemptum acfepultum Thebis fere- 
batur olim folehnis* threnodia A gyptiis Mavspus, Gracis Ab@» dikta; & 
inPheenice etiam, Cypro & altis locis decantata , cujus poft Homerum 
Iliad. =.v.570. meminere Herodotus L.II.c.79. Paufanias p.766. Athenzeus 
Lib.XIV. p.619. Svidas & alii. Euftathius : Aiv@- dd Gy odis xara Agivaexor 
H Upev8, ws HGH 0 maya Noy 6 abu , Givopeas cy d§ AlvGS To ToWMT OV wdbKon. 
EOS 9 og poeta Aire a0 yoesKs ado GO (conf. Ez. Spanhemium ad Caili- 
machum p.466. {q.)jame TWO) Aive avdeds Hoe. Sari yoie oj Warcyo! wey 
portions emi 7 Aivas etvcy 0LDajen dy xarcirey, es OpPea dé avaPsoiag 
OirixoeG» di vac AwsarG- avasgedivey tov Aivey Qnoi dirs meurG» to 
XNivov naTadvoas 060g Syenoallo ag Mucinas ogyevev, Bray dt svOnGau , xg 
eTiaro UO Tov WONT exvaidtow AwAg LAs. Hefiodus : a 

Cugavin do ag” Etinte Aivoy aroAungalov ‘yor. 

Ov oy ores Bosrot ara andi xgy magical, 

Tiavres Qu Sonvsow ev etrawivas Te yoodc TE, 

KoxoSwos db Alvoy xoy Awpyor]es xaAtucs, 
Pamphifive Pamphoi threnum in Lini funus, qvem ob miferum cafum «- 
ToAwoy VOCavit, memorat Paufantas Beeoticis p.767. Vetus Epigramma: 

Oi Aive watla @tdios reripdue, roi yap tdonay | 

ADavalos eure psd Gy avSeonm ow aeoey, 

Ev rod! deklilsen, Morey d& oe Senvec aura; 

Mugosdwos podanow exe Alwss wie auyas. | 
Clariffimus Joh. Clericus ad Hefiodum p. 329. & ante eum Voffius de arte 
Poética cap. 13. fect.3. obfervant 19 Pheenicia lingva fignificare cjuletant, 
gemitum , fed hoc forte non obftat qvominus a Lino illo celebri leffus i 
nomen acceperit, ut diferte tyadit Paufanias. Et obfervat exEuripide A- 
thenzus, Aivoy & ajAwov cantari folitum # pssvor av wevSeow, ace xo ect’ 
euruya wodkwy, Paufanias addit Egyptio nomine carmen illud dictum 
Mancros. Kar¥os 06 10 doped Acyun' fos +h excyweiw Davy Mavegar, Mentio 
hujus etiam apud Plutarchum Lib. de Ifide & Ofiride, p.357- Svidam in 
Mavégws Kwseyeavas, Theophilus Lib. Il. ad Autolycum p. 139. auctor ‘eft 
cultum qvi Saturno deferebatur, ex qvorundam {fententia introductum 
effe ALino qvem Jium qvoqve vocatum refert. (forte aiAuoy.) Vide pra- 
terea fi placet Nic, Loénfem X. 3. Epiphyllidum. ‘ 

| VIER 


' *¥ Poétis qvibusdam etiam Tragoediz argumentum prebuit Linus, ut AchsoEretrienfi, cujus 
Aivov memorat Athenzus Lib,XV. Linum cum Zoroaftre perpefam confindit Pbit. 
CluyerusGermaniz Antiqve p, 1690 7 


LINUS. Lib, Ic. XIV. 97 
VII. Apud Laértium in proeemto Linus dicitur carmine {cri- 
plifle xoopoyoviay nAlx.ngy caAnmns wogtiay ney Cuiow ngy napmay “ysvéras, Ad- 
ditur & initium poématis Liniqvod tafe habet: moritas yeorGy ET@s ev 
@ cues wire’ exsPuxes ».& exhoc Anaxagoram docuifle or: xasJa ypiuee 
yéyesy cus, Paufanias tamen p. 767. diferte tradit Linum non iftum 
modo fed & alterum juniorem Ismenii filtum nihil {cripfiffe , vel faltim 
illorum {cripta ztatem non tuliffe. Et Origenes Lib. I. contra Celfum 
p. 14. xg Ait se ay wootragev &v ols sriparw 6 KeAo@y, sre repos Bre Ave 
ys Depovfay, emiseerpasec ngy Seeamevorates sSvy, Verum 4 Sexto Empiri- 
co aliisqve refertur inter eos, qvos ante * Homerwn carmina {cripfiffe 
fama fuerit, tum verfus aliquot Lini producuntur ab Eufebic acStobze 
qvos habes etiam in Poéfi Philofophica H. Stephami p. 112. {q. qvibus 
adde verfus duodecim é Lini @& Qucsws xeon, adductos 4 Stobxo Phyf 
tit. 13. Virgilius Ecloga IV. Now me carminibus vincet wee Thracins Orphens, 
Nec Linus. Diodorus Siculus Lib. III. P- 140. ex Dionyfio Mythologo re- 
fert Linum primum inventorem fuilfe puS av xgy wéAss , primum lite- 
ras aCadmo é Pheenicia allatas Grace applicaffe diale€to & nomina fin- 
lis impofuiffe & characteres Algjumaray » qvod & Svidas teftatur, ad- 
fitqve eum pons Aucimis mpatov yeréedey iysuora. Diodorus porro me- 
morat eundem poéfi & cantu admirandum plures habuiffe difcipulos, 
fed in his celeberrimos tres : Herculem, Thamyrin & Orpheum, qvo- 
ram Hercules‘cum difceret canere cithara, ingentiqve tarditate difcipli- 
nam non caperet, & 4Lino plagis caftigatus effet, in iram effufus magi- 
ftrum interfecit **, ut narrat etiam Paufanias, fed id alteri Lino juniori 
Ismenui filio accidiffeteftatur. Herculem Lint difcipulum notavit qvo- 
qve Clemens Alexandrinus primo ftromate p. 323. Orpheum & Linum 
primo loco inter feptem Grecig fapientes numerat Hippobotus apud 
Laértitum in Thalete. Eundem Linum addit Diodorus literis Grecis 
confcripfiffe primi Dionyfi five Bacchi res geftas, aliasqve mythologias 
commentariis complexum. Jamblichus cap.2§. devita Pythagorz affert 
duos verfus, qvos ait effe aufpicium é72v qve Pythagorzi referebant in. 
autorem Linum, erfiilla ex fuaipforum fchola prodiufe , forte nonigno- 
rabant. Ad{cribam hos qvoqve, qvia corrupti in editione Arcerui le- 
guntur: . 
N -EAwes 


* Apud Bochartym lib. I. Chanaanc.2s. ubi f{eriptores qvosciam Homero antiqviores recerte 
fet, pro Lycus Orpheus Mufaus \cgendum Linus, Orphees &c, cthi (phalma illed fervatus 
qvoqye in editione operum Bocharti Leusdeniana. | 

°F Alies Magaftrcrum fuoruns interfectores colligit Bonifacios XV. 10, Hid. ludicre. 


98 . LINUS. Lib,1, ¢. XIV, 

EAmedey 209 waive , twei 8x ts’ div daAs']or, 

Ba ale weir ]os One tericray, xg) criveror udér, 
Damaftius in opere inedjto qvod infcribitur dmrcpiay xg} Avoes ca 
argran deci ¥ ae isu Wh dha werra ing in 78 tAsys bate rayoo 
eas. Linum Theologumér ri mecs dpetreyor dtutégw @soroyixe aus 
tor ‘Theologumenom Arithmericz & ipfe P ‘oricus ubi de Hep de 
agit p. 51. ‘Ad locum fragment C rino adjetti in qvo Linus lyram’ 
fmibus tonis inftruétam ab Apolline parente accepiffe dicitur , confer 
Cuperidxo9éaev Homericam p.32.feq. Fuit & Linus qvidam Hiftori< 
cus Oechaliota, Stephano Byzantio in OizaAia & Enitathio ad Iliad. @: 
p. 226. memoratus, fed qvem longe minorem fufpicor. Philippi qviq 
dem Cluveriifententiam, qvi inGermania antiqva Lib. L cap.24, p. 206! 
Linum illum veterem & Zoroaftrem pariterqve Adamum unum euns 
demave effe hominemconjicit, utpanan veridmilem »nonmi- 
nus qvam eorum qvi nullum ungvam fuiffe Linum arbitrantur, necMu 
fzum, nec Orpheum, qvz Vosfii fententia eft Lib, de arte Poética p. 78: 
MeminitLini etiam Propertius Lib. IL Elegiato. 

Sed magis ut noftro Rupefiat Cynthiaverfi. 

Tune ego fum Inachio wotior arte Lino, : . 
Navhirlns coPicpetvoev ngy weatloing coPing dedeqnara celebrat Hefiodus apud 
_ Clementemy. Strom. p.281. Chalcidius p. 220. Simul exponit ea qua Ore 

pheus, & Linus Mufaus de divinis poreflatibus vaticinanti fhnt , non quo deleBa- 
retur aut crederet , fed qued tanta effet antloritas vaticinantinw, wt iis adjeverauti> 
bus parcius credi nom oporteret, 


CAPUT XV. Js 
De Melampode Amythaonis F.1, Hefiodi Medapmwdict. ib, Alius junior Melamupas 
frriptor way jwing wEi warav. Ejusdem fregmentum denavis oleaceis in core 

Pore hominis, 2, Editiones,3, Abi firiptores mei wadscar, Melampodes alii, 4. 


L : 
Me Amythiaonis filius augur & vates fimulqve Me? 





dicus felicisfimus , qvz duo valde cognata effe obfervat 
Enftathius ad Iliad. « p. 36. ab Homero, Theocrito Ill. 43, & 

aliis Poétis & feriptoribus pasfim celebratur , ac proverbio 

Jocum dedit, ut res perceptu difficilis dicatur Melampode 

& Pollete indigere. Vide Marinum in vita Procli cap. 10. Synefium de 
iis p.154< Svidam in MeAdperes. Schol.Homeri ad Odyfl.c 225. 

&A1 289. ubi & de eo qvod brutaram animantium voces, intellexerit: 
- ee so ‘ “ Bro- 
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Brodzum ad Anthologiam Epigrammatum Gracorum p. 529. & Gyral- 
dum dialogo 2. de Poétis, ubi & de Proeti filiabus furentibus elleboro 4 
Melampode curatis,de qva re Epigramma Grecumexftat apud Vitruvium 
Lib. VIII. cap. 3. Proverbui etiam vice Chironem & Melampodem pro Me- 
dicis praftantisfimis dixit Lactantius de mortibus perfecutorumc. 33. cu- 
Jus locum corruptum ex Georgicis Virgilii optime reftituit elegantisfi- 
mus Cuperus in aareJedrd Homerip. 4. & in fais ad Laétantium notis.— 
———Ceffere Magiftri Phillyrides Chiron, Amythaoniusque Melampu, Hefiodi 
psrAauaradiay five in pa¥]w Melampodem carmen memorat Paufanias in 
Beeticis p.771. {q. Athenzus Lib. Il. p. 40. & Lib. XL p. 498. ubi laudat He- 
fiodum ey deutepw MsAaumedias & Lib. XIII. p. 609. ubi tertii libri memi- 
nit, & Clemens Alex. Lib. Vi. Stromatum p. 628. Euftathius ad Iliad. M. 
p-858.&ad Odyif O. p. 565. o. Tzetzes ad Lycophronem v. 682.687. ubs 
plures verficulos affert «x 7 usrapwadias moyrsos. Videndi etiam de 
Melampode Viri doétisfimi Petrus Balius in di€tionario hiftorico Critico 
editionis fecundz, & Daniel Clericus in hiftoria Medicinz Gallice fcripta 
partis primz libro I. cap. 9. ubi inter alia obfervat elleborum herbam 4 
noftro Melampode dictam!Melampodium, Diodoro Siculo tefte Lib. I. f.61. 
Melampus ab Kgyptiis in Graciam transtulit fancitaBaccho facra,fabue 
lofas de Saturno & Tiravoweylais narrationes xgj TO TUveACy THY BEL Te 
waidy tev Gsay isopiey, Unde aliqvid in literas mififfe creditum olim, 
licet conjicere. Clemenstr. protrept. p. 10. ait Melampodem ex to 
in Graciam transtuliffe rag Ande, Interpres (Cererts) éoprats ng to rev @s 
uuvewor, Confer Herodotum Lib. IL cap. 49. Tertullianus Apologetico: 
Orpheus Pieria, Mufans Athenis , Melampus Argis, Trophonius Beotia, initiationibus 
bemines obligaverunt, 

Il. Exftat & hodie, fed longe junioris * Melampodis, qvi fb Ptole- 
mzo Philadelpho vixit libellus qvi infcribitur: MsAdperod@» iegoryeape 
HATED Who Warp weer |ixy wees MrwAcuajey BariAsa. Huic ex palpitatio- 
nibus divinationi fubjicitur breye de nevis oleaceis in corpore hominis 
five wegi sAcuav F owuat@s fragmentum, fed cujus ftylus Sylburgio vide- 
tur multo recentior phrafisqve magis barbara. Divination: ** é palpi- 
tationibus five faliffationibus membrorum, cujus mentio apud Ifidorum 
VIIL9.Origg. & Auguftinum II.20.de doétrina Chriftiana,plurimum olim 
tribuifle veteres docent Cafaubonus letion. Theocrit. p. 51. ad hee verbs 

N 2 Idyl- 
* Aliusnefcio fitne Melampus, qvem pracepta fymmetriarum {cripfifle teftatur Vitruvius 
proefat. libri VIT. 
** Alia eft divinatio ex pulfibus. Medicorum filiis familiaris, deqva ante Galenum [cripferant 
Helixus qvidam gimius, Archigenes, A gathinus, Alexander Herophileus cognomente 
Philalethes, &alii, 
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Idyllii HI. v. 37. dddsray cPIarycs sy 0 defies deay ichow auray, Cote- 
leriusad Patres Apoftolicos T.I. edit. Cesta . 413. Magius Lib. IV. Mic. 
c,21. Bulengerus de ominibus Lib. IV. cap.3. Gaulminus ad Euftathiumde 
Ifmenii & Iimenes amoribus p. 39- P. Posfinus ad S. Nili narrationes p. 
175.{eq. & Tobias Guthberletus libro poftumo de Salis p.11.feq. Melam= . 
us initio libelli plures fe libros Ptolemzo obtuliffe ex arcanis columnis 
e(criptos & excerptos fignificat his verbis: Goa sy taég sumpode BibAon, 
nedrise Baciasu IloAseays cuveyeara vos &x TAY aduTOY snAa Te tied |e 
enpemrd Sui» xg] Ta cUmBoAa cuvtyeaa, sara) Koy YoY amigMAAS [40k 
cvyyediadas ror wei tay yryvoSuar Warpaw ey Tdic perso THY avIee- 
aav &c. Inlibello ipfo autores laudat * Phemonoén, Agyptios, & Anti- 
phontem. Docet & inter alia qvinam digiti qvibus facri fint Planetis. 
Melampodem ¢ +a orsgl repdtav xoy onpecsay ngy ase) wow laudat Arte- 
midorus Onirocrit. IIL cap.28. Ex eodem libro videtur petitum qvod ex 
Melampode affert Tzetzes ad Hefiodum p. 180. b. edit. Heinfii. EtfiTze- 
tzes ibi inepte Melampodem iftum Hefiodo antiqviorem facit. Qeenr 
admodum Ludovicus Septalius Mediolanenfis in libro de navis fect. 2 
preter rem exiftimavit Melampodem Homero Lib, XV. Odyfiez lauda- 
tum fuiffe, cujus libellum five partem libellj de nzvorum in qvaqve cor- 
poris parte fignificatione habemus. | | 
IIL, Mayrixgy xegi maAuav & de nxvis corporis , fragmentum, 
primus Grece edidit Camillus Perufcus, wnacum /liani variis hiftoriis , He* 
raclide de politiis, Polemonisqve & Adamantii Phyfiognomonicis Rom. 
1545.4. Deinde Fridericus Sylbugius in luculenta fua Ariftotelis editione 
Grzca, Philofophi Phyfiognomonicis fubjecit Francof. ap. Wecheli ha- 
redes 1587.4. In /atinam lingvam transtulit & una cum Meletio de na+ 
tura hominis, Hippocrate de natura humana, Dioclis Caryftii bbello de 
fanitate tuenda& Polemonis Phyfiognomicis edidit Nicolane Perreias Core 
cyrus Venet.1552.4to. AntePetreyum Augufinus** Nipbus ea qvz defal- 
nibus tremoribusqve qvi in hominum membris frunt 4 Melampode {Cris 
pta funt, hbro primo de.auguriis capitinono inferuerat, Bafil. 1534. 8vo. 
Porro Grecé & Latine una cum Hieron. Cardani Metopofcopia edidit 
. Claudius Martinus de Laurendiere Parif' 1658. fol, Gallice una cum Adae 
man libro transtulit & Richelio Cardinali infcripfit Henricus de Boyvin 
ds Vavrouy, duodecim annorum puer. Parif 1636. 8. Germanice prateres 
r - 





- * Phimonem augurem vocat Aupuftinus Niphus lib. J, de auguriis cap, 9, Sed vide Qvas 
infra dicimusin Phemonoé. 
** Niphi liber occurric etiam in Temo qvinto thefauri antiqvitatum Romanarum Greviani, 
3: ubi vide pag. 330. fog, Gallice vertit Antonius da Moulin, Lugd. g. & Paril. 1566.16, 
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fedditus exitat ad calcem trifol Chiromantico-Phyfognomici una 
cum Joh. Sigismundi Elsholtzii libro de fymmetria corporis humani 
Norimb.1695.8v0- ’ . tps ve 

IV, Scripferat &. Pofidonius qvidam olim-wadyeméy eidino pa 
cujus meminit Svidasin waApuxdy, & Heresdon@» & camsuvir, teftatus pra- 
terea Sibyllam w6i mzAuéw fcripfifle. Quod divinationis genus rejicitur 
in iis qv habemus Sibyilinis Lib. IIL. p.232, ubipro ¥ wJagudy ompeia, in 
Codice Regis Galliz legitur # rapay cuwmoue tefte Opfopeo. Vide 
& Juftini qvaft, XIX.ad Orthodox. Alius Melempus Grammaticus, cujus 

oliain Dionyfium Thracem manu exarata exftant in variis Bibliothe- 
cis, qvemqve laudat Tzetzes ad Lycophronem v.31. Nedicam de Melam- 
is filio, qvem inter Homeri majoresrefert Herodotus five qvis 

alius {criptor vetus inPoétz vita, 


CAPUT XVI. 

Melifander Milefius,%. Mochus Sidonius, 2. Mufaus Athenienfis, 3, Scripta cjus 

. apudveteres memorata, itemg, obiter de Lafo Hermienenfi. 4, Mufai A Meur- 
fo & aliie prater rem multiplicari, 5, Poéma longe junioris Potta de amorio 
bus Herus  Leandri, 6, Editiones,7. 





L 
ELISANDER MILESIUS ab #liano Lib. XI. cap.2. Variz 
hiftorie accenfetur Poétis qvi Homerum ztate praceffe- 
rint , diciturqve Lapitharum & Centaurorum pugnam 
feripfiffe. 

IL De MOCHO Sidonio Vide qva dicimus infra in San. 
choniathone, 

II. MUSEUS Philofophus & éxezsc¢ Athenienfis , Eumolpi 
fecundi & * Selenes filius five per Antiphemum nepos (diverfe enim 
jam olim de hoc fuere fententiz, ut notatum Menagio ad Laértii pro~ 
am. feé& 3.) Orphei imitator (vide Paufaniam p. 813.)-& diftipulus (Syn- 
cell. p-156,) fi fe fertur, qvo fenfu accipiendum putaverim, cum 4Platone, 
Diodoro & aliis Orphei filius appellatur, & Juftinus Martyr Orpheum 

N 3 (cri- 


* Hine ZeAmiexds diciturPreclo I. inTimaum, Alius Muftcus Jovis zeqvaliscujus men- 
tio apud Diodorum Siculum lib. V. p.234. Confer Syncellum p. 153. wbi maleexculum 


Maowcs proMurai@ 6 Euxlaje ngy NUuns yxpaCer, (lub Cectore,) 
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{cripfiffe alt wees roy ‘ye autre Mscain; xy THC AmweS YryTike 
AUPOAT AS. ty , : 
mens O anys PacrPoe sxyove Man 
Myoaje. ee Geng See ee ess tee 
Confer Orphei suysv weds Mucratoy qvzincipit: paravs df Maca. Cas- 
fiodorum Lib. II. Variar. Epift. 40. Servius ad Vi. Aneidos v. 667. ubi in 
campis Elyfiis Sibylla non Homerum fed Homero antiqviorem Mu- 
primum ante omnes vates affata inducitur: Eun ali Lune fiium, 
alii Orpheivolant, cujus eum confiat fuilfe difcipulum,ean adipfum primum carmen 
feripfit quod appellatur Crater, Homerum ex Mufo qvedam defcripfiffe 
ac {uis intexuiffe poématis , contendit Clemens Alex. 6. Strom. p. 618. 
qvemadmodum Hefiodum p.62§. 
IV. Scripta Mufzi hec apud veteres commemorantur: ; 
Xenoei five Oracula, qvorum mentio apud Ariftophanem in ranis. 
adqvem locum Scholiaftes p.171. Tov Msadjey wajda DeAnvas xgyEuLoAws 
Diroxooes now. wr Ov dé wDpAvoTeG KG TEAST C06 KG naagus TUUTHS c4Key, 
0 dé SoPonAns your podrcyov aurev Pyeriv, Meminit M 1 Xeno pec etiam 
(qvi illos legiffe fe teftatur) & ex its qvzdam adducit Paufanias in Phoci- 
cis p.§20. & 828. & Philoftratus Heroicis, 'in Protefilao, Herodotus autem 
Lib. VII. cap. 6. affirmat Onomacritum , qvi Orpheo etiam (ut infra dice- 
mus) oraculafuppofuit, xenrpxs fub Mate nomine concinnafle, & srav- 
ro@oew deprehenfum a Lajo* Hermioneo, ejeftum effe Athenis a Pififtra- 
to. Clemens qvogve Lib. I. Stromatum p. 332. fq. ubi perperaim trafiit 
Orpheum Mufz1 difcipulum fuiffe, auctor eft rug ave Pagopetvae cig Maeratipy 
sent ues Onomacrito ab alits tribui, Mufzum inter Vates five auGbores 
oraculorum refert etiam Strabo Lib. XVI. & Herodotus Lib. Vill. ¢. 
Orpheum Linum & Mufzum dedivinis poteftatibus vaticinatos Platonig@ 
laudatos narrat Chalcidius p. 220. Memunit Mufzi Plato in Apologia, in 
Jone, in 2. de Rep. & in Protagora, ubi reAsrag re x97 verruudas Orpheo 
& Mufzxo tribui teftatur. oO 
Lrodnucy five Pracepta ad Eumolpums tertium , lium fuum., Svide 
memorata, é7 0. verfus quatermille, Hoc opus Paufanias plus fimplici 
vice memorat, & 4 Gracis decantatum teftatur,, nomine Eusoamion 
carminym p. 809. Videtur tameh & ipfe hzc ad Onomacritum referre 
| in Atti- 
* De hoc Lafo primo Mufices feriptore multis agunt Leopardus Lib, IT, emendatt, cap. 13. 
Voflius Pectic. IIT. p.§7. Tan. Faber Lib. I. Epift. p, 6g. Meurftus ad Ariftoxenum p; 
141, feq. Meibomius p. 78, Grotius ad Marciani Capella paginam 317. Aqvalis Xeno- 
phanisfuit, ut docet Piutarchus de viuiofo pudore p. 930. & Simonidis, tee Aciftophaue 
ja Velpis, Fuit Se alter Lafus Magnesqvem Phenomena fori pfifle refert auctor vitae Arati, 


MUSEUS ATHENIENSIS. Li.0.¢.XVT, 103 
ee eee 
in Atticis p. 53. Lambecius p.185. prodrom1 hiftoriz literar. male diftin- 
guitu@eSyxas hafte ab Eumolpiis Mufzi carminibus, . Fuere & Eumol- 
pi verfus ter mille, qvibus mysteria Cereris tradiderat, ut ex Svidajam fupra 
notavimus : Hos alioslonge fuiffe ab Eumolpiis iftis Muli carminibus 
non modo colligo ex eo qvod numerus verfuum utroqve in loco diver« 
fas eft, fed & auctor atqve argumentum. De myfteriis enim fingulari opere 
Mufeus egerat qvod infra commemoramus. In hifCe autem vary 
nae videtur pracepta ad vitam neceflaria complexus fuiile & filio tradi- 
C. 
Hymmus in Cererem, in Lycomidarum gtatiam (de qvibus Meurfius 
Lib.II. cap.19. Atticar.Leét. & Kihnius ad Paufaniz Meffenica cap. I.) con- 
cinnatus, qvem folum pro Mufzi Illus prifci {cripto certo ac genuino 
habet Paufanias in Atticis, atqve iterum laudat in Meffenicis p. 281. reliqva 
univerf ab Onomacrito Mufzi nomini fuppofita teftatus. , 
Eaxices vera five de morbis curandis pracepta memorata Arifto- 
hani in ranis , & Euftathio prowemio in lladem P.3. In hoc libro ni fal- 
or dixerat de polio herba, qvod ex Mufzo repetit Theophraftus Lib. IX. 
hift, plantar. cap. 21. Plinius Lib. XXI.cap,7.&20. Lib. XXV. cap. 2. Schol. 
Apollonii in Lib. IV. 94 agxsv SoG dévdgov)s anarQadss AnoavG» ider, 
wis is-ogerray ev teitW Taw Ms Muccaoy avaPegopeevan, = 
Theogonia qvam memorat Laértiusin prowmio, atqve ut Meurfio 
videtur Harpocration & Svidasin MeAity. Idem Mufzi opus puto refpici 
ab Eratofthene c.13. Catafterifm. Ex eodem petita videntur Lambecio, 
qvz de duabus yeversrs Msoav profert Scholiaftes Apollonii Rhodii ad 
Lib. II!, Addit Laértius Mufum docuiffe, eF eves ra ava yiveS ay nay es 
Tavjov avadAusctay. 
Lib TiravoypaPia, cujus librum tertium allegat Scholiaftes Apollonit 
ib, IIL. 
| Sphers, de qvaidem Laértiusin proemio, ubide Mufzo agit: zoi7« 
gay dé Osorvoviay ngy TDajeay wearev, vanqvam dubitari pos ‘it hisne ver- 
bis {cripto fphzram ceeleftem expofuiffe dicatur, (Uti Linus preter 
xo woyeriay {cripfiffe ab eodem Laértio dicitur de curfi folis & lunz, ) an 
Sphzram ipfam primus reperiffe , qvod Atlanti tribuit Diodorus Siculus 
Lib. III. p. 193. qvem inde diétum humeris coelum portare narrat idem 
Lib. IV.p.233. fq. Confer Plinium Lib. II. cap. 8. qvi Lib. VII. cap. 56, Spha- 
ram {cribens inventam ab Anaximandro, figniferum dicere voluit, etfi 
{phzram ab Anaximandro xarsoxevac pny tradit etiam Laértius qvodde 
libro accepit Svidas, minus ni fallox ad Laéroimentem, 
Hapa 
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. _TMapaAuoess xg TEASTOY C, xadagpeot , qvz 4 Mufxo compofita re- 
fert autor holiorum Ariftophanis in loco paulé-ante adducto. Eadem 
triajungit Plato, dé Mufzo & Orphebagens Lib. II. de Rep. wa gAuedcfive 
xatadve'ds dicuntur qvod homines & é1vitates docerent religione abfolvi 
& liberari 4 peccatis criminibusqve qvibus fe obftrinxerant. TeAsras five 
Myfteria 4 Mufxo infticuta multi memorarunt, ut idem Plata duobus in 
locis, Lucianus meg! oeynoses K alii. Hc ipfa funt Myfteria Eleufinix 
Cereris, de qvibus exftat Jiber integer Meurfti, qvem vide cap. 2. KaSag- 
was etiam {cripfit Empedocles ut intra notavi libro IL. c. x1. ted 
Ex qvibus porro Mui {criptis haufta fint verba verficulive qvos 
adducunt Ariftoteles Lib. VIII. politic. cap. 5. & Lib. VL cap. 6. Hirft. ania 
mal. Plutarchusin Mario, Clemens Alex. Lib. VI. Strom. p. 618. & 628. ubi 
Homerum ac Hefiodum ex Mufzi carminibus profeciffe contendit , ne- 
mo eft, qvi nos doceat. Verfus plerosqve Mulzxi ex Clemente, Paufs- 
nia, qvemex Oraculis Mufzi nonnulla producere diximus, & Ariftotele 
collectos exhibet H. Stephanus im pot Philofophica p. 109. Eundem 
effe puto Mufzum ex qvo Clemens Alex. p. 628. notat integrum librum 
de Thesprotiis Exgamonem, five ut Eufebius Lib. X. cap.I. praparat. Eugrame 
menem Cyrenzum transfcripfifie. Forte in Mufzi yenrpcic qvedam le- 
gebantur ex lebete Thesprotio, cujus celebris antiqviffimi oraculi mene 

tio apud Theodoritum Lib. X. Therapeut. & alios. | 
V. Neutiqvam vero affentiendum eruditiffimo Meurfio, qvi in Bi- 
bliotheca Attica ex uno nobis Mufxoternos, & Lib. IL.c.19. Atticar. Leét. 
qvaternos confinxit, Antiphemi filtum, Selenes five Lunz filium priori¢ 
nepotem, tertium filtum Orphei, & qvartum deniqve qvem E on- 
ex{cripfit. Neqve video cur Voffius libro de qvatuor artibus popularibus 
p. 40. feqv. Mu ab Ariftotele citatum & Theogoniz Sphergqve au- 
ctorem diverfum eife exiftimet ab altero qvicunqve is etiam fuerit 
wavauctore. Mentio veteris illius Mufzi etiam in marmore Arundelia- 
no. VidePalmeriiExercitationes ad auctores Gracos p.609.fq. Fuit &: 
alius Mufxus Thebanus’, Thamyrz & Philammonis filius, qvem ante 
Trojana tempora feripfifle & musAy atqve azpara compofuifle Svidas 
narrat. Tertius porro Ephefius fed longe junior de qvo idem Svidas’ 
narrat: MeraiG@s EPéos@s swromocc, rev etc THs Tspyapuarss xgy auros Xue 
KAS » Spears wepanidGy Birla dine ngy es Eusdun ngy Avladov, Neltio 
an diverfus ab his fuerit, isqve Grammaticus, cujus we¢l Tpeiaw laudat 
Arfentus ad Euripidis Medeam, auétor fcholiorum ad Apollonium Lib. 
UI. & Varinus in {Opi So . : : 
VLEx- 
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mollisfimis de amorihus Herus & Leaxdricompofitum,qvod Michaél Sophi2- 
nus (tefte Cafaubono ad Laértium) Leo Allatius & Jac.*Gronovius,(tefte 
Adr. Relando in notis ad Tan, Fabrum de Poétis Gracis) in MSS. codd. 
infcriptum repererunt, Mscajs ¥ Teappatas ra nad Hees ngy Atardgor, 
Antiqviffimus qviid diferte laudet eft Johannes Tzetzes Chiliad. 2. Hift 
38. v. 435. Chil. ro. hift. 337. v. 519. & Chil.12. hift. 453. v. os: Ovidio anti- 
qviorem auctorem facit Guil. Canterus Lib. I. Novar. lettionum. c.IL & 
A. Morellus in fpecimine rei numariz p. 189. Qvin prifco illi Mufxo Or- 
phei zqvali tribuere non dubitatJ ulius Cafar Scaliger Lib. V. Poétices p. 
494. ejusqve Stylumlonge effe Homerico politiorem atqvé comtiorem — 
contendit, & Homerum plures ex ifto carmineverfus mutuatum affirmat. 
Sed in eo otnnino falfum fuifle magnum illum Criticum omnes fere con- 
fentiunt, filius iple Jafephus Soaliger Epift. 247. ad Salmafium, Cafaubo- 
nus & Menagius ad{mértiam, Barthivs in Adverfarits Lib.II.c.7.& Leo Al- 
latius dé patria Homert p.71. {qq. (qvi de re lévi nimis profecto petulan- 
ter fummo viro infultat) Vosfius , Lambecius aliiqve qvosenarrare nihil 
attinet. MatthziSladi Epigramma Grecum illi Julit Scaligeri fententiz 
oppofitum exhibet Joh.fe ius Lectionum Lucianearum p. 190. Meurfio 
gvidem nonabfurde auctor. poématis ifttas -yidebatur effe Mufzus, cujus 
pachicifimos libellas , gui certant Spbariticis libellis, & tinttas fale prurientecharens 
memorat Martialis Lib. XII. Epigramm. 97. Sed nec fine ratione,Gyral- 
dus exiftimavit Mufzum illum Martialis {cripfiffe Latine, non Gracé. Et 
alii emunétz naris Critici obfervarunt chara€terem poématis de Hero 
Leandro qvam proxime accedere ad Poétam Alexandrinum recentioris 
gtatis veltalem qvalis eft Nonnus qvi Dionyfiaca {eripfit. Ita Cafuubonus, 
Heinfius, Taneguidus Faber, & qvihosfeqvuntur.! * - 
VII. Lucemadfpexit Mufzi cyjuscunqve demum fit non certe in- 
venuftum carmen Grace, literis capitalibus A.1486. in gto: hincunacum 
Procli hymnis & Orpheo apud Aldum 1517. 8vo & cum Orpheo atqve 
Homeri Batrachomyomachja Florent. 15.19. 8vo. & inter H. Stephani Poe- 
tas principes Heroici carminis Parifiis1566. fol. Cum Metaphrafi poética 
Guil, de Mara CanonicpConitantienfis Colan. 1526. & commentarils Jobane 
nis VaselliParil, apuak Wechelum 1539. vo. Grace & Latine una cum E- 
fopl,Babrizqve abulis,Panf 1549. Bafil. 1574. 12mo. Cum Mofci Bionisd 
ylliis per Joh. Crifpinum Genev. 1584. 12mo. Cum Metaphrafipoética 
Andrea Papi Gandensisejusqve notis Antwerp. 1575. Vo ad calcem Die | 
Te,  , : . - i ; a . nyiit 
- ¥VideT. 2. thefauri Antiqvitatum Gracarum tabulam VIII. ubi Leandei , & tabulam IX. ubi 
Heronis icon exhibetur, Ambo con{piciuntur etiam aa, numoAbydeno Alesandri Severi apud 


A. Morellum in {pecimine red numarix p. £98; 
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nyfii periegetz. Cum verfione & notis Cap, Barthii Ambergx 1608. 8vo. 
Cum notisJoh. Weitzii ibid. 1613. 12mo. Cum commentario Daniels (non 
Davidis, ut eft in Bibl. PhilofophicaLipeniana.) Parci & indice omnium 
verborum, Metaphrafi Guilelmi de Mara, Barthii Leandride,Ovidu Epiftolis 
mutuis Heronis& Leandri, & Clementis Maroti Mufxo, * Gallico carmine ex- 
preflo, Francof. 1627. 4to. Cum notis Pauli Voétil, Trajett. 1645.8vo.Cum 
eleganti Metaphrafi poética Davidis Withfordi, premiffum Mofchi & Bio- 
nis Idylliis Lond. 1659. 4to. Cumnotis Jac. Rondelli 1678. 8vo. Marci Mua 
feri {cholia in Mufzum MSS. in codice Regis Galliz 1617. J/saci Cafauboni 
commentarium parenti flo Philippo in Gallia coram ab au€tore mon- 
ftratum teftatur Daniel Pareus , fedis nunqvam lucem ad{pexit. Germ smico 
carmine exprefluMufzi poémaeft aChrift, AleHonndreLipfienfi.Lip{'1633.4. 


CAPUT XVII. 


Nefior, Olen, 1, Ejtp bymni, 2, Olympi mi Omcula varia S de illés {criptoe 
ves, 4, De Bacide, obiter,ib, Oribanti H Trazenius, $2 mo 
ESTOR qvi in Gebponicis allegatur; Antonio Mizaldo vifis 
eft prifcus effe dux ille Greconim fapiéntiffirius‘ ‘ad Trejare. 
Sed reétius utiqve Petrus Needhanius iti preclara fha 

ponicon editioné , qvi-Neftorem intelfigit Pogtam Epicum 
Larandenfem fubSevero Imp. tlarum, de qvo Svidas. co 

_ OLENantiqviffimus vates & éxo7r éloc,qvem hymnorum vetuftorum qvi 
in Delo canebantur auctorem,& primum hexametrosverfus commentum 
honnulli prodiderunt. De hoc fatis diligenter egit Gyraldus -dialoga 
tertiode poétarum hiftoria,nifi qvod verba ipfa au€torum cum qvibusdam 
obfetvationibus apponere iniufamleStoris hicthaluimus.' De patria fic 
Svidas: DAw AupaGs 7 UmeseraGuyn AvuG»y Emer 017¢, MaRov > Avis 
ama EavSy ws dyArci Karripecxoc t,o moAvis we (Alexander Ephefiusyéy rele 8a 

Auxias. Locus Callimachi qvem refpicit hic efthymno in Deluinv. 304; -- 

O Sy varneiduas veeesy Auxtowo ys; Ss fe os, 

Oy ros awe ZadvSo10 Ssowpor@- myaryey an. 12 CB” po 

,. _Adqvern locum Scholiaftes: @asy yale Tic Auxd@W fue tov ugevor Sov, 
Noftov pro hymno poni notarunt przftantisfimi Callimachi interpretes. 
Anna Daceria & Ez. Spanhemius:: etfi proprie ac Lepius ufurpatur pro 
modulatione Mufica, five pro lege pre{cripta reguleqve fononim, tit pre: 
‘ter alios docent Seldenus & Prideaux ad Epochas marmoreas p. 170. eqv. 
: . - - 4. ' * . am | ¢ y° 

® Exftat in Operibus Maroti Luge, 1533. 12, & feparatin , Parif- - _ 
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I]. Hymnorum ab Olene editorum teftis locupletiffimus Herado- 
tus Lib.IV.c.35. Kay yap aryesper os (sy AvAw) Tag yurcinas émovonal Soag 
Te Broparte, By TH ULM TOV TDI DANY ame AdOsExoines, Napa } oDiov pa- 
NovJacwnrusras texters inves Aah ta x Kbyw ovopalorjac, sr@» de ota 
R Tesauc THs wadauss Yuvuc ewehre tx Auxing EATwy THs aerdousvec éyAnAw, 

Fjusdem hymniin Lucinama Delis cantari folitimeminit Panfa- 
nias in Atticis p. 42. &in Arcadicis p. 639. ubi pro Avxs@- O'Agy male lege- 
batur o¢ #v ut notavit doctifimus Kuhnius ¢ paxapire. Primum in Delo 
vaticinatum Olenem & Hexametro carmine primum ceciniffe, ex Bao- 
nis mulieris vatis teftimonio refert idem Paufanias.in Phocicis p. 809. Boss 
dé emixetie, yung TOT aoe ULLVOP Asa Quis adn navarnwuarada To nav leov 
TH Ose THs APucopssves EF vmspbdpsun, THE TE GAAS, KG ANitade Térov 06 xgy 
pavjevractey xparov xGy doay wpwtey 6 erasd)pov, - 

DA F o¢ yevi]o wear@- PaiCoro weoParasg 

Tipait@s J agyziay éxiav tex)mar aorday. 

Hac Boco male Boeo dicitur apudGyraldum,etiam in luculenta nupera 
editioneJenfiana. Bes vocatur qvoqve apudClementem 1. Strom. p. 333. 
Idem Paufanias inBeoticis p.762. Avxs@» dé OA o¢ xgy THs Urs TH5 a 
xasslares éxolnrey EAANoW, EtG 6 Any ty EsdesQuiag vow psifioa Epc] 
sy EsheiQuiay Oyciy evey, Hymnum Olenis in Junonem faudat idem in 
Corinthiacis p. 140. & hymnum in Achziam in Eliacis prioribus p. 392. 
Fuit & Olenss Calenus Hetruriz celeberrimus vates, cujus mentio apud 
Plintum Lib. XXVIII. cap.2. 

Ill, OLYMPI nomine duo memorantur 4 Plutarcho Lib. de Mufica; 
Prior, A qvo montem Olympia dictum volune, eft Mylius Marfyz difti- 
pulus Hyagnidis filit, qvi primus artem tibia canendiinvenit. Hic ante 
Trojanum bellum flomuiffe fertur, & lyrica carmina atqve elegias {trie 
pfifle. Svidx certeinGAusr@y, dicitur romrys wsAay % EAEYELOY, Plutare 
chus auctor eftqvodin Apollinem aliosqve Deos compoftierlt vous five 
hymnos, & qvod Stefichorus Himerzus non Antilochum,Orpheum,Tere 

andrum , Thaletem fed vero Olympum hunc fuerit tmitatus. Svidas in 
So auAiay ei tribuit vowss avaAnixes & Senn ]inss. Etiam Ariltoxenus tradit 
Olympum demortePythonis primum auaAjoa emujdeov Avdisi qvod ex 
eo idem Plutarchus repetit. Lsaudatus hic Olympus Marflyz diftipulus 
Platoni in Jone, in Minoé & 3. de legibus: Ariftophani in eqvitibus, Ari- 
ftoreli Lib, VIIL. Politic. cap. 5. qvimeminit OAvpews peAay, Ovidio Lib. IIL 
de ponto Eleg. 3. Philoftrato, Luciano T.1. p. 586. & aliis. Sed forte alii fi- 
fpicabuntur, Muficos potius concentus modaliutum effe , (avasjinas vopeug 
Plato appellat) qvam carmina vel poémata compofuulle, perinde ut a/terum 
Olympumjaniorem, Phrygium tibicinem, gremMidz temporibus Honale 
; 2 Vile 
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Svidas notavit. Preterco Hyagxem Phrygem patrem Marfyz, non tbia- 
rum modo, fed & variorum yézer muficoram & harmoniarum in Martem 
Deum, Bacchum, Pana, aliosqve repertorem, de qvo tum apud eundem 
Plutarchum, tum inEpochis reis Arundelianis: qvibus jungen- 
dus Spanhemii commentarius ad Callimachum p. 296. tum Olymp fe- 
nioris diftipulos * Crsretem & Hieracem 4qvibus nomos (h. e. modulatio- 
nes) Polycephalum & Hieracium inventos efile teftantur Plutarchus & Pollux 
Lib. IV. cap. 10. ubi & de aliis vopeoig Muficis, &inter alia: véeos dé OAUsore 
% Maorus Opvryios nas Audios, x, OAvumrs saitve Bios, Fuit & tertius Olympus, 
Philofophus Alexandrinus, de qvo przclara qvedam idem Svidas. Olym- 
pus poéta citatura Lutatio ad Statii2. Thebatdos p. 47. 

IV. Verfum Heroicum Pythic nos Oraculo debere {cripfit Pli- 
nius Lib. VII. cap.57.& Ifidorms Lib.I. Origg. cap. 38. verfus Heroicos ante 
Homerum Pythios dictos, gvod ulo metro oraculaeditafuiffent. Pre- 
terea ORACULA varia apad Grzcos Homero antiqviora ja¢tantur, ut 
Phemonoes, Orphei , Zoroafiris, Sibylle, Eucli, Mufei, de qvibus uo loco dixi- 
mus. Mufxo Becidewe adjungit Herodotus libro VIII. ejusqve oracula 
qvzdam ab eventu comprobata recitat, qvod facit & Paufanias non uno 
Inloco. Mult: tres fuiffe Bacides referunt, Boeotum, Athenienfem, Arca- 
dem, ut docetJac. Nicolaus Loénfis Lib. Ill. Epiphyllid. c. 1. Sed verifi- 
milius eft, unum fuiffe hoc nomine antiqviffimum Beotium vatem, cue 
jus etiam meminit Cicero I. de divinatione, a qvo reliqvi ad tempus af- 
flati fimiliter diéti fant Bacides. Qvodpluribus oftenfurus erat doftifi- 
mus Petrus Petitus in differtatione de Bacide, qvam promittit libris de 
Sibylla p, 27. & 274. Etiam Pififtratum Bacidem ominatum teftatur 
Svidas & Scholiaftes Ariftophanis. Qvi forte fuit Athenienfis ille Bacis 
Philetz apud Svidam memoratus. Arcadici Bacidis oracula 3 Paufania 
proferuntur non uno in loco, meminitqve ejus Clemens qvoqve 1. Stro- 
matum. Verfis a fe compofitosBacidi tribuit Lucianus de morte Pere- 
grini, qvosfalfojactatis a Theagene Sibyllinis opponit. Bacidi Amphilye 
sum Jungit Themiftius Oratione II. & VII. poft Platonem Thenge, & Ari- 
ftidem Orat.1. Sicula. Meminit & Amphilyti Acarnanis Vatis Herodotus 
hb. 1. cap. 62. Svidas oraculorum auctorem praterea celebrat Glenidem- 
Bacidis fratrem, Lycophron v.222, Prylin filium Hermetis, Lyewm qvoqve 

andionis filium, antiqvisfimum vatem memorat, fed oracula ejus vi- 

diffe fe negat Paufanias in Phocicis p.828. Notus & vates antiqvus Mop/ws 

inter 

. * Fragmentum elegans ex Cratetis Maosxeis Wayywviog fervavit Julianus Orat. 6. idemqve 

repetit Oratione 7, conftans decem verfibus Hexametris ac pentame'ris.In eadern Oratione 

fexta proferuntur qvoqve verfus qvidam ¢ Cratetis hyrano in frugalicatem. Sed fallitur 

me Oe. in Bibliotheca Greeca p, 1329. putat 4 Juliano fefpici Cratetem hunc difcipu 
hum Olynipi. Intelligitur enim Crates Cynicus, 
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inter Argonautas celebratus ApollonioRhodio & Valerio Flacco. Ver- 
fus Thebis Beeotiz in Apollinis Ismeni templo , ante Homeri tempora 
tripodibus in{criptos literis Cadmeis refert Herodotus Lib. V. c. 9. Ora- 
culum Cadmo redditum Tzetzes Chil. 5, hift. 28. & Chil. 12. hift.398. Scho- 
liaad Ariftoph. ranas p. 177. ad Pheeniflas Euripidis v.641. Oracula alia 
vetufta, fed qvorum major pars Homero 2tate cedit, ad calcem Sibylli- 
norum colletta fint a jobnne Obfopao Grace & Latine, Pari’ 1599. & 1607. 
8vo.cum notis, in qvibus loca auttoram éqvibus petita fiunt, indicantur. 
Videas & in illis verfus qvosdam antiqviffimarum vatum feminarum, 
tum aliarum ut Arifoclee de qva Svidas in ta x teimodec nec non Xeno- 
clea, Phaénnidis & Peliadum, & Paufaniz Phocicis. Poft Obfopeum eadem 
oracula veteracum Sibyllinis Grace & Latine edidit Servatius Gallens Amft. 
1689.4to. Neqve omittendum qvod de Auctore veteri offo librorum Thee- 
fopbie legas in Epiftola Friderici Sylburgii ad Theodorum Canterum, , 
Centuria III. Epiftolaram 4 Sim. Abbefio Gabbema collectarum p. 709. 
Theofophia otto qui citantur libri non pervencrunt ad nos integri, fedtantum txho- 
yal quedam ante aliquot annorum bec atontadas 4 nefcio quo excerpta, & & Joanne 
Piftorio per Fo. Facobum Beurcrium utrinsqve lingva Profefforem in Friburgenfi Acas 
demia nobis é veteri libro MS, communicate, 0 quibue etiam in Maximi Plamudis 
éxoyass quedam etiam in nofira Bibliotheca bic inveni, Collegit autem ille Theo- 
fophia auttor ea potifimwun Oricula, que ad Chriftianam Religionem confirmandam 
é Gentilium numinibus edita perhibentur,  Libellus evit paucorum foliorum, Altos 
vates prifcos refert Clemens Alex. 1. Strom.p.331. Hyginus fab. 127. & ére- 
centioribus julius Cefar Bulengerus Lib. 11. de fortibus cap. 2. & Job, facobus 
Boiffardus libro de divinatione. Catalogum locorum facrorum in qvibus 
oracula edita olim funt dedit preter eundem Bulengerum & Dan. Clafe- 
nium libro II. Antonius Van Dale Medicus Harlemenfis libro de oraculis 
veterum Ethnicorum p. 560. feqv. editionisfecundz. Exftat & Hiftoriao- 
raculorum ex eodem Van Dalii libro excerpta & Galliceedita a Funrenello, 
& ad eam refponfio Francifci Baldi é Soc. Jefu, in Collegio Argent::ratenfi 
Theolog. & lingvz Hebr. Profefforis, Gallice fine auctoris nomine vul- 
gata Argentoratl 1707. 8. Differtatio qvam Joannes Clericus de hoc argu- 
mento inferuit T. XIII. Bibl. feleétz p. 180. feq. & Georgii Mebii $ waxa- 
irs tractatus de oraculis, Vandalio meras hominum fraudes in illis ob- 
ervantioppofitus: Haqvini Stidzbergii de oraculorumEthnicorum origi- 
ne differtatio edita Londini Scanorum 1706. 4. qva Demones oraculo- 
rum auctores negat adverfus laudati Mebiifententiam, tum Damelis Clae 
fenii de oraculis Gentilium libri IIL & Stephani Morini differtatio VII. qvx 
eft de Oraculis & eorum defettu. At Ga(paris Gevarti liber de oraculis ve- 
terum , qvem memorat ipfe in Papinianis letionibus pag. 229. nun- 
O 3 qvam 
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errr eR a ST 
qvam qvod qvidem f{tiam lucem adfpexit. Magis etiam dolendum eft 
temporum injuria intercidifle Oenomai veteris Cynici Pagayontova five 
detectionem przftigiatorum de oraculorum falfitate , Porphyrio memo- 
ratam & Eufebio, qvi localqvedam ex illo producit L. V. preparationis: 
‘tum Philemonis Athenienfis opus #6 ravrodaaay Xensyelew laudatum A- 
- thenzo Lib. III. & qvz de oracuiis {cripta fuerunt 4Cryfippo, ac NicandroCo= 
lophonio, cujus libros tres #6: Xs»swelew wavrev Svidas memorat, deniqve: 
re wee pavrixys difputaverant Diogenes Babylonius, Antipater & Pofi- 
donins tefte Cicerone 1. de divinat. Confulendus interim przter eundem 
Ciceronem Plutarchus de oraculorum defeétu, &.in libro cur verfibus 
oracula fundere defierit Pythia, utalios jamomittam. Oraculi Delphict 
defcriptio notabilis exftat apud Juftinum XXIV. 6. 
V.OROEBANTIUS Trezenius cujus éay Flianus Lib. XI. cap. 2. 
Var. Hiftor. narrat exftitifle Homericis antiqviora, as Pasi Tea snsos Aco 
ye, Verum illis Troezeniorum res fuas qvam maxime amplificandum 
narrationibus non multum fidei habendum , probe ex Pautiniz Conn- 
thiacis obfervat do€iffimus Perizonius. : | 


CAPUT XVIII 


De Orpheo Scriptores, De cjus nomine, etateSc.1, Dialelusquaufus eft Orpbeus,t. 
Scripts quae exfant, Argonautica, 3, Hymni.4, De lapidibus.5. Frage 
menta ab H, Stephano collects, Carmen xegi cracpav. Prognoftica ex Or- 
pheo® slits, 6. Orpbicorum editiones quadam promiffa, 7. 

I. 

RPHEUS Libethrius , * Thrax, qvi ante Trojanum bellum 

vixifle fertur, multis antiqvis pariter ac recentibus multam 

{cribendi materiam przbuit, qvz fingula vel repetere vel 

ad examen revocare non eft noftri inftitutii Homerum 

ex Orpheo qvzdam deftripfifle & poématis fais intexniffe 
contendit Clemens Alex. Lib. V. Strom. p.618. Hiftoriam Orphei & Mu- 
fri olim fcripferat Herodorus tefte Photio cod. Bo. Epigenes ** xagh rig cg 

Oeéa morrews , qvo in libro de auctoribus {criptorum qyi fub Orphei 

nomine ferebantur egifle, & verba ipfi peculiaria expofuifle viderur, ut 

colliga ex Clemente Alex. Lib. I. ftrom. p. 333. Lib. V. p. 571. Alius ¢fayrf]uce 
in Orpheum auctor vidctur laudari aSvida & Etymologo in teffowarogss 
& Joh. 

* A fuis occifusfertur, unde proverbium apeuccree@- ActinT air, Vide Zenobium. 

Plutarch, de fera Nai ani Pa S87 Philofochia Orch of 
Abhoc Epigene librym fuum de Poefi ac Philofophia Orchi ieenem inicripft Andreas 

” Chriftiansst fchenbachbus Vir, lagi. Notimb. 170%, ree : as 
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& Joh. Malala in Chronico p. 88. {qq. Sandonem Hellanici F. Philofo- 


phiun Svidas teftatur compofiufle varoSsoress cis Sethi BiBAjov a, Apollonine 
Aplrod fienfis {cripferat tefte eodem Svida wep) OpPias xgy Taw teAc]av auts, 
ita enim lego »nonxata, Nicomeds librum de Orpheo laudat Athenzuy 
XIV. p.637. Syrianus & Proclus fcripferunt in Orphei Theologiam ut ex 
Marino in Procli vita cap. 27. retert idem Svidas qvi etiam utrumqve ait 
{cripfifle runPrviay OePews, muSayogs ngy NAdtravGy, ut Hierocles libro 
qvarto de fato ac providentia confenfim Platonis cam Orpheo & Ora- 
culis demonttraverat, qvod Photius:notatum reliqvit. Qvyantiprz libris 
aluis omnibus Orphicam pobfin fecerit & unice leCtitaverit Serapion A- 
Jexandrinus, docetSvidas in Zapemiaw ex Damatcio in vita Ifiodori. Orphel 
{cripta congeffit, fi Svidz credimns, Pherecydes * qvidam antiqviffimus 
Athenienfis ‘Qepsxvdne ASnvaj@» apse Gurep@» F Xveix (negant hoc alii, 
vide Menagium p. 68. ad Laért. & Menrfiun in Bibliotheca Attica Pp. 1583-) 
oy AoyG@y ra O2Dews revayayay, E-contrario, Orpheum Poétam «ir fioteles 
docet nunquam fife, inqvit Cicero I. dé Natuga Deor fect. 108. qveverba 
non ita intelliganda fant, ac finu}jus ungvam fuerit Orpheus, fed.qvod 
nullus fuerit-Po#ta illo nomine, poémataqve. qvz illi tribyungtur atium 
habeant auttorem. Qsemadmedumnec Androtion apud Asuanumne- 
gat Orpheum Thracem fuifle, fed fuifle fapientem. Lib. VII[, Var. Hits 
cap. 6: Varo doéto tamen Lib. 1. de artis Poéticz natura nomen ipfum 
totum videtur confiftum; ** qvod 4rif« Arabibus eft /cire, novife, unde 
Arif, fiveOrpheus /ciens, ergdstus, doting, Qvemadmodum & nullum ait 
fuiffe Mufamum fed & id nominis effictuma Mufa five Maca qvod 4 SO\D 
ars, difciplina, Quvodargumentum fi valef, ex{pectabis ut veniat qvi fimi- 
liter probet etiam nullum faiffe Moyfen. :.Sane non defuerunt jam qvi 
-Mufzumcum Mofe confunderent. - Alii non wnhum fed plures antiqvisfi- 
Mos éworoixe Orphei nomiine fuiffe contendunt, ut patet vel é Svida 
multos *** Orpheos memorante five fingente potius. Al alia noml- 
nis Orpheietyma commenti funt. Vikle Qlaum Rudbeckium T.2. Atlan- 
tice p. 443. Utcunqve autem ita f¢ habeamt, uti in Hermete fupra fect, 
ita hic qvoqve enarrabo {éripta, qvie fab Orphei noming exftant vel 4 
Veteribus laudata reperi, tum.de inventis Orpheo tributis qvzdam fub- 
* Pires Pherecydes commemorat, & eorum fcripta recenfet Meurfius ad Helladii dheetiome 
iam p. $8, 
¥T Reftes otto diffensit Thomas Burnetuse. 9. Archzolog is Philof, cui adde Obfervatoe- 
resHallenfes 7i.29. AliaEtymologia srtilf Geratdo Cr&fio in Hift. Hebreorum Home- 
rica p, 146, qvi Gimiliet prater rem negat df lam fui Orpheum. : 
" ™*** Vide etiam fi placet Kircherum Lib. LL Ogdipfpart .'p. 170. ubi corruptiffima de Orpheo 
traduntur, Orpheialterius meminit 8: Svidas Wi Atos, Habuit & Cicero feryum Orphei 
Oomine, Vide XIV, 4. ad familias, OT an 


a 
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. Eqvidem Lambecius qvi de Orpheo fufe egit pag. 168. feqq. 
pro mi hiftoriz literariz , ferias mihi fectite videatur , fed poterit forte 
aliqvid plenius, diftinétius & accuratius de Orphei {criptis lectori 4 me 
offerri & exhiberL 

Il. Orpheum antiqvifimum Poétarum, dialeéto Dorica {cri- 
pfiffe teftatur Jamblichus cap. 34. de vita Pythag. ex Metrodoro Medico 
Pythagoreo Epicharmi F. Verum illam dialeCtum neqve in libris qvi 
fib ejus noimine exftant, neqve in fragmentis reperio, fi 4 Aoyw isaw discef- 
feris, fed qvema Pythagorzo aliqvo fuppofitum Orpheo fuiffe , infra cap. 
XIX.fum notaturus. Orphicos per Symbols, five ut Dionyfius Halicarnaff. 
per allegorias, Pythagorzos per imagines divina adumbrare folitos, obfervat 
Proclus Lib. Lc. 4. Theologiz Platonicz. 

, Ill. Ex is qvz fub Orphei nomine hodieqve exftant , occurs 


runt 
(1) Argonantica, Carmine Epico , ut funt preter ispev Aoyver omnia 
vz Orpheo tribuuntur,, (qvi & ipfe traditur inter Argonautas cum Tyne 
daridis & Hercule navigaviffe, ut poft alios auCtor eft Laétantms Lib. I. 
cap. 5.) Grace edita Florentiz cum Hymnis Ao. 1500. 4to & ab:Aldo 
Venet. 1517. 8vo.& iterum Florent. 1519.8 15-40 8vo. & inter Po#tas 
Principes A; Stepbaniuna cum ejus caftigationibus Parif’ 1566. Fol. Latina 
rofa utcunqve vertit Renarués Perdrierius Parifienfis , qvam"efiam vidi 
Bail 1555. 8vo cum przfatione Bernardi Bertrandi: Grace cur ‘Pert 
drierti verfione exftat in Jac. Le&tii corpore Poétaram Grzcorum-T: 5 
p. 48c. Metaphrafis Pottica .tnemmi prodiit ad calcem.Argonautitoh 
Valerii Flacci illuftrati commentariis Joh. Baptifte Pii, Bononke 1979. 
fol. & in minore Flacci editione apud Aldum 1523. 8vo & Lugd.: mp4g. 
mmo. Incipit: O rex SI wdtes Pyebonis maxime Princeps. Greed cum: 
dem Metaphrafi Argonauti¢a feorfim excufa Bafilez apud Cratandrum 
1523. 4to. Edita & Metaphrafis ifta Venetiis anno eodem cum Valerio 
Flacco;in§vo. Czteram ii noviffina qvz Trajedti pros Orphel eat 
tione 1689. r2mo. addita eft Orcs Argonauticis.ex EH. Stephani euit- 
tione expreffis Perdriesi veérfie Hed ab Andres Chriftiawa.Efchenbachio Nde 
rimbergenfi affim emendata, HH. Stephani hotz, & ejusdem Efchen- 
bachii * erudicus commentarius. , Non pauca Agyovautixey loca illu- 
2 ae?) caren : mo! t 
© Idem Vir Clariffimus MiStorum codicom | pé qos interjefto tempore infpiceré iif} datum 
eft, emendatiorem Argonauticarameditionem & commentarium in illa locuplétiorem 
vulgaturum fe recepit. * Inf jdetur effe qvi {ub Pandulphi Cofcowtii nognine 
A. ne 8. editionem fuamn dafeatt advgct cenfuram Joannis Clerici T, XV, Bibl, Unie 
verfalisp, 101. ares mee eis 


baal - weetas 
» he . . Tee | 
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flrat & emendat Holftenius in notis adStephanum Byz. qvz jam in edi- 
tione fa annotavit Clariffimus Efchenbachius. Svidas Argonautica 
tribuit Orpheo juniori Crotoniatz, qvi vixerit temporibus Pififtrat,, 
iisdem qvibus & Onomacritus, hymnorum ut pleriqve exiftimant 
{criptor. | 


IV. (IL) Aymni * LXXXVIL qvibus premittitur Euyy 
xpos Murajov, Grace itidem ab Aldo Venetiis , 4 Juntis Florentiz 
A. 1519. & ab H. Stephano, qvi fuas etiam caftigationes addidit, 
Parifiis editi, latine ex Perdrieri verfione non optima Bafilez , tum 
Grzxce & Latine cum eadem verfione in corpore Poétarum Grzcorum 
Genevenfi vulgati p.s02. Inde Jofephus Scaliger, intra qvinqve die- 
rum, velut ipfe teftatur, {patium hxc Orphei initia five indigitamenta 
Mufzo infcripta verfibus antiqvis Latinis expreffit do¢étiffime & feliciffi- 
me, etfi hxc illius Metaphrafis lectorem reqvirit non é vulgo. Lucem 
ad{pexit auctore jam defun€to inter alia ejus opufcula ab If. Cafaubono 
editaParif 1610. 4to additis brevibus Scaligeri eyusdem annotationibus. 
Qvingvennio poft Petrus Scriverius ad calcem poématum Jofephi Scali- 
geri hymnos Orphei Gracé ex H. Stephani editione recudendos dedit, 
lisqve Scaligeri metaphrafin fed emencatiorem , ejusqve notas adjecit, 
Lugd. Bat. ex officina Platin. 1615.12. Eandem Scaligeri Metaphrafin & 
notas (ut H. Stephani qvoqve) in fua Orphei editione fervavit Efchen- 
bachius, ipfe qvidem nihil in hymnos commentatus, qvibus veram Se- 
tane Liturgiam contineri {cripfit Daniel Heinfius in Ariftarcho, fublimem 
reconditam Theologiam in illis videre fibi vifi funt Johannes Picus Mi- 
randulz Comes in Conclufionibus, & Kircherus T. 2. Oedipi parte L p. 
151. feqv. qvi poft unum itemqve alterum hymnum fuo more illuftra- 
tum atqve expofitum p. 156. promifit fe alibi oftenfurum effe qvod Se- 
phirotice five Cabaliftice veterum Hebrzorum & hieroglyphicz AEgy- 
ptiorum doétring maxime & clariffime per omnia congruant. Et pri- 
dem ante Kircherum Cornelius Agrippa Lib. II. occulte Philofophiz 
c.60. {cripfit Orphicos hymnos qvi intelligat, eam revera magnam na- 
turalis magix intelligentiam confecutum. Paufanix judicio Lib. IX. 
p. 771. Orphei hymnis elegantiores exiftimantur Homerici , Orphet 

60Age 


* Tot fane'invenio, etfi Kircherus T.2.Oedipi parte ¥. p.1¢1, ex numero hymnorum Or- 
phei LXXXIV. nefcio qvod exfculpit myfterium. Et Picus Mirandulanus in con- 
clufionibus fuis p, 71. santus eff, inqvit, sumerus hymnorum O-pbei, g6antus eff nue 
merus cum gbe Dews creasit triplex feculune fab qSaternarii Pytbagorisé forma nua 
mer Atis, ' 
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Seoroyixarepo: * & forte qvz Allati Lib. de patria Homert p.281. fufpi- 
cio eft, compofiti (ab Onomacrito) ad Homer zmulationem. Memi- 
nit hymnorum Orphei Plato, o€tavo de legibus, & Paufanias inBoeoti- 
cis p. 770. qvi paucos & breves fuiffe refert, unde non alios habuiffe vi- 
detur qvam nos hodie legimus. Teftatur etiam a Lycomedis decanta- 
tos in facris Cereris, ce onos non habitus hymnis Homericis qvam- 
vis elegantioribus. PhiloftratusinHeroicis ex Protefilat judicio ait Ho- 
Merum psyaAcppnnocimy vase tov Ota arxjoa, Et paucis interje- 
Ctis de Homero loqvens: oe 4}, INqvit, Ev WoAAvig Tav Kalla THY E2Ae- 
vyiayumspiee, Macasov ds sv widous yenruav, Complures Orphei hymnos 
laudat Stobxus. Vide excerpta Grotu é Stobzi florilegio P 2.46. {q. p. 
250. p. 56. p. 54 qvibuscum confer Orpheum ex edit. Efchenbachui p. 
150. leq. p. 154. p. 158. & 160. Memunit & Orphei hymnorum Cyril- 
lus contra Julian. Lib. I. p.25. aac Tzetzes prolegom. ad Lycophronem, 
Ex hymno mn folem verfis qvosdam profert Joh. Tzetzes p. 268. ad He- 
fiodum. Yyevev vépex qvi exftat eadem pagina 160. Latina Metaphrafido- 
navit Grotius in florum {parfionead jus Juftinianeum p.65. Svidashy- 
munos refert inter fcriptaOrphei Ciconz1, v1 &ipfe vixerit ante Home- 
rum & duabus yevsous antiqvior fuerit bello Trojano, f{cripferitqve fabu- 
jas etiam &Epigrammata. Sed profecto haud diverfus anoftro fuit Or- 
pheus Ciconzus five Kixcreoss woAugenroo'y avdosey ut vocatur in Argo- 
nauticis v.77. qvem 4 Ciconum multeribus difcerptum laniatumqve fe- 
runt. Idem Svidas inter Orphei Libethrii {cripta memorat reAdjas & 
Onomacrito 4 qvibusdam tributas teftatur. Et Scaliger hos qvi exftant 
hymmnos 1#A¢Jas potius effe ait, qvia in illis tantum fere invocationes 
Deorum continentur, qvalibus initiati in myfteriis uti folebanit, non vero 
telebrantur Deorum natalia, gefta aliaqve, ut mhymnis fieri confvevit. 
Loca qvedam hymnorum Clarifimo Efchenbachio inta€ta reli€ta, ex 
MSto qvo in Gallia ufus eft, emendaverat & fuppleverat Guil. Canterus 
Lib. IE, c.3. Novarum Lectionum. | , 

. V. (IIL) De /apidibus eorumqve virtutibus precepta, commen- 
data 4 Theodomante Priami filio, pramiflo proemio duplici, qvorum 
prius leétu digniffimam fapientiz pradicationem continet. Argumen- 
tum prafixit Demetrius Mofcbus Grammaticus, cujus etiam gloffulz in li- 
brum ipfim habentur in Bibliotheca Regis Galliz tefte Labbeo Bibl. nov. 
MSS. p.273. Stobzus plus fimplici vice hoc poéma allegans, OpQses» 
inqvi; 
* Origenis tamen judicio Lib, VIL. contra Celfim p. 368, lenge pejota ToAAG espera 

ri putatitiis ioe Diis cecinit Orpheus var Homerus pejora oA Xetpe 
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inqvit, 4 MaAAow ‘Ovozaxpirs. Vide Grotii excerpta é Stobzi florileg. p. 
27. 23.129. & confer editionem Orphei TrajeCtinam p.190. 193. Laudat 
& Orpheum év Awdixois Tzetzes ad Lycophronem p. 30. edit. Potteri, & 
Johannes Tzetzes Chil. 2, hift.57. Chil. 4. v.287.& 402. Chil. 6. hift. 7, 
65.66. Chil. 12. v. 183. & 608. Mirum vero qvod_ habet Svidas de Or- 
pheo Libethrio agens: eyeaipe xgy TEAt]ac, opuoias 4} Dacl xg ravras Ovee 

ira, Ey reroig 0° ést megi AiSav yAuhac, ris oydenxoyraSG@s sorte 
yexOsrey, Sane diverfm hoc fuiffe opus videtur a libro qvem habemus 
de lapidibus, qviahic nec de o€toginta lapidibus nec de illorum {culptura 
agit , fed vix duodeviginti lapidum genera recenfet, qvorum ope vel {3- 
cra qvi faciunt, voti compotes fieri poffint, vel venenatis morfibus me- 
deri valeant. Exf{tat& ifte liber Grace in fupra memoratis Orphei edi- 
tionibus, & LatineaPerdrierio verfus eft, cujus translationem Efthenba- 
chius hinc inde a feinterpolatam fervavit , & folas H. Stephani caftigatio- 
nes, nullas verofiuas notas addidit. Metaphrafis Latina poética huyusli- 
belli, auctore Hannardo Gamerio, qvi Orpheum trumegiffum fubinde ap- 
pellat, cum ejus Scholiis & D. Wendalini Cronobachii Medici animad- 
verfionibus vulgata eft Leodi 1578. 8vo. Incipit; Jupiter 4 miferis clae 
dem mortalibus arcens, Gesneri in hunc librum {cholia lucem non vides 
runt. Czterum fallitur Bochartus, qvi parte 2. Hierozoici Lib. III. c. 16, 
Librum de lapidibus Timocli tribuendum, Svida audtore affirmat. Non 
enim librum de lapidibus, fed Xet¢s Orphei Svidas auctor eft 4 qvi- 
busdam tributa Timocli Syracufano vel Pergino Milefio. Judicent alii 
num Paulus Ephef*VI.16, ut contendit idem Bochartus, palam alluferit ad 
hec libri de lapidibus procm. v, 48. fq, 


Poi ovre ono ay rere é¢ xoupoie dea xo @s 
Eirgroy 4d oPewv lov oBeray éemusngwy, ~ 


VI. Fragments Orphei qve in. H. Stephani & Efchenbachii edi- 
tione fubjiciuntur, vix exigua pars funt corum qvz ipfe Stephanus in poé- 
fi philofophica Page 78. feqq. exhibuit, unde potius defcribi 4 noviffimo 
editore, & qvx deftunt plurima é Proclo, Joh. Tzetza altisqve addi, or- 
dine difpont, & loca auctorum fingulis fragmentis adnotari potuiffent. 
Viciffim ibi nonnulla male inter fragmenta Orphei referuntur, ut verfi- 
culus primus p. 245. edit. Efchenbachit eft verfis duodecimus hymni 
in fomnium, qvi jam exftat p, 180. & feptem primi p. 246. plane non 
pectant ad Orphica. Poterant & adjungi verfus LXVI. w& cacpuay 
Wve prognoftica de fignificationibus terre motuum in appendice Angho esi 
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a 
GrzcorumEpigrammatum obvii,qvi licet Hermeti* in qvibusdam, in aliis 
tamen codicibus tribuuntur Orpheo, & cum verfione metrica Joh. Anto- 
nii Baifii fub Orphei nomine prodierunt Parif apvd Morellium 1586. 4to. 
Vertit & Zenobius Acciajolus tefte Cyraldo. Apud Labbeum pag. 122. 
Bibl. nov. MSS. memorantur prognoftica ferent aéris ex diverfis auctori- 
bus collecta, Arato, Africano, Apulejo, Anatolio, Ariftotele, Beterio 
five Berytio, Varrone, Demogeronte, Didymo, Diophane, Florentino, 
Neftore, Orpbeo, Paxamo, Plutarcho, Ptolemzo, Pamphilo, Platone, Sotioe 
ne, Tarantino, Theophrafto, Vindantonio, Zoroaftre aliisqve. Horum 
omnium nomina occurrunt in Grzcis Geoponicis, in qvibus rognoftica 
illa Labbeo memorata exftare non dubito. Orphet tamen nihil in Geo- 

onicis legitur, qvod prognofticon aliqvod complectatur, fed tantum 
~ femel ejus fit mentio Lib. IL p.7o0. ubi verfus ipfi tibuuntur: 
ActAol, mavdeiAos xud ua amo xetcas Exedtoy 
Itemqve alter: : | 

Toy Tay xuduaw Daysew xeDarac Te Toxetw, 

At priorem ex hifce Gellius non Orpheo fed Empedocli ad- 
dicit Lib. IV. cap. 11. qvem etiam alterius auctorem effe non eft dubi- 
tandum. : 

VII. Sed hec & qvicqvid przterea in editione Traje€tina ad- 
huc defiderari poffint, in fecunda editione exfpectare nos jubet Clariffi- 
mus Efchenbachius , quam, inqvit, cam nova verfione & uberioribus edomnia 
wotis, fi Deus vitam & occafionem ulterius profeqvendi hes fudia concefferit, alie 
qvando pyblicabo ** Idem recte negat editionem Orphei Commelinia~ 
nam lucem vidiffe, etfi index librorum 4 Commelino excuforum Gno- 
mographis Gracis A.1597. (qvi Hieronymo Commelino emortualis 
fult) prafixus memorat Orpheum ex MStis Palatinis auétum & emen- 
datum. Gothofredus Jungermannus in literis ineditis ad Putfchium 
datis Heidelberger Cal. Nov. 1603. | Contuli Orphei five Onomacriti hymnos 
& Argonautica, editionem Stephani cum duobus MSS. Palatinis , ex quibus aliquot 
verfus fupplevi, bi H, Stepbanus ipfe interdum fufpicatus fucmt defetium, & alia 
motavi leltionum xatjoe Sad} » qvibus ad Savpacioy ilum Grotinm qui edere 

, £0 
* Vide fupra Cap. 1X, num, 7. 

** Hoc promiffum ex parte jam implevit Vir Clariffimus edito Noribergee Ao. 1702, 4to. 
Epigene five commentario fao de poefi Orphica, in gvo Philofophiam Orphicam expo- 
fuit, & fragmenta collegic diligenter, licet non femper certum fit. fuerintne ex libris Oc 
phicis aliis depromta, qvam fub qvorum titulis 4 dottiffimo Efchenbachio exhibentur. Ile 
liber ad me allatus demum eft, cum if_a jam {ecripfillem. Joannie vero Franci(ci Gran 


its liber de Philofophia ac Theologia Orphica necdum lucem adfpexit qvod f{ciam, dee, 
Gideratus Morhefio 1. Polyhift. p. 129, 
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cogitat, adstum mibi paro, Contuls dein Homeri bymnos, Mufaum, Nicandrunt, 
& noravi qvedam certe non xaxd xouspal@». Confero jim Theognin, Dionyfie 
umaque periegeters, qvis uno libro compstti fant. Inter {cripta inedita Hugo- 
nis Grotit qvz 4 vidua qvam ille moriens reliqverat emit Regina Sve- 
cig Chriftina, memorantur etiam note In Orphet hymnos. Lucas Hol- 
ftenius ad P. Lambecium prid. Kal. April.1646. Habeo & Orpbei exemplar 
non contemnendum, ex quo Argonautica plurimis locis emendavi, Author ille bue 
usqve a Criticorum  Correttorum vulgo dereliilus tame expofcere videtur open, 
Hymni autem recondite antiqvitatis plenifimi jufium commentarium merentur, 
gvems vel unius procli fcripta avexdora tibi infruent , ut ex notis meis ad Sallue 
fiium Philofophum projpicies: ne quid de cateris, qvos apud me babeo, Platonicts 
nunc dicam, in qvibue trys wvdinns Serroytac thefaurus later, Confer Lam- 
becii prodromum Literar. p. 181. & Lib. 6.de Bibl. Vindob. p. 2-42. In de- 
fignatione librorum, qvos ad editionem parare fe profeffus nuper eft 
Henricus Leonhardus Schurtzfleifthius, Conradi Samuelis, viri docti 
frater, occurrunt etiam Orphica & Sappbica cum differtatione Critica & novis 
annotationibus ac fupplementis, ex MSS, Sed an unqvam ab eo {perandafint, 
ad aliud precipue ftudiorum genus jam vocato, non facile dixerim. Prz- 
tereo qvod Johannes qvoqve Ulricus Meyrerus, qvi ValertumFlaccum 
ante aliqvot annos vulgavit Francofurti, fpem fecit nove editionis Ar- 
gonauticorum Orpheo ad{criptorum. 


CAPUT XIX. 


Urrum Pythagoras fuerit auftor poématum Orpheo tributorum. Fonis reraty{eoh. 
I, legos Acy Qs five liber megs Osay Pythagore nomine olim jaftatus diver 
fia fuit a libris XXIV, ieguy Acyav Orphicorum, Cercops Pythagoricus. 2, Cae 
talogus [criptorum deperditorum que Orpheo apud veteres tribuuntur, litera 
rum digeftws ordine, cumvariis Obfervationibus, 3, Nomina corum qvi {ub 
Orphei nomine varia feripta fuppofuilfe dicuntur. 4, 





I. 


Ythagoram auctorem habere poémata qvz fub Orphei no- 
mine circumferuntur , fufpicabatur Joh. Baptifta Crifpus de 
Philofophis caute legendis p. 473. qvod ni fallor ex Laér- 
tio haufit , qvi in Pythagora fect. 8. ex Jonis Tragici 7p 
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SSS a TS 
Seoroyixcorepos * & forte qvz Allatu Lib. de patria Homeri p.281. fixfpi- 
cio eft, compofiti (ab Onomacrito) ad Homeri zgmulationem. Memt- 
nit hymnorum Orphei Plato, o€tavo de legibus, & Paufanias inBoeoti~ 
cis p. 770. qvi paucos & breves fuiffe refert, unde non alios habuiffe vi- 
detur qvam nos hodie legimus. Teftatur etiam 4 Lycomedis decanta- 
tos in facris Cereris, re onos non habitus hymnis Homericis qvam- 
vis elegantioribus. Philoftratus nHeroicis ex Protefilai judicio ait Ho- 
Merum usyaArrppnnocimy vase tov OpPta arxjoa, Et paucis interje- 
ctis de Homero loqvens: OsPia 4}, INqvit, €v woAAcis Tay xa]a THY sore 
vyicwUmepiee, Mecasoey 08 sv wdess yentuav, Complures Orphei hymnos 
laudat Stobzus. Vide excerpta Grotu é Stobzi florilegio P 2.46. {g. p. 
250. p. 56. p.54 qvibuscum confer Orpheum ex edit. Efchenbachii p. 
150. leq. p. 154. p. 158. & 160. Memunit & Orphei hymnorum Cyril- 
lus contra Julian. Lib. I. p.25. aac Tzetzes prolegom. ad Lycophronem. 
Ex hymno in folem verfus qvosdam profert Joh. Tzetzes p. 268. ad He- 
fiodum. Ypevev véex qvi exftat eadem pagina 160. Latina Metaphrafido- 
navit Grotius in florum {parfione ad jusJuftinianeum p.65. Svidashy- 
munos refert inter {criptaOrphei Ciconz1, v1 &ipfe vixerit ante Home- 
rum & duabus yevsass antiqvior fuerit bello 'rojano, {cripferitqve fabu- 
jas etiam &Epigrammata. Sed profeCto haud diverfus anoftro fuit Or- 
phens Ciconzus five Kixcreoss woAupenraoy avdosey ut vocatur in Argo- 
nauticis v.77. qvem a Ciconum multeribus difcerptum kaniatumqve fe- 
runt. Idem Svidas inter Orphei Libethrii {cripta memorat readjas & 
Onomacrito 4 qvibusdam tributas teftatur. Et Scaliger hos qvi exftant 
hymnos 71sAéJa¢ potius effe ait, qvia in illis tantum fere invocationes 
Deorum continentur, qvalibus initiati in myfteriis uti folebant, non vero 
telebrantur Deorum natalia, gefta aliaqve, ut inhymnis fieri confvevit, 
Loca qvedam hymnorm Clariffimo Efchenbachio intaéta reli&ta, ex 
MSto qvo in Gallia ufus eft, emendaverat & fuppleverat Guil. Canterus 
Lib.1f,c.3. Novarum Letionum. | - 


V. (IIL) De lepidibus eoramqve virtutibus przcepta, commen- 
data 4 Theodontante Priami filio, premiffo procemio duplici, qvorum 
prius lectu digniffimam fapientiz predicationem continet. Argumen- 
tum prafixit Demetrius Mofcbus Grammaticus, cujus etiam gloffulz in li- 
brum ipfum habentur in Bibliotheca Regis Galliz tefte Labbeo Bibl. nov. 
MSS. p.273. Stobzus plus fimplici vice hoc poéma allegans, O pPsess 
inqvit; 

* Origenis tamen judicio Lib, VIL. contra Celfum p. 368, longe ToAAw Keipores 

de putatitiis gendum Diis cecinis Orpheus var Homers pefon BoA ee 
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ingvit, 9 pc AAov "Ovopaxpire. Vide Grotii excerpta é Stobzi florileg. p. 
27.23.129. & confer editionem Orphei Trajeftinam p.190. 193. Laudat 
& Orpheum év A:Sixei¢ Tzetzes ad Lycophronem p. 30. edit. Potteri, & 
Johannes Tzetzes Chil. 2. hift.57. Chil. 4. v.287.& 402. Chil. 6. hift. 57, 
65.66. Chil. 12. v. 183. & 608. Mirum vero qvod habet Svidas de Or- 
pheo Libethrio agens: éygatfs xgy teAt]aic, opolas } Paci xgy ravras Ove- 
pangirs. Ey rues 0° isi wegi AiSav yruPac, qris oydeynovra uh @s sme 
yexOstey, Sane diverfium hoc fuiffe opus videtur a libro qvem habemus 
de lapidibus, qviahic nec de oftoginta lapidibus nec de illorum {tulptura 
agit , fed vix duodeviginti lapidum genera recenfet, qvorum ope vel {1 
cra qvi faciunt, voti compotes fieri poffint, vel venenatis morfibus me- 
deri valeant. Exftat& ifte liber Grace in fupra memoratis Orphei edi- 
tionibus, & LatinePerdrierio verfus eft, cujus translationem Efthenba- 
chius hinc indea feinterpolatam fervavit , & folas H. Stephani caftigatio- 
nes, nullas verofuas notas addidit. Metaphrafis Latina poética hyjusli- 
belli, auCtore Hannardo Gamerio, qviOrpheum trimegiftum fubinde ap- 
pellat, cum ejus Scholits & D. W i Cronobachii Medici animad- 
verfionibus vulgata eft Leodu 1578. §vo. Incipit; Jupiter A miferis clae 
dem mortalibus arcens, Gesneri in hunc librum {cholia lucem non vide- 
runt. Czterum fallitur Bochartus, qvi parte 2. Hierozoici Lib. Ill. c.16. 
Librum de lapidibus Timocli tribuendum, Svida auétore affirmat. Non 
enim librum de lapidibus, fed Xetes Orphei Svidas auctor eft a qvi- 
busdam tributa Timocli Syracufano vel Pergino Milefio. Judicent alii 
num Paulus Ephef*VI.16. ut contenditidem Bochartus, palam alluferit ad 
hxc libri de lapidibus procem. v, 48. fq, 
Poi ove Hoey Xetpecy goxo woo dearer] Gs 
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VI. Fxsgmenta Orphei qve in H. Stephani & Efchenbachii edi- 
tione fubjiciuntur, vix exigua pars funt corum qvz ipfe Stephanus in poé- 
fi philofophica pag. 78. feqq. exhibuit, unde potius defcribi 4 noviffimo 
editore, & qvx defiunt plurima ¢ Proclo, Joh. Tzetza aliisqve addi, or- 
dine difpont, & loca auctorum fingulis fragmentis adnotari potuiffent. 
Viciflim ibi nonnulla male inter fragmenta Orphet referuntur, ut verfi- 
culus primus p. 245. edit. Efchenbachit eft verflis duodecimus hymni 
in fmnium, qvi jam exftat p, 180. & feptem primi p. 246. plane non 
pectant ad Orphica. Poterant & adjungi verfus LXVL w& cacpay 

Wve prognoftica de fiznificationibys terre motuum in appendice Anthologiz 
P 2 JTX= 
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GrzcorumEpigrammatum obvii,qvi licet Hermeti* in qvibusdam, in aliis 

tamen codicibus tribuuntur Orpheo, & cum verfione metrica Joh. Anto- 

nii Baifii fub Orphei nomine prodierunt Parif' apvd Morellium 1586. 4to. 

Vertit & Zenobius Acciajolus tefte Cyraldo. Apud Labbeum pag. 122. 

Bibl. nov. MSS. memorantur prognoftica ferent aéris ex diverfis au€tori- 

bus collecta, Arato, Africano, Apulejo, Anatolio, Ariftotele, Beterio 

five Berytio, Varrone, Demogeronte, Didymo, Diophane, Florentino, 

Neftore, Orpbeo, Paxamo, Plutarcho, Ptolemzo, Pamphilo, Platone, Sotioe 

ne, Tarantino , Theophrafto, Vindantonto, Zoroaftre aliisqve. Horum 

omnium nomina occurrunt in Grzcis Geoponicis, in qvibus prognoftica 
illa Labbeo memorata exftare non dubito. Orphei tamen nihil in Geo- 
onicis legitur, qvod prognofticon aliqvod comple€tatur, fed tantum 
femel ejus fit mentio Lib. IL. p.7o. ubi verfis ipfi tribuuntur: 
ActAocl, mavdeiAos xuaua amo xecas ExEdtoy 
Itemqve alter: : 

Toy Tay xuapow Daysew xeDarac re Toxeto, 

At priorem ex hifce Gellius non Orpheo fed Empedocli ad- 
dicit Lib. IV. cap. 11. qvem etiam alterius auctorem effe non eft dubi- 
tandum. 

VII. Sed hec & qvicqvid preterea in editione Trajectina ad- 
huc defiderari poffint, in fecunda editione exfpectare nos Jubet Clariffi- 
mus Efchenbachius, quam, inqvit, c#m nova verfione & uberioribus ad omuia 
woris, fi Deus vitam & occafionem ulterius profegvendi hes fudia concefferit, alie 
quando publicabo ** Idem recte negat editionem Orphei Commelinia~ 
nam lucem vidiffe, etfi index librorum 4 Commelino excuforum Gno- 
mographis Gracis A. 1597. (qvi Hieronymo Commelino emortualis 
fult) prefixus memorat Orpheum ex MStis Palatinis auétum & emen- 
datum. Gothofredus Jungermannus in literis ineditis ad Putfchium 
datis Heidelberge Cal. Nov. 1603. | Contuli Orphei five Onomacriti hymnos 
& Argonautica, editionem Stephani cum duobus MSS. Palatinis , ex quibus aliqvot 
verfus fupplevi, ubi H, Stepbanus ipfe interdum fufpicatus fucmat defetium, & alia 
wotavi leltionuns xabjopScoucda » gvibus ad Savpdciov ilum Grotinm qui edere 

: 600 
* Vide fupra Cap. 1X, num, 7. 

** Hoc promiffum ex parte jam implevit Vir Clariffimus edito Noriberge Ao. 1702. 4to. 
Epigene five commentario fao de po¢fi Orphica, in gvo Philofophiam Orphicam expo- 
fuit, & fragmenta collegit diligenter, licet non femper certum fit. fuerinme ex libris Oce 
phicis aliis depromta, qvam fub qvorum titulis 4 dottiffimo Efchenbachio exhibentur. Ile 
liber ad me allatus demum eft, cum ifla jam (cripfiflem. Foanmie vero Franci/ci Gran- 


ais liber de Philofophia ac Theologia Orohica necdum lucem adfpexit qyod {ciam, dee, 
fideratus Morhefio 1. Polyhift. p. 124, 
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cogitat, aditum mibi paro, Contuli dein Homeri bymnos, Mufaum, Nicandvum, 
& notavi qvadam certe non xaxd xoupal@», Confero jim Theagnin, Diompfie 
umave periegetem, qvis uno libro comp.stti funt. Inter {cripta inedita Hugo- 
nis Grotil qvz 4 vidua qvam ille mortens reliqverat emit Regina Sve- 
ciz Chriftina, memorantur etiam notz In Orphei hymnos, Lucas Hol- 
ftenius ad P. Lambecium prid. Kal. April.1646. Habeo & Orphei exemplar 
non contemnendum, ex quo Argonautica plurimis locis emendavi,  Auctor ille bue 
usqve a Criticorum  Correttorum vulgo derelitlus tuame expofcere videtur opera, 
Hymni autem recondita antigvitatts plenifimi juflum commentarium merentur, 
gvem vel unius procli fcripta avexdora tibi infiruent , st ex notis meis ad Sallue 
flier Philofophum projpicies: ne quid de cateris, qvos apud me babeo, Platonicis 
nunc dicam, in qvibus rag pwudinrs Serroylac thefaurus later, Confer Lam- 
becit prodromum Literar. p. 181. & Lib. 6. de Bibl. Vindob. p.242. In de- 
fignatione librorum, qvos ad editionem parare fe profelfas nuper eft 
Henricus Leonhardus Schurtzfleifchius, Conradi Samuelis, viri doéti 
frater, occurrunt etiam Orphica & Sappbica cum differtatione Critica & novis 
annotationibus ac fupplementis, ex MSS, Sed an unqvam ab eo {perandafint, 
ad aliud pracipue ftudiorum genus jam vocato, non facile dixerim. Prz- 
tereo qvod Johannes qvoqve Ulricus Meyrerus, qvi ValertumFlaccum 
ante aliqvot annos vulgavit Francofurti, fpem fecit nove editionis Ar- 
gonauticorum Orpheo ad{criptorum. 


CAPUT XIX. 


Urrum Pythagoras fuerit auttor poématum Orpheo tributorum. Fonis reaypeod 
I. legos Acy@e five liber wees Osav Pythagore nomine olim jaltatus divere 
fies fuit a libris XXIV, igpav Ro'yav Orphicorum, Cercops Pythagoricus. 2, Cae 
talogus fcriptorum deperditorum qua Orpheo apud veteres tribuuntur, literss 
vum digeftus ordine, cumvarita Obfervationibus, 3. Nomina corum qvi {ub 
Orphei nomine varia feripta fuppofuilje dicuntur. 4. 





I. 


Ythagoram au€torema habere poémata qvz fub Orphei no- 
mine circumferuntur , fufpicabatur Joh. Baptifta Crifpus de 
Philofophis caute legendis p. 473. qvod ni fallor ex Laér- 
tio haufit , qvi in Pythagora fect. 3. ex Jonis Tragici 7p 

P 3 aY Kis 
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ayytic* refert Pythagoram nonnulla fcripfiffe & ad Orpheum auétorem 
retuliffe. Idem ex Jone refert Clemens L Strom. p.333. ubi interpres eru- 
ditus minus bene vertit: Jon refert Pytbagorams bec quogve Orpheo tribucres 
nam ambiguitatem omnem tollit Laértius, cujushxc funt vesba: fav ds ¢ 
KIO» ev vols Tey e015 Onow du)oy sna momoat|a avevsy xe cig OpPea Apud 
eundemClementem mule rei paps cditum eft pro teayois. Nec me- 
lius in Codicibus Svidx & Laértil reapers vel reayives. Vide Menagium 
ad Laért: p.351. & Rich, Bentleyi Epiftolam ad Millium Malalz fabjectam 
p. 67: feqv. Ex loco ifto vel Laertii vel Clementis perperam intellecto 
Svidas Temypes inter {eripta Orpheo tributa inepte retulit, aliisqve poft 
fe prxbuit errandi occafionem, usqve adeo, ut non deeffent qvi fingulari 
hocce opere facrum de Triuno Deo Myfterium ab Orpheo proditum {cri- 
berent. Vide Naudzi Apologiam de viris doctis Magi accufitis p. 138. 

Il. Qvx vero {cripta Pythagoras {ub Orphei nomine edidiffe 
creditus olim fuerit, conjectura attingere licet ex Jamblicho pag. 134. 
135. de vita Pythag. & Proclo Lib. 5. in Timzum p. 291. nempeAcyo 
xx iegoy five librum ag Geav, qvamvis hunc qvoqve nonPythagorz fed 

Cercopis 

® Harpocration in Taw vocat fcriptum Philofophicum & ab aliis Tescypsov numero fin 

gulari infcriptum teftatur, Callimachogve tefte Joni a qvibusdam abjudicatum, & triby- 

tum Epigeni qvi de PotfiOrphica (cripfit. Primaqvoqve verba ejusdem libri recitat ex 

qvibus apparet & profa {c iptum fuiffe, & ternarii numeri vires in rebus omnibus, five 

Bavta Tela ubigve obfervaffe,- Vide etiam qvc de Jonis {criptis dixi infra Lib, II, - 
cap. 19. in notitia Tragicoryin, 

** Diodorus Sic. lib, I. gxtrem, refert videri qvibusdam MuSayopay ra nal] Tov ispov 
Acyoy (hoc eft dottrinam de rebus divinis in libro illo contentam) “94 Te Ka) 
yewperpiay Senenparta , ug Tat WE TES api uss, 6567) Tay eg way Cov 
16 Wuxns est cejsoAny par ety wap Avyurtixy, Sed ab Orpheo hxe edoctum 
Pythagoram narrant Jamblichus & Proclus. Jamblichiex virz Pythagorz p. 134, locum 
ad{cribam uti eft aviris doétiffimis Gisberto Cupero, Rich. Bentlcio & Godfrido Oleario 
emendatus: wes @scv Mudayogas 6 +a Myrncaexe To eFéuatoy coyiae 
Seis by Abn Geos Tog Opaxirs AyAaPapw reaAcidc ugradivr@y, as 
aces ODEs 0 Karomas xara To wavyyoucy oo@y Ure Tas pecl]eos muvue 
Ses sDa rav dads ¥ciav aidioy evey X.T.A, Proclus in Timzum Lib, V,_ 
p.291. MuSayoges@- 6 Timas@» emerey rays NuSayopetav apyays , tv]ay 

dé cir aj O2Pixey @Rgdpres, A yas OpPeue di amropritar Agyow pus'te 
NIG mogdtduxe , rauTa MuSayegas ‘eta ee coyiaSets evs Bnd gous TéG 
Qvaxing, AyAaPaps TeAcTAs weradiWev]G-, w we: Qedv coPiay rae 
pakascarns Tis untecs Exwudty. Confer qvc diximus fupra cap. XVII: num, 
3. de convenientia doétrina Orphicee cum Pythagorica & Platonica. Idem Proclus 3 
Axara i wap’ Eos Qeoroyla THs Opus Eos musayaryias exyov@y,. 
weuts By Mul ayoee raj AyracPius ta megl @eav Ogyia tax e. 
T 
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Cercopis Pythagorici effe contendit olim Epigenes in libro de f{criptis 
Orpheo tributis, alii Hippafi, utLaértius, rv di Musmey Asyor, inqvit, iw. 
rics Pacw avay, alti ArignotesPythagoricz, ita enimvidentur capienda 
verba Svidse in Ageyrsiry, etfi aliter Menagius ad Laértium p.350. Fallun- 
tur autem qvi Cercopis nomen cum Lefcaloperio ad Ciceron. p. 157. ha- 
bent pro appellativo * &impoftorem denotare exiftimant, nam non tan- 
tum apud Ciceronem occurrit libro de Natura Deorum primo: Orphicums 
carmen Pythagorici ferunt cujusdam fuilfe Cercops, fed & apud Clementem 
Alex. I. Strom. p.333. Epigeni fententiam hancce tribuentem, & apud Svi- 
dam in OsPéus, cum iegus Asyus sv parpudiaus xd memoraflet , Asyov]oy ae, 
Inqvit, civay Qeryvnre F OcosaaH os de Ksexan Ge ¥ MuSayooes, Citatur & in 
teftimonium Kepzer) ab Athenzo Lib. XIIL p. $57. & ab Apollodoro plus 
fimplici vice libro fecundo Bibliothecz. Orpheum in Ottavo $isex Asys 
laudat auctor Etymologici magni in ryas & duos verfius Hexametros ex 
illo adducit. Laértius qvoqve verfibus {criptum teftatur isger Acyov Pytha- 
gore tributum , Lib. VIII. fect.7. producto operis initio qvod ita fe habet: 
GE vio adra ctBerSs sD jouyias rade ware, 
At iegoc AcyG@ qvi ad Pythagoram auctorem relatus a Pytha- 
goricis ferebatur, & laudatur etiam ab Hierocle in aurea'carmina Pytha- 
orx ubi de tetraétye agit p.225. {criptus erat prosaDorica. Id tum ex 
amblicho tum ex auctore Theologumenon Arithmeticz patet, qvi 
ex {cripto Pythagore weg) @swv qvod cum ised ejus Adyw idem faiffe Jam- 
blichus teftatur, profert nonnulla p.19. Ev ro dyAxiw weg Ocav ouy- 
yedepeati olluSayooas uric digiCelay. Ttorapss we ngy coPias émiPabeay, 
an unting, purine, yewpelela, cPapinaa, B, yds télaypsvey, Pro 
clus ad Euclidem p.7. dio dy xo 0 MAdtav morrd xg Sauuara doyle 
eel Osan Al trav uaInpdlinav eidav muds dvadidarners Hoy 9 Tay TuSayo- 
eeia DidocoPia DAgmETAT MAT THTOG YocErn THY MUSaywylay nalaxcuml]d 
Tay Seta doywcttev. ToistG» w xg4 0 ievos cuprac AoyG», xgy 0 Puaro- 
AaG ev rays Banya, ny cAGd 6 tp0mGS tig Tivoaycex wees Oeav Pryn- 
ces. Hinc Actyoy igocy qviOrpheo tribuitur a Svida& Etymologo, atqve 
XXIV. conftitit libris five rhapfodis, diverfum fuiffehaud dubito aAcya 
ise Pythagorz infcripto. Longe magis ab hoc diverfa funt, qvz fub Or- 
het 
tO», Acvjegs re wAaTarG Umods opine THY Wav jerAy wee Tet av € re 
pen, exe Toy muda opera x, OpPinay Yeapuc Trav. Lib.1, Theolog Platon,c.¢. 
¥ Egvidem notum proverbium ayooa NEPKWE a , KX xsprcomiCey 9 ac fimilia de qvibus 
Soholiaftes Luciani T.1.p,35, Andreas Schottus ad Zenobium & ad Apoflolium Pane 
Sinus. Ec inter Eubuli dramata fuere Kegxw7res. Sed nihil hoc impedit qvo minus fue- 
fit etiam homo qvidam proprioCercopis nomine, Olus gyoqve & Eurybatus Cercopes 
memorantus ab Apoftolio LX. 33. proverb, 
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phei nomine hodie exftant, ut preter rem fifpicatus fuent Crifpus, hxc 
Pythagoram forte auétorem ha | : 

ILI. Titulos aliorum f{criptorum qvz fab Orphei nomine olim 
exftiterunt, perditaqve pridem funt, prafenti loco annotare juvat Al- 
phabeti ordine. Suntautemhzc: 

H eg dde* xejaGaos, cujus{criptimeminit Argonauticorum ferl- 
ptor v.40.feqq. Alu tefte Svida tribuebant HerodicoPerinthio, alii Or- 
pheo Camarinzo ewoxres, alii tefte Clemente Alexandrino retulerunt ad 
Prodicum Samium , Epigenes ad Cercopem Pythagorzum. Vide Cle- 
mentem I. Strom. p.133. Diodorus Siculus Lib. I. Fol.58.& 60.(q. au€tor eft 
ex to in Greclam Orpheum induxiffle ras xo trav arsGav ev ads 
Tipapias , XG Tus Tay suceGav Actmcvas KGY Tes DE TOs wOProIs edwAcmee 
lag. Notiffima alioqvi fabula de Eurydice uxore ex inferis ab Orpheo 
reducta, de qva infra qvedam fum dicturus. 

Apexoria, ** five legendum Avsoxeria, apud Svidam, qvi folus 
qvod {ciam hujus libri inter Orphei {cripta meminit. 

Aseovouse memoratur a Svida, & in Tzetzz prolegomenis ad 
Lycophronem. oe 

| Baxyma *** ave nefcio an diverfa fuerint ab Orphei reAsrajs & 
Nenowdic de qvibus infra. Videtur lla refpicere Orpheus in Argonauticis 
v.9.feq.&29. Ex iisdem Arnobius profert nonnulla Lib. V. p. x¢9- {g. & 
p.175. verfus qvosdam latine adducit ex aliqvo, ut conjicit Heinfius, qvi 
Orphica latine verterat. Grecos Orphei verfius habet Clemens Alex. in 
protreptico f.13. Iluftrant preter Heinfium ad Clementem, Salmafius 
ad Tertull. de pallio& Ez.Spanhemuus ad Callimachi hymnum in Cerer 
rem. Téveow Bacchi & facra ab Orpheo ex Egypto in Graciam. trans- 
lata & Cadmeis prodita affirmat etiam Manetho apud Eufebium Lib. 1. 
preparat. p.47.{q. Czterum Bacchica non Orpheo fed Nicie Eleati qvi- 
dam olim tribuebant, ut auctor eft Svidas. 

Hep! éjavev utrum fingulari volumine egerit Orpheus non 
conftat, etfi primum omntum qvos: memoria novit, de berbis aliqvs 

. , | curlo- 
* In hos opere omnem de infers doctrinam ab Orpheo tragtatam fufpicatur Clariffiunus 
Efchenbachius in fuo Epigene p.178. Ex eoautemqvod Orpheus ex inferis Eurydicen 
fuam repetil{e traditur, hinc Orphei imaginew veluti refurrectionis fymbolum in fe- 
pulchris qvibusdam veterum Chriftianorum obfervaffe fibi vifus eft Paulas Aringhus 
VI. 2". Romz fubterranez. 

© Idem Efchenbachius pag 178. legit Avoxsaria & rei pecuariz pesecepta hunc librum 

continuiffe opinatur. Apud Hefych, auvexcaGy, Woy, _ 
#**F (chenbachius p.31.{q. colligit loca camplura Orphei exClesnente,Macrobio,NiodoroSiculo 
& Juftino,qver exfiBacchi mentionem faciunt, nolim omnia ex Bax INOS defumts proeftare. 


Nam & in hymnis&inTheog oniadin t5A¢) 276 & in aliis feriptis deDionyfo aftumn conftat. 
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es 
curiofius prodidiffe teftatur Plinius Lib. XXV.cap.2. Forte hoc feceratin 
Phyficis, vel in libro de medicamentis. Laudatur & Orpheus a Plinio Lib, 
XX. c. V. & Lib, XXVIIL c.IV. 

— AieSiney ad Mufeum , qvarum primi verfus aliqvammulti affe- 
runtur 4 Juftino Martyre Lib. de Monarchia Dei fol. 104. & in cohorta- 
tione ad Grzcos fol. 15.4 Clemente Alex. protreptico ad gentes fol. 48. 8 
Lib. V. Stromatum pag. 607.feq. Ariftobulo Peripatetico apud Eufebium 
Lib. XIII. preparat. cap. 12. & ab Eufebio cap. 13. p. 685. Cyrillo 1. con- 
tra Julianum p.26. Theodorito Lib. II. @egemeur. pag. 25.19. Incipiunt: 
DP eybopsey ol¢ Sipus esi, Supas d ewiSede BeGnro, Ita enim legendum, 
non GsGyAor, ut notatum Ez. Spanhemio ad Callimachum p. 49. & Ism. 
Bullialdo ad Theonis Smyrnzi Mathematica p. 216, Msvoysens vig areppaie 
Quays dvotev yard qviin tisdem Orphei verfibus memoratur, bra- 
bamus eft, utivrsyaac vel ut alii legunt udoyens, Moyes, Vide Scalige- 
rum ad fragmenta libro de emendatione temporum fubjecta p. 48. At exe 
inde Poémahocnecab Orpheo nec ab Onomacrito {criptum, fed 4 Judzo 

iqvo vel Chriftiano {criptore fuppofitum arguit Cudworthus pag. 302. * 
Apud Juftinum de Monarchia Dei infcribitur Asa9 icy , fed apud Eufe- 
bium p.664. weujpara rd xara ov ingdy Acyoy autre Acyédwa. 

Aixruor , memoratur a Svida, qvi auctor eft Zopyro Heracleo- 
tz ab allistributum fuiffe. Ariftoteles Lib. IL de generatione animalium 


a\ ¢ , , \ 4 A> Pd 
Cap.I. 9 yaeros wavra yiyvercy 1a [ogi —— 9 Seine, wowep tv TOS xe 
Nadu Sebcas erreo'w, ea yace opsoing Dyot yigwecdey ro Coov Ty & dinriy 
wAoxy. Forte igituraliud fuit argumentum hujus libri qvam qvod con- 
jicit doftisfimus Efchenbachiusin Epigene. Sane locaOrphei qvz é Pro- 
clo& Tzetzecolligit p. 54.{qq. atqve ex Peplo atqve hocce dxrvw petita 
fufpicatur, nihil vetat ad Theogoniam vel alia fcripta referre. 
Asowos aPanc wos. Clemens VI. Strom. p. 628. | 
Orpheus év re @6e Aste xg Heas laudarur ab Euftathio in limi- 
ne commentarii ad Dionyfium periegetem, qvi verfis binos ex illo 
adducit. Sed non putaverim fingularem fibrum, verum partem poé- 
matis cujusdam [ Theogoniz forte] refpici, etfi aliud videtur Cl, 
Efchenbachio, qvifacras & allegoricas nuptias, five nature in producen- 
dis rebus operationes hoc libro mo exiftimat p. 6q integrum@ titue 
lum 


* A Judzo Ariflobulo interpolatum contendit Clarif Efchenbachius in Epigene pag. 148 

feq. Idem pag. 137. putat procemium hocce 4 Juftino & aliis produ¢tum fuifle initum 

“ev igeaw Ac'yav Crphei qvorum parpardiees XXIV.memorar Syidas. Additetiama 
nonnullis laudari fub titulo Gs0Acyiay. 
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: lum fuiffe putet Atos xg Heas isees yze@», nifi pars hxc fuerit operis ma- 
joris fed nulliveterum memoratifub titulo iseav yaar, 7 
Axes, Pliniusindice auétorum externorum, é qvibus defum- 
ferit ea, qvz libro XXVIIL perfeqvitur,Orpheum qvi Diopbios, laum qvi 
item{cripferit,laudat. Reinefius Lib. II. Var. Leét. pag. 127. pro Diophies 
certo certius legendum effe monet idioQueis de rebus fingularis watura & potee 
fiat, Sed propius acceditad codicum le&tionem, Harduini dipucs , de 
its animalibus qua funt ancipitie nature, precipue cum a Scholiafte Nicandri 
ad Theriaca p. 38. laudetur & Archelaus ev difuscs, 
Awdsxaerypic, five Genethliaca Duodecim annorum* periodus. 
Svidas inter {cripta Orphei Crotoniatz, [Pififtrati zqvalis] refert Aexasry- 
iay ubi legendum dwdsxasryglayjam monuit Lambecius p. 176. prodromi: 
res Primos verfusexhoc opere profert Joh. Tzetzes Chil. 12. hift. 399. 
Fallitur porro idem Lambecius qv apud Tzetzen ibi pro dudaxerngldes ur- 
get {cribendum dwcixasragidts, fienim hoc facias utroqve loco verfus po- 
liticus abundabitfyllaba. Allegantur & Orphei ddsxaerngldss ab If Tzetza 
in Lycophronem p. 13. & 62. edit. Potteri. | Onomacritum fub nomine 
Orphei, dadsxasrngidas {cripfiffenon dubitat Scaliger in prolegomenis ad 
libros deemendatione temporum, & Canon Ifagog.p.182. ; 
Exryeapucre Svidas refertinter {cripta Orphei Ciconai, qvem 
cum Libethrio eundem effe fupra obfervavimus. : 
| afive wiTempyias ; qvo exopere primos decem verfus recitat 
Joh. Tzetzes proemio ad Hefiodum, qvos Latine habes apud Jac. Nic. 
Loénfen Lib. IL c.2. Epiphyllidum. Luculentos verfis vocat Scali 
ad Manilium p. 103. Netcio an ex eodem opere an ex ycépeye fint alii verfus 
feptem Orphei, qvos Hefiodum expresfiife & imitatum effe notat idem 
Tzetzes p25. Laudatiterum Orpheum Thracem ev 73 ws yeapylas pag. 
175. & Chiliad. 4. bift. 128. v.173.{q. 

_ _EDnpescides five juzeay , ex qvibus Jofephus Scaliger qvi Onomacri- 
to tribuit, Lib. I. deemendat. temporum p.10. profert verfus primos utt- 
decim qvorum qvingve priores petiit ex Joh. Tzetzis prolegomenis in 
Hefiodum,& Chil. 12. v. 151.152. 153. reliqvos ex ejusdem Tzetzz Scholiis 
ad Hefiodum p.170. b. qviidem opus forte refpicit etiam p. 130. b. 167. b. 
168, b. 1§2,b. utProclus adeundem Hefiodum p.178. b. 180. & ejus ex= 
{criptor Mofchopulus p. 177. b. Euftathius ad Odyff. =. 

,  Steyevie five Origines mundi & Deorum , xoops xtieig ngy are 
nh whasseyia. Vite qvz ex Timotheo Chronographo Johannes 
) S p. 88. faq. & Cedrenusf, 46. fq. ubiinitium operis Orphici adfer- 
tur. 
¥ Vide Jol Scalig. Can. agog. p. 181, 182, & ad Manilium Lib, WI, v.53}. $43 | 
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Ts 
tur. Male apud Svidam legitur Seoyrwe las Acyo: pro @soyorias, qvoin loco 
Orpheifententiam de Chao, zthere &c.expofitamvidebis. Verfus ipfos 
Orphei, deJove , primo* ovo, Phanete Hericapao &c. habes apud Ari- 
ftotelem ** & Apulejum Lib. de mundo, Athenagoram , Stobzum Eclog. 
Phyf Eufebium Lib.lIl. preparat. c.g. MacrobiumLib, I. Sat.c.18.Proclum 
Lib. IL. & V.in Timzum, Svidamin Qavys. Confer Leopardum Lib. XIL 
c.2. emendat. Cotelerium ad PatresApoftolicos T.Ledit.Clerici p.s585.589. 
664. {q.665.667.669. Theod. Canterum bb. 1. Var. le€t. c.26. & lib.2.¢.26. 
Rich. Bentlei V. C. Epiftola ad Jo. Millium fub init. Videtur & Orphei 
Theogonia refpici ab Hefiodi, ***(Orphei ut voluntimitatoris] interpre- 
tibus p.39. 22-49. b. 303. edit. Heinfi. De Orpheo apud Apollonium 
Rhodium lib. 1. Argonaut. Heder J cig yctee ngy Hpcrves tupus umeeSs ‘Jo wel 
ix’ aRujrows iy cuvacengota pach Neixeos Ef cAo6i0 disngutay ape ixase, 
Trecentos & fexaginta Deos in hoc o Orpheum induxiffe teftatur 
preter Theophilum Antiochenum Lub. Il. aliosqve Juftinus Lib.de Mo- 
narchia Dei f.104. Lutattusad3. Thebaides p. 14.4. Cums Magi vellent vir 
tutie Dei ut putabant fefe comprebendere fingulas appellationes , guas per naturaram 
potefates abufive mode defignarunt , & qvafi plurimerum Deorumnobilitate Dexme 
appellare conati [unt , qvafi ab effetiu cujusque rei dufbis vocabulis, ficut Orpheas 
fecit, S Moyfes Dei fammi Antifies, S Efaias, G bis fimiles, Laudatur Orphei 
Theogonia 4 Clemente Alex. Lib. VI. Strom. p. 628. ubi Homerum Ore 
phei & Mufzi veftigiis inftinffe contendit. Orphei effe negat Paufanias in 
Atticis p.34. Apud Macrobium Lib. I. in fomnium Scipionis c.2, lle Hefiodd 
Sf Orphei qva de Deorum progenie aftuve narrantur, ne{cio an potius fit legen- 
dum ssfuve, neqve enimgefta Deorum abillis defcripta conftat. Videtus 
Theogoniam relpicere Orpheus Argonauticorum {criptor v. 12—20, 
2 ° Impia 
* Hocovurn ex there Chao Notte productun, receptaculnm commune mundi yons aie 
Beajdny ’ qvi ex illo predierunt, Huc f{pectavitaliud Orphei fcriptum woSurixe, 
HY WOTKONME eve inframemoramus. Confer Cl.Efchenbachii Epigenem p 95. feq 111. 
feq. Hine ]a Foy Mundi Ovo ex Orphicorum feotentia asfimulat Achilles Tatius Ifapope 
in Aratum c.4. Et Orphicis atqve Pythagoricis dopmatis innutriti nonnulliideo ovis Aa 
ftinebant tefte Plutarcho JI. 3. fympof. , 

F® De illis verfibus qvi incipiunt (evs weut(Gy yeveTo, Vide eundem p, 68. feq. qvi iffa 
ex Orphei Cratere petita effe exiftimat, cum multi aliisverfibus Orphicis ex Interpreti 
bus Hefiodi , Proclo, Porphyrioqve collettis, fed qvos ex Cratere Orphei petitos eff omnes 
necipfe p. 81. audetaffirmare. Frapmentaé Theogonia Vide apud eundum p 98. --- 110. 

*F* Arpuitur Hefisdus Orphei Theogoniam non tam imutatus effe qvam corrupiffe. Vide 
Thome Galei notas adApollodorum,qvibus AettparaTheogonixOr hice dili gentisfrma 
collegit vir doRiMfenus, & qum magna rei literarize jaftura fuperiore Anno 1702, denatus 
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Impiade Diiscommentum ac propterea, Philofophiriomine vix dignum 
arguit Laértius in proemio. 3 
Ofori peo: perpwos five folennes initiationes in facris matris Deum inter 
Orphei {cripta referantur ab eodem Svida. Nefcio illosne refpexerit 
Orpheus in Argonauticis v,21,.feq. ubi ait fe tradidiffe epsoricpoau } Awe 
Tpetcey Myr pos. . 
Ouywodixor five de facrifctis eorumqve generibus ac ceremonus: 
liber 4 Svida memoratur, cuyus forte animo obverfabantur hac Platonis 
Lib. IL. deRep.BiBaav dé paddy wapexovrey Murray gy OpPens, LeAgvyse % 
_ Macaw eyyorar wc Dart, xa’ a¢ @YHDOAOTE! , weitovres ¥ pstvov idarag 
IAB HG WOAEG, CG apa Avoas Tex xatapuch adampdrar, Ale Suc x, waye 
diac ydovay, eat dy in Coow siete Kgy }ideuricacw » as dy JeAstas KAAgCR 
af ay Exe KaKxay amwOAUETY Has. Mi SuUravrac dé dena wapsQue. 
Guia dpaiuara. Autor allegoriarum in Hefiodi Theogo- 
niam, pag. 267. cnm Planetarum vires in hzc inferiora enarraflet , Sey 
Jos 5 inqvit, Koy xooprongatropas Ales Fro x, gyucirropas tzyow, % Perso Pines 
ie ai TOA SS WA Bet lle Mata Be Giana 
pCwrneas WUGORYT EES , x, wporeoDue [ fat. agotporus) Z Ypovs wWarteae @9a- 
varus mecoayoptun 6 OsPavc ey ‘oc Supiog apgapacs, Zuyypapupe os Fre 
OpPasxav. Nulhimvero hic deperditum {criptum intelliges, fed editos 
heih » qvorum pluresita infcribuntur, Supa apsipate, fiveut 
vulgati librihabent Supiape, cpaparta, 
lepes Aoy@ de qvo diximusabundefupra, Num.2. 
Ta isporoAmad, velpotius ut editio Aldina Svidz,, ispocoAsal. 
KaraCws mov * five liber de variis veftibus utqve ornatibusad {a- 
cra reqvifitis. ; 7 
KAicas xorphcapvey , aut potius forte xAgoes xoorpcxowes, 
KowBartixcy, Hzc qvatuor f{cripta Orphei qvi memore® prz- 
ter unum Svidam , nullus mihi occurrit; Nifi qvod Orpheus ipfe in Ar- 
ponauticis hujyus poftremi faciat mentionem v.25. qvo eodem.in loco 
onge plura cecinifle fe affirmat tum de aliis argumentis tum de variis 
mylterus & divinationum generibus. Sed flugitium fueric de Orphel 
| : cuptis 


* vise Efchenbachii Epigenem pag. 38. qvi pag, 198. pro leporroAsnet legit ispooxee 
set. 
** Clariffamas amicus nofter Godfridus Olearius in diff de fcriptis Socratis legit x00 pesca 


vel KO pe secyyas. Efchenbachius p.199. Kricw Kiopy, NAS VEOTEUT IN Ge 
Hoc enim yocabulim apud Syidam Ratim feqvitns 
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{criptjs accuratius agere inftituentem verfus ipfos poétz etfi plufculos 
nonadftnbere: 
v. 9. EPpac orev Baxsyo xg Aa eRavG avaxt@- 


Kitrew brad GO Pzixeadies xa ewiParxor, 
ermcils avSeumracw axy, nerd 0 dgxics pgrceas, 
Aoxaae yp were yess apty TOY ctvebynay 

Kas Kecvov 05 sA0KELe eF ae HgeT ory SO aa OANOIG 


Aig KH dipuy wEomic nudver & agarres 


1S. Nuxrec desywitns watipa xAuToy, by pee Davyres 
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20. Gyrrav, chxata yaar ci metry ay bast, 


25° 


Orreiay Te Cmic , ogeassdpcpey fe Aateeicy 
Mares ar ey KuPérsic 6 Oger peel Cato xiigny 
store orn we: marpos apamanéty KeovianGy, 
Manis | eae 1O» BEOnpser awuge 

Opnset T Wdasay , Koguideivraw 7 cm herey i low. 
Anpeytecs Je wham > Ke egos Porns ptya wivh@s 
Oro peoPoeGe] ais, 9d ayraa disge Ka(des 
Xenouse’] appyrsc vuxres wes Ban yy ‘erat 
Anyvoy Je GeaSény , nd eivacriny LapoSedxgy 


30, Avrewnyre Kumgey » 1H Aduvacany AQeoc ITHY, 


Opyia Mea kids ing mC) A getng yUxTOS ASame 
Comes] Aryumriey HH Ooigsd@s | lege Mutha, 
AuPi'> wawreing édam mohumeipavass oo uss, 
Oreay Omve TE’ HOY aAdy xyev Sorc € esiy 
HO’ ore S SeomiCgo wy overgomoAoserty dragn dig 
Soya ED epicov UOrVed BeCormpecvey 5 TO 
Enpuctoy Nedra )s Avorese as pure mogetag 


Ay vom odov Je xadappov ire Sovloug pay’ ¥, cusp 


Yarns TE Geay ’ OSuévarT 6 smrunyuta daipe, 


40. Act de ros mariMy a cdmee coidov 90 6 ivonea, 


45. Axid@, a5 


Taivacoy wis sayy oxotinv odey aid®» és Go te 
Huet een wir @» s xidcten di é  Egcar c’Aoro1e 

Hd oorov Aeyur sien segoy . Adxer efehoyeura 
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Confer Natalem Comitem Lib. VIL cap. 14. Mythologiz, ubi p. 
. 967. pro Judaorum & Corybantum facrorum\ege Ideorum, Ab Idzis enim Da- 
&tylis Orpheus myfteria & facras initiationes edo€tus effe traditur. C2te- 
rum Efchenbachius in laudato fio Epigene p. 45.& 121. contendir per fa- 
cra Corybantum qvz hoc {cripto traslidernt Orpheus, expreflam fuifle 
Mundi genefin & originem, perinde ut per facra Bacchica, vitam Mundi 
& mutationes , perfacra Cereris, Vitam hominis. 
Kearnp five *Kparaces, Major,& Miner,Zopyri Heracleotz effe dice- 
bantur tefte ClementeAlex. Lib.I. Strom. p.333.&Svida. Verfusqvatuor 
ex Cratere Orphel affert auctor allegoriarum ad Hefiodi Theogoniam 
.279. & alios undeviginti p. 305. ex Cratere minore, sx $ pin gotégs xpaTHe 
ee ? Hoccarmenut alia Orphei, Mufzo dicatum fuifle teftatur Servius 
ad Eneid. VI. p. 451. _ 
MEAy. Plutarchus de Mufica p. 113? cu Acanevery de ov: Tigwardoow 
Oprigs Ap Ja kay, OpPews dé fab usr. O de OpPevs udev Pauarercy meeipnus 
ry Oudels yap mw yey Erxre pt Os av auAwdncav Komraj. Tero dt xaar 
udiv’]o OgPixcy Egyov soxsy. Confer p. 1134. e. Diodorus Siculus de Orpheo 
IV. p. 232 Kaj yae woinua ruitake SaupaCopever, xg xara jay oir Eupste 
Asia AlgPigor. Idem Diodorus V. p.230. Orpheum Qusre Ale Popp xsxs~ 
anynpsvoy VOCal mpos Molnar Kgy UEAwdiay. 
MuSowoia,inter Orphei Ciconzi fcriptarecenfetura Svida. Sed 
illum haud diverfium effe aLibethrio noftro jam diximus. Orphei pues 
videntur etiam memorariab #liano Lib. VII. cap. 6. Var. hift, fed verba: 
a’ dus ]és ude auTy xararpicacdey,itaintelligo ,utpude curs idem 
fonetqvod a& aur# , fenfusqve fit fabulas five fermones de Orpheo 
ejusqve fapientia abaljis effeconfigtos. ClarisfimusPerizoniusJegit dA- 
Aa ae sucdoy temere confittos ementitosqve fe, fenfieodem. 
Neoreursxa ab eodem Svida memorantur. Forte Newreurima de 
templis a6 delubris Deorum conftituendsa (5 vite dedicandis, 
Oy dognovrarsS Gs, § wes Gun yrvOas, Videqva diximusfupra 
ad librum Orphei, qviexitat, delapidibus. _ 
Oromaguye sry ** «s, verlus 1200, cujus operis folys Gvantum 
MO a aae daa te 7 de iy 6 _ dp 
Opfuce five Ja OpPeas Acyerie , vel cis Tov ta Deca 
exy pastim allegantur a {cripteribus vetultisfimis nullo fingulari titulo 
; . -| poéma- 
* Inhoc Opere de Mundane & aliarumanimarum origine, progudtione & ngauar five 
conjungtionibus egiffe Orpheamseéte obfervat Cl, Efchenbachius qvem vide p. 62.f4q. 
Fhe. cate ta Seay ovo Tey, vt timium iftun exponijt Cl. Efchegbachius in E igene 
p.133.Obfervat chim exAthenagora,gvod Orpheus] cropeccrae @eaw a'purros sy evesy, 
primus reperit nemina Deerwm, 
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TT 
poematisadfcripto. Platonenonunoinloco, Ariftotele Lib. I. de anima. 
cap. 5. Lib. II. de generat. animal. c.I. Lib. de mundo c. ult. Phatarcho VII, 
4.fympof, &c. Onomacritum ey ig OpPsxsi¢ laudat Sextus Empiricus Lib. 
IIL Pyrrhon. Hypothef: c. 4. Citatur & Lyfias sv ‘Jos OpPixsig apud Cle- 
mentem Alex. Lib. VIP. 626. Sedlegendum OgPavnoig in orationibus pro pu- 
pillie, utnotavit Meurfius in Bibliotheca Attica p.1534. Ex Opuxcig ogxors 
tres verfus producit Theo Smyrnzus Mathematic. p.164. alios tres Cyril- 
lus I. contra Julian. p. 33. Non putaverim autem peculiare hoc fcriptum 
fuilfeceu conjecit Gyraldus, fed )sAsrajs vel ie Acyw premiffos vel anne- 
xos, Firmicusin limine Libri VI. Aftrolog. Cum incognitis bominibis Ore 
pheus facrorumceremonias aperiret, nibil alind ab bis quos initiabat in primo veftie 
buloscunins jurisjurandinecefitatem, & cums terribili auflovitate religionts exegit, 
ne profanis auribus inventa accompofite religiones proderentur, Siccum Tzetzes 
przf. ad Lycophronem, yea®es pY) ingvit 0 OePevs yaels Jv asporryimay 
NG FUT WOLLAW HOY Maryincy Noy ETSpuY Koy LAVES Eg Alc eho Aowrss &c. Non 

utaverim peculiare opusOrphetin({criptum fuiffle Mayiaet vel Exrwdina,fed 

Tzetzz fententia in Orphicts pasfim Mayixa Ksradxecontineri. Alle- 
gantur & os OePeey ut in Scholiis ad Alceftin Euripidis v. 1. 

Orphei MexaA@s [qvo titulo etiam inter Ariftoreli tributa {Cripta 
exftat libellus diftichis fingulis perfeqvens memoriam Heroum Trojano- 
rum] Brontino olim tributuseft ab Epigene, fed ab aliis, ut refert Svidas, 
ZopyroHeracleotz. Notisfimum eft qvod Natura peplo obnupta apud 
veteres fertur, ut apud Plutarchum de Ifide & Ofiride : xoyJev epav aremAop 
ydes ww Svyrds aarenaAusy, unde facile mihi perfvaferim Phyfica qvx- 
dam arcanahocin fcriptotraditafuiffe. Aut potius in illis defcriptus fuir 
facer habitus cujus in Myfteriis ufus effet. Vide verfus Orphei apud 
Macrobium 1. Saturnal. cap. 18. ubijubet: 

Nedra wp deyuPiaus svariyxioy axriversy 

TlewAov Doswinegov TUPUKEAOY aiuQiarsSery, 

In aliam fententiam abit Clarisfimus Efchenbachius in Epigene p. $1. qvi 
huc advocat folennem pepli deduétionem in Panathenzis de qva Meur- 
fius in libro de hoc fefto cap. 17. putatqve in hoc {cripto Orphico expofi- 
tam fuifle miram illam tot pugnantium inter fe in natura rerum concilia- 
tionem qe fit per vorow Ayuseeymqy five Minervam & in Panathenzis{ym- 
bolice adumbrabatur. 

LPasge, Vide Euftathii locum adduétuma mefuprac. XIV.n. 6. 

Zatyea, qve nefcio an diverfum opus fuerint a libro de qvo 
MOx, wegi Oaguaxay » continuerintqve carmina vel hymnos Buchan 

_fiicos 
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LL Kwvweeee | 
fticos, aut fefti Euchariftici, [Soteriorum}ceremoniastradiderint. Tis 
mocliSyracufano vel Pergino Milefio tributa Svidas memorat. 

TeAstaj. Vide qva fuprade Baxxncis » @zomarpeole Mytepois, Punto 
Awe & mox de xenopes, & qvzad hymnos Orphei editos. A qvibus 
omnibus fidiverfz fuere he reAcraj , traditam in illis credibile eft Orphico- 
rum facrorum & opysaguav rationem, qvibus alios qvi initiabant apud 
Theophraftum in chara€teribus capite de fuperftitione vocantur Orphee- 
thelefia,dc qv ibus vide Naudxum in Apologia pro viris do&tis Magiz ac- 
cufatis c. IX. Caterum ob hac ipfa fcripta & Theogoniam, videtur potisfi- 
mum Orpheusapud Virgilium tuliffenomen ThreiciiSacerdotis, & apud 
aliosnomen @scAcys, pro qvo ndorcy@- perperam legitur apud Sextum 
{impiricum Lib. II. contraRhetores p.70. Lidorus Lib. VIIL c.7. Origg. 
quidam poéta Theologi difti/un',qvoniane de Diis carmina (cribebant. Ex hilte ]eAs- 
zaac,* qvaslaudat Plato & Onomacrito olim tributas effe Svidas memorat, 
petiti verfusOrphei,qvos affert Macrob. in extreme cap. 18. lib, I. Saturnal. 

Tragedias (cripitle Orpheum male aliq vis collegeritex his Nice- 


hori Gregorz lib. X. hilt. Byz. p.289. edit. e imi Boivinii: dore scos 
‘ ‘OpPeas iv Joayadious dvvauw, Senfus enim eft: date mihi vim & facul- 


tatem Orphei, ad tragicas hafce calamitates pro dignitate exponendas. 
SicLib.XI. Tis ‘O2Oes, tie OnE» afias odes xg Spnveso poydne Jere 
Kgy WayKor pein wate TUMBAELE, ; 
Teaypo, Dehisqvoqvedictum eft{upra,num.r. oftenfumgve 
inter {cripta Orphei perperam referri. | 
Tel cuvSetaw avaripey Dapuaxay, De venenis five compofitis me- 
dicamentis venenatis ac mortiferis. Galenus Lib. IL de antidotis p.4.45. T.4, 
edit. Bafil. megs de Jaw cuuSiray Asx Iuoreray , ExtiSsOey dé Jas Jeray oxaue 
arias woySxpov [ck doxst ) name money inmyepirderan lai |etav cuyy ed: 
OG» wy esi OpMiue é Erindysess Ouhey >, 1H Ig@» MavonodQ 0 yewiTe 
e@, x4 HAwdae@y 0 Agyvas@» » Teayudbay rontns, xg Agat Qs, xgy aos The 
ves Jaw Jastav cuyypaQes. Paufanias qvoqve in Boeoticis p.768. ait Or- 
pheum inter alia crediinveniffevocay iapara, 
ouoina , Brontinieffe contendebatEpigenes ap. Clementem Alex. 
[. Strom. p. 333. Eandem fententiam memorat Svidas in ‘OpPev¢_qvi in 
rertomarogss, ex Orphel Puce nonnulla affert de tribus cuftodibus & 
m 
* Cl. Efchenbachius in Epigede p 9. ful} picatur inhifce TeAeras¢traditam fuille clariorem 
qvandam expofitionem tay ispa¥ Adyav. Tum forte ordinem & apparatum, qvo facray 
Myfteria Initiationes & fimilia peragendacffent. Chryfippus apud aucterem Etymol. M. 
Tus Weel tev Deru AoyUs HxTWS NarAgay TEASTAS, YEH¥CY Yar ]ETES 
TeAsuTeyys KG bi Wars didacrxecdey, 
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moderatoribus ventorum , qvz ex Orpheo habet & Tzetza ad Lyco- 
phronem p.§r. edit. Joannis Potter, & Etymologicum magnum in rei- 
mom adropes, qvo in loco fit& mentio ¢fyy7jix¥ five commentarii in illum 
_Orphei librum, fed pridem pariter ut liber ipfe deperditi. Heraclitum 
Phyficum +a sAcsa ab Orpheo accepiffe affirmat Clemens Alex. Lib. VI. 
Strom. p.692, i 
. _. X@noroofqvi inOnomacritum olim referebantur tefte Svida, utfo- 
lebant pleraqve fub Orphei nomine vulgata {cripta Onomacrito Athent- 
enfi, qviPuiftratidarum temporibus vixit, tibui, qvod notum eft ex He- 
rodoto, Plutarcho, Tatiano&aliis. TeAdjag & ypyopadiag Mufxi & Or- 
phei Jaudat Plato in Protagora. Scholiaftes Euripidis ad Hecubam v. 1267. 
os pp WE sd maryyajoy clay To peas|eion Derk Y Assis, os} waph tov Kipeor, 8 
aiclv %, OcPins dv caviow avarygapaj. Confer Jofiiam Barnes ad Alceftin Eu- 
tipidis v.968. Memorantur yey7201 etiam in Orphei Argonauticis v.28. 
| OodUjina § see xemma five de ovo Symbolico in Bacchicis Myfte- 
fiis, ejus preferendi ritibus , & enarratione myftica, Carmen, ab eodem 
Svida inter Orphei {cripta commemoratur, de qvo vide qvz fupra in 
Theogonia Orphei obfervavi. Feruntur fab Orphei nomine qvoqve 
Chemica qvedam & Apotelesmatica inedita, in codicibus manuexaratis. Vi- 
de Philppi Labbei Bibliothecam novam MStorum p.128.168- * 
IV. Auétorum nomina qvos fua {cripta Orpheo prifco fuppofuuffe 
jam olim creditum fuit, hecfunt: Arignote Pythagorica, Brontinus, Cer- 
cops Pythagorzus, Herodicus Perinthius, Hippafus, Nictas Eleates, Ono- 
macritus , Orpheus Camarinzus, Orpheus junior Crotoniata,: Perginus 
Milefius, Prodicus Samius, Pythagoras, vel potius Pythagorzus aliqvis 
auctor ieg# Aoys, Theognetus Theffalus, TimoslesSyracufanus, & Zo- 


pyrus Heracleota. 
CAPUT XX. 


Teventa Orpbeo a veteribus tributa, Litera, 1. Mufica, Lyra feptem chords 
rum, 2. Hexametrum carmen, 3, Moifleria ac Theologia. 4, Medici 
na.5. | Magia ac divinatio.6 Aftrelogia.7. Dogma Orpbicum de Plurie 
bus orbibus babitabilibus,§, Ei affentientes plurimi veterum, 9. Herefis Ore 
pheorum apud Augufinum.10, Recentiores idem dogma Orphicum proban- 
tes, UL Judai, Sinenfes Brachmanes, 12, Alia quedam, 13.14.15. 





Orro dicitur Orpheus fuiffe auétor vel potius ad Grzcos pro- 
pagator varlarum rerum & artium. a 
R | _ I, Literde 
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I, Literarum & faptentie, wt eftin veteri Epigrammate Graco, in 
Orpheus diciturre reperifle yeapped|a % coPiny, Confer Euripidem Hippoy 
We v.953.& Rhefo v.94. 94% 

II. Mufice, qva fic valuiffe ajunt, ut non modo * filvas, fares 
traheret, pifces, volucres & torrentes fifteret , ventos componeret, fed & 
ftupentes inferos ipfos mulceret Euridicen fuam repetiturus, Ceunarrant 
Diodorus Siculus Lib.IV.c.24.Ovidius Lib. X. Metam. Seneca HesculeOe- 
teo & furente , &in Medea, Boéthius Lib. IIL metr.12. ne alios jam com4. 
memorem. Lyra five cithara eyus feptem #* chordis inftruéta qvama Mer- 
curio accepit, Orpheo a Bacchis difterpto in Apollinis templo aLesbiis 
dedicata fertur, ut narrat Lucianus adverfus indoftum T.2. p.385. Confer 
Humfredum Prideaux ad Epochas Marmoreas p. 198. {q. ubi refellit Bot- 
thium lyram qvatuor chorderamO rpheo tribuentem. Sane feptichordem 
Orpheo addict ipfe Nicomachu ake Boethio laudatus) LI Harmonic.Ens 
chirid.1. c. licet enneachordem éfeptichordi feciffe legasin {tholiis Gracis 
adAratum v.269. Vide&qvz diximas c.XILn,11.8cinfra n.7.& XXXIV n.52 

IIL Hexametricarminis. Antipater Sidonius de Orpheo: 

Os sik ner TEAL] as pousngidac € éugero Baxys 
rev rigtow Ceuxtov érsuys modi. 
Lib. Il. Antholog. p- P 788. Eqvidem Paufanias p.768. putat Orpheum non 
primum éxemory, fed qvi sav xcouw tes reo auTé fuperaverit. 
IV. My feriorum 4c Theologie.Vide Diodorum Siculum Lib.L.£61.hb.V? 
p-240. Pavfaniam in Beoticis p.768. Etymolog. Magnum in Sengxdvew , & 
vz de facris Samothracum , Orphicis , Bacchicis paffim fimt obvi. Theos 
ritus Lib. I. Therapeut. p. 7° Kay Tay Avruc law, x Tay mevaSypcisci, aie 
7H x94 Tov. @acpeoPogleer | Kgy tan EAturwion Tag TeAgtas O, ePrus apie 
eg tas ASwas éxouiocsy, Juftinus X17. Midas ab Orpbee facrorum folewnilues 
initiatue Phrygiam religionibus implevit. 

V. Medicine, Nam & Paufanias tradit Orpheum voce ldpara 
invenifle, Beotic.p.768. & Plinius, primum de herbis aligya curiofins 

rodidifle. Lib, XXV.c.2. Ad meflicam qyoqve ejus peritiam referen- 
umn videtur qvod Euridicem uxorém ex interis reves e re gun etfiMa- 
gicis hiéc iricantationibus tribuit Tzetzes Cilliad. 1. hift . | 
ee oPeae, auTAY TO ovrs dedyry Ap 

is sayduv susoay Savév, TOU evhis als oe 

K alee Muonts xoy TH orohupeer Seice 
ort ert ae ayy nN. 

* cénnt ats Oedipum T. 2. part. 2, p,i3¢. feq. rs “f 
**Niphosad youn info. 364. cum vétatam % ra Cavuto 


aadditam dixiffer, 1h i inqvit, apauorpex Ge hy ay ews Ex] 
Manuclem Bryennium p. 361. Harmonic, pas orp Ts ue 
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Nam ita Afculapius qvoqve & alii Medici dicuntur in vitam reduxiffe 
homines, qvos morti vicinos a gravibus morbis liberarunt. 

VI, Magia ac divinations, Hgyptius nefcio qvis apud Paufaniam 
in Eliacis pofterioribus p. sos. affirmac Orpheum non minus atqve Am- 
phionem “ayeicay dyer, atqve indeferas faxaqve movifle. Sed Orpheum 
a Magiz crimine facile abfolvit Gabriel Naudzus in Apologia pro viris 
doftis Magiz accufatis cap. 9. qvicqvid in contrariam fententiam differat 
Martinus Schoockius fabula Hamelenfis parte3.c.2. De Orphei adyto& 
capite oracula fundente in Lesbo, nota res é Philoftrati Heroicis in Philo- 
Etete, & Lib. IV. devita Apollonii Tyanenfis cap. 4, 

VII. Afrolegie. Lucianus de Aftrologia T.1.p.851. EAAaves OF drs 
wag Adiwen urenag Avyuliav Argodoying megs Bdéy ixuoay, adArAa oDiow 
opens 0 Orayen ny KaAAsomns reat» tads amyynod]o, ¥ uacra éuPavécs 
Bde #6 PaGs rv Acyov wpoyveyney, GAA eg YyonTeiny, % iegrroyinv om Alowvolw 
Exeive. Tinka Au G» 90 Aueyy, Opyiars swoutto, Koy TH isga necdev. H de Aven 
ix]]api]Quisoa tay tay nwo dpav actguv appuoviny cursPaArdsyo, Vide fis ibi- 
dem plura, eft enim locusluculentus. Serviusin fextum Eneidos p. 450. 
Orpheus Calliopes Mua Ocagri fluminis lime fuit, qvi primus Orgia inflituit , pri- 
neice criam deprehendit barmoniam, i,¢.circulorum mundanorum fonum, qves novem 
effe novimmus, 2 quibue fumsmus qvem caves pov dicunt, fono caret, itcm ultimus qui 
terrenns eft, Reliqvi feptem fant qvorum fonum deprebendit Orpheus, unde utiqve 
feptem fingitur chordie. Vide filubet Kircherum T.2. Oedipi parte 2. p.131-Lys 
ram Orphei novem chordis inftruétam relatamqve inter fidera celebrat 
Eratofthenes c.24. Catafterifmor. & Manilius Lib. I. v.32.4,{qq. 

VIIL Primus qvoqve vilus eft fuife Orpheus, qv lunam & reliqvas 
ftellas credidit perinde ut terram noftram incoli & habitari, Sane dogma 
hocce in Orphicis olim le¢tum teftatur Plutarchus Lib.IL de Placitis Phyfi- 
cis Philofophorum c.13. & ex eo Eufebius Lib.XV. przparsat.c.30.Galenus 
hift. Philof c.50.Stobzus Eclog. Phys 4. ubi Heraclides & Pythagorei (O- 
cellus v. g. Philolaus, Nicetas five Icetas Syracufius, Oecetes, Empedocles 
aliiqs) iftam fententiam exOrphicis haufiffe dicuntur. ‘Heaxacidys x, ei ruJa- 
Yoeeias Exasev Ta AT kpaw ROLY UmragKeN, Ya WEE Xora aecats Koy tion 
Gy TH amreipw apregs, TAUTe >) Ta doypdla Ev teic OpPrxcic Osgdlay, xorms- 
Toei 9 exassv tav asepov. Verfus nonnullos Orphicos qvibus lunam 
habitari docemur, fervavit Proclus Libro IV. inTimzum p. 293, 

Mucaro d’ aAAny youay ametcatay , NTE OEANYHY 
KSavedjos nrAnGsow, sxindonce dere pena 
"H m@AA ovgs Exe WOAA' acee moAAa mEAaS oe. 
Idem Libro V. p. 292. €51 98 ngy & yi Spaves nay ev doava yt, Koy vTavdes 
R 2 
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Le 6 Searos xSoviws, sxe} dearlag a7. Kaj yag spavlay yay X, tv eA 
Obed wesrnyiene, Refpicitac Macrobius Lib. in fomniim Scipionis 
c.11. & Plutarchus libro de Oraculorum defectu p. 416. & de facie in orbe 
lunz p.935-Czterum inlibro Procli edito malé omiffum eft vocabulum yy, 
IX. Hancopinionem de aftris habitabilibus amplexi funt 
Orpheum & *Pythagorgos, (de qvibus vide Ariftotelem Lib. II. deceelo, 
c. 13. & ibi Simplicium comment. 47.9. & 60. & 67.) plurimi veterum, A- 
naximander, (a) Anaximenes, (b) Anaxagoras, (c) Ariftarchus, (d) Arche- 
laus, (e) Xenophanes, (f) Democritus, (g) Heraclitus, (h) Metrodorus 
Chius, (1)Leucippus, (k) Epicurus (1) ejusq feCtatores Metrodorus Lam- 





* Sufpicantur nonnulli viri docti Pythagorseos etiam Solem in centro mundi collocaffe, cigve 
tangvam Veltz coli in mediogvietem, telluri motum adfcripfifle. Sed illam fententiam 
non inficiandis argumentis refellit illuftris doctrine vir Ezech , Spanhemius de Vefka & 
Prytanibus Grecorum Pag. 688. T. V. thefauri Antigy. Rom. Graviani, ubi docet per 
Veftam cos intellexiffe vel terram, qvam ignem in fe habere dubium non eft, Deans ignit 
propterea appellatam 4 Servio: (ConferEdm. Dickinfoni Ph icam Vet. & Veram c.g. p, 
189. ) vel lucem five ignem elementarem cjusqve nusseryocyy dwaue cx mandi Cet 
tro per totam qva patet fyflema ipfius fefe diffundentem , cujus dorseugaviag Eclac 
radios in Sole velut in vitre qvodam colligi atqve inde ad nos remitti docuit olim Empe- 
docles, cujus dogma confirmandum & illuftrandum fibi nuper fumfit ingeniofiflimus & 
Mathematicz rei peritiffimus Eimmartus, Non omittendum qvod Plutarctms de faciein 
orbe lung: p.923- teftatur Ariflarcho Samio qvi terram moveri contendebat, 4 Cleantheex- 
probra'um qvod moveret = HOT [LY Tv EF bey Veflam Mundi, Ceccrum Pythagorse {én 
tentiam de lunari & aliis ceeleftibus globis habitabilibus diferte rradicChalcidiusp.2$$.216 

(a) Cic. 1. de natura Deor, p.7. Irenaeus Il. 19. Stobzeus p. 52. Eclog. Phyf. Tertull.c. 2. de pal- 

lio, & Simplicius in II], de ceelo coftent. 40. in primum Phyf. p.¢. Theod. IV. Thes-p.¢8, 

(b) Stobzeus, Theodoris. , 

(c) Plutarch. & Laértius Svid.in opsosopes poses. 

(d) Vives ad Auguftin. VII.9,deC. D. Menagius ad Lacrti VIII. §¢. 

(e) Stobzus Theodorit. 

(f) Scobeus Cic. 2. Academ. qv, Laétant. Il, 13. Theodorit. 

(g) Stobzeus, Plutarch, II. 1. de placitis & VIHL 9. fympof. p. 733. #lian. IV. ult, Var. Laért, 
TX.4 4. & ibi Menag Alexander A phrodif, apud Philoponum VI.27. de mundi zternieated« 
Philoponus ipfe VI 29. XIII.18, Origenese,13, Philofophum. Ambrofas fib. 1.¢. 1.in Be 
xaém. Augouftinus Jil. 10. contra Academ. Philaftrius bzrefi 113. A, Schottus Lib, II. 0,7, 
nodor. Ciceronian, . ; 

(h) Plutarch. II. 25, fed videtur legendum ex Stobso neaxAetdnc. Nam & fimpliciusin 2. de 
Coelo comment, 30. teftatur Heraclidem Fonticum perinde ut Arittarchuns habuiffe terran 
noftram pro planeta. Vide iterum comment, 62. 

(1) Eufeb. XV, 33. prazparat. 

k) Stobzus. 

(1) Stobeeus, Cie, de natura Deor, Plutarch. IT. 2, de placitis, & contra Colotem p, 1333. & de 
Orac, defeftup.420 Laért X.40.74.9°. Alex. Aphrod-feus IIL. 10, @ opty % Aversa, 
Eufeb, XIV. praparat, p.781. Hier.1, contra Rufin Hermias irrif gentil, Nicol, Hill Philo 

Epicuri p,434. Marius Merfennous in VI, prima capita Genefcos p.1082. fg, Gaffendus Sec. 
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pfacenus (m)& alii, Diogenes Apolloniates, (n) Zeno Eleates , (0) Seleu- 
cus, (p) Plato, (4) &¢Platonicis non pauciut Alcinous (r) & Plotinus (s) 
tum Plutarchus, qvi& Petronis cujusdam (u) meminit, & Lucianus. (x). 
Eandem rem Alexandrum Magnum docuit Anaxarchus, (y) follicitum 
od cum tot fint mundi, nec unum adhuc ipfe occupafiet. Video & hanc 
ententiam nefcio qvam vere fribui (z) Thaleti. Neqve in Origenis libris 
wt éeyor fuiffe improbatam colliges ex Hieronymo t. contra Rufin. ubi 
inter dogmata illo in opere exftantia refert de mundo vel munda Epicuri, de 
reRitutione omniam in aqvalem flatum &c. Acmanifeftius, aliqvibus interje- 
tis: Origeni tuo licet tratlare ste uyoow, innumerabiles mundos introducere. 
Atqve iterum libro I. interOrigenis dogmata diferte refert mundos innue 
merabiles, aternis fibi faculis fuccedentes, 

X. Porro apud Auguftinum in libro ad Qvod vule Deume. 77, ubi dogma iftud Philofo- 
phicum perinde ut in jure Canonico Caula 24. qv. 3.¢.39. barefibus ad{cribitur, pro hzrefi Opbee- 
view vel ut monnulli {cribunt Orpheorum, legendum aliqvis fulpiceur Orpbicorum, {ed legene 
dum Philofopborum , ut patet ¢ Philaftrio c, 112, Confer Bafiliam homil. III, in Hexaém. p.32. T.1. 
Opp. Ambrofinm IT, 2. ia Hexaém, 8& auétorem pradeftinati c, 77, ubi eadem herefis smetritae 
yum dicitur, qvod nempe infinite: potentiz infinitos tribuerint effectus, infinitosqve mundos ad- 
miferint, Idem docentes pretereo Manichzos, de qvibus Archelausapud Epiphanium T.1_p.645, 
tum ¢os qvi per jocum funt iter in lunam commenti, ut e veterjbus Lucianus in vera Hiftoria && 
Antonius Diogenes apud Photium Cod, CLXVI. ac noftra memoria Cyranus Bergeracus, 

XI. Ex recentioribus {criptoribus non aliud fenferunt & aftra 
habitari docuere Nicolaus Cufanus, infelix Jordanus * Brunus, Tycho 
R 3 Brahe 

(m) Plutarch. If, 1. 

(n) Stobzus p. 52. Eufebius preparat, lib, 1. cap. 8. Theodorit, 

(0) Lindebrog. ad Ammianum f. 13. Laért. ¥X. 29, 

(p) Lindebrog. ibid. 

(q) In Conviv. adde Macrob. 1. 11. in fomnium Scip. Scaligerum Exere. 62. Plutarch, de de- 
fectu Craculor. f. 421. feq. & qveelt. Platonic, p. 1006. 

{t) Coelius Rhodiginus Lib. I.c. 4. 

(s) Ibid. 

(t) Lib. de facte lune. p. 938. fq & de Oraculorum defectu p. 423. feq. 430. 

(u) Lib. de defectu oraculor. f. 422. adde Gaffendum T. 1, Opp. p. 139. fq. 

(x) Lib. 1. verze hift. qvamqvam ibi non ferio agit. 

(y) Lindebrog ad Ammiani lib. XV. ¢.1, Simplicius in 2.deCoelo ent. 30. Jo, Sarisbe- 
rienfis VIII. ¢. Policratici, ubi male Anacharfis pro Anaxarcho, qvod ¢ Plutarcho de tran- 
qvillitate & aliis emendare proclive eft. 

(2) Vide Byneum de Calceis Hebrzor, p 140, Caterum Stobzus p.52. Eclog. Phyf. contrariam 
Thaleti fen:entiam tribuit, ubi Heraclito qvog; qvem inter fautores fententia de aftris habita- 
bilibus refert Gerhardus de Vriesin diff contra lunicolas, Phyfiologiz Dan. Voetii fubjecta. 

* Combuftus Romz 9. Febr. Ao, 160 >. Dogma fuum imprimis expoluit in libris o€to de innu- 
merabilibus immerifo & is figurabili five de univerfo & mundis, Francof. 1991.8. Alia ejus 
{criptacommemoraniur in Hendreichii pandeéti. Brandenburgicis. Adde Nic. Poppiunsé& 
Leonarducn Nicodemum in Bibliotheca Neapolitana. Clariff. Balii Ditionarium Hiltorico 
Criticum 1, 1.p,¢,, Hueui cenfuram Philof, Cartel. p. 122. 
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Brahe, Thomas Campanella, Guilelmus Gilbertus, Renatus des Cartes & 
qvi eum feqvuntur , tum Johannes Keplesus , Galilzus Galilzi, & David 
Fabricius, qvifuis fe oculis incolaslunz vidiffe temere jaCtavit, tefte oh. 
Argolo& Hieron. Vitali, velut alter Lynceus orbem lunz vifu fe trans- 
mififfe profeffus,ut eft apud Plintum Lib.II.c.7. hut. natural. ramOttoGue- 
rickius, Petrus Gaffendus, Antonius Reita, DominicusGonfalez,Mzslinus, 
& in Cofmotheoro per Dufourtum Gallice nuper reddito Chriftianus 
Huygentus &c. Angliqvo ve plurim1, ut Francifcus Godvvinus, Wilkin- 
fius Epifcopus Ceftrienfis, libro Anglice vulgato de novo in luna orbe, five 
de lunahabitabili , qvi Gallicum in idioma Anno 1656. translatus eft a Mi- 
chaéle Montano: Rob. Burtonus, Nicolaus Hill, Robertus Flud de Fluci- 
bus (ut per multaalia capita ita in hoc qvoqve Jacobum Boehmium fuum 
fecutus) Jacobus Howellus, C. Potterus, & auctor libri Gallice nuperev 
Anglico* translatide {tatu beatorum pofthancvitam, qvorum felicitatem 
majora fubinde incrementa capturam vix dubitat ex tot mundorum pro- 
piore contemplatione. Eadem de pluribus orbibus habitabilibusfententia 
hodie placet Philofophis & mathematicis Clariffimis, Ifaaco Neyvtono, 
Thomz Burnetto, Whiftono, Nicholfono, Petro Bzlio Joann Lockio, 
Fontenello (cujus dialogi ingeniofiffimi de pluribus mundis Gallice editi 
& in varias lingvas translati exftant)GeorgioCheyne in principiisPhilofo- 
phicis religionis naturalis, Georgio Chriftophoro Fimmarto inichnogra- 
phianovacontemplationum de Sole, NehemizGrew inCofmoloegia faera, 
lib.If.c.8.&johanni ClericoT.IX.Bibl.felectz p.58.T.XII.p.332.allisqp innu- 
meris,qvibus bonitati fapientix & majeftati diving congruentius vidétur, 
tam vaitz molis corpora non fruftra nec inania a fummo opifice condita 
fuiffe. Nec dubitavit eandem fententiam pro cathedra cclefiaftica in fuis 
adverfus Atheosconcionibus non ita prid¢ inculcare Richardus Bentlejus. 
XII. JudzosCabbaliftas non modo, fed nec alios ab hac fententiao- 

mnes alienos effe, difces é Buxtorffii Lexico Talmud. p.1620. Wagenfeilii 
Sota p.221.1163.{q.&Gemariftis inAvodaSacra c.1.p.14. editionis V.C.Ge- 
orgiiklieferisEdzardi, College mei honoratiffimi. His adde qvod in Bechi- 
nat Olam p.o5.& gggid Maimonidem in do€tore dubitantium paste 3.c.14. 
legitur.illos qv asnon nifi exigu x (qvam vix dant nobis plerzqp) lucis 
ftricture caufa creatas contendunt, fummo opificinon plus fapientiz tri- 
buere, qvam fi qvis artificem dicat comparare inftrumenta, qvz pretio 
zqvent, aur pondere , decies milletalenta argenti, ad unamacum ferream 
conficiendam. In Zohar Deus Mundorum dicitur um revelatorum tum abfcone 
ditorum, qvz verba ab auctore libri Botril ita explicantur é fententia fuorum 
vos 

* De Anglicacditions vide T.J2. Bibl, Uniy.p.61, De Gallica Hitt, Opp. Eruditor, Ax699-0471 | 
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qvosdicit fapientum, ut hos ab Orpheifententia non valde diverfos abiiffe 


appareat. Vide Kircherum T. 2, Oedipi parte I. p. 437. 4qvo tamen p.254. 

um deunotantum orbe noftro cogitat, fruftra abfurditatis arguitur R. 
Tarphon, qvod dixerat tot creaturas [pecie diftinitas A Deo conditas fuiffe, 
poffint confici voces 022. lteris* qvomodocungve dipefitis, Non dubito fore alios, 
qvibus fi peccaffeR. Tarphon videbitur, videbitur peccaffe in eo, qvod li- 
cet bene magnum, nimis tamen anguftum operum Dei numerum defini- 
verit. Similiter Muhamedin Alcorano, Surafftatim prima invocat Dewm 
Mundoram: ad qvem locum vide qvefo notas Ludovici Maraccit, &gjus- 
dem prodrom. IV. confutationis Alcorani c.XXVIL p. 76.feq. A Tichi< - 
nenfibus qvoqve innumeros orbes habjtabiles ftatui, ¢ Trigautio & alus 
eft notifimum. De Brachmanibus idem comperi ex Memoniis literariis, 
Trivulai editis A. 1701. I. p. 402. 

_ _ MUL Unum Deum pluribus fufficeremundis oftendit Plutarchus 
libro de Oraculorum defectu p.423.&425, Athanafius Lib.L contra gentes 
T.Lp.43. ux, O56 Gig ecw 6 Onpispyes, Ale oro X, dis Es 0 xOT UE, Eduyct]o BY) 
% BAAS Korps woinecy 6 Os0g, Non vin unus eft Creator , propterea etiam unus 
ef mundus , potuiffer enn etianialios mgndos condere Deus, Confer, fi placet,qvz 
de xoopav Puyeys Synefius in laude calvitiei p.71. De Pythagorzorum fen- 
téntia, qvi preter fepteim planetas terramqve noftram etiam aizS ove fi- 
ve aliam terram in ceelo ferri docebant nobis invifibilem, qvz cum orbe 
ftellarum inerrantium facrum orbium denarium abfolveret, vide Arifto- 
telem Libro I. Metaphyf°c.5.& Lib.II. de ceeloc.13. Plutarchum Lib. III. c.2, 
de placitis Phyficis Philofophorum, & érecentioribus Jac. Thomafium rz 
paxaeity in diff. de Antichtono ** Pythagorzorum , [qvz Hallenfium 
Obfervationibus, ad rem Literariam {peCtantibus, a filio Chriftiano inferta 
legitur, T.IV.Obf. 19. : : 

' XIV. Habitus praterea Orpheus fuit repertor Vite bumanioris le- 
gamqve ac politie, Horatius in Arte poética: 
Silveftres bomines fscer interpresque Deornm 
- Coadibus S vitle fedo deterruit Orphewu a! 
Dittus ab boc lenive tigres rapidosqve leones, . £3 
OpPuxcs Cros apudPlatonem 6. de legg. pro vita frugali & fobria. 
XV. Pederafia deniqve primum apud Thraces auctotem Or- 
. 0 Lt heum 
¥ Chriftophorus Clacius ad Sphaeram de [cro Bofco p, 35. obfervat literarum vig inti trium diver 
sOgnjunctiones fieri pdffe 388584. Sed fi litter in qvavis conjunctione inter fe permuten- 
dur, longe plures permutationes provenire, nimirum 2§8§201673$84976640000. Kircherus 
notac orate numetum 1114600737797607680000, Merfennus in Harmoriicis Lib. VII. 
) -propof. 9. ex 23. -Fieéris ait prodire didtiones 154600749 126726 214 7904 433-4994 inqvit, 
etiam minuti-fime{crintas Fix tota tellus cemple@atap, Syllabarum numerum Xenverates apud 
Plutarchum VULg.fympof. iniit 100200060, centies millenum millium & ducentori millium, 
** Verifimile eft Pythagoram per hane antichthonanon peculiarem orbem fed faciem lunz nobis 
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pheum faciunt nonnulli {criptores, nefcio qvam hac in parte fide digni, 
ut Ovidius X.Metam.v.93 2° - . .. : aes 
—w —— ——~ Oinnemave rafugerat Orpheus oe, _ 
Femineam Venerem, fea quod male cefferat ille, 2 
Sive fidem dederat; Multas amen ardor babebat 
Fangere fe Vati, multe doluere repulfe, 
Tile etiam Thracum populis fuit auttor, amorens 
: In teneros transferre mares. | a 
Ante Ovidium Phanocles apud Stobzum ferm. 64. ideo 4 Threiffis mu- 
lieribus difcerptum Orpheum narrat 
Ourexce, wearer sdesFer evi Genesosw seals 
Appavac, 33¢ woSus yvers Iyrv/ Kear, 
Mares modis fuis effeminaffe, atqve hinc 4 Ciconum matribus nuri- 
busqve interfe¢tum tradit Johannes Sarisberienfis Lib. I. c. 6. policratict. 
Verum de Orpheo hactenus. oa tl ont 
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CAPUT XXI. 


Palaphatus Athenienfis, Ejus feripea,t, Libri quingve wept axisen, ¢ qvibm pric 
mms hodie exfiat,2, Librum etiam dicé, opus pluribus confians kbris.3, Pac 
lephatum effe fed incertum quem,vel cujus atatis , {criptorem libri @Gi awl- 
cav,.4. Proverbium: xawes wadsiOat@».5. Loca veterum , Palapbatum 
Laudantium , cum libro qui exfiat comparata,6, Palephati editiones,7, 

I, 


ALEPHATUS Athenienfis qvoqve non prztereundus, 
qvem Homero antiqviorem olim habitum fuiffle a non- 
nullis , patet ex Svida, cui dicitur eworeds » ‘yos Anraje 
ugy Bic, os ds lumrets Darl, ngy * Meraveigag, o: db Bens. 

Tivove de xara phy rivac pata Dawovany, xdla da aiduc noi wee auinc. 
De hoc puto intelligendum diftichon Chriftodori, qvod -exftat libro 
qvinto Antholepiz p.522, 3 . 7 

| Aaya BY mdoxapida, MarajpalG- im eens partis 

_  ErapoduG», doxasy de view parvjidta Davy. . 

‘Addit Svidas hunc Athenienfem Palzphatum feripfifle xeopomaiay ver- 
fibus qvingvies mille, AroAav@» xy Kerépd@» yeres verfuum tribus 
| : - ’ _* jmiltibus, 
adverfam intellexiffe, ut facies obverfa coloipfididta et HAUouy medion telle Plutar- 
cho lib. de facie in orbe lunz p, 944. Sane lunam Pythagoricis avtixsoGs ponine 

veniffe teftatur-Simplicius ad 2.deCoclo comment. 47, 

* In Kelaoliis minovibus adttomeum Hiad, W. Palxphatus yooatur filivs Thalixe 





“9. DEANCREDIBIEIBUS, LE. Lexxt ny 





IL Sed os gine in fire rile Sie . 
buit huic Athenienfl, * qvorum prise non periifle patet ~ 


ihe & ex libre prime incredibitium Palephati t Orofius Lib. I. c. 13.) 


ceeawhivey (cap, 4.) xalled d¢ van cluréw Adyar ngy Axrajew vere ray Kuvav 
cap. 3.) H de Mordescs Ge‘ lore sag én) tH¢ xeQadris réov civSgcemow aroduals 
Fema mruscn tPapicdn vis yicelas x ralaxinfura vius woven" ‘ap. 44) 
Shewdiow réros, Notum fane eft BiGAc & Bate etiam dict 

te ope cee. libros diftributo. Ut adeo Hilarius olim non plane 
‘0 ufuus fit, cam divifionem Pfalmorum in qvingve li- 

scram efit ex eoqvod Agtor. I. 20. & Luc. XX. 42. legatur & 


bens Similiter enim dicitur BiA@- Mariowws Marc. XID 26. & 


BiCAG- ngePyriir AGE VIL 42. etfi nemo neftit Mofis & Prophetarum 
{riptain plureslibrosdivifaeffe. Vide etiam qv notantBenediftiniad 
Ambrofiym in Pfalmum XL. 


s : IV.Cz- 
 Geleucus Grammaticas Alexandrinus Svidd tefte librum feriplerat artg) risv fudlic 4 


wireudroy, 
“we Noi rfingabor ten, G qvis Theoni unum tantummedo qvem hodic habemus Pala= 
phati librum infpeftum eff dixesit 
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IV. Czterum patet przterea ex hoc loco Theonis, idem pla- 
ne opus five ejusdem operis Palxphati partem ad nos pervenwfe 
veteres ufi funt, nec ca fuifle cur vir magnus Epiftolz 117. ad 
los * fecutus Scaligerum ad Cirin. p. 51. exiftimaret , hujus au€torem 
{cripti , alienum Palzphati nomen occupaffe. Qvod vero 4 Theone, 
uti a Johanne Tzetza qvoqve Chiliad. 1. v.558. Palzphatus ifte Peripate- 
ticus Philofophus dicitur, hoc movit virum doétisfimum Gerh. Joh. Vos- 
fium, ut Lib. IIf. de Hiftor. Grecis p.395. difcederet 4 fententia eorum, 
qvi cum Svida, Celio Rhodigino, Gyraldo, opus de incredilibus refe- 
runt ad Palzphatum Parium five Prieneum, qvem Artaxerxis temporibus 
floruiffe idem Svidasauctoreft. Longejuniorem enim effe oportet fifue- 
rit Peripateticus, aut fi Stoicos fuerit fecutus, ut tradit Tzetzes ad Lyco~ 
phronem v.1206. licet eo in loco codex Baroccianus non legit NaAaiPa- 
T@ ** oS Twines fed c isogexcs. AtStoicum & s% Erwixay ¥ ysves appellat 
etiam Joh. Tzetzes Chil. 2. v. 838. Chil. 9. v. 408. 414. & 445. & Chil. 10. v. 
426. ubi isogx# vocabulum reponi non patitur verfus politici ratio, ut 
przteream qvod poftremo loco etiam Phyficum Palzphatum dicit. In 
qvamcunqve partem autem nos vertamus, de auctore & tempore nihil 
certl reperiemus, cum Svidas alrum pretereanarret tium five Athe- 
nienfem ut ait Grammaticum Palzphatum, cut przter Troica de qvibus 
jamdixi, Hypothefés five thematain Simonidem, Theologiam Egyptia- 
cam & hiftoriam fingularilibro expofitam tribuit, pudixéy QiBriov a» & 
Auras tov pudixas eendper Qvititulinon parum affinitatis cum fcripte 
Palzphati qvod exftat habere videntur. Qvando autem vixerit hic P 
phatus non docet. Qvisqvis tamen eft wsei exicay {criptor vetuftisfi- 
mus eft, qvem fecuti Apollodorus & Diodorus Siculus netante Scaligero, 
laudat Virgilius in Ciri v. 88. refpiciens ad ea, qvx de Scylla dixerat Palz- 
phatus cap.21. Etiamapud Plinium in Indice Libri XXIX. inter {Criptores 
exfernos , ternicodices manu exarati qvos in{pexit Harduinus, pro Phife- 
patore legunt Phalapato , unde Palepbato forte legendum fcribendumqve 
conjicit vir eruditisfimus. Ab illo xsi axiswy opere qvo poft Meli/- 
fem qvem laudatEuboicum , & Samium fabulas & incredibiles narratio- 
nes ad fenfum verum phyficum, hiftoricum vel morslem reducere co=: - 
natus eft, in proverbium deinde abit, ut, qvicunqve ejus exemplo ine 
credibilia belle incruftare, vel rebus abfuurdis & fabulofiscolorem addere 

& veri- 

* Grottus Epift, 264. im ttiaforicollectione, 

°* Meurfius in Bibl. Attica putat legendum waAasPar Gs Teaixcts, Cujus operis fept- 
soum librum allegatSvidas in pareonsPasror, | 





- nis Comici,qvosAthenzus ex chracibus 
__BisComiciqy x Gus 


8 Kamos yae isu Sroot . . _ 
VI. Que Eufebius five Hieronymus in Chronicis ex Palzpha- 
to.profert, in libro qvi exftat reperiuntur omnia, excepto eo qvodad an- 
num.§43, auCtorem Palzphatum laudans notat Sivenas fuilffe merctrices, qua 
deceperunt navigantes gvou legas in Heracliti libro eyusdem argumenti é 
Palzphato plura mutuatic.14, Confer Hieronymi Chronicon ad A. 630. 
cum Palzphatl C31. ad A.675.cum c.29.ad A. 695. cumc. 6,ad A. 736.cum 
28. ad A.756. cum capite7. ad A.772. cumc. 1. ad A.§43. ubi liber pri- 
mus incredibiliaumallegatur, cam c.21. Qvz Johanties Malalas de Sphin, 
e ¢ Palzphato adduxit T. I. Chronographiz p. 60. —$. itemqve Enfta- 
Sus ad Odyff. A. p..434. & pi 596. nturc 7. Qvz idem Euttathius in ~ 
Iliad. w. p. 1507. de Niobe, c.9. Sed qvx Malalas affert de cerbero p. 75. 
longe alia leguntur c. 40. Et p. 267. ait eum Perfti meminifle, fa- 
&um deprehenditurc. 32, Sed longealius ts fut Perfeus. Fruftra vero in 
Palzphato noftro qvaras qvx idem Malalas ex eo producit p.26.de Mare 
tis Venerisqve adulterio a‘fole deprehento & Pp: 36 — 3§: de inventions 
2 pure 

_ * Omittoeditignem Pauli Patria, aliasqve in qvilaus fimiliter legicur, 
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urpurz, duo loca etiam habentur in Chronico qvod Alexandri« - 
Fam valga audit, & a Viris Clariffimis Tollio, Brunnero, Galeo, Paulo 
qvoqve Patre fiunt Palzphati libro fubyun¢ta, neqve caufa eft cur altertus 
effe Palphati videantur. Incertum tameneft, an éPalzphato petita fint, 
qvz de Vulcano ferri inventore in eodem Chronico leguntur, certe id 
nec verbulo innuit auctor, nec Svidasin"HPases. Non exftat deniqvein 
noftro Palzphato qvod idem Malalas P roI. profert de Leda a Jove verfo 
incygnum. Nec qvod Euftathius ad Iliad. 8. p. 246. de Protefilao per 
Fneam occifo, & p.275. de Alopes habitatoribus , & ad Odyif. a, p.8. de 
Hio ab Apolline & Neptuno condita, qvod ex Palzphato forte repetiit anoe 
nymus Allatianus de incredibilibus cap. 4. Qvz veroTzetzes ad Lyco- 
hronem énoftrohabet, exftant in Palzphati libello c. 6. Idem caput re- 
Pict Joh. Tzetzes Chil. X. v. 426. qvi interdum expofitiones P Ci 
rejicit & exagitat. Qvemadmodum Ludovicus Vives qvoqve non omni- 
no finiftre Palzphatum Poétarum fabulas ad congruentem qvandam hi- 
ftoriz acveritatis applicationem traduxiffe profefius, addit in nonnullis 
alias deficere eum conjeéturas, alias fallere. Czterum confer fi placet 
Tzetzz Chil. VIL. v.10.--19. & Chil. IX.v. 411.feq. cum Palzphatic.LChiLB 
¥.$58.cam c.§. Chil. IL. v.83§. & Chil. X.v.410.cumc.41. Apoftolium Cen- 
tur. 2. prov. 86. cum c. 46. 
; VII. Prodiit primum is qvem f{zpius jam dixi Palzphati liber 
Gracé cum Afopi fabulis aliisqve icriptis , qvz fuprac. XII!, num, 3, indi- 
cavimus, ex Aldi officina Venet. 1505. fol. deinde feorfim Bafilez apud 
Joh. Oporinum, Latine vertit Philippus Pbsfianinue Bononienfis, cujus trans- 
latio plus fimplici vice excufa eft Argentorati 1517. 4. cum prafat. Nicolai 
Gerbelii: tum Parifiis & aliis in locis in forma qvarta & o&tava, modo 
feorfim , modo adjuncta Hygino, Fulgentiiqve Mythologicis, vel Phor- 
nuti libello de Dus. Habeo & editionem Cracolatinans additis preter 
Phornutum libris tribus recenttoris {criptoris Juliani Aurelii Leffugnien- 
fis de cognominibus Deorum gentilium : Sed Greca Phornuti & Palz- 
phati feparatim exhibentur,, feparatim Conradi Clauferi & Phafianint 
verfio. Bafil. 1543.8. Ab eo tempore Gracé cum nova verfione & notis 
fuis Palephatum feparatim edidit & ex MSto Arundeliano variis in locis 
caftigavit Cornelius Toluus Amftel.1649.12m0. Nam Lipeniocave credas, 
qv1in Bibl reali Philofophica p. 1079. tradit vulgatum a Tollio cum Hy- 
gino alusqve Parif''578. qvo tempore Tollius ne natus qvidem erat. Tol- 
verfionem retinuere, qvi poftea Palephatum Grace & latine ediderunt, 
Martinus Brunneras Grzcz lingve in Academia UpfalienfiProfeflor, Paulus 
, Pater 


» , r 
~ * 





Fare”. . ae ee . _ a oe ° - . a ae a a “ 
Lo 7 se eae : | 
aorh op Lib, I, ¢. XZ11, 

a - atgve ang a we 

erate a MY 


bexiiza, Bx 





-CAPUT XXII. 
Mii eariswi Seriptores. Heraclitus Grammaticm, 1. Ides cujus Allegoria Ho- 
merica extant, 2. Anonymus de incredibilibus ab Allatio & Galeo editut, 
3- Scrigtores Saupaciov, 4. Obiter de Palaphato Abydeno, ibid, Ec 
Mbydeno Hiforia Afyriaca conditere. §. a 





: L 
Reftantisfimus Galeus Palzphato in fua editione addidit alios 
: duos libellos veterum fcriptorum ejusdem argumenti, qvos 
/@ ~—s ex:«“ Vaticano codice im lucem primus emiferat & verfione 
) donaverat aliagve eis adjunxerat Leo Allatius Romz 1641. 
8vo.: De his prafent. agere » utpote parum certz zta- 
a cae. SQ! .. tis, 
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Ne eee een meee 
tis, licet multum junioribus, non ab re fuerit. Prior libellus capita: 
plexus und adraginta , auctori Heraciito infcnbitur. HpaxAerrs 
axisav, Euftathius ad Odyif. A. O HeanarerGe uy} 6 excjewog aad 
eog Tig 6 TOG anises a pote au» euQnvay wis. Idem ad Odyif. +. p 
cum Palzphatum commemoraflet avdea coPey Segarsucavta puts: 
isogias, addit idem elaboraffe Heraclitum & Characem. et¢ 6 gy Tis 
KAsTGE Swovneare, sts Ob KOM xaeaf, Patethinc falli doétisfimum Gal 


cum hibelli hujus au¢torem Herachidem Ponticum fiufpicatus eft, five 
tharchidem Cnidium, qvi Heraclidis Saupacia &- sxAovyes deogs 
compendium hoc redegerit. Sed ut omittam capite ultimo Jaudari 
tum, qvi poft Heraclidem vit, profecto aliud fuit argumentum 9a 
oiwy Heraclidis, neqve ex eoqvod caput21. Heracliti tribus verbis < 
tis de redu€tis per Herculem & Orpheum Cerbero & Eurydice, infcri 
ase: vav ev cd’, & Laértius Lib. V. fect. 7. teftatur Heraclidem fer 
fingulare opus seg) ray » xeave xoy weer Tay ey 28,’ qvicqvam © 
poteft, imd ex ipfo capite illo 2x. perfpicue apparet, infcribendun 
weei tar é¢ ads, non sy ads, ut lectorem eruditum {pero mihi aff 
rum. Vicisfim apud Laértium pro Heraclito zegs t7¢ ave reponer 
nomen Heraclidis Pontici, ut jampridem é Galeno rette obfer 
Hieron. Mercurialis [V.14. Var. leét. : 

Il. Facile qvidem adducor, ut credam hunc qvisqvis de 
fuerit libelli wsgi ¢zisav auctorem Ethnicum, non Heraclidem P 
cum, neqve Lembum, fed Heraclicum ut conftanter legitur in Codd. 
eundem effe v allegorias Homericas {criptum eruditum & elegan 
bis reliqvit: fane ita manifefte fenfir thius ud Odyiff. a, alleg 
rum auctorem ajens haud effe veterei illum: oxorency fed alium * ¢ 
incredibilibus {cripferit. Eandem fententiam amplexi funtex rece 
ribus Leo Allatius,Lucas Holftenius,£gidiusMenagius: licet has qv 
Allegorias Heraclidi Pontico Gesnerus tribuit & {ub ejus nomine 
verfione fua vulgavit Bafil.15'4.4.8vo: cujus exemplo Johannes Met 
in przfatione ad ApoUonu Dyscoli hiftoriam mirabilem , novam 


¥ Variis Heraclitis fuprac, 1. 4 me laudatis addes qvatuor Heraclitos, de qvibus Laéet 
17. 1. lyricum, 2. elegiarum poctain Halicarnaffeum Callimachi seqvalem, 3. L 
{criptorem Macedonicz Hiftoriz 4. ¢ Citharredo TABdoyEAdiov. Tum alios tre. 
vatos a Menagio; Heraclitum Tyrium philofophum Academicum Antiochi familia 
gvo Cicero 4. Academ. Heraclitum Sicyonium Cujus 2. de lapidibus laudag Pluta 
fluminibus. Tym Hergclitum Perineum curforegp de qvo Zenobius IV.35.8¢5) 
Sarjov, Horaclitum denigve Mytilenzum, Euftath.ad Odyi 0, p.17% 
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® Huic editioni Meurfias pramittere volebat librum de variis Heraclidis, qvi ex ejus Chiros 
grapho editus eft T, 10. Anciqviratt Gracarum Viri celcberrimi Jacobi Gronovii, Re= 
cenfuerat varios Heractides idem Meurfias ad Chalcidium p, 10. feqv. cui addes Joh, Jon» 
Gram deferiptoribus Hil. Phitof Lib. Ii. c. 11..&,Menagium ad Lsértium p. 227. feqy, - - 

** Idem Meurfius poft Gesnerum fufpicatur libro priore Allegorias in loca liados , ; 
iore in loca Odyffeae complexum fuifle Heracidem. itaqve fcriptum gvod habemus di-. 
ftinguendum effe in duos Gibros qvorum prior definat p. 484. edit. Galas Amftetod, Alter 
incipiat 4 verbis ead, pag. Ae an ore éen di oan tH ade = * MTA. Pofte- 
tiorem autem fibrum Oe et as non enim: fee 
qvicur, fed deficit in verf. a2, Odyif, x’. py wave va , Ay Y conde 
x eDérnow. 

*** Poterat etiam addere Anonymi (¢jusdem forte Herachti ) fi libellum qyi infcribieur 
| Eerfrou®s diya ss cig tas xa’ Opengor waAdvas © Cdvostus pera rw» : 

treo cchow Orrcwrory Dera’. Grace Cec a aon Ao, eae 
onr. Gefhero interprete Tiguei Ao, 1542. §, Grasve 
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codice Graco {eriptum fuille ** HeaxAdrs , nullo autem alio codice ufum 
effe fe fatetur in prefat. qvam editione Graca Aldina, cum Palzphato & 
aliis Venet. 150s. fol. in qvap.96. difertélegiturHeaxAcrs, Etinils, gvos 
Holftenius & Galeus mfpexit MStis auétor itidem vocatur Heraclitus. 
Heandeite ax) F onerys whos tes Kar Ones RaacPapyrarras alnye- 
ebay Durinay roDararey no AYA YKOACTAT OY, Ipfe qvoqve auctor cum al- 
terum Heraclitum veterem allegat, velut 4 fe diftin¢turus femper addit 
notam Algxgerings vocatqve vel cxordvov ut p. 4.42. edit. Galei, vel Puoince 
‘HedxAd]ovutp. 468. Meminit eyusdem Heracliti junioris & alibi Eufta- 
thiusutad Iliad. = p.1192. #v dé ta wid J’ ev vuxti Sytvovro, HoaxAr@s 
arespstapng s 19 asporctyey ewey tov arowtavy. Non itaqve audiendus. eft Vir 
doétus Johannes Jonfus, iP. 173. de {criptoribus Hift. Philofoph. con- 
tendit apud Euftathium ad Iliad. a, p. 30. pro Cyryréov ty Toig ‘Heaxdcsre 
eig Tov oumeor omnino fcribendum effe ¢y reg HoaxAic¥s, Qvanqvam 
enim Heraclides qvidam Grammaticus qvi in Homerum {criptit (five 
Milefius , qgvem laudatad Iliad. ¥. p. $89. five Alexandrinus, qvem nomi- 
nat ad Hiad./, p.628. & Iliad. A. p. §20. five Mopfveftenus deniqve, cujus 
meminit Step an Mote ésia) freqventis{eme ab Euftathio allegatur 
in Iliad. p. 18.22.25. 40. & alibi, qvadragies minimum: nihiltamen: 
dit qvo minus loco illoleCtorem fuum adHeraclic allegorias Homericas 
remittere potuerit. Qvz enim ibi refpicit de Sagittis A llinis , leguntur 
in Allegoriis hifce p. 425. edit. Amftelodamenfis. (fii Philofophi in — 
Heracliti problemata Homerica fummarium MS. vidifle fe in Bibl. Lud. 
Saregi Perufiz & Umbriz prefecti,teftarur Juftus R ycqvius Epiftola XXX. 
ad Marcum Velferum. , 


IIL. Libellus alter de incredibilibus divifus in capita XXII. 
qvem a Galeo poft Allatium in lucem editum diximus , nullum au 
ris nomen habet prefixum., EgvidemEuftathius ut pauloanteindicavi 
teftatur Characem qvendam wef azris-ay {cripfille poft Heraclitum ac Pa- 
Ixphatum , itaqve fufpicari aliqvis poflet Characem effe illius libelli 
auctorem , nificap.15. & 16. bis laudaretur Charax év EAsvaccis, Ci- 
tat auctor qvisqvis eft & Platonem c. 12. & roy as Tas Bg WAdrom wae 
ening yeatvarta C.10. Plhatarchum asgi agers yuranaw. C. 8. Alexan- 


SOY Herscliti Cujusdam Pestics meminit Plutarehus de Hide & Ofiride p, 361. Sed Hes 

raclédss legit interpres , & fane pasfim hae duo nomina inter feconfunduntur. Apud 

,; /Macrobium Lib. LinSomniumCic.cap.14, viwane Heraclitus Penticus dixit (wcem, 
Heraclitua Phyficus {cintillam fellaris effentia, | 


x... , AV.- Puig etiam,aling qvi 





yviwaftorem Chtiftianom efle fiafpicatur ex eo,qvod 
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machi wnedore @y(3ajxa in Scholus ad Euripidem &ad Apollonium lau- 
data, Myriili isopind a >gdofa,qvzallegat Athenzus, Michaélis Pfell1 in.’ 
editum opus wf: ragadopav avaryvec satov ad Mich, Cerularium Patriar- 
cham CPol. Varronis de rebus admirandis Nonio laudatum, & Ciceronis 
{eriptum ejusdem argumenti qvodmemorat Plinius XXXI.2. &/4. aliosq 
addereliceret fi id ageremus. : 

V. Diverfus 4 Palzphato Abydeno fuit Abydenus Acsugianas 
five Affyriacz hiftoriz conditor, qvam MStam in Italiz Bibliothecis ex- 
ftare {cripfit Scipio Tettus apud Labbeum Bibl. Nov. MSS. p. 167. nifi forte 
fucus ili factus fuit, velfola fragmentaex illis vidit , qvalia exftant apud 
Fufebium, Cyrillum & Georgium Syncellum, vel qualia funt fragmenta 
libris de emendatione temporum a Scaligero fubjecta & notis illuftrata. 
A praftantiffimo autem Huetio, qvip.99. przparat. Evangelicz Abyde- 
num hunc cum Palzphato Abydeno eundem effe putat , re¢te diflentire 
me exiftimo, non fane propter varietatem {cripturz, qvaminnomine A- 
bydeni obfervavit Scaliger ad Grxca Eufebii p- 409. & Voffius de Hiftori- 
eis Gracis , fed qvod Abydenus teftatur fe profeciffe éBerofo, qvi {cripfit 
fub Antiocho Sotere vel filio ejus @¢& , at Palzphatus Abydenus 
fuit Alexandri Magni: Deinde incredibile videtur patriam folam ab 
Eufebio & reliqvis Fmper exprimi, nunqvam nomen proprium, denis 


inter Palzphati Abydeni {criptanulla apud Svidam mentio fit Aflyriacz 


hiftoriz, 
CAPUT XXIII. - 


Palamedis Argivi feripta.t. Num literas Gracas repererit, Obiter de Cadme 
| ac de lite literarum Gracaram inventoribus, 2  Tabule Palamedis, 3 
Alia ipfius invents. 4, Palamedes Alii,§. | 








I. 
ALAMEDES Argivus Agamemnonis Regis confobrinus, 
Corinni de qvo fora din? preceptor ) ob fngularem a 

entiam & carminum {vavitatem vocatur waveoP@- aqcar 

Hoa in notiffimis Euripidis verfibus , qvos refert Laértius 

Lib, Hl, fect. 44. & Tzetzes ad Lycophronem v. 3§4. Svidz audit 
éwomas , qvi teftatur poémata ejus per invidiam abolita fuiffe vel ali 
Agamemnonis pofteris, vel ab ipfo Homero. Ta 4} romparaaurs 
iDavicdy vad Jav ‘AyapepvoG» axoycvev Ale Bacxaviar. Txorapldves 
Ge x Jey Truancy ardAspov xomaactey [ita locum hunc fupplet Allatius p.51.de 
patriaHlomeri,fed doftif Neveorus rectius é MSS. fic: ixonap are dex Jey 
; , FoR 























Ree Takk wocsteya Sis debe te wire eva idem relttan 
| Sere oetpns ibinperie be] ranapede, BAe 








_ de fe Cad Panic Linior denote V4 prov] 
5Ceu e 

@hil. 2. hifk. 398: & Theodofio Alexandrino in Scholiis ineditis ad Dios 

Thracem. Svidas inventas.a Palamede tradit literas ¢ w, ©, ¥% 





Bpitomnen redegit Blow 
roconnelius Pherecydis Syrifeqvalis. 6 srpoxorrqases Blav, 0g % ra Kaduy y wale 
Aas ueTeypawer xeDaraus wos. Clemens 6. Strom. p. 629. At Dionyfms 


. ‘ vo . La { » 5 - ' 
¥ Sub sntiqvicujasdam Cadmi pomine libri olim ferebantur, qvosin 
Proconnedi i 
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Jaus Rudbeckius part.!. Atlantice c.38. Bochartus LibI. Chanaan c. 20. 
Thom. Minkerus ad Hyginum fab. 277. & Johannes Marshamus Cano- 
nis Chron, p. 123. fq. ubifpeciatim de Cadmo Pheenicio, 4 qvo literas Qo 
meine onucctaKedus vocat Timon apud Sextum Empiricum adverfus 
Grarhaticos c.z. Confer Diodorum Sic.V. p.227. c. &.235.c. Anthologi 
Epigr. p.279.edit. Wechel.Syncellum p.102.PlutarchumLib.IX.Sympofia- 
conc.2.Epiphanium hzref XXXIV. 11. Leo qvog Allatius paravit traCta- 
tumde origine Grecarum literarum, in qvoearum antiqvitatem & ufum — 
& ut immutatz fuerunt poft Scaligerum ad Eufeb. p. 110.feq. aliosq viros 
doétos explicaverat,ut ipfe teftatur libro de patriaHlomeri p.88,Sed ille Al- 
lati Liber qvodfciam lucem non adf{pexit, neq Ifaaci Vosii differtatio de 
hiteris & vera pronunciatione lingveGrecz qvam promifit adMelz 1. Lc.x2, 
III. PratereaPalamedes tcbuleminveniffe dicitur ed comprimendas, 
ut Servius ait, oriofi fed:tiones exercitus , qvod de calculorum lufi: adhibitis 
tefferis per fritillum jaétis de victoria certantium accipiendum, nam & 
Svidas Palamedi tribuit WyDarrsxgy reosay xgy xv(Zav Inventionem, & tas 
bulam illam late defcribitin TaGAa, de qva videbit leCter ubi lubebit E- 
 pigramma Latinum vetus qvod edidit Salmafius ad Vopifct Proculum, 
tum Gracum iluftratum 4 Bullialdo ad Theonem p. 196. Ifaaci Porphyro- 
geniticharacteres Grzcorum & Romanorum & Cedrenum in cumgve 
Xylandri & Goari notas, Euftathium ad Iliad. @. p. 172. Johannema Ma- 
lalam p. 129. {q. Chronographiz. Hincanfam fam aniel Soutertus 
inbros tres qvosde tabula luforia , alea &variis ludis veterum edidit,in- 
{cribendi Palamedem, Vide & Meurfii Greciam ludibundam in serreta; 
qvi Grzcorum & Egyptiorum ludum aSvida & aliis confundi obfervat, 
Thomam Hyde libro II. deludis Orientalium p.58. & 111.feqq. & Lib.E 
p. 31. ubi contra Souterium negat Schachiludium * 4 Palamede inventum 
furfle. Docetur autem ex illaipfa tabula, qvam ab aleanoftralonge di- 
verfam furffe res ipfa loqvitur , Philofophiz operam dediffe, & rerum na- 
turam iftom ludo adumbraffePalamedes. Nameabs/a,inqviunt, iffe tere 
refiris mundus eff, numerus duodcenarius cafuum five loculorum in tabula, Zodiacul, 
plepbobolum fice fritillam S feptemgranula incofideracrrantia qvegandia lS dolores 
bominibus diftvibuunt,turris denig,,altitudo caliex quo mala bona notis exbibentar, 
IV. Nurheros ponderum¢ rationem4Palamede inventam tradit 
Athanafius lib. I. contra gentes p.20.reapuare wy 20 sPsrgay Deine 
nec —— — ‘Jaw ds yecpefect tev Div riveago 1g aerFKES HOY MET ee XH 
cat pie Harapndns serves, Dio Chryfolt. XIII. p. 225. ewesdy deters aus 
Egi= 
'¥ In Chronico Mattini Potoni Lib I. pag. 28. edit. Sufftidi Petri, ubi de temporibus Trojanis 
agitur, /6:, nqvit, primoinbenta fuerunt {cacorum [oatia qbsdam tamen alferunt A 


donge anten fusfe in Chajdan inbentas 





i inter alia reRree éclipfeos folaris ratione explicata territos milix,_ 
tum animos incredibili metuliberaffe. SophoclesdePalamedes : 


7. V. Fuitpretereaalius’ : vem: 

@Lexicographum vocat Athertaus Li. IC. pizo7. Lib.ILcl, 

\ He Hippias Eleus, qvem Palamedens Plam, a Aci EkeaterLatetins 

1% 24. invitaZenonis Eleatz: 6 # durés (DAdrew) &9'1 Zerg Eimo in 
Phadro utnotat Menagits) Gy EAscarwiy Hadapady olurey xare, 

CAPUT XXIV, . 

Abenieafis, cjugne bymni.x, . Paride lyawm & eicentim in beak 

vem, %, Phatnno cjusqve oraculé. Phatwnit.3, Phanothea, utrum care 

seuen Hexametruminvencrit. 4, 


L . 
1 AMPHUS Lini zqvalis , [Paufaniz neuer, Philoftrato way- 
P $e) Athenienfis, ante Homerum éaq & Yess compofuiffe 


‘J 





ea 





dicitur, qvos Lycomedi cum hymnis Olenis & Orphei in- 

ter facta Eleufynia decantarunt, a qvorum daducho Paufa- 

nias illorum le€tionem impetraffe fe teftatur in Baoticis pag. 762 
Vetuftisfimorum apud Athenienfes hymnorum auétor appellatur ab 
eodem Paufaniain Achaicis p. 577. & in Beoticis pag.767. qvi poft Ole- 
“nem tamen {cripfiffe in iisdem Beeoticis docet p. he Idem in Atticis 
Pp-.92-& 94. hymnum ejus in Cererem memorat, hymnum in Neptu- 
nam, in Achaicisp, 377.in Dianam[qvam xa2A ieyy primus appellavit] in 
‘Arcadicis p.672, as égwte in Boeoticis p. 762, Primum Charites celebrafle, 
necp tamé eorum definiviffe numerum neg nomina appofiffe.ibid.p.780. 
Lint funus qvem abana asia profecutum p.767, Deniqve row 
T3 fers 
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ferpinam Cereris filiam Dite cumluderet & narciflos legeret raptam de- 
cantafle p.775. Pamphoi hymnum in Jovem qvem Homerus imitatus, 
fuerit memorat Philoftratus in Heroicis ubi de Protefilao agit, binosqve 
exillo verfiss recitat, qvos refpici puto 4 Giraldo cum dialogo 2. de Poé-. 
tis dePampho agens, gvedam adbuc, inqvit, bujus carmina ipfe legi, Nam alia 
qvidem antiqvisfimi illius poétz five. fragmenta five integra carmina 
unde naétus fuerit vel ubilegerit, fateor me ignorare. Pamphi nomen 
in marmore Arundeliano fupplendum qvibusdam viris dottis videri, 
dixifuprain Eumolpo. 

I. PARIS Trojanus Priami filius, d/exander deinde cognomina- 
tus, varlisqve artibus excultus Adyor syxapsacimey in Veneremcompofuit, 
fi credimus Johanni Malalz p. 115. Chronographiz , qvo illam prztulit 
oninibus Deabus, Junonietiam ac Minervz, Scripfit & hymnum in ejus- 
dem laudes Veneris, qvem avarietate & elegantia argumenti ceftum ap- 
pellavit. Hinc Junoni ac Minerva invifus, | -_ 

Belli caufa Paris, patria & funefia ruina, 
ut canit Pfeudo Pindarus in carmine de bello Trojano. 

Ill. PHAENNO Epirotica, Vates perantiqva fuiffe fertur & Si- 
byllz zqvalis, Homero ipfianonnullis preponitur.At fi eadem eft Pae- 
visRegis Chaonum filia, cujusmeminit Paufanias, juniorem effe conftat 
Homero multis fculis. Itaenim Paufanias in Phocicis p. 828. Tis A da 
mudedtay Div gruxicy » 1G emireractay padiov]es yore pass. Avtioye yar ered 
Jo ckAcvey Anunresov cuTine es Inv deny nad card yéyove Daeic, Orae 
culum Phaénnidis refert idem p. $33. Alia qvadam ejusdem Phaénnus 
vide apud Tzetzem, Chil. VIL hift.143. & Chil. IX. hift.288. Meminit illius 

rzter Zofimum Libroll.p.6yo [ubiproPaeas¢]nc HaresearsdG@ legek- 
Aum Paswec] idem Tzetzes,& Homero Orpheo atq Sibyllz adjungit Citi- 
liad. X. hift. 302. Etiam alteri Gratiarum Alcmanis verfibus celebratarum 
qvas colebant Lacedzmonui,nomen erat Phaénna,alteri Cleta five Clita, 
ut teftatur Paufanias in Laconicis p. 25-4. & in Boeoticis p. 790. _ 

IV. PHANOTHEA,, Icarti uxor , carmen Heroum five He- 
xametrum qvo deinde uftis Homerus, reperiffea qvibusdam credita fuit, 
ut auctor eftClemens Alex. Lib. I. Strom. p. 309. Aliihoc tribuerunt Thee 
midi unié Titanibus. &11 Dacl]o Howey Davodeay Tiv yuvaane ixagis , of 7 
Eu iay Jor Teraviday éuper. AlliPhemonoz,de qva vide Vosfium Lib. 
II! Inftitutt. Poét. c. 3. & qvz mox fim dicturus. Alii Peleadibus, qvas ante 
Phemonoén dicunt primas mulierum, hofce verfus decantaffe, ut narrat 
Paufanias inPhocicis p. 828. 


Zev 


re Ws TM Tt gs ~ oa ; a 


“-INVIRTORES HEXAMOETRI CARD, Lib 2. 158 
zantr» STH aie: pila serene se 
: Alii Thaleti fee oy 0 de Poetis & 
al see ied fin yrald edialog Mensgio 
Omeabne mens prinsé&antiquaas heroicam fai feribit Kidorus Lily L 
yl boc primum Moyles im cantice Dexterone- ' 
mid longe ante Pherecydem & Honserums cetiniffe probatur. Unde apparetantio ~ 
qvine fuifit spud Hebrass fladiuw carminims quam apbd Gentiles, Siqvidem & 
_ Job Mayfi temporibus adaquatus Hexametrover{e datiple foudacquedscorrt, Hee 
' apadGracés Acharifiu (i.e. Hecatzus, pro Gyraldus videtur legifle Tha- ~ 
~ les) Adilefias fertur privwns compel fee» welt ali patio Pherecydes Syriue , qued 
sugirum ante Honserum Pythinie diflum off, po Homerum ‘wos ale tpoliet pot ob. 
Pyshinw antem vecatum velunt co, qoodbec gewere mesri ovacula Apollinis 
Sle: New cum ie Parnefp mart byeboare itpestem in vindibce marr metres 
erie ce aetean beclere metre Keres ftw aie Tremicam, 
peer ie t Rythows fagittis | 

me puer safe fie - % 

\ & Apollo ici feruntur accele 


- , a ae 
+, Morpantes acuifja animugys bellanti:, utilios ; | 
.:: -1 | dMletes habebat ant propinqua adores - | 
_ Lapdebat geminas pavide exclemetio wares - ON 
Ty wajay, in weyay, @ reyes, 
Unde apparet Ifidorum falli cum de Heroicocarmine e Hexametro intele 
de Hexametro five fenarioJambico dixerat Terentianus. Li- 
cet lins qvoqve Fortunatianus eundem errorem errat in arte p.2691. 
edit. Putfchti. Sed.& in aliis parum accuratum fe przbet hoc loco Ifi- 
dorus. Eqvidem verfium heroicum Pythio nos oraculo debere , hoc 
eft primos verfus Grecos Heroicos ex vatibus Delphicis auditos dixit 
etiam Plinius Lib, VIL. aps 57 Sed Moyfis & Jobi carmina qvis nifiin- 
epte cum Heroicis verfibus Grzcorum comparaverit ? Pherecydes — 
porro & Hecatzus non Hexametros inveniffe primi, fed primi profa 
oratione Grzca libros {cripfiffe dicuntur , ab au€toribus multo” van 
Ifidorus fide dignioribus. Vide Menagiumad Laért. p. 68. & Sal 
_ adSolin. p.845..{q. edit. Parifienfis. Phanothez memiunit &Porphy- 
rius apud Stobzum, cujus verbaadduxi infra in 
Phemoné, | 


b 
Ld 


_CAPUT 
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CAPUT XXV. 


Phantafia Mempbitis, 1. Nomen filum mulieris , ut Eumelia, Pocis, Netura&c, 
in peteri monumentoaneSewow Homerireferente,2,  Phemius Ithacenfis, 
&F de Phemio Ciceronis obiter,3. Phemonoé,cjusqve ver{us& oracula, 4. Phes 
mionoés Orncofopbium, §, Rei accipitraria fcriprores A Rigaltio editi rece» 
fentur cum nonnullic obfervationibus, 6, Phemonges ditlum rads cearre 
Phemonoé proqvavis vate.7, oO 


I. 


HANTASIA Memphitis ; de qva fic fcribit Photius cod. 190 
excerptis é libro qvinto Ptolemzi Hephzftionis: Ors Qarrise 
via Tig Meudiris Nixagys Suyarne curevaye eo Opnes { per- 
peram in editione Clariffimi Galei pag. 328. fed librarii vitio 
wos Opes] Jor TAsucy wordsuov, ney tay we Odvorciag dinyeows Kg 
amoxsiday Par) sas BiBAvs ev MeeDios, Opengor } aw Paryeredwor ugly 
1a cvriyeata raBavra ah Pavive F isgoyeauparéar , curr Pay éxecvoig 
axdsSws, Euftathius proemioin Odyfleam: Pact 78 Nauxpatyy two 






isognray, ws aoa Davracia yun psuCiris, coPiasumePirrig , Nixeeys Suya- 
1p, cuvrazace ovr ey TAseids oA soy xg] Tiv Oduosseg wicvyy, awET ETO las 
Bibaus e6 To Kata Meu 2 HPeise adturoy svSce rev mwouprny sAS tyre Ameen 
ang twO» av itgoycapparttanarriypaDe, xeincitercuvre ray Inv triadangy 
Jiv Odvesaay, Czterum non intercedamfi qvis cum Lipfio fyntagm.de 
Bibliothecis c.1. & TheodoroRycqvio pag. 431. de primis Italiz Colonis; 
totam hanc narrationem de Homero 4 Phantafia Memphitide poémata 
fua mutuante habuerit pro commento five Ptolemzi Chenni fabulofi 
fcriptoris, feu alius Poéta cujusdam vel Grammatici,qvi Homerum Egy- 
ptium effe ratus eft, qvam multerum fententiam fuifle patet ex Allatio 
cap. 4. de patria Homer. | 


II. Sane Phantafia non magis videtur fuiffe feemina aliqva 
vel poétria, qvam Eumelia, Hiftoria , Potfis, Fabula, Natura , alizqve 
ejusmodi, qvzmuliebrihabitu Homero inter Deos relato laurumimpo- 
nere , accinere & facra facere finguntur in veteri monumento elegan- 
tisfimo, qvod poft Kircherum in Latio expofuerunt viri noftra xtate do- 


a 
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&isfimi, Ezechiel Spanhemius differtatione qvinta de uf & preftantia 
numifmatum, Joh. Rudolphus Wetftenins in duff. de fato {criptorum Ho- 
meri p. 153. Gisbertus Cuperus in Iuculenteo Commentario amroS swoig 
Homeri*in(cripto , Raphaél Fabrettus ad calcem expofitionis columnz 
Trajanz , p. 346. feq. Laurentius Begerus in bello & excidio Trojane ex 
Antiqvitatum reliqviis delineato & illuftrato & Jacobus Gronovius T. 2. 
Thefauri Antiqvitatum Grecarum , imagine XXI. | 
Ill, PHEMIUS ITHACENSIS ab ipfoHomero **celebratut plu- 
ribus in locis Ody. 4. v. 155. & 337.p V-2.63. Kx. V. 331. tanqvam andes 
fvavisfimus& SenAatG. A Tatiano autem & aliis diferte refertur inter 
{criptores Homero vetuftiores. Platoniin Jone dicitur {9axjou@s parpa- 
é%¢;  Plutarchus libro de Mufica ex Heraclidis teftimonio refert eum car- 
mine expoluifle vero Jay amo Teclas war AyapeuvorG» avanopicdivray, 
qvod péticum ex Odyff. a. v. 337. {qq. Ab aliis ut ab auctore vite Homer} 
qv fubHerodoti ambulat nomine, dicitur Smyrnz juventutem literas 
& Muficendocuiffe, acceptaqve in uxorem Critheide Homeri matre, fie 
lium illum adoptaffe & inftituiffe. Idem fere tradit Ephorus Cumanus 
apud Plutarchum in limine libri de Homero. Euftathio ad Ody a. p.38, 
Philofo hus audit, perindeut qvilibet non ineptus aode¢ five Muficus ac 
Poéta. Confer eundem p. 60. & ad Ody/f! x, p. 789. Proqvovis Mufico five 
cantore przftanti,nomen Phemiui ponitur apudQvidium |, Lamor.Eleg.7, 
| Qvid juvat ad furdas fi cantet Phemius aures? | | | 
Qvglem vero intelligat Cicero Lib. V. ad Atticum Epift. 20. & 21.& Lib; 
VI. Epift.1.cum ait, Phemio quaritur xégas atqveiterum: tum Phemio d:fi- 
clam x pas Aonium, Et: Kégas Phemio mandatum ef}; reperietur: moda aligvia 
dignum canat , ob{curum effe fatetur P. Victorius vir de Cicerone optime 
romeritus: Simeon vero Bofius fufpicatur libertum Attici intelligi, a 
fradio Mufices Phemium Tullio appellatum, Keoas qvidem inftrumen- 
tum Muficum effe inter omnes convenit, qvo qvi utebantur, cornicines 
dicti fuerunt. } 
IV. PHEMONOE Apollinis filia Sibylla Cumana fuic, fi fiderg 
habemus Servio ad Mneid. II. v. 4.45. 
| Quecungqve in foliis defcripfit carminavings, | 
Vel certe Sibylla Samia, ffeqvimur Ifidor! qvosdam codices Lib, VIII. 
Orig. c.8.Sed pernegat hoc Petnas Petitus Lib.I. de Sibyllac. 5. qvinonma- 
Bis Phemonoén Sibyllam fuifle contendit qvam Caffandram , Diotimam, 
antonem, Nicoftratam qvz Carmenta deinde dicta eft, & alias fatidi- 
U cas 
* Editus eft Am{t, 1683. 4. & practerea p,193.{g. Iluftris Ezechielis Spanbemii, p. 195. fgq. 
Raphaélis Fabretti obfervationes cum Amplis{yao Cupero communicatas cxlubet, 
** Confer AriftidemT.3. p.go,feg. ; : 
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cas mulieres, tum Phaennidem & Peleades qvas Sibyllas nominatas di- 
ferte negat Paufanias in Phocicis p.§28. Idem p. 809. teftatur primam 
Pythiam vatem fuifle Phemonoén, & primam hexametro verfu oracula 
ceciniffe. Msylsy} adg wAcsev é¢ Doro dota és, ws recuarre 
worse 1 Dovey Y OsF meciry, ngy wecity Jo sbapergovyes,  Vates prima 
Pytbia Phemonoé , etiam Straboni Lib. IX. p. 419. & Eufebio in Chronico, 
aliisqve. Qviavero hac Phemonoé prima heroico verfi ufa fuiffe fer- 
tur, hineverfam heroicum Pythio nos oraculo debere dixit Plinius Lib, 
VIL c. $7. Proclus in Chreftomathia apud Photiumcod. 239. ore']6 pa 
(&7 ©» exiis qvz feqvuntur legendum) wgdrov Au sPrige Papcoven 9 AwreA- 
AwrG» weoharis » eLeysareens Xeno pesis LenrerpOon , xgy taresdh Tis ene new Ja 
Hpdypara caxero xy Tus Panc 7¥, Ex @- Jo ex ‘Jay ustpor xAnQwvey, Eadem 
tradit Euftathius prolegom. adIliadem. Delphis refponfa dediffe preter 
Strabonem teftatur Clemens Alex. I. Strom. p.334. Paufanias Phocicis p. 
Bra. & Scholialtes Euripidis ai Oreften v.1094. ubi pro Pxyivor Barnefius 
refcripfit Dypeovény » Hy Oars xewryy slapsrpy yenray. Porphyrius 
apud Stobaum ferm. 21. celebre prezceptum Delphicum ri caaurib 
commendans, aX ere Dnyorcn, inqvit, éx) xarta AvemAgY ad arIearinn 
Fre sStrwwev, dt he argerng 6 NWA Atyeral Jas ets arTeumras Agdovey 
Leerag, eive Davodea 7 AsAPs &c. Sed Atilius Fortunatianus ih arte pag. 
2690. edit. Putfchii videtur in Delo potms eam vaticinatam iniruere. 
Heroicum Hexametrum Ennius longumvocat, Graci Deliacum'nifilegendum fit 
Delphicum) vie boc genere Phemonoé Apollinis vates vaticinatatft , F Pythian 
cum'* a Pythone, Nam cumsarcum in eum intenderet Apollo, nympba eum bos verfis 
bortate dicuntur, Qvando vixerit Phemonoé, diverfas veterum fuiffe fen- 
tentias notavit Scaliger ad Eufeb.p.41. etfiin hocconveniunt,qvodHome- 
rum ztateprxcefferit. Vide-Clementem Alex. I. Strom. p. 323. .§vidam 
mwadaParG. Primumvérfum Heroicum huncauditum teftatur Plu- 
tarchus librocurPythia defierit oracula verfibus reddere. _ 
LupPegers wrEceT oiwvol, xmgovTE pEAsosey, : 
APhemonoé autem prolatum nonaddit , qvod aliis poftea vifum eft ex 
lis qvz diximus verifimillimum. Idem verfus occurrit apud Philoftratum 
VI. 6. de vita Apollonii p.278. Alind Phemonoés oraculum tribus Hexa- 
metris verfibus conftans ; qvod Delphis reddidit de Cri filio tempi Apol- 
hints violatore,refert Paufaniasin Phocicis p. 812. Citatur & Phemonoé? a 
Melampode in libro reg) waApoyv. Syncellus p. 161. Hubei Onpovey yencre 
pradds wparry di sFapirewy isogesray meodso-m ia ay. y : - 
” Propriam Pythicum 2£A@> five youeoy Tud'ixev compofuit Timofthenes Peolemzi Phi- 
ladelphi navarchus, de cujus qvingve partibus adi Strabonem IX. p. 421. ubi & dg e}jus- 
desm Timofthenis libris decem wags Aipesvan, oO 


ACCIPITRARLE REI SCRIPTORES. Lib.1e.XXM 55 


| V. Plinius Lib.X. c. 3. & 8 Hift. Nat. ex PhemonoéApollinis dicta 
filia, adducit nonnulla de genere qvodamaqvilarum & accipitrum , qvz 
Johannes Harduinus in Eljencho Scriptoruma Plinio allegatorum petita 
effe putat ex Orncofophio ,qvod Grace fub Phemonoés nomine manu exara- 
tum exftare teftatur Scipio Tettius apud Philip Labbeum Bibl. MSS. 
p.172. Videant qvi poffunt utrum hoc diverfum. fit ab Orneofophio al- 
terutro corum, qvz ediditRigaltius, & qvorum neutrum ztatem illam 
ferre videtur, alterum certe recentisfimum, vocibusqve Gracobarbaris 
{catens compofitum eft juffu Michaélis Palzologi Imperatoris. 
VI. Edidit autem Nicolaus Rigaltiue ex Bibliotheca Regis Galliz,cut 
przerat , & Medicez codicibus collectionem {criptorum * de re accipitra- 
ria & venatica Pari. 1619, 4. inqvacontinentur [1.] Demetrii Pepagomeni qvi 


Imperatoris jam djfti Medicus fuit, &circa A. C.1270.flomuit, ispaxoooProv 
five liber w€s7ac Jar ixgaxcw avargoPas Ts xoy emsssreiag. [2] Oprecc crow 
dy gomoreger, [3] OgnearoPiov, xerauccs yeyoves Y acrdius BacAsus Kuply Ms= 
xanr. [4] KuvoreQiov ** wb xuvaw earyssAdas, qvod in codice Regio fine 
auctoris nomine reperit Rigaltius, Asdreas Aurifaber Uratislavienfis 
Medicus latine vertit, notis illuftravit ediditqve Grace & latine fub no- 
mine Phemonis Philofophi, [forte in MS.CodiceD. Rudberti 4 Moshaim 
qviante Aurifabrum Rhodio codice MS. axsqAw ufum primus latine 
vertit, legebatur: Oneorens DircrePs] Witeb. apud Joannem Luft, 15°45. 
8vo poftea Grace & latine iterum przlo fubjecit & fuis, Rudberti a Mufbaim 

& Rigaltii notis,erudita introductione ornavit Andreas Rivinus Lipli6s 4 

8vo. qvi fufpicatur eundem forte Demetrium, qvem Michaélis imp. juffu 

etiam librum de podagra concinnaffe conftat, hujus qvoqve Cynofophii 
auctorem fuiffe. SaneCodex Auguftanus qviolim fuit Antonii Eparchi, 

& qvem poft abfolutam fuam editionem Aurifaber demum infpexit , Va- 

riasqveillius leCtiones fubjunxit, itainfcribitur: Ayres Kovsarswarare- 

Aire WES ns Jaw iezdxav avareoPic Je ngy Seoameas GCA 3. wee Tas Jaw 

xurcey ewsetAcias c, Confer Lambecium Lib VII. Commentar.p. 399. qvip. 

261. etiammemorat Anonymi iegaxcrc roy *k* MS, in Bibliotheca Cafarea 

U 2 ob- 

* Leovis qvoqve lxp, liber de aucupio manu exaratusfuit in Bibl, Antonii Augultini, Prz- 
tereo ut pote Latine {cripta Frederics I. Imp. religéa librorume de arte Genandi aSibus 
edita Augulle: Vindel. 1569. 8vocum additionibus Manfredi Regis. 

** L ibrum hunc incerti auctoris de cura CanumT homasJohnfonus V, C, recudi curavit Lond, 
1700. 8. una cum Gratio & Nemefiano, Fracaftoriiqve carmine paltoritio qved infcribi- 
tur Alcon, & Joannis Caji, Angli libellode Canibus, 

** Gallice hoc argumentum traCtarunt duonobiles Galli G.rces de fa Vigue cujuspotma le 
Roman des o1feaux huc {peGtat, & Fobannes Francierius, cujus liber infcriptus 4 fauco- 
nerie pro@iit Fictavii A,1567, 4. Vide librum Gallicum,Eflais de literature T-'.p-j1c.feq, 
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obvium. Seqvitur in Rigaltii colle€tione [5] Demreer# itemqve alind alte- 
rius {CriptorisispaxarcQuy ad Perro Gillio transiatum & cum’ Hliano de ani- 
malibus, & eyusdem Demetrii CPolitani libello de cura & medicina ca- 
num latine edicum Lugd.1562.8vo. [6] Cysofophinm ex-Aurifabri de qva 
diximus verfione. [7] Epiftola fubficto& inepto titulo Agvile, Symmachi 
& Theodotionis ad PtolemzumRegem egypt ere accipitraria, Catalo- 
nico idiomate. [8] Dediverfis generibus falconum five accipitrum , item 
de infirmicatibus & medicinis eorum, fecundum 4qvilam , Symmrachum 8 
Theodotionem in Epiftola ad Ptolemzum Regem Egypti, lattné ex libro in- 
certi auctoris de natura rerum. 

VII, Verum ut miffis hifte , deniqve ad Phemonoén redeat 
noftra oratio , Antifthenes de fuccesfionibus apud Laértium in Thale- 
te egregium illud diftim yra9: ctavroy, qvod alii Thaletis , alii Chilonis 
effe affirmant, tribuit Phemonoz , ex qva fententia forte Poéta Juvena- 
lis idem di€tum ce/o delap/um vocavit, utpote prolatum afatidica. Phee 
monoén pro qvavisvate , qvz plena laborat Phebo , pofiut Lucanus 
Lib. V. v.126.& 186. Statius Lib. Il. Sylv. 2, & Synefius de infomniis, 
P- 15-4. , 





CAPUT XXVI. 


De Philammone,1. Piero.2,  Pifandro Camirao, 3 & Pistheo Trosze- 
io, 4, 


L . 
HILAMMON Delphicus qvi & ipfe 4 Tatiano inter {criptores 
Hoihero antiqviores refertur , Apollinis é Chione Nym- 

pha, vel ut alu é Philonide filius , Thamyrz de qvo deinde 

dicam, pater, carmine vocali clarus , citharagve, ut ait Ovidius 

Lib. II. Metaniorph. ‘v. 318. Primus apud Pythium five templum Del- 
phicum chéros [virginum] inftituit, ut ait Plutarchus libro de Mu- 
ica & Eufebius inChronico, pro qvo in qvibusdam Eufebu ab Hiero- 
riymo translati codicibus vitiofe legicur : primus apud Delphos Pytbiorum 
ludos inftituit , qvod falfaum & ridiculum effe notavit Scaliger ad Eufeb. p. 
44. Syncellus pag, 162- DirAcipepeovd AsADiGs yxpalen, 6 wparGy syoas 
Tver yooor. Confer Scholia minota ad Odyff. +’. 434. Paufanias in Phoci- 
Cis p. 813. memorat inantiqvisfimo certaminis genere, qvo przmus re 
“pofitis 
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seem en an nn a eel 
pofitis hymni in laudem Apollinis ad lyram five citharam decantaban- 
tur * penta viciffe Chryforhemix Cramanoris filtuin,deinde Philememonens, 
tum filiumbujus Thamyram. Orpheum qvidemcepworoyice éx} TeAsrays 194 
varoppovr uarG» & addy noluiffe in illudcertamen defcendere, nec AMs- 
fxm, qvifolebat ad Orpheiexemplum in omnibus fe componere. Eleue 
therumvero propter vocis fvavitatem palmam aliqvando tuliffé, etfi hy- 
mnum abaliocompofitum decantaflét. Unde non immerito colligas a 
Philammone & reliqvis hymnos non ut ab Eleuthero alienos, fed qvos 
ipfi elaboraverant cantatos fuiffe, | Czxterum addit eodem in loco. 
Plutarchus, Heraclide tefte, Philammonem , Latonz, Dianz & Apolli- 
nis natales dyAwray ev uéAers, Et aliqvibus interjeétis narrat ex {cripto- 
rum nonnullorum fententia, qvosdam cithareedicorum nomorum 4 
Terpandro excultorum Philammonem auétorem agnofcere. Etiam 
Lernzorum Myfteria five JeAeras ad Philammonem olim referebantur; 
Sed Paufanias in Corinthiacis p. 199. docet Arriphiontem qvendam ob- 
fervaffe Myfteria illa profario partim, partim ligato fermone infcripta 
cordi ex orichalco fatto » omniaqve fcripta fuiffe Dialefto Dorica, cum 
tamen conftet ante Heraclidarum reditum ‘atqve adeo Philammonis 
ztatenon Dorica dialeéto ufos Argivos , fed eadem lingva qva Attici. 
Scholiaftes Apollonii ad Lib. I. notat ex Pherecydis [Athenienfis, ni fal- 
lor ] fententia non Orpheum fed Philammonem navigafle cum Ar- 
gonautis. | | 
I, PIERUS Luy pater, fi audimus Tzetzen Chil. VI. hift. 90. 
vel potius Lafictum Tzetzz interpretem, namin Greco legendum vide- 
tur Alvs Quroarog@y Lini filusnon Puroaroe@y pater, Sane Pierum Lint 
filium fuiffe alii {criptores tradunt, ut videre licet vel apud Gyraldum, qvi 
addit primum Pierum de Mufis poéma {Cripfiffe, ab eoqve nominatym 
Pierium monte & Mufas Pierias. | Vide Paufanix Beotica p. 765.1g. 
&in libro de Mufica Plutarchum, non longe abinitio. | 
Il. De PISANDRO Camirzo qvem Hefiodo antiqviorem 
atqve Eumolpi zqvalem nonnulli fecerunt,confulléndus Johannes Meut- 
fius in Rhodo Lib. II. cap.11. Poéma faum ae geftis Herculss in duos libros 
diftributum HeaxaAaav infcripferat, & ab aluslonge junior Homero 
exiftimatus eft , qvi eum Svida tefte referebant ad Olympiadem 
SOXX III. | | 7 
IV. PITTHEUS TROEZENIUS Pelopis filius, Fthre [é 
qva Thefeus J pater, ut docet Euripides im Heraclidis v. 2c¥. {eqv. 
: U 3 a ’ Idem 
* De illo certamine Pythico confer Humsredum Pridcaux ad Epochas marmoreas p.2 o2feq. 
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Idem Hippolytum a Pittheo infticatum docet , ubi Scholiaftes p. 218, 
edit. Barnefii: ip ; 6 TivGeug codes xoy vent morAcyO» xgy legos ects, OF Kg 
@& 





éAucrs ov rene pov |e Arye noi} Duyarépa éduxey, ideas ]n copia oi» trey 
ee ai We . Hap autre dé, WAsracxis Pyow , 0 Onreus ewasdwero,ox % 
KanluaxG a, Confer Plutarchum in Thefei vita fub initium, 
ubr oftqvam dixiffet Pittheum omnibus fuz ztatis fapientia & elo- 
qventia preftare, vifum, ex Ariftotele obfervat Hefiodum potisfimum 
ejusfapientiz genus & charadéterem in f{Criptis fis expresfiffe, intes 
grasqve ejus fententias repetiiffe , qvalis eft hac v.370. tryav hodteqve 
occurrrens: _ : 

, Micdes dO avdei Dirw sienduG» aguGy isu. 

Paufanias in Corinthiacis pag. 184. auctor eft fua etiamnum 2tate a 
Troezeniis oftenfam cellam , in qva dicendi artem Pittheus tradiderit, 
cujus librum ab Epidaurio homine editum ipfe fe legiffe teftatur: Lis 
brum illum praceptaRhetorica complexum , Paufaniz vero ab homine 
illo Epidaurio fucum faétum non dubitat Vosfius Libro de Rhetorices 
natura cap.g. Sane Troezenios qvorum finitimi erant Epidaurii , res 
fuas qvantum qvimaxime predicare & amplificare folitos monuerat ipfe 
Paufanias p.1§1. - | 





CAPUT XXVIIL 


De Priamo ac Prometheo\. De Pronapide, 2, Varii (cribendi modi expofisi e 
 ——[cholits ineditia ad Dionyftum Thracem, 3. De itsdem modis nonnulla obfer- 
vationes, 4, + . | 
J 


RIAMI Epiftola ad Mnemonem Affyriorum Regis XXXIL fi- 
lium memoratur, Syncello p. 15g. Bais F wap EXyos Tw 
1S Wass Mémwen 06 cuvtudanosy ‘es Tipteegicy nate Juv ERivaw, 

» 1H DuPGcigy iad AxiMswg. Pagercy de ny arviyeator Tiwcpu 
ErigoAns. 

| PROMETHEUS qvando vixerit perqvam eft incertum, ade 
Protei inftar illum in mille formas verti videas. Nam aliis [ut Made- 
ro, & Joh. Conrado Dietericojeft primus hominum Adam, aliis Noah, ut 
Keckeymanno & Chytrzo: Bocharto Magogus Japheti filius, Huetio 
Moyfes. Aliinullum ungvam fuiffe Prometheum exiftimant, fed meras 
effe fabulas qvz deillo feruntur, perrationem vero, confilium , ac provi- 


denti 
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dentiam qvam humano generi largitus eff Des , qvamqve MeopxSday 
Grecisappellaretralatitium eft , nullas non artes repertas effe , morta- 
libusqve innotuiffe. In Homilia fexta Clementinarum p. 668. Neouy- 
Gaus 9 weopndda, uP %s'la weavra eyevero, Confer Julianum Orat.6.pag. 
182, Plotinum Ennead. 4. Lib. Il. cap. 14. Nicephorum ad Syne- 
fium deinfomn. pag. 403. {q. Et érecentioribus Celuum Rhodiginum 
Lib. VIL cap. 19. feq. Auguftino Steucho Eugubino Lib. IX. de perenni 
Philofophia cap. 4. Prometheus eft Deus ipfe univerfi hujus artifex. 
Qvi Prometheum hominem ajunt extitiffe, pleriqve Theflalum fuiffe 
narrant Japeti filium, fratrem Epimethei & Atlantis , qvi ob infignem 
Aftronomiz peritiam diftus eft ccelum. humeris ferre, patrem Deuca= 
lionis ( confer Genealogiam Promethei apud Humfredum Prideaux no- 
tis hiftoricis ad Epochas marmoreas lianas p.107.) literarum, nu- 
merorum, Medicinz, Aftronomiz & omnis fapientiz intet Grzcos 
repertorem. Hic Prometheus ipfe apud A{chylum in Prom. vin- 
&o v. 441. feq. reperta fua commemorans inducitur , qvz pulcher- 
rimis verfibus latinis expresfit Grotius in excerptis é Tragicis & Co- 
micis Grecis p. 8. feq. Vide & Lucianym in Prometheo & in li- 
bello ad eum qvi dixerat Prometheus es in verbis ,. Svidam & Varinum in 


Igo ° Lo 

Il, PRONAPIDES Athenienfis , ita enim hoc nomen {cribi- 
tar apud Diodorum Siculum & Theodofium Grammaticum,, etfiin editis 
Tatianicodicibus eft PROSNAUTIDEs,apud Eufebium PROT ENIDES 

ro qvoGyraldus dial.2. dePoétis p. 58. apud Tatianum legitPROSMAN- 

IDES, probante hanc leCtionem Vosfio libro & capite primo de Hifto- 
ricisGrzcis. Eidem tamen Gyraldop.8y. PRONOPIDES veluti diver- 
fum qvoddam nomen memoratur,excellenti vir ingenio,qvimundi prin- 
cipium verfibus fit complexus opere qvod sgwroxoc poy infcripfit.Sedidem 
plane eft qvem inter {criptores Homero antiqviores Tatianus refert , & 
qvem Homeri Magiftrum fuiffe tradit Diodorus Siculus Lib. III. p.140.vo- 
cans eum éuysri psAcrouy literisqve Pelasgicis [Orphei & Lint exem- 
ploJufum teftatus. Tzetzes Chil. XII. v. 634. Aidacxarer Onnex dé Jay 
Teovawldny vod. 

III, In f{choliis ineditis Theodofii Grammatict ad Dionyfium 
Thracem fertur Pronapides ifte inveniffle modum feribendr sixes dteqis- 
peras eqvales, afiniftra ad dextram qo etiamnumtin lingvis Europzis uti- 
mur. Acrafe di Ja soyea yeaDecroy ws yeaPoSy viv, Meovanidnso ASq= 
yy@, Tay Agrajan yap oi Ap corugidey tyeaDor, ci dE BuspoPyder , ai ses 


Ve 
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IV. In hoc loco reéte 4 Grammatico exponuntur duo genera 
{cribendi BssgoPydev & xsovdov, qvorum priore*Grzcos olim ufos etiam 
ex Paufaniz Eliacis, Feftoin Tzpocon, aliisqve {criptoribus conftat, qvos 
laudant Bochartus Lib. I. Chanaanc. 20. Voffius Lib. I. artis Grammaticz 
c. 34. Valefius ad Harpocrationem ine xatwSwy vo@»,Sam. Petitus ad Le- 

es Atticas p.104. Meurfius Attic. Leét. Lib. I. c.22.Edmundus Dickinfon 
Delph, Pheeniciz. c.10, AtKsorndoy {Cripfiffe veteres teftatur Euftathius ad 
ad. W. P- 1420. Fixes oi warcuol BY wis MW Hes xara peTUmo aa KATe 
Bad Gy syeahor, sx Pacw [Lcil. yeoceepsce] etree éreper, xg Jolrov, xgyJeragrov. 
Kaj Javra wy of wradael, 6F aviss verry uc e xara eo Asyorduay creed 
eevre Sros[ i@aes nempe 4pud Homerum, confer Sixtum Arcerium ad 
Bliani Ta€ticap. 119.) xara weit Ge, ar 6 ay Epempootev, 0.0 carictev, Kol 
pe] exervor IAG», Koy FHS, EWS yg nate Te BaSG@-jeAsurajyy, —— — Ort dé 
were 1947 ev BiBrcis yeaPa stws éTarrere, ¥ povoy camupsdoy Koy wAWwIydOV 
YNPLats opiun ’ a Dee ugy wueynday MATA BadG@ [ hocidem eft qvod Theo- 
dofius Grammaticus magis appofite vocat xsorydov] oSex sLévgqvrcy xg Je 
nave drmaryiartyomwangy era ya, [ draywa ngyJemaywa legit Meur- 
fius gloffar.in wayiry] erégoSey ext yravay, Pretereo qvod Diodorus Si- 
ealus Lib. II. p.g8. cum narraffet incolas Taprobanz infulz uti literis fe- 
ptem, qvarum fingulz qvatuor modis [fitu diverfo ni fallor] franshigura- 
rentur, ut adeo revera 29. literas habuerint , hxc addit: yeadscs dé ree 
glacus 8x cis ]o wAdyion ExTeONTEG MO-mES MKC, aA aueey KATH “AaTa- 
veaDovres ets copter, Notum eft codem {cribendi genere etiamnum ua 
Tichi- 
' © Hue {pectare etiam puto qvod Honoratus Nicqvetus lib 1. deticulo Crucis Dominicz ec. 12. 

p. 87. notat Graca & latina interdum (cripta retrograde ordine 4 dextra ad {iniftram. 


162 VARLE SCRIBENDI RATIONES — Lib,I. c. XXVIII, 
T{chinasfiveSinenfes. Qvod vero ad reliqvas duas {cribendi ratio 


) 


attinet , qvas Dionyfii Thracis Scholiaftes & Euftathius vocant oewvpider | 
ex wv 9ydev,easnondum intelligere me fateor, nec a Theodofio fatis e1 
plicatasputo. Procaugidty Johannes Crojus Obf in N. T.cap.9. p.70. 
71.apud Euftathium legit oweendcy & exponit 4 vocabulo oweéipa , per ¢ 
tervas , per cobortes, Sed apud Euftathium in utraqve edit. & in Theodof 
codice non tantum conftanter fcribitar auger fed & deducitur dze zi 
crueidG» Acorbe in anguftum definente , cujus figuram nempe retuler 
illaf{criptio. Sane hodieqve non inufitatas eyasmodi corbes memin 
fuperiore parte amplas, demde paulatim deficientesinacutum. Si ver 
ita, nonaliter , {cripferunt veteres Graci hoc qvod oxupidcy vocat Thec 
dofius, illafcribendi ratio hilum non differebat a noftra , nifi brevitat 
decrefcentium fubinde verfuum , adeoqve dici etiam posfit Theocri 
poéma qvod infcribitur Syrinx, cavesddy {criptum effe. Qvod fi ver 
Eadendcy dicamus effea caeiga ira, interpretabimur illud de {pirali ill 
{cribendi genere qvo ufi funtveteresGothi, uti patetex plurimis faxi 
& monumentis Runicis, qvz etiamnum fuperfiita , cum in Svecia verfi 
rer, oculis ufurpavi, & magno numero ab Olao Verelio , Rudbeckk 
aliisqve vulgata conftat. Id genus his verbis € Theodori Zwinge 
theatro Vitz humanz expofuere Voffius & alii: Stcandum longitudinem 
fiurnmo adimum , & binc rurfimn afcendendo veluti per fpiras ( quales fol anwne mu 
tu per Zodiacum facere dicitur) fcripfiffe Gothos veteres in faxis vetuftifimie , qn 
etiamnum extant, Rationem fcribendi 1A#Sadev Theodofius ita.explics 
ut fimiliter nihil -differre videatur ab ea, qvanos hodié ‘utimur,' nam t 
libris noftris vere {cribimus wAvFyd09, h. e. figura qvam refert ah9@- 
five later, qvadratanempe,itatamen,utfit longior qvam latior, sAaje 

irom Asue@-» Xenophonti libro Ill. aveac. ut notat Svidas inwxAwSare 
Poteft tamen & caregnddy iftud five cwuesdev & wAwIyddy ita intellig t 
falva Theodofii expofitione, licet non per omnia differret a rs 
tione fcribendi, diverfum tamen fueritin eo, qvod ante repertos fab At 
talo Rege libros qvadratos, larga illa& lata volumina non una ferie a fini 
ftraad Sextram perfcripta fuerint , fed qvemadmodum in volumine le 
gis, qvo utunturin Synagoga Judzi, per plures +AivSay laterumve fo! 
mas ac wErygaDeis, cerids five {patio fingulis** interpofito , vel per figurs 

; wr 


© judzisctiam verfus fcripti [ five ut vulgo dicimus, lines:)xqvalis tonitudinis woeat 
SY1999 feu /ateres : Sic qvi duo cantica legis defcribunt, jubentur qvo illorum feripe 
sap arcliqva lege diftinguant, /aterem dimidixm /uper integra ponere,h, ¢. integro verf 
fuperponere dimhidiurh,, ut vides apud Carpzovium Jor oan apit ay, notisad Schickat 
YOM OOVD p.rrgsgs Ca, | oy 
¥# Vide Raph, Fabrettum p. 348. ad veterem tabellam Jliadia, | 
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erage comrianmin anguftun definentium, velowug/dw cerbinm, Ni- 
hilominus fubereftadhuc, qvod qvzratur. Itaqvetotam hoc do&tioram 
judiciolubensrelinqvo. Dealus {cribendi modis preter Voffiam Lib. 1. 
Ariftarchic.54. videri poflunt Hermannus Hugo de prima ftribendiori- 
ine cap. 8. & Petrus Holmius de fcriptura c. 5. recufiis in Tho. Crenii Viti 
sL Anale€tis p. 461. {qq. Imprimis vero cupide exfpeétamus prexftantifi- 






ami Viri Bernardi Montfauconi, qvam Pariftis edition! parat paleograpbians 
Grecam de ortu & progrefiu chara¢terum Grzcorum, & de variisomnium 
{eculorum {criptionis Gracz generibus, cujus operis praciari in {ex libres 
diftributi & variistabulis zneis exornandi argumentum qvod exttat in 
AGtisEruditor. Lipf 1707. p.42-4.feq. nemininon harumlitterarum Stu- 
diofo falivam movebit, auctoris przcipue ernditionem, ufium harum re- 
sum, ingenium atqve aecuratam Induftriam cogitantibus, 
De Sanchoniathone Berytio, Ejus atas & nomen.3, Phenicia Hifloria A Philone 
Byblioin Gracam lingvass conver{a vel potins confifta,2. Job, Henr, Urfimi 
SF Henrici Dodwelli de pfeudo Sanchoniathone judicium. 3. Sonchis Zgys 
ptius, ibid, Mochus Sidonius alii Phanicini Hiflorici, 4.  Sarpedon Rex 
Lycia, ejusqoe Epifiola Phinio memorata,§. 





I, 

ANCHONIATHON Berytius ; five ut ‘Athenzus innuit & 
Svidas diferte tradit , Tyrius, dtu ante Iliaca tempora, Semi- 
ramidis ztate vixiffe perhibetur 4 Porphyrio Lib. IV. adverfus 
Chrifttanos apud Eufebium Lib. L przparat. p. 31. & Lib, X. pag, 

485. Theodoritum Lib. II. de curat. Grecarum affect. pag. 28. atqve 

adeo xqvalis fuiffeGedeonis, utnotant Bochartus, Huetius, Lemonius 

& alii. Licet Porphyrius ipfe etiam, & Svidasxard]a Tewixa five cir- 

catempora Trojana, hoc eft multis poft Semiramidem non annis fed 

feculis , vixiffe memoret, & Jofephus Scaliger in notis ad fragmenta Gree 
ca libro de emendatione temporum fubjecta p. 40. eumqve fecuti Vos~ 
fius de hift. Grecis Lib.I.c.1. Conringius de Medicina Hermetica p.s.aliidg 
viri doctisfimi, vel hoc ipfum vocent in dubium, qviaconditz annogr. vel 
76.vel65. demum ante Trojanum excidium, Tyri, velut rei antiqviffimz 

Sanchoniathon meminit. Hoc vero argumentum revincit Bochartus, 

docens plures urbes Tyri nomine fuifle , & Paleo Tyrijam fieri mene 

tionem Jof XIX.29. Vide Lib. II. Chanaaniscap.17, Eodem Porphyriq 
apud Theodoritum notante [apud Eufebium enim locus corruptus J no- 
men Sanchoniathon Phenicum lingva Diary fignificat , five ut Bo- 

X 2 artis 
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chartus SANIPIO /ex Zelus ejus. Confirmat & Porphyrii Etymologian 

Bernardus Aldrete Canonicus Cordubenfis in ngvitat Hifpamz 
& Africz, patria lingva editis qvi nomen Sanchoniathonis deducit 
rippw capidus & On veritas. Joh. Henrico Urfino autem mn libro deZo- 
roaftre Hermete & Sanchoniathone qvi produt Norimbergz Ao. 166r.8, 
Sin-chani. athon pag.185. exponitur /copulus preparatus afiue, & cam ludi- 
brio Chriftianinominis creditur excogitatum 4 Philone Byblio nomen,ni- 
mis qvidem violentaexpofitione, ut docet Olaus Borrichms de ortu ac 
progreffu Chemiz p. 6g. Eandem rejicit Guftavus Peringerus diff de Sane 
choniathone Upfal. 1686. 8. 

IL Phenieia {cripfiffenarrat Athenzusfub extremum libri tertii, 
wbimale {riptum Panxa & LenajFam pro Powourxe & Lay ysnaIans recte 
monuit Cafaubontus ad Athenzum Lib. lI. c.37. qvi tamen memoria lar 
pfits eft, cum affirmavit Sanchoniathonis multis locis meminiffe Philo- 
nem, Jofephum&alios. Nam Jofephus nusqvamejus mentionem facit, 
nec Philo, nifiPhilonem intellexitnon Hebrzum fed Byblium, qvitameg 
&cipfe haud ejus meminit multis locis , fed ut mox dicemus Sanchonia- 
thonis opus é Pheeniciain Grzcamlingvamtranstulit. Hoc aPorphyrio 
Lib. IL de abftinentia ab animantibus pag. 94. vocatur Qowmmnyisopia, A 
Theodorito p.34. 7 Ponixay Seanoyic. Svidas ait Sanchoniathonem fcri- 
pliffe aspi]yc Eepex Duoiwrcylasntis pstePpacdty Warpic Tupiav 1x Donlxon 
Alg-AéxT@, tum Aryumriany Gtoroylay xy arAa]wa. Qvicunqve vero fut 
titulus operis, ex fragmentis,qvz ex illo producuntura Porphyrio, Eufé- 
bio & Theodorito patet illud continuiffe Origines hiftoriam & religio- 
nem antiqviffimorum £gyptiorum pariter ac Phenicam. Precipuas re 
rum qvz tradidit memorias five dweprparte fertur accepiffe ab Hieron 
baloDei fummi facerdote, carPas Ja varopvypata why lepop Cars ¥ ite 
pies Osi F isu. Quvinifte Hierombalus fuerit Gideon qvi in libro Judi- 
cum plus fimplici vice Jerobaal nominatur, haud dubitant Bochartus, 
Huetius demontftrat. Evangel. pag.$4. Petrus Jurieu in Hiftoria Critica 
dogmatum & religionisJudzorum pag. 432. Veruamnon abfurdis hocate 

mentis negat Antonius Van Dalen diff. de Sanchoniathone libro de 
Ariftea fubje p- 476.feq. Amft 1705. 4. Dicitur& Sanchoniathon ad- 
hibuiffe afta & hiftorias variarum urbium, & monumenta in templis hine 
inde aflervata Ja kara roAw veroprisara xg) Jas €v Joie iepcis avarypaQat, 
Ja dwo Tow advraw iuesDévre dxcxpua Kuuvew ypauuare , fingillatim 
rxorpeyoriay Taauti [qvi Egyptils Thoth , Grecis Hermes] aliaqve ejus 
tommentaria, per qvzidem Huetius libros Moyfis intelligit, Fragmens 


ad 
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3 Tronisi 7 | 
therusOletiki Pamphilul p.1s1. Idem alibi affirmavit Sanchoniathonem 
afeneRic ubi confpecium , fed inveftiguntis deinde oculis fabduftum, 
chyus rei fide apud ipfism effe ubens jubeo. Hoc Sanchoniathonis opus 
dedicatum R Berytio Abwbalo Eqvod nomen etiam Hirami Regis per 
réntifuiffeex Dio Phoenicum hiftorico narrat JofephusL contra Apio- 
réem p.1042.} & Phoenicia lingva-‘sb autore fcriptum, in Grzcam litte 
¢vam transtulit Pose Grammaticus, digeffitqve in libros maven 
_ sefertEnfebius L®.L preparat. p.31. visetle t Porphyrivws 
Lib. I. de abftinentia ». o4. five qrod nota numeraiis in y mutata fit 2: 
librariis, ut’ Reinefius cap. m. de lingva Punics, five qvod librum — 


fufpicatur Bochartus Lib. II. Chan. c. 17.p. §56.{q. Sane qv exprimore- 
Ferre fe ait Eufebius , Cofinogoniam & Theogoniam ex mente Pheni- 





translatam {cribit, tefte allato Clementein Stromatibus. memorig . - 


fefellit optimum .prefulem: neqve enim Clerhens:Santhdniathonis me- 


ftstapnd Eufebium, przfatione. vo Bo 
/ . * JI, Czterum non-modo Urfinus, qvem fupra dixi, univerla 


cui videre volupe eft, is [niliber Anglicus ad manum fit] evolvet fupple- 
mentaad A€taEruditorum , qvz Lipfizcummagnorei literariz fructu 
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* ©Dc Adc Hhartanio confer fi placet Salmaf. ad Solin. p. 1337. 
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vero(4oupecsov iftum Sanchoniathonem Bocharti etiam judicio fabulofuga 
{riptorem oppofitum fuiffe libris, qvos contra Apionem non diu ante 
fub Domitian Imperio Jofephus jadzus fcripferat, nomen vero effictam 
five detortum ex Soncbide, Saite, facerdote fapientiffimo & Archiprophets 
FEgyptio, cujus meminit libro de Ifide & Ofiride Plutarchus. 
IV. De reliqvis Phoenicum hiftoricis antiqviffimis ; Theo-< 
doto, Hypficrate, Mocho five Mofcho, [qvorum {criptain Grecam line 
am transtulit Lztus] tam de Dio & MenandroEphefio Annalibusqve 
S yrioram , abunde dixerunt Scaliger ad fragmenta Berofi Abydeni & 
‘aliorum, fubje€taoperi imcomparabili de emendatione temporumi, Bo- 
chartus Lib. If. Chanaanc.17. Voffius de hiftoricis Gracis &c. De Moche 
‘Sidonio fpeciatim, qvem fimiliter ante Trojana tempora vixifle Strabo 
auctor eft Lib. XVI. p.757.& qvidam recentiores parum verifimiliter con- 
fundunt cum Moyle, videndus Reinefius addendis ad librum de lingva 
Punica, elegantiffimi Grzvii cura nuper in Belgio recufum : Seldenus 
de jure nature & Gentium Lib. I, cap.2. Huetius demonftrat. Evangel. 
pag. 88. & Radulphus Cudworthus in Opere de vera notione univerfi 
intelligibilis p. 12.. fq. & Jo. Clerici V. C. Bibliothecam felectam T.x. p.7¢. 
{eq. Etiam Ba(uAsvlay ised five facra monumenta memorat Jambli- 
chus in vita Pythagorz c. 34. ex Metrodoro Epicharmi filio Pythago- 
reo; | ~ 
. V. SARPEDON Jovis inclyta proles, Rex Lyciz & Trojano- 
rum f{trenuus hyperafpiftes a Patroclo tandem interfe€tus, Homero 
tis memorafur. Illius Epiftola adhuc fuperfuifle credita, Plinut prope 
modum ztate , ut ipfe auctor eft libro & capite decimo tertio, dts 
tianus ter Cowfil prodidit nuper fe legiffe cum prafideret Lycia , SARPEDONIS 
é Troja fcriptam , in qvodam templo, Epifiela chartam, Dod co' magis mirde, 
fi etiamnum Homero contendents mon erat, aut cur, fi jam bic erat ufus, in ipfp 
sila Lycia Belleropbonei codicilles datos { liad. C\. v. 169. ] nom Epiftelas.; 
prodidz, Alius SarpedonCatonis pxdagogus, landatus. |: 
: '  Dzetzz Chiliad. JIL v.194. : 
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CAPUT XXIX. 


De Sibyllie Teflimonia fcriptorum vererum qui ante Homerum Sibyllam fuiffe cone 
— gendunt, 1. & Pottam ex ea profeciffe, 2, Antiqvisfimus gui Sibylla 
sneminit Herachtur, cujus tria loca afferuntur , & poft Heracltum alii, 3e 

_ Numi antiquvi Sibyllam references, 4. Utramuna tantum Sibyila fuerit, 5, 
 Ambigitar,6, Scriptorum veterum de numero Sibyllarum diffenfus.7. No- 
weinis Sibylhni Etymologia prope viginti, Graca.§, ibique obiter de nomini« 

bus variisinignominiam detorts, Latina.g. Hebraica.10. Arabica Pera 
fica, ubi de jententia Viri Clarif]. Toome Hydes. 11, Num Spiritu dino 
agitante incaluerint Sibylla 12, an malo damone,13, Fortiorine phantafa 

fiat adfcribenda ipfarum divinationes & enthufiafmo naturali , 14, an mera 

int fraudes,is, Noftrumsudicinm,16, Utrum & qua in re Sibylla a 

Pythia E aliis vasibus differret,17. | 


| - L ~ 
IBYLLAM qvoqve :Tatianus refert inter {criptores Homero 
antiqviores, qvin Orpheum 2tate pracesfiffe t Clemens I. 


Strom. p.323. Auguftinus Lib. XVIII. de Civ. Dei c. 23. Nonnulli 
fame Erythream Sibyllam non Romulifed belli® Trojani tempore fuiffe {cripa 
ferunt, Ac prxterea qvzfuprain Daphne é Diodoro Siculodixi, apud So- 
linum cap. 8. legas. Delpbicam autem Sibyllam ante Trojana bella vaticinatams 
Bocchus ( Boétbus) antumat , cujus verfas plurimos operi fuo HOMERUM in{fe- 
ruifje manifefiar, Hance Herophile Erythraa annie aliquot intercedentibus infecuts 
oft de (cientia parilitate, dem de Delphica Sibylla refert Iidorus libro ori- 
ginum & capiteoCtavo. Laétantius Lib.I. c.6. ex Varrone plures me- 
morat Sibyllas, gvintam Erythraam, quam Apollodorus Erythreus afirmat fuart 
fuiffe civem , eamaqve Gr ajia Ilium petentibus vaticinatam, & perituram effe Trojam, 
& HOMERUM mendacia [eripturum. Vide Lib. III. Sibyllin. p. 232. 247, 
fq. Lib. VIL. p.352. Paufaniamin Phocicis p. 826. Dionyfium Halicarnas- 
fenfem Lib. I. p.39 & 44.{q. fcriptorem latinum de origine gentis Ro- 
manz n. 14. Agathiam Lib.I. p.16. Svidam &c, 
IT. Eu- 


¥ Non majorem fortaffe fidem hoc mereri dixeris, a¢ qvod ante annos qvingentos Nicolaus 
~  qvidam Reuclerus in poémate Leonino qvo Hiftoriam Hannoniz perfecutus eft, finxit va- 
tem qvendam infignem Bavafii conditorem , Batonem, Priami patruum, gvi miferabile 
Troja fatum previderit Friamoqve fed non credenti pradixerit, qvae fabula exploditur 2 

Nic, Bergicrio de publicis Imperii Rom, yiis Lib, I, {ech a6, 
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II. Euftathius ad iad. v. p. 1285. exponens verlus Poétz: 
wk Noy 3 dei Kveteto Bly Tassos avazer, _ 

: Kaj wards wade Joixsy psromidte yevorray, 
Tis >} Agysroy Alo ]nv Jaw Pamalew aeyny » mv Oar ence etdtvey ov once 
dx Joxv Tig SIBYAAHE yonopow. Rette hoc nullo pacto verifimile videtur 
eruditisfimo Bocharto, in differtatione qva Anezadventum in Italiam 
dubium reddere conatus eft: Nicolaus vero Sudorius przfat. ad. Pinda- 
rum deeodem loco agens, Quod qvidem , inqvit, fi oraculum ef , & non Re- 
mane jaltantia commentum aligned Iliadi artificiofe infertum, Quvanqvam ho- 
dieqve legitur in Oraculis Sibyllinis fub ininum LibniV. 
Eosovray yevens 16 xo djpeat@ A osespet note 
Cus Jébes Teolny oss mugec tgyirey ogusny. 

Stylum Homericum & Hefiodeum Sibyllino haud multum effe diffimi- 
lem , vifum etiamErafmo Schmidio viro Grace dottifiimo Orat. 2. de li- 
bris Sibyllinis p. 1496. Confer & Eduardum Simfonum part. 2. Chron. 
Cathol. p.89. Clafenium de oraculis p.538- Homerum Sibyllz * imitato- 
rem effe & hemiftichia multa faz potfi inferuifle, sperte confare ait Guil. 
Canterus'Lib. V.c.17. Cui viro doctisfimo ff dicamus, potius aperte cope 
fare Sibyllinorum qvz habemus carminum audtores ab Homero plush 
mutuatos fuiffe, qvodreponat, nihil habebit. 

I. Caterum antiqviffimus ni fallor eorum qvi Sibyllg mentio« 
nem faciunt ex lis, qvorum {cripta vel fragmenta habemus, et Hera» 
clits , cujus tria loca obfervavi. Unum apud Plutarchum lib, wagi oy 
pen voc Caeerecs ‘op rudiay, ZIBTAAA pamopera Sopats na? Hea ! 
aytAaca ng axadamisa xy apvenre PIeyyopery yiAiow eTeav syucveeray Ju 
Pury A}gJov @eov. Alterum in Clementis Alex. Lib. I. Strom. p. 304. Hed- 
xAKTOs 8x advSearivas Onciy rAd our Gee paAAoy SIBLAAH ridesSay, 
Tertius exftat in Epift. ultima earum qvzneftio qvam vere fib Heraclia 

Roe 


¥* v, 307, 308. Hoc Potte vaticinium miratur & divinationibus jatatis Muhamedis opponit 
Ludovicus Maraccius prodrome 3. ConfutationisAlcorani £ 28.expres(it Virgilius 3. Encid, 
V. 97.098. . 
” Heke domus Enea cuntiis deminabitur ovis, 
Et nati natorum, & qbi wafcentur ab illis, 
Refpexit etiam Sibylla apud Silium Italicum XIIL 790. deHomero dicens Scipioni 
o> Et Sefiram tilit mabe ad fidera Roman, 
" Ita enim illum locum legit Iluftris Cuperus ad are9-éa p, 128. Sedin melioribus edkionis 
bus Trojemreperio, non Roman. Vide prxterea Qvintum Smyrnseam XIIL 336, feq. 
* Julius Firmicus Lib, V, Mathes, p. 77, Homerum vocat difimsens 18 Iiade Cmai'carminis 
interpretem, ote 
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nomine feruntur , ad Hermodorum: xIBYAAA sy woddcis xg Ere 


2, , Ga, 
«Pea EE 1ad@» vwons nies coas Fradrinow, 
Bs ds ot po roruTE ajarGe, Eoucduge y 3 siSuAAc sxewn, ( fupple wexyi- 
vurxey vel fimile aliqvid) xg rors Ke. PoftHeraclitum Sibyllz ejusqve 
vaticiniorum meminere Ariftophanes, Plato, Ariftoteles, & infiniti alii. 
Vaticinandi artem a Carmano accepiffe {cripfit five finxit Antonius Dioge- 
nes apud Photium cod. CLXVI. p.188. 

IV. In numss Gergithiorum una facie exftabat Sibylla, altera 
Sphinx, ut teftatur Phlegon apud Stephanum Byz. inTégyss,cujus generis 
numum Romz 4 triumviro monetali Carifio cufum vide apudEzech.Span- 
hemium dif 3. de praftantia numismatum p.217. Numos duos Cumano- 
rum capite foemineo exuna parte, ex altera conchylio confpicuos Sibyl- 
lz Cumanz imaginem referre putabat Hubertus Goltzius in hiftoria ur- 
bium populorumqve Siciliz & magnz Grezciz é numifmatibus illuftrata 
p. 219. fed incerta conjeCtura, ut oftenfim JohanniReiskio Lib. de Sibyl- 
linis p.156. qviplus tribuit alii cuidam numifmati Commodi,in cujus aver- 
fa parte legitur COL. AUG. TROAD. & exftat mulier obliqvo pronoqve 
corpore nuda, com’ in nodum compofit4, ut dextro pede ad {cabellum 
reclinet, manuqve dextra exferta, & laureo qvem tenet ramufculo fubtus 
propendeat. HacSibyllam Herophilennotari, cum Triftano & Patino* 
per{vafus eft, variis inhanc rem addué€tis argumentis, aliiitem p.173. nu- 
mo M. Aurel. Antonini Caracallz, in qvo eadem mulieris effigies cum 
laureo ramo & faxo crudo fcabelli inftar foeminz fuppofito apparet. Con- 
fer Sibyllarum imagines in Jac. Gronovii V.C. thefauro Antiqvitatum 
Grecar. T.2. tabula 42. feq. ubiin aliisuna fedens brachiis expanfis cum 
volumine in dextra. Sibylle Erythraz exozos ftatuam five s7Aw Erythriz 
in patria ejus haud procul Chrio pofitam memorat Auctor Chronici Pa- 
{chalis p. 108. 

V.Meminit Sibyllz** Eratofthenes qvoqve tefte Svida,Acefander 
libro de Africa apud Plutarchum V. 2. fympof. & Heraclides Ponticus in li- 
bro w&e yonsneiav, ut auctor eft Clemens 1. Strom. p. 323. Atqve hic qvi- 
dem plures una Sibyllas commemoravit, qvemadmodum Apollodoms 
qvoqve & Ariftonicus tefte Lactantio, & é Romanis Varro ac Feneftella, 
ahiqve complures. Ut Taciti jam atate ambiguum fuerit, ws few plures 

XY 


{ues 


® Vide & Raph, Fabrettum ad Vet, tabulam Iliadis p, 317. feq, 

*# Nicolaus qvoqve Damafccnus in Excerptis Peirefcianus p, 458. refert oraculum Sibyllz 
Croefum comburendum prohibentis. Idem p. 454. eandem Sibyllam Herophilen yocat & 
Ephefo ait accerfitam aCyro Rege Perfarum. 
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fnerint,veluti tpfe teftatur Lib. VI. Annal. fect. 12. Sic Auguftinus Lib. XIL. 

contra Fauftum Manichzum cap. 15. Sibylla porro vel Sibylle&c. Neqveadeo 
verifimilitudine deftituitur fententia Salmafii ad Solinum p. 8o. {q. & Petri 
Petiti, (qvi perperam Dionyfius Petitus vocatur apud Thom. Hydeump: 
394. hiftoriz religionis veterum Perfarum) in libris tribus de Sibylla, us 
nam fuiffe antiqvisfimam Erythrzam fatidicam mulierem putantium, no« 
mine proprio (qvale etiam vifum Arriano apud Euftathrum ad Iliad. 8, p. 
266. & Abulpharajo p. 44. Sibyllam dictam, & a variis locis qvz obierit, 
nomina varia patronymica confecutam, 4 qva deinde aliz qvoqve vates 
foeminz dictx fuerunt Sibyllz. 

VI. Attamen ambiguum hoc dubiumqve reddit multorum {Crié 
ptorum veterum non contemnendorum auétoritas, qvicum Paufania in 
Phocicis p. 825. cujus locum perperam haCtenus intelleétum expofuit Jac. 
Perizonius ad £lianum p. 723. aliam Sibyllam Erythrza antiqvioremme< 
morant, aliud qvoqve nomen Erythrzz proprium referunt Herophilenj 
deniqve cum Varrone, Laétantio, Servio , Ifidoro Sibyllam habent-pro 
nomine appellativo , (confer Svidam in Bexridss) qvod diferte tribuunt 
pluribus foeminis fatidicis , ut Albunez five Leucothez, Amalthez, (qvi- 
dam Servii codices Malthzam, Rutilius Althzam vocat) Dianz five Arte- 
midi, Athenaidi, Carmentz, * Caffandrz, Daphnz, Deiphobz,Demofive 
Demoni, feu Demophilz: Heliffz, Lamiz, Lampuf, Manton}, Pytho five 
Pythoni, Sabbz (Reginz Sabz qvz Nicau/a dicitur Jofepho Lib. VII An= 
tiqv. Pag. 269. de qva confer Bochartum mn Chanaan Lab. II.c.26. & Clafe- 
nium Lib. IIL. de oraculis p. $18.) Sambethz, Sarbidi, Svanichildz,Symma- 
chiz, Taraxandrz, Xenoclez &alus. UtDeboram, Mariamnem & Ol- 
dam przteream, qvas Sibyllas recte dici ait Onufrius, repugnantenecim- 
merito Davide Blondello Lib. I. c.26. de Sibyllis. At enim fuere qvi o- 
munes evGeciwoas ac fatidicas mulieres Sibyllas dicendas putarent, ut Ser- 
vius, & Svidas in Bestsdes :_ im6 qviid nominis darent veneficis qgvoqve & 
{pectris foeemineis, ut Delrio disquit. Mag. Lib. II.qv.27. Apud Herman 
vifione2. memoratur anus ipfi Cumis verfanti offerre librum, atqve ille 
rogatus, anum illam, 4 qua accepifti libellum , quam putas effe? Sibyllam refpen« 
ait. Erras, inqvit , Ecclefia Dei ef, 


Vil. 


* Carmentai tamen a Sibylla diftinguit Livius Lib. I.¢,7, agensdeEvandro, Vemernbilier 
a:Ginitate credita Carmenta matris, 76am fatiloz5am ante Stbylle adGentum mimta 
begentes furgxs, Sic Paufaniasin phocicis Phaénnidem & Pelias Dodonscas vatum more 

__ __ Gisinaffeait, fed Sibyllas vocatas negat. Fuavréuravrs wy x Ots Kgy GUT AY, 
LiuRas df vxo avFecmay un snAnSno ave Vide qva dixi infra §.17, 
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VIL Qvot vero fuerint, fi fuerunt plures Sibyllz, qvz fingularum 
nomina, qvod genus patriaqve, qvibus (nam bines Marcianus Capella Lib. 
II. p. 40. eres Aufonius in gripho ternar. & Scholiaftes Ariftophanis ad aves 
p. 406. quaenor Flianus Lib.XII. Var.hift.c.35.pleriqp alii denas numerant, ut 

@ftendit Onufrius libro de Sibyllis, Au€torChronici Pafchalis p. 108. doe 

denas, Exythrzam in Egypto,Hebrzam,Perficam,Delphicam,Cimmeriam 
(five Adasy, Adznam) Samiam, Rhodiam, Cumanam, Libycam, Troja- 
nam, Phrygiam & Tiburtinam) temporibus & locis oracula fuderint, o- 
pus fitalia Sibylla, qvz iftanon znigmatis obfcuris & lubricis, fed certo & 
perfpicue nobis tradat atqve exponat. Eqvidem poftqvam ea, qvz de hoc 
argumento 4 prifcis & recentibus {criptoribus prodita funt, non indiligen- 
ter excusfi, nifil us qvz de Sibyllis feruncur incertius reperio. 

VII; DeNomineipfo vide qvam in diverfum abeant {triptores. 
AliiGrecum effe contendunt ab Eolico vel Dorico cts * ize. @s05 & Bear 
confilium , (qvz Varronis fuit fententia, qvam amplectuntur La€tantius, 
Hieronymus, Servius & Ifidorus: ex recentioribus Erafmus Schmidius & 
multi alit) Undein qvibusdam codicibus Conftitutt.A poftol. L. V.c.7. per 
contemtum dicitur AGuae qvafi inconfulte prophetis , non Ture Dei cone 
fula.. Qva rationefolenne fuit antiqvis nomina in ludibrium & ignomi< 
niam: ** detorqvere, utGelonem Siciliz Regem yéAwre vocabat Diony- 
fius (Plutarch. de fi laude p. 54.2. Euclidis {cholam Diogenes Cynicus ye« 
Aw, Platonis diatribam xajareBqv, (Laért. VI. 24.) Antiochum pro Epi« 
phane multi nuncupabant Epimanem(Athen.V.p.193.) Arbazacium Laue 
cum fub Arcadio Imp. propter rapacitatem cpadecnian (Svid. in AeBal,) 
Sic pro Osroé Ofugors, apud Lucian. defcribenda Hiftoria T.1. p.615. Ita 
proPlatone dictus 2aSuv, (a) proDemocrito Aygoxerr@s vel Aypoxeir@ys 
(b)pro Antidoro,ZawidweGs vel ZasvidagG»,(c)pro Chryfippo Chefippus vel 
Kerfszrzroc(d)pro Timzo Emiripouss,(e) proHeraclide Pontico Mopewsxos,(f) 

2 ro 

© Similiter 5é/spbam qvali Theofopbam dictum nonoulli exiftimarunt. Vide Coelium Rho 
diginum Lib XXIV_Antiqy, Lect. c.g. Sophoclis Tragici pater,Svidee & aliis dicitur Sophie 
é,Diodoro Siculo Lib, XII, Theopbilus, in qgvibusdam Codicibus Laertii I. 120, Dephiles 

** Confer qvx notavi in Codice Apocrypho Novi Teftamenti p, 34.4. & Cotelerium T. 1. Pae 
trum Apoftolicor. p. 335. Sed & in laudem fimiliter deflexa nomina obfervabis qvalia funt 
évdo%@» Pro Eudoxo, Laért, IX, 91. & pro Lycone Glycon, id.V.66, Sic Manichaeus {uis 
erat Mannicheus.qvafimanna fundens,ita enim legendum apud auctorem Pradeftinati 

(a) Laért, III. 35. & VI.16, Athenzxus V, 10.& XI. 19, 

(b) Laért. X.8. Hefych. Mluftris, 

(c) Laért. & Hefych. ibid. 

{d) Cic.}, natur. Deor. fe. 94, Laért, VIT, 383. 

* (e) Strabo, Diodor. Siculus. Syid, 
Cf) Laest, V. 86, 
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ro Alexino EAeyZw@-, (g) pro Cleanthe Phreantles, (h) pro Labieno 
peabicnne & pro he Grafficnm, (1) Ariftotelem qvoqve Narriftolem 
dixit Lutherus & Werdenhagentus. Sic wxewdor five Jaqveum dixere alii 
pro Cerintho, Amacarium pio Macario. Etiam in Apocalypfi IX. mm. Ae 
polloeftAwouwv. Etin Prophetarum librisnomina Idolorum & Regum,; 
qviJudzos vexarunt, ita paffim proferuntur, utin dedecus deflexa effe ‘ap 
pareat: (k) Taliafunt Beelpbegor , Beelzebub (1) Baal Pharafim, Befeth (co 

Bochartum Geogr. facr. p. 858. Jofephum Medum in fragmentis facris p. 

243.) Misnsim, Nechao, Nabuchodonofor,Evilmcrodach, Chufanrafathaim, Chodore 

laomor, Etiam Achan dicitur(m) 4char 1. Paralipom. IL. 7. qvafitarbatorem 

dicas, Sichem vero Sicbhar Jo. IV.5. ebrietas, qvafi de ebriisEphraim. Ef 

XXVIII. 1. Sic Phenon five Saturnus afplendendo dictus, Aqvilz dicitur rxe« 

tages, Amofo {3 verbo a caligine ducto, Etiamnum enim Arabibus 

mn eft caligare,ut obfervat Salmafjus in Epift. ad Crojum,poft Hotoman- 
nianas p.4§0. Sic pro Photino Photiogs dixere alii Scotinum,Adoxium pro 

Eudoxio, pro Eufebio Afebium, Satanafium pro Athanafio, proCypriano 

Coprianum, (vide Laétant V.1.) proSebafteno Afebaftenum , Atychem& 

Dyftychen(confer Svidam in Zevye@-) pro Eutyche, Anoétum pro Noéto, 

proEutacto Ataétum. Sib Catagnofticos Epiphanius pro Gnofticis,deniq) 

Dormitantium pro Vigilantio dixit Hieronymus, & qvidam recentiores 

pro Bodino & Balduino Badin, pro Calvino Cavvin, proRamirefié Rabi« 

refium &c. Epiphanius qvoqve notante Cotelerio Epimenidetn vocavit 
pnitgia F BDF Konow edwAis, & in Conft. Apoft Lib.II.c.27. Sacerdos idoli 
cujuscund dicitur pssisgsus. Ita Clemens Alexandrinus p.ro. protreptici pw. 
snes Ethnicorum appellatwudiga. Et p. 9. durynoay nev, INQVIt, KoY- 
ang pav]ois parrov } manxgs ta avensa Xonsnes. Philaftrius heref 

CVII. ipfum momen idoli fpecies doli, Caefarius qveft L. Pp. ITO. Keév@» pea evs 

ovGr, 6 Aicyurss Tos ce Gues aS og aviatov%, iTodleoy, Heaxans padrov 5 Hed 

KAne, ArxAraiGy o rays Docot wyruGe. Kay Evers WW oi Pegsivapeos cwp Paros tai 

Y ade srivupov Kaan cyesdaray waxes &c. Sed utadSibyllz nomen re 

vertar , id aliideducuntafolovocabulo £7 (Eol. pro cid malum painicum 

[g} Laért.I0, 109. Hefychius illuftr, I 

[h] Svidasin DocavrAne & xAeardrs, Laéstius V. 168, 

[i] Senec. V, Controverf. 

[k} Etiamnum hae detorfione nominum ignominiofa nihil freqventiug eft apud Judseos, 0 
patet vel ex blafphemis illorum in Servatorem nollrum, in fanétum Evangelium & omni 
facra noftra annominationibus, qvarum parsexftat in leberide Samuelis Friderici Brenz’ 
& Judzi, fed qvem adverfarius illius Salomon Zevi fimili allufione Sammatlem appella 
Confer fi placet Joh. Wulferum in theriaca Judaica adexamen revocata p,39-47. 1126 Aa 

ufti Pfeifferi sy it3O Philologicorum Tomum 1, p.6s1, 

[1] Sum, Bafaagead A.C.) ator [co] id. ad, A.30.n. 58 em 
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perinde ut ab Hen Houta, Aonxos oxxvIAa, qvee Salmafii opinio eftad Soli- 


num: Alitafolo osc, utSibyllz dicantur Lacedemonio idiomate veluti 
Oi Buy parve quedam Dee, itaenim la Cerdaad Virgil. 3. Aeneid. p. 333. Alii 
ab iQuew clamare,ut Ifaaco Voffio placuit ad parentis fi ‘tymologicum,five 
aches tay Gea qvam fiufpicionem fuam affertPetitus Lib. I. de Sibyllac. 6. 
five 3 ctw & ot Bopecy, colo, veneror, ufitatifima in derivationibus literz ¢ in 
‘4, mutatione, de qva originatione mentionem injicit eruditifimus Pert- 
zoniusad #lianum p. 722. qvi przterea putat Paufaniam in Phocicis pag. 
825. {cripfillecwenonuxe tev AiBuey Sibyllam dictam, ut fit qvafi situa, 
odnempeexLibyainGreciamvenerit. Veldeniq3aciw agito, & Buldo¢ 
Fully plemus ,» qvod agitante & concitante {piritu plena effet, qvz Matthiz 
Martinui originatio eft,laudata Hottingero p.58. pentadis differtationum. 
IX. Alii latinum effenomen affirmant, qvod Prophetidem fonet, 
ita enim Hefychius illuftris & Svidas , tum Marcus Antimachus proceinio 
in Sibyllina: five qvod 4 Romanis paffim Sibyllam celebrari fentientes, 
nullo in Graca lingua 1 pfis occurrente etymo, latinum vocabulum effe 
perperamconcluferunt,five qvod vere latina vox credita fit,vel afibus qvod_ 
acutum five callidum fignificare Feftus docet in fibus & Perfibus: vel qvod 
fib ila Deus aliqvislatere putaretur. , 
|X. Alii maluerunt nomen effe Hebraicum vel a 5ap sccepit, ut 
Cafpar Peucerus p. 160. de divinat. Michaél Neander in Apocryphis de’ 
Chrifto p. 419. appendice ad Erotemata Ebr. p. 517. & alii: vela\3O por- 
tevit. qve Conje eft Hottingeri loco laudato; Antoni Thyfii c. 13. 
Mifc, Exerc. & Nicolai Loydii in notis ad Caroli Stephani di€tionarium 
hiftoricum. Vela m9ya qvzvox pro fatiloqvaponitur 1.Sam. XXVIII. 7. 
prafio w demonttrativo: Ita Georgius Hornius Lib.IL. hiftor. Philof cap.1. 
is adde etfi nthilo magis verifimile, qvod vir doctus Bochartus Lib. I. 
Chanaan c. 27.!p. $59. fibulam de Lilybxo Stbylle Cumeefepulchro , inde 
ortam fufpicatur, qvod Sibyllz nomen alludat ad Hebrzum 555 b.:bitario, 
utex Zebulgumsafive babitatione univerfiatis, he. fepulchro, facta fit Sibylle 
Cumea. Preterea qvod Georgms Cedrenus & Michael Glycas in Annali- 
bus p. 103. Regtrtam Sse. metropoleos Sabzorum celeberrimz, 3. Reg. 
X.memoratam, aGrezcis Siby Ham di€tam notant, & Paufanias in Phocicis 
p. 828. refert ab Hebrzis qvi fupra Paleftinam funt, in fatidicarum nume- 
rum referri Svbbam, quz dicta viris eruditis videtura N30 vino fe ingurgitae 
ve, unde Bacchus Saha? & E23Bo Baexyo: notante Plutarcho Lib. 4. 
ult. Sympof Svidx Samberbe, B priore in M. mutato, ut pro 4bacuc alii Aue 
Baxex, pro Dibon Ef. XV.9g. Dimon, & pluria ejusmodi apud Reinefium de- 
fen{ Var.Let¥.p.103. Droftam Lib.X.Obffacr.c.17. Voit Etymolog.in .t7- 
bubajs, Perizonium denig p.724. ad Elianum, qvi tau 3a Seer five Sambe- 
thes facellum praterea obfervat in infcriptione Thyatiren’ apud Sponium 
T.1.[tiner.p.398. ¥3 XI. 
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XIL.Aliis deniqve Sibylla vocabulum Arabicum vifum eft,vel a Sebel, 
dicavit , feuconfecravit in ufum religiofum , vel a Sab & Aloah qvibus verbis de- 
notatur vaseleflum Dei, Ita Servatius Gallzus ad oracula Sibyllina p. 3. fe 
ftive profeffus fe plures ejusmodi bellas ex lingva Arabica poffe cudere 
Etymologias. Sed &noviffime ThomasHyde vir doftus & ingeniofus 
libro de religione veterum Perfarum c. 32. p. 391. obfervat apud Arabes & 
Perfas fignum Virginis (Virgo enim Sibylla,confer Auguftin. XX. ult. con- 
tra Fauftum ,) in Zodiaco a {pica qvam manu tenet fynecdochice voca- 
tum Sumbul, feu Sumbula. A Phoenicibusqve & Chaldzis ita in Zo 
diacalium animalium feriem infertam efle Virginis fpicilege i- 
cam erellam, qvam dicunt NOYDW Tura feu TBBvae. Hine, inqvit, 
Sibyllina fabule origo, Vifun enim eft buic (pica feu virgini aliqgvod ND \S\ Cause 
tribuere, quafieffet abfcondita revelans & occulta retegens referansqve y Adcogve Uae 
tem feu Prophetifjam eandem appellare. Nam cum ab aftris fuam prateritorum 
futurorum {cientiam illa gentes femper peterent , non erat illepidum nec veterum ike 
genioincongruuin , huic Virgini, tanquam fcientiaceleftis fonti, fub Sibylla feu pica 
nomine rerum indicationes & revelationes attribuere, F aftute ad delufionems vulgi 
(wt folebant) multa futilia dees pradicave. Ex antiqvisfima hac Chaldzorum 
& Pheenicum Theologia porro ait factumeffe, ut non modo in illis gen- 
tibus qvzvis delirz & mente captz virgines de futuris & abftrufis rebus 
capitis fui Chimzras evulgando, vates videri vellentac Sibyllz, fed'& ad 
Grecosac latinos resilla pervenerit, ut virginalia oraculajactarent;, publi- 
carentqve. Germanos qvoqvenarrat Tacitus feeminis ac {peciatim puellis 
omnibus tribuiffe vim qvandam peasy. Ita enim ille c.8.de moribus Ger- 
manorum: Ineffe goin etiam fanilam quid providum putant,nec autConfilia cavum 
afervantur aut refponfa negligunt, Et Lib. IV. hiftor:c. 60. Velleda vingo uutionis 
Bruttera late imperitabat, vetere apudGermanos mote, qvo plerucquve faminaram fa- 
tidicas'S angefcente fuperftitione arbitrantur Deas, Cui adde qve-de Germa- 
norum facris feeminis futura predicentibus tradit Clemens I. Strom. p. 
305. & Phil. Cluverum Germaniz Antiqve p. 165. feq. : ., 

XH, De fpiritu qvo a€tz fuerint Sibyllz, non minor diffenifie eft, 
qvecunqve enim fere in omnes partes dici poffunt, dicta fant jam tam 
acdefenfitata. Dubiushzret Dionyfius Halicarnaff.Lib.IVip. $29.qvicum 
erruxnue oblatorum Tarqvinio Sibyllinorum referre vellet, ¢7¢ @say, * 
INqvit, errs dasmdven ewoic dwen Sev, ‘qvo m loco ut fepe apud Ethnicos 
{criptores, dayoves funt beni {piritus intermedii, qvia plerisqve non pra 

a . tye e * Ce ns } 
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* Apud Dionem Chryfoltooms diff. 1. de'tégab p, 1. Antis qvt Dorico idiomate Digna 
roqitionem al cxilio predixit, profes eft S¢ peer] inca aacepilla A Matze Dem, " 
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$n TN 
mgjeftate Deorum fuperorum five ceeleftium effe videbatur Stbylle farilo- 
qe srfcare, at A ulej1 verbis utar, libro de Deo Socratis. Czterum Deo 
aguante)incaluiffe Sibyllam, perinde ut Balaamum, contendunt omnes, 
qvi Deum folum futuras res incertas mene tive sr » Sibyllas 
t. 


| Itanon Ethnicitantum , utHera itusapud Clementers, Fle PlatoinPhadro, _ 
Chriftia- 


&Jamblichus p. 73. de M yfteriis Rgyp: fed & multi ex veteribus 
nis fenfifle videntur, Juftinns, Clemens, Hieronymus & alii. Ex recentibus 
Sebaftianus Caftellio prolegomenis ad Sibyilina. Sixtus. Senenfis Lib IL. 
Bibl, S, Baronius Apparat. ad Annalesnum. XL Cudworthus in fyftemate 
veyTey p univert 292. evalins {criptor Angius (Rob. Boylius ut audio). 
Sibyilis A. 1662. 8vo. edifac. 2. Jonas Velifius Lib. IIL. c. 


14. dtionnm Criticaram ; eiqve tus Daniel Clafenius Lib. IIL de 
oraculis p. 497. 500. Fur. 50. Buch S50. Ri Montacutins analect. Exerc. + & 
apparatuy. -ad Origg. Ecclefiaiticas. 


| XII. Atate Damone inpirame five inftingha Demonum locutamSi- 
hyllam putat Lactantius Lib. VIL c.1§. & auctorcommentarioram im Epi- 
ftolas Paulinas qvi fub Ambrofit nomine ambulant in 1. Cor. 2. Quorum 


‘fententiam érecentibus tuentur Blondellus Lib. I. c.21. Ae Tobias W 


nerus disqvifit. in Sibyllinap. ror. Petrus Petitus de Sibylla p.o1. & | 
trent Aliioracula Sibyliaramidift ts Seqvedam Sibyhas x Deities 
finite, aia malo Danone dittance protulifie affirmant. :Sic Francifcus Col- 
ltus de Sibyl. c. 35. p.226. 

XIV. Ali cum Thoma Hydeo de religione veterum Perfarum 

p. 387, 393- Fortiori pbantafie atque imaginationi tribuunt, vel ad Enthufiajmum 

& fureremrecurrunt séturalem, vimqve ar)ixqy in certotem 
mento, vitz ac diztx genere, homint anatura qvandoqve ineffe difpu- 
tant. Ita ex Ethnicis ipfisnon pauci, fecuti Ariftotelem feét. 30. probl. 1. 
Ammianus Marcellinus Lib, XXLc. 1. Aperiunt tune quoque future,cum «fuant 
beminum cords, fed loguuntur d:vina,  Solenim, ut ajunt.Phyfici, mens mundi, n0~ 
ras mences ex fefe velut.[cintillas diffunds:tans , cum eas incenderit vehementins , fite 
suri confcias reddit, inde Stbylle crebro fe dicunt ardere, torrente vi magna flame 
marum, 

XV. Aliideniqh meres fuiffe fraudes atqve impofturas contendunt,qvi- 
bus arbitrio fuo plebem rexerint & Remp. moderati fuerint homi- 
nes callidisfimi.. -Hanc fententiam Cicero olim amplexus videtur 
libro. II. de divinatione , & ex recentioribus acriter defenfitavit Anto- 
plus nie libro de oraculis Diff 1. * Sap. 18. p. 405. feq. editionis 
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XVI. Sed qvemadmodum multos pasfim oracula ad mentem 
fuam vel confinxiffe olim vel interpretatos effe fraude politica non eft 
dubium, ut de Sibyllinis apud Romanos jactatis, affirmat enim Thomas 
Hyde libri laudatip.388. Ita omnia & fingula qveqvocunqve tempore & 
loco pradicta inter Ethnicos feruntur, eyusmodi impoftoribus addicere, 
nimis confidens forte dixeris actemerarium : przcipue cum multa in re 
bus nagni momenti mirando more eventus comprobaverit. Negve cafit 
vel forrune hzc univerfa ac fingula ad{cribi poffunt, cum non pauca fint 
adeo determinata , alia viciffim tam inexpectatum qvid infolitumqve con: 
tineant, ut qvi vel fraudibus vel cafui tribuunt memorata apud veteres vel 
recentiores etiam vaticinia omnia, ab eo non rem explicari, fed leétores 
fuos derideri exiftimem. Neqve vero indignum eft Parente ac condi» 
tore humani generis Deo, cafus magnos & mutationes Rerumpublicarum 
per varios ut ipfi vifum eft modos mortalibus przfignificare, cujus rei in 
omnium gentium hiftoriis non inficianda veftigia exftare puto: Neqve 
abfurdum eft malorum demonum qvandoqve maligna fentiri ludibria, 
aut furore naturali fortioreqve imaginatione aCtos homines mira qvz- 
dam & ftupenda vaticinari, ut 2 Noftradamo & ejus fimilibus fas 
€um conftat. Si itaqve de Sibyllinis & qvz pasfim apud {criptores 
memorantur oraculis fententiam dicere jubear, fepe numero {ane frau- 
des & cafum, fediftaqvoqve triainterdum, in altis qvidem aliud principil 
loco fatebor me agnoficere. os 

XVII. Qvaficum etiam eft qva in re Sibyllaja Pythia & reli- 
qvis vatibus differret, qvanqvam enim plerisqve ut jam * oftendi fa- 
tidicz mulieres totidem etiam vif fint Sibyllz, tamen alii, pra czte- 
ris vir magni ingenii Petrus Petitus non dubitavit plurimum inter Si- 
byllam & reliqvam vatum turbam interefle. Negat enim, Pythiz in- 
ftar alligatzm certo loco, & de rebus fzpe levibus qvzrentes refponfo 
dignatam fuifle: fed ubiqve terrarum etiam non rogatam predixiffe 
prodigia, magnos eventus ; longeqve poft ** eventuros, & de rebus 

vibuscunqve maximi momenti oracula fudiffe , rationemqve placan- 
dorum Deorum demonftraffe. Vide eum Lib. III. cap. 1. feq. Furo- 
rem 


* Supra §. 6. 

** Hoc eriam Bacidi tribuit Ariftides T. 3p, 22. Ou proven roi EP) autay aA x, TOR 
Ustgey moAAa oy % Savpecarice % foci oy Bet nas, EOvAAN,STEpO [LETS THT 
Orat. t. Platonica. “Plutarch. qvare Pythia non reddat oracula carmine p, 399° siBuaAra 
3 ag HO4 Beéxsdts aiavée et aovJov erexpcip]ag cov yeovov xa jéaAon ng 

EMTetpay Gig ETUXS BailodamaV ovenalea Key prucia raSew xo Ups 
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fem qvoqve Sibyllz negavit Janus Velifius ut ex ejus leCtonibus Cri- 
ticis Fotavit Dan. Clafenus Lib. III. de oraculis , qva in parte diverfus abit 
non tantum ab Heracliti, Platonis & omnium pzne veterum fententia 
etiam Chriftianorum (vide Blondellum Lib. I. c.24.) fed & Sibyllz ipfi 
adverfatur , qvz certe voluit vidert enthufiafmo covrepta ac divino 
furore. | Sic enim illa apud Phlegontem Trallianum de longavis 
pag. 120. , , aoe 
Mayordun pe avi Dvileig anise Atysoe 

Et Lib, II. Sibyllinor. fab initium: | ; 
Nav dépas sxmrnyIeoa rade rape ert 98 ode, 
Or]: Aéyoy xérs]oy dé Ot0s sxas ayogsven. 





.  GAPUT XXX. 


De Sibyllinis Oraculs, Utrume ipfe oracula fua in literas retulerint Sibylle, Folia 
Sibyllina, 1. dn ab alice excep digefaque fuerint,2. Furor Sibyllarum 
a Cicerone negatus , provocante ad Acroftichides.3, De bic plum, & Diva 
nyfii Halicarnaffes locus explicatus, 4,  Acroftichis de FEfu Chriflo Servatere, 
jam Conftantini etnte fulpetia falfitatis.5, Cicereni infpetiom, prater rem 
afirmat Conftantinus, 6. Qvodnam vaticininm Sibyllinum de Rege, & 
quam acropichin refpexerit Cicero, 7. Locus Suetonii de natuns Regem Poo 
pulo Rom, parturiente. 8. De orsculo quo regnum tribuse Cornelits portene 
debatur, Lentulo id interpretante de fe.9, Teianawara neixice tres Core 
nelii in librie Sthyllinis. 10, Imperium Hadriano Imp, praditium é libris 
Sibyllinis, 11. Oraculum Sibyllinum de Rege reftituendo, 12,  Oraculum 
de Rege ex Oriente procturo, 13. Ecloga quarta Virgilii non refpicit Onscua 
lum Sibylle, fed Hefiod: fabulam de quataor atatibus, qvod late oftenfum.14, 
Loca Sibyllinorum de vavits atatibus explicata, 1§, Locus Fuvenalie, 16, 
Oracula Stbyllina an concepta etiam verfibus Fambicie, vel prosh? Verfus 
Oraculorum vitiofs, 17, 


I. 

Upereft de fcriptis Sibyllz ( unius five plurium ) pro inftitu- 
to noftro breviter agamus. Utrum ab alls. excepta fuerint 
oracula ex ore Sibyllarum vaticinantium , an ab ipfis re- 
lata in hiteras, dubrum videri poffit, cum Varro apud Ser- 

Zz VIWO 
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vium in3. Hneidos Sibyllam {cribere folitam-tefteturin foliis palma- 
rum, gvz fi primum cultri dorfetto levigentur fcribendo aptiffima 
effe adverfiis Melch. Guilandinum docet Jofephus Scaliger de papyro p. 
15. Chryfoftomus.Homil. de mulieribus & pulchritudine: ogy rag 
aurig xarsrara dajuoves' xgy Ta wETae ‘yoaPura Koy tas EmPuras éeyas 
caun. Virgiltus II]. £neid. v. 4.43. 

Infanam vatem adjpicies que vupe fub ima 

' Fiea canit , folitsque notas © nomina mandat, 

Juvenalis VIII. 126. 3 

Credite me Vobie folium recitare Sibylla, a 
Virgilius iterum VI. 74. 
——— folis tantum ne carmina manda, 

Ne turbara volent rapidis ludibria ventis, 
Dixerat idem Lib. UL v. 445. feqv. carmina in foliis notata, 4 Sibylld 
etiam digeri in numerum atqve antro feclufa relinqvi, fi vero vento ims 
pellente folia turbari contingat, Sibyllam nec revocare fitus nec jungere 
carmina Iterum poffe. | Oo , 

Il. Ab horum fententia recedunt illi, qvi Sibyllam furentem 
oracula ore fudiffecontendunt, qvza tachygraphis utcunqve exciperen- 
tur, 4 Sibylla ipfa, qvod diétorum memoriam ftatim po oft impetum TAG 
sr srvolag perderet, emendari, & fi forte librarius aliqvid omififfetfuppleri 
non poffent. Ita Hefychius Illuftris, &in admonitionead gentes p. 36. 
Juftinus. Quibus preterSvidam accedit M. Antimachus in prolegomenis 
ad Sibyllina La€tantium laudans auctorem, etfi verbailla qvz aftertapud 
La¢tantium non leguntur. Sic Socrates de Vatibus apud Platonem in 
Apologia, verbis. etiam a Juftino Jaudatis: Aeysos wy wodhd xgy xaday 
loacs ds sdév dv Atyxos, Montanus fimiliter tefte auctore Synopfeos 
Prophetarum ab Heefthelio Grace & 4 Rittershufio Grace & Latine edi- 
tx, docebat rus reoPytas xa lexoAues t Os pa ctdevay & Asyeos, Alii 
utroqve modo ufam Sibyllam fibi perfvadent, qvibus Servius in 3. Enei- 
dos addit tertium per notas hieroglyphicas, vel per figlas. -Tribus modis 
[utara pradicit, aut voce, aut fcriptura, aut fignis , id eff quibusdam notis, ut.in obe- 
lifco Rome videmus: vel ut alti dicunt, notis liternrum , at per unam ltemm fignic 
feet aligvid. 

| If, At enim Sibyllam ipfam ‘non furore percitam effadiffe, 

fed mapno ftudio compofuiffe & {tripfiffe pleraqve oracula fa, Cicero 
Lib. Il. de diviatione prébavit ex eo, qvod artenr potius & dili 
qvanf incitationent & motum teftentur Acroftichides in Sibyllinis ov, 
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Qvod argumentum ficco pede tranfilit Petrus Petitus Lib. I[L de Sibylla 
c.12, & tantummodo furorem poétis familiarem effe oftendit, fine qvo 
nihil magni exfpeCtandum 4 poéta idem Petitus docuit fingulari libello 
de furore Poético, qvod a Cicerone nunqvam fuit negatum. At enim 
Acroftichides merito inficiatus fuit opus effe furoris & incitationis , artis 
vero & diligentiz efle affirmavit. Tum veroca qua axe asus * dicitur, cam dein- 
ceps ex primis verfiuas liseris aliquid connetlitur, ut in quibusdam Ennianis que Ene 
nius fecit, id certe mags eff attenti animiqvam furentis, Atqve in Sibyllinis , ex prie 
sno vert cujusqve fententia primis literis illius fententie carmen omne pertexitur, 
Hoc feriptoris eft, non furentis, adbibentis diligentiam, non infani, 
IV. Ex his Acroftichidibus Varro apud Dionyfium Halicarnaffeum 
Lib. IV. p.260. teftatur verfus qvosdam fingulos infititios & fpurios con- 
victos olim fuifle, fi nempe primz illorum verfiium Lterz alienz effent 
ab illa voce five fententia qvam exhiberedebebat axgossyls. Nam fi tota 
conficta fuiffet ab impoftore qvodam axgesiyis una cum verfibus illam 
referentibus, qvi qvzfo revinci hac impoftura potuit per acroftichides? 
Perperam.autem If, Voffius c. 4. deSibyllinis oraculis, Erafmus Schmi-~- 
dius Orat.2, deSibyllinis p.1so0r. Antonius Vandale de Oracullis p. 410. 
& alli ex hoc loco fcripfere Varronem Acroftichidas Sibyllinas tefte Dio- 
nyfio effe inficiatum. En tibi verbaDionyfii: Ev ois (sconopecic) éuglrxor]ay 
TwWET ELMER oinsSuos Toig LifSvAAcsess, CARY Yovrey de Tele KCAL QUAYE ANLOTIVIG le 
Viciffim omnia Sibyllina ex meris conftitiffe acroftichidibus nefcio an 
recte ex Cicerone & Dionyfio colligat Gallzus deSibyllis p.132. & ante 
eum Blondellus Lib. I. c.12. Qvin diferte videtur certam partem Sibyllino- 
rum Cicero,nonuniverfa Sibyllarum oracula denotarecumait: Te vero ea 
qve axposixic dicitur, &C, ACqvotusqvisqve eft, qvinefcit multa proferri et- 
-lam 3bEthnicis {criptoribus oracula,in qvanulium acroftichidis veftigium, 
V. illam vero Acroftichidem qvz Grace occurrit apud Conftan- 
tinum Orat. ad Sanctorum cectum c, 18. & majorem partem ex nefcio cujus 
translatione verfibus male Latinis non flantibus affertur ab Auguftino Lib, 
XVIII.c.23. de Civ. Det, & in oratione ad Catechumenos contra Judzes 
Paganos & Arianos c.16. &aProfpero Lib. III. de promiffionibus, Beda in 
calce T. 2. Opp. edit.Colon. jam Conftantint temporibus 4 multis vocatam 
fuifle indubium, ipfe teRatur c.19. dares feusos dF twardy 775 yudleoas Dene 
CXAG TOUS UHTNS EX AmepO) TH my TAUTe mEromxEveyy voEUECY TS 
aula HA ViSuAyas Ssomirpata EBVO Aeyvect ay, 
VI. Addit qvidem Ciceronem jam iHam legiffe. & Latine 
22 verfam 
* Acroftichides ejusmodi procter SitbyHam, Enniumgve compofuere multi alii veteres laudata 


Martio Milefio Sarazanio ad. DamafiCarmea VIL & VIII. gv ibus addes ¢ Chriftianis 
Pocus latinis Commodianum, Optadanumgve Porphyrium, 


é 
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veriam {criptis fuis inferuiffe. Sed mirabitur tam audaéter hoc a Cone 
ftantino afhrmari, qvi noverit nihil amplius apud Ciceronem exftare 
qvam hac verba: Sibylle verfes obfervames , quvos ille furens fudiffe dicitur, 
Quorum interpres nuper falfa qvadam bominum fama ditturus in Senata putatet 
eum quem revera regem babebamus , appellandum qvogue effe regem, ff [rlvi effe 
vellemus, In his ubi de Rege aSibylla memorato agit, non refpicit ad fee 
cundum in acroftichide Conftantini verfum , ut putavit Eufebms: 

Hoe d” seavoSev Bacirsis 
neqve ad hune Lib. Ill. Sibyllin. pag. 239. qvi de Cyro accipiendus vi- 

etur: 











Kaj tore dy @sog vecwotey weuiper Parana 
five ad iftum p. 268. | : 
Kaj tor aur’ merle ® @sce weurbes Cacirra. 
Neqve ad alium, qvem notatIf Voffius p. 230. de Sibyllinis oraculisex 
ro II. p. 219. 
if 3 " eryves dra wens yas oun ee xed lary, | 
VILSed ut reéte Cafaubonus ad Baron.p.§3. ad illud oraculum,qvo ut 
eftapud Dionem Lib.XLIV.p.2.47.Sibylla Parthos in qvosbellum tum pa- 
rabatur, nifi aRegevinci pofle negaverat. Svetonius in Julio Cf c. 79. 
Proximo ancem Senatu L, Cottam Quindecim virum (ententiam ditlurum, ut qvonians 
libris fatalibus contineretur, Parthos nifi a Rege-non poffe vinci, Cafarvrex appellae 
verur, Hocagre ferens Cicero, cum antifiitibus, Inqvit, 4gamus, ut quidvis 
potins ex tlle libris quam regem proferant, quem Roma pofthac nec Dii nec bomines 
effe patientur, Acroftichis illa de qva apud Ciceronem fermo eft, non vi- 
detur continuiffe nomen Julii Czfaris, ut fiafpicatur Valefius p.266. ad Eu- 
febium, ita eriim Cicero non potuiffet addere: boc fi ff in librie, im quem 
bominernS in quod tempus ef ? callide enim qui illa compofuit pevfecit, ut quved-* 
cunque accidijet predittumviderctur, bominum © temporum definitione ublata, Ex 
qvibus verbis reéte etiam colligit Joh. Smetius Antiqvitatt. Neomagenf, 
p-36. Conftantinianam Acroftichidem Ciceront vifam haud fuifle. Sed 
potius videtur his verbis: TOTS MAP@OTE EI MH BAZIAEYE OYK AN 
NIKHZEI, Vel aliis eyus fententiz exprefia fuiffe, qvam Dio fic expofuit: 
punor ay TUS waEPES Aware wAn uwo BacirAéws AVE , Plutarchus m . 
Czfare, fic p.73. ws drwomsa ra wagQav Pajpoilo Fwpasos ovv Bacar 
sgarsvondias swe dures, addwg auxta ova, Qvod vero Blondellus p- 
55- Acroftichin Conftantinianam ideo fuppofitionis arguit , qvod pri- 
mus ilius verfus non comple<tatur primas literas reliqvorum, hau valde 
moror , nam primus ver{us apud Ciceronem poteftexponi de size, non 


© i,¢. ab Oriente, Vide Lemonii notas ad Varia Sacra p. 632. 


DE REGE VENTURO, = 2sb.Le.RXXX. 18 


de verfu numeris adftricto , & ex Conftantino non ablurde colligas acro- 
ftichidi illi, verfus primi inftar infcripta fuifle verba, qvz deinde primis 
verfuum literis -edduntur: Inorits Xoigos @i8 'yos TwTHe sauecg, 
| VI. Czxterum miror If Voffium cap. 4. pro Sibyllino oraculo 
venditare qvod apud Svetonium legiturde natura Regem populoRoma- 
No parturiente. NamSvetonii verba hxc funt in Augufto c.94. aéor 
ef Julius Marathus ante paucos quam wafceretur menfes prodigium Rome fatlum | 
publice, qvo denunciabatur , regem populo Romano naturam parturire. Nihilhic 
de Sibylla, nihil de oraculo, fed de prodigio publicé facto, Otavii nafci- 
turi imperium portendente, qvod & aliis omnibus prznotatum refert 
Dio fub initium hibri XLV. | 
, IX. Alto qvoqve pertinet qvod Cornelius Lentulus ex fatis 
five libris Sibyllinis fibi perfvaferat regnums Rome rib Cornelis portendi, 
ut narrat Salluftius in Catilinar. Cicero Orat. 3. in Catilin. p. 692. edit. 
Grevii & 696. & Appianus Lib. II. de bellis civil. f430. Fallicurqve ite- 
* mam virdoétus, cumex eo qvod Cicero arufpicum refponfa fimukmemo- 
rat, colligit ab his Cornelioram nomen definitum, non 4 Sibyllinis , in his 
vero tantum fuiffe, fi qvando ptus Romanis pareret, tum adventu- 
rum magnum regem (Juliam Czfarem) hinc tres fore (triumviros Augu- 
ftum, Lepidum, Antonium) qvi Romanam affligerent & perderent 
Rempublicam. Lib. Il. Sibyllin. extrem. p.219. 
Tees Papen wixcten poign xaladnAycovray, 
Verum enim vero Lentulum in Corneliorum nomine libris Sibyllinis 
five fi€tis potius & qvafi Sibyllini effentjactatis verfibus definito, praci- 
puam fpem pofuifle, preter Salluftium diferte teftarur Plutarchus in Cice- 
rone f.869. InnuitFlorus, aqvo Lib. 1V.c.1. Lentulus deftinatum familiz 
faz Sibyllinis verfibus regnum fibi vaticinatus fuiffedicitur. Itaqveexha- 
rwpicum refponfis videtur hoc tantum haufiffe Lentulus , qvod addit Sal- 
lus: Preterea ab incenfo Capitatio illum effe vigefimum annum, qvem fape ex 
prodigits harujpicam refpondiffene bello civili eruentum fore. Alia wayjevucla 
poft Syllz ftatim mortem {parfa memorat Plutarchus in Pompejo p. 626. 

_ X. Alium qvoqve Sibyllinorum locum refpicit Auguftinus 
five qvisqvis auctor libri e Grammaticap. 239. inde eff illud: rgia xavwe 
xanss a, i.e. tria Cappapeffima , de Cornelio Sylla, de Cornclio Cinna, de Cornelio Len- 
sulo, hi enim per tres literas defignati funt in libris Sibyllinis, | 

XI. Sic nonnullis traditum fuit fortem Imperiiex Sibyllinis ver- 
fibus Hadriano proveniffe, ut autor Spartianus in Hadriano, adqvem 
locum notarunt viri dofti verfus qvi de Adriano hodieqve legitur in Si- 


byllinis Lib. V. p.304. 
Z 3 XJL 
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NR hari aden erences 

XIL Ab his omnibus longe diverfum fwit oraculum , de qvo 
idem Cicero Lib. I. Epift.7. ad P. Lentulumubi agit de Ptolemzo Auletain 
regnum reftituendo: & fixe multitudine reducatur qvemadmodum bomines rea 
ligiofi Sibylle placere dixerunt, Qvo in loco homines religiofi non funt, ut 
yult vir doétus, Alexandrini facerdotes, hos enim a Vigtoribus non roga- 
tos verifimile eft, fed qvindecim viri infpiciendis Sibyllinis Romz confti- 
tuti. Hoc non obfcure docet, & Oracult ipfius fententiam his verbis re 


fert Dio Lib, XXXIX. p.98. av 6 Tig Asyunfias BaciAcis Bonbeias tives dto- 


pu G» crdn, civ Wy Dirsay oi Te dime rade, py Muro x, CANO ton Eres 
gyrere, G5 Os fa, % WOVBS % KWOWES § ah. Lucanus Lib. VIIL v. 82-4. 
Haud eqvidem immerito Cumee carmine Vatte 
Cautum, ne Nili Pelufia tangeret ons 
Hefperins miles, ripasqve aftate tumentes, | 
XIII. Aliud iterum oraculum fuit, cujus meminit Tacitus Lib.V. 
hiftor. c.13. Pluribus perfosfo timers, antigvis * Sacerdotum literis contineri, ¢0 
ipfo cempore fore, ut valcfceret oriens, profettique JudeArerum potirentur, Sveto- . 
nius in Vefpafiano c. 4. Percrebserat oriente tote vetus S conftans opinio, effe 
in fatis , ut co tempore Judea profecti rerum potirentur, Id de Imperatore Romane 
gvantum cventa poftea patuit predittum, Fadei ad fe trabentes, revellarunt, He= ° 
gefippus Lib. V. de excidio Hierofol. c.44. Jnter qve dlud pracellentifimum, 
quod in literis que vetnfiis quas facras vocabant manchat imprefjum, qved fecune 
dura illud tempus futurus effet vir qvi de regione eorum ( Judzorum ) imperium 
affameret-in orbem terrarum. (Apud Jofephum Lib. VII. de bello Jud.c.31.° 
p.961. ano p06 ap OiPorG» ey Toig iepoig even @» yeappacw, ws nara Td 
xoriedy EXEIvOV clare TIS elgg auvlaw ares rng cine dunt.) Que res cos iu tanto 
furore pofust, ut fibinon folum hbertatem fed etiam regnyum pollicerentur, Id alié 
(Svetonius v. g.& Jolephus) de pafianum referendum putarunt, prudentiores 
4d Dominum JE fam (confer Cafaubonum ad Syeton. & Wagenfejlium tel. 
ign. Satan p.30.{qv.) i corum in terris fecundum carnem genitus ex Maria, 
regnum fam per univer[a termrum fpatia diffudit, : 
XIV. Hzc de oraculis Regem qvomodocunqve vel promittens 
tibus vel fpectantibus, qvz multum inter fe diverfa parum accurate con- 
fiindunt viri eruditi, non minus ac de Ecloga qvarta Virgilii mira qvedam 
& alicna commentantur, cum fimpliciffima fit altera Probi expofitio non 
ad Sibyllam fed ad Hefiodum referentis carmenCumzum, ut Virgilius, 
nihil aliud dicere voluerit,qvam nato Pollionis filte** Saturnium feculum 
* Ex hisverbis perfpicuum videtur, re{pici non carmen Sibyllioum fed dictum Propheticumy 
& qvidem non Michz V. ut putbatCafauborus, nulla enim ibi temporis noga occurtity 
- {ed potius Gen XLIX. deShilo poft fublatun Judais {ceptram venturo, 
** Afinio Gallo, a gvo Afconius Pedianus tefte Servio audiviffe fe retulit oclog am hanc Virgilis 
in 
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ab Hefiodo defcriptum orbi iterum promittl. Ultima etas idem eftac fidi- 
xiflet prima & antiqvifima, ut cam dicimus 46 #/tima* origine rem repetere, & 
altum mare id eft profundum. Aut certe venit,id eft fuit jam ac prateriit, ztas 
nempe poftrema ferrea. Hanc expofitionem plane confirmat qvod fe- 
qvitur Magnus ab integro feclorum nafcitur ordo,i.e. nova feries ztatum aurez, 
argentex, xnez & ferrex fefe excipientium denuo incipit. Magnusid eft 
fauftus & aufpicatiffimus. Sic paulo poft magni menfes .e.lea, pulchri& 
aufpicati, perinde utHebrais magnus dies pro fefto, qvod imitati Chriftia- 
ni dixerunt & bebdomadem magnam, Etiam Lib. II Sibyllinor. p.195. occur- 
rit usyas oyav, Sed fallitur qvi claram illam ex Evangeliis judicit extrem 
defcriptionem Virgilio infpectam exiftimat, & Turnebus eundem locum 
_ longealiterconftituit, in hanc nempe fententiam, pro ajar fcribendo aye: 
Kaj rors 4) wsyac Audis ayaN sgEARS INOS ES ay. 
Ut alludatur ad Helaftica certamina, qvorum vittoribus fas erat.trium- 
phancum rifu per.meenia in urbem diceAavrew. Vide Gallai diff de Si- 
yllis e: 481.feqv. Mox in verbjs Poétaz jam vedi & virgo intelligitut A- 
ftrea five Juftitia, qv aurea virgo Pedoni Albinovano dicitur Elegia in 
Macenatem, Hefiodo qvoqve & Arato waged evG@>, qvz in deteriore fe- 
culo** ceelum petierat. fed jam iterum in terras reverfa a Virgilio fingitur: 
Sic Ammianus Marcellinus Lib. XXII.c.10. Afimal atur per bacvetus sia ju 
Bitia quam offenfam vitite hominum Aratus extollit in calumi, imperante eo rever[a 
ad terras. Confer Eratofthenis Catafterifmos c. 1X.& Laftantium Lib.V. 
c.§- Ineo qvodfeqviturapud Virgilium: redeumt Saturnia regna, qvid cla- 
nus qvam refpici adHefiodi homines aurei feculi cs AW smi Keors ivay 0 
T doave EuBacidsvey, Cornelius Severus in Etna: 
Aurea fecuri gvis nefiit facula regis? 
Jam nova progenies 1.e. novi ac meltores homines aureum fxculum victu- 
n. Pari fenfu Cicero in Arateis ferream pro/em pro hominibus ztatis fer- 
rex 
in ipfius fuiffe honorem compofitam. Scripta autem eft Anno ULC. 713.cum C. Afink 
us Pollio conful effet defignatus. | 
Te76e adeo, decus boc a5i, Te Confule INIBIT, 
Polio, & INCIPIENT magni procedere menfes 
Te duce & ¢, 
Exhis ipfis, ni fallor. apparet 4 Virgilii fententia alienam effe, uteunqve doftam & inge- 
niofam Viri egrepiiconjecturam, qviin Memoriis Trivultinis A. 1703. p.8. fg. edit Amit. 
Poétam exiflimiat haric Eclogam compofuiffe in honorem Drufi, Tiberii¥, 
© Sic ultima certamina pro antiqviffimis dixit Cornelius Severus in Atna y. 17. vbi vide 
notas Theodori Goralli, five qvi fub nomine illo laiet Johannis Clesici, Vira 
ariff, 
** Cicero in Aratcis$ | 


Deferuit propere terras juftifima Virgo, 
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yex & Horatius progeniem vitiofiorem dixit pro pofteris. Falluntur qvi de 
uno homine & de novo rege nafcituro hic agi exifumant, ajuntqve Poé- 
tam in animo habuiffe hxc Sibyllina: 
 . Ka TOT wr nEALoI 805 aréperpes Bacsrra 
Os Waray yajav mavore FOAEMOIO KAKO, : 
Qvos verfis nunqvam probari poterit 4 Virgilio leftos fuifle. Qvod 
feqvitur: colo dumittitur alto, divinam novz progeniei originem indicat 
perinde ut Hefiodus 4 Diis tanqvam auttoribus repetit xeureey yav@- pase 
. gomav aDpoimev. Mox ait: 
p—— Doo ferres primum 
Definet ac toto furget gens aurea mundo. 
Ex qvibus verbis patet non decem 2tates ex carmine Sibyllino agnovifle _ 
Virgilium, ut putat virdoétus: fed cum Hefiodo qvatuor: aurcam, argen- 
team, eneam, ferream. Sic ordine feculorum ab integro iterum nafcente 
ferream aurea excipit. Aufonius Epift.16. deProbo: 
Generi hic fuperfies aurce 
_ Satorgve prolis aurce 
Convincit Afcraum fenem 
Qvot faculum omne ferrenm efi. 
Similiter Porphyrio Optatiano pradicanti felicitatem temporum Con- 
ftantini Aug. Imperator eft 4urca perpetua reflaurans fecula mundo, Sic 
aureum feculum 1n numo Hadriani de qvo Triftanus T.1.p.475. & An- 
dreas Morellus {pecim. p. 65. Dio de Commodo Imp. libro LXXII. p.8 
THY aioe Tov ém aU]s yeurity Ts ovoualeddey, ng ks Ta Yoaupala wav ]e 8 
pow syyot Petey elmPicdy, oo 
XV. Neqve usqvam in Sibyllinis mentionem faétam decem 
gtatum illo fenfu, nedum Hefiodum (ut Erasmo Schmidio in mentem 
venit) 4Sibylla, qvz de'ztatibus diverfis {Cripfit, mutuatum probare 
poterunt viri eruditiffimi, Nam qvod apud Phlegonteminiongevis p.120. 
Sibyllaaite déxa yeveds xa] avSeaaus yeyovevcy, alid longe fpectat,nempe 
ut oftendat fe vixifle inter homines , annos prope mille, gvemadmodum 
Phlegon exponit, itaut fingulz ysveaj complectantur annorum éxd]oJada, 
Confer Salmafium ad Solin. p.77. edit.Parif’ Vel ut non mille qvidem, 
valde longum tamen & plurimorum annorum fenium attigiffe fe doceat. 
Sane centum anni potuerunt dici aSibylla,decem yertaj,qvemadmodum in 
Epiftola Apocrypha Jer. v.3.se¢*yavsav éx']a. ab Olympiodoro rette exponi- 
tur «sq, ad annes feptuaginta (in Sibyllinis Lib. IIl.p.239.62']a yecvay Jecatbec]ut 
" yoeafit cempus decem annorum,qvo fenfu occursit etiam apudDiogenem 
| . Latre 
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syevecy effe tempus centum annorum provocat ad oraculum ejus qvod 
exhibet etiam Zofimus Lib. IL. c.6. & Politianus elegantibus verfibus la- 
tinis reddidit cap. $8, Mulcell. Qus enim non videt aliud effe * yeveav, 
vocem & ulla alia ambiguz fignifcationis , ut multis exemplis oftendi 
libro.& capite tertio facrarum Obfervationum, aliud vero pemxiccy yeovoy 
Cais aevIgame%. Nonalio fenfu accipe qvod Lib. II. Sibyllin. fib initium 
legas df ré]e ngy yee) dixary sta tava Gavetray, innuit enim a Chrifto 
nato tot intercefluras generationes ad diem extremum, ut libro oftavo 
P.379..add oTay % dexaty yertx dopo aioG» eww. fic libro qvarto p. 227. 
ait fibi 4 Deo expofita, qvzcunqve debeant , 
Ex WeUtS “yErexs LAG évdexcttns aDinecdt ay. 
p. 228. Affyrios futuros 
EE yieas Kcopuo Algnparéovras ev agyn. 
Medis yevecs due utyas Perlis yavezy uiav. Decima ysvez Perfas fervile 
jugum fubituros. Inde fufpicor eadem pagina pro aa ra ike denctty 
yeven ware wai a TEAAT OY legendum are Th sidsndn, aut certe in priore 
verti pro axes evdixerrns {cribendum ar dtxares. Similiter libro III. pe 
224. GVO déxaray yeveny wegewrav avtewe@ray memorari video, innuitur In 
decimam generationem a diluvio difperfionem Babylonicam incidere. 
Confer Lattantium Lib. I.¢.14, & Cofmam Indopleviten lib. 2. p.135.& 
hb.¢.p.215. Apud Tertullianum fimiliter Lib. IL, contra nationesc.12. oc= 
eurrit hoc Sibyllinum: Decimda genitum bominum ex qvo cataclh{mus prioribus 
eccidit, vegnavit Saturnus(S Titan G Jamfetus, Terre & cali fortifimi filis. Vie 
cifim {criptor vetus recognitionum qve ambulant fib nomine Clemen- 
tis Romani Lib. I. 29. diluvium incidiffe ait indecimam generationem, ab 
orbe condito nempe. Qvz omnia nihil habent commune cum ztatibus 
de qvibus ex Hefiodo, Cumano vate, Virgilius, & Hefiodum imitatus 
Pfeudo Sibyllinorum fcriptor Lib. Lp.164.{g. qvatuor ante diluvium me- 
morans ztates five yev7 hominum tum qvintam peffimam qvz in dilivio 
perierit p.168.feq. fextam deniqve, novam poft diluvium qvam yeuc ety 
meer: vocat p. 183. Lib.II.p.211. ait feptem fcula hominibus data fpacium 
ad recipifcendum: 
Ea yap cima wblaroias tat sdwxen’ 
qvod exftat & Lib. VIII. p. 391. - Neqve vero audiendus Servius qvi de 
Sibyllinis parum accurate {cripfit, nec qvicqvam nifi commenta ina- 
nia affert, cum ait Sibyllam fecula per metalla divififfe , dixiffe etiam quis qvo fee 
Aa crlo 
* De fenfu vocabuli syeved qvo fucce(fionemPrincipum in imperio fe excipientium denotat, 
vide Clariff. Dodvvellum diff, ad Dionyf Halicarnalf. T, a. p. 323. feq. & de atate Pythae 
gore p. 170, feq, 
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culo tmperaret , G folem five Apollinem ultimumid cf decimam voluiffe. His enim 


verbis non plus fidei tribuendum videtur, qvam fabulz qvz legitur ad 
calcem T. 2. Opp. Bedz Venerabilis, de fomnio centumRomz Senato- 
rum, qvi omnes una no¢te videre fibi vififunt novem in ceelo foles, qvos 
rogata Sibylla de totidem generationibus mterpretata eft, in qvartaven~ 
turum affirmans Chriftum; in nona poft varios Reges, qvorym primas 
literas indicat, Antichriftum. : 
XVI. Qvéd porro vir doétus Haacus Voffius nuflum dubium 
effe ait, Juvenalem, ubinonz ztatis meminit, Cumanam fecutum effe va= 
tem five Sibyllam, aliter forte videbitur ei qvi verbaipf{aSatyrici attentius 
confideraverit. Ita vero ille Sat. XIII. v. 28. ; 
Nona atas agitur, pejoragve facula ferri 
Temporibus, quoniam fceleri non invenit ipfa 
Nomen, & & nullo pofuit naturs merallo. 
Jam olim Hefiodus cum qvatuor memoraflet ztates, conqveftus fuerat in 
deteriore illis omnibus qvinta* cui necipfenomenimponit, fe miferum 
wivere Egy. V.174. | Boot 
Myxer éadr aOeAcy eye mépen'Joios parervay 
Avdocow , arr’ s ™octs Seavey 4 sresva ysvedey, 
Hoc initatus Juvenalis eft ; fed ita ut conceptionem Hefiodi au »NlO= 
namqve diceret xtatem pro qvint@, oftenfaras tempora in qvibus vive- 
ret longe adhuc magis corrupta ac perditaeffe, adeo.qvidem utlicetnon 
qvatuor tantum fed pro numero feptem ut valgo numeraniMr metallor 
rum tot etiam fingerentur ztates, tamen nulliearum congruerent, aene 
roximo qvidem mntervallo diftarent a deterrima etiam & infima ex illis 
eptem, fed adhuc corruptiora pro nona 2tate habenda effent. Etiam 
in hoc fugit ratio virum do&tum, qvod decimam five ultimam yanay ex 
mente Sibyllz optimam fingit, nam fiaudias ea qvz {upérfunt Sibyllina 
Lab. IL p-199. cs at) 
Tearing yerers Pures xaxceeytec, ayrol, 
. Nw. 
Qvod étiam obfervandum adverfus ea qvz Clariffimus Beveregius di- 
{putat in codice canonum Ecclefie primitive cap.14. §. 9. p. 63. ubiea 
qve de ultimo feculo in Sibillinis dicuntur, eadem effe ait cum iis qvz 
e uloma xtate Virgilus affirmat, Reliqva apud Poétam perfpicus 
p 3 


func: 
| 7 Teqoe 
* Olaus Rudbeckius in paite 3. Atlantica fex states pérleqvitur qvas proximas 4 dilu 
_ aumeran ausetam, argenteam, fayeani; scream aut vero tfaxincam, 
ve ferregmis an. $ , . re ° 











|e ee ne . 





| ‘goer Teqnes alles, dices bee: ably i9e-¢ 
_ eo Fas Pali, Sobacipiont fore contite 
‘Ait enain hiewerbis 


| choandam & feliciter continuandam ominatur. Vertu proximo ‘aus jam 
, ad Confutis coi adutatur “fait Pollen nomen aliidit Potts, 


eumgve oftendit velut folem Dear aliqvem eno & 
oe Soc! om 4 peye 





‘emplis vonfher, ecnotvt Scholtes Artiophanis ad nybes £.67. ante 


eum Plutarchus in libro #& 8 a ee ones 2; -. 
dé divinat. Prattrea Pyrrbl seniporibat jam Ayia perf fa at." Idem 
Ptutarchus , &'Strabo Lib. EX. p. 419. téftantut oract iad 


Poétis ad hoc conftitutis excepta & in'verfls redaCta fhiffe ‘lis Poets 
fait Jopbon Cnoffine, soit: Vertes mek .84.memoratus, qvi i oracula verfi+ 
bus Hexametrisexpoftut. Verfas malos oraculorum, hypermetros de» 
feétives , & in metil Es orenian ridet Lucianus in Jove Trageedo, & 
apud eundem Plutare hus, De’ cxtero Sibyllam Svidas 
auctor eft {cripfiffe non modo "ane ps rene pus di exan fed & wiry, & whi ras 
par. ** Proeftantiffimus vir Guilimus Caveus in parte 2. hiftoriz literae 
riz {eriptorum Ecclefiafticorum p. 17. _putat poffe an vaticinia fla 
carmine femper tradiderint Siby joltphus Lib Lib. L. Antig. cap: ¢, 

12. Gajus verba repetit Ew PeiebhesLibsDCos C1. preparat. & Hieronymys 
4 locis Hebr. voce.Bsbe/, Sibyllam inducat prosa vaticinantem de turfi 

Babylonica, non Sibyilz ipfius libris ulus, fed ex Alexandro Polyhiftore 
- ifind mutuatus, ut ex Cyrilio Alex. Lib. I.in Julian. p. 9. eollige, nifi me- 
moria lapfiis Ciryllus Alexandrum pro Jofepho laudavit ,qva f stentiaeft 
Cotelerit ad Herms paftorem p. 78 Verum non Jofephe fantum Ale 


. * Gpnfer Martini ‘de Ros Gngolaa Sacre Serpe lib 1.¢.16, & partes, fip, IV.¢s5. ae 
fervat dies pares é conwatie poni peo mileris & infelicihus, 
¥* Vide ve fupra c. XV, num, 4, 
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xandro fed & allis fcriptoribus folenne eft profario fermone brevius 
complecti, qvz pluribus verfibus in SibyHinis vel aus oraculis ac Poétis 
{cripta repererant. Sane verfus Sibyllinos .eyusdem argument cum: oré- 
culo qvod Jofephus refert, producit Theophilus Lib. If. ad Avtolycum 
fol. 107. & allegavit ipfe Caveus ex Libr. III. Sibyllin. p.223.feq. Neqve 
verifimile mihi videtur, qvod H. Dodwello V.C. p.315. przlectionum 
Cambdentanarum perfvafum effe video , verfus Ulos Sibyllinos é Jofepho 
fuiffe effictos. fe Ta, 


f- an 


CAPUT XXXI. 


De kbris Sibyllinis corumgve ufu apud Romanos. Lsbri & Sibylla Tarqvinio oblati, 

' «4, Eorum in Capitolio affervatio. 2. Caufe ob quvas libri Sibyllini confulee 
ventur, 3. Confulend: modus 8 potefias , & quod auttoritate Senatus aut 
Imperatorum Sibyllinavel vera publicarentur, vel falfi rumores de iis fpargee 
yentur. 4, Duumviri, & poftea Decemviri infpiciendis Sibyllinis, 5, Pop 
Targvinianos Libros Sibyllinos Sylle tempore cum Capitolio combuftos, alia Sie 
byllina Erythris 6 undecunqve arcefita, 6, Quindecimviri Sacrorum, 7. Si 
byllina ab Augufto Imp. feletta © in templo Apollinis affervuasa, religue famma 
dats, 3. Etiam bec uni alterigue templi incendio erepta denigve conflagra- 
vunt fab Honoxio Imp. 9, Alia qvedam recentiora omcula , pro Sibyllimis jae 
élata , precipue inOriente, 10. Augufli F Tiberii Imp, in deferibendis vec 
ris & non fupponendis falfss Sibyllinis cura, Orasulum Sibyllinum & Nero- 
ne rejettum, 1. Varia falfa Sibyllina jaGlata apud Romanos, 32. Chrie 
fianis idem ab Etbnicis exprobratum,  Silyllifie. oiPurRuay, oiPurrraje 
vai. 13. 





I. 


Vamvis jam tum JEneas * Sibyllam confuluiffe fertur, Va- 
ticiniorum tamen Sibyllinorum in kbros relatorum nulla 
mentio ante tempora TJurgvinii Superbi, poftremi Romae 
norun Regis, cui Dionyfius Halicarnaffeus Lib. IV. pag. 

259. Gellius Lib. 1. cap. 19. Plintus, Solinus, & Ifaacus Tzet- 
zes ad Lycophron. v. 1279. five Tarqvinii Prifeiy cui Varro apud La¢tan- 
tium Lib. I. cap. 6 Ifidorus Lib. VIII. Orig. cap.§. Svidas, & in prole- 
gomenis ad Sibyllina Marcus Antimachus, /ibros nopem (ita Varro, Dio- 


- | | , nyfius 
* Vide Aurelium Victorem de origine gentis Rom. eap. 10. 
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erat pecuniz 
er Nerden ipting Lib: XIt. Sh bd dead 
farts $. 2. poft Gujacium Ste es Prifcus qvoqve 
romtine Wenerit fed perfpicunig’ ade Dionyfeun Htc 
tion agerede arqvinio Pate ave privlem dice? 
re defieraty (ea. de-altero ‘Tarqvines:. Euntiesi ori’ diffenditnt | 
Circa :fandsmierits Capitol five ails pAteshee ae ; ) 
peer yeas Hib: de CApithtio cap. IX. ‘Sed librosSE 
llinos Ta potiss oblatos.qvam Prifto crediderim & 
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endant i“ Vek pro dea. 
ni aber she beck hoe ef was Ae Tle” 
Px eponk siiduen-alaasbiss recreates ¥ + dies tpartes tertins f: 
smamere lib Farqvinio traditoram ambigans heret etéatiy fi Tretved 
od Lycophronen 


: oF Libri petra farales five Sibyllini) difigentiffime fervati fant & 
atétifime cuftoditi:A Romanis , inclufiarce-Japidez , & fub teniplo 
fovis Capitoliné in delubro Junonis, in cella qvidam fubterrane’ recon- 
diti, ut teftarur Dionyfius Lib. IV.“p. 260. diferte mentionem faciens 
nine AdevaxG», ut preter rem utiqve Alexandrum Alexandrium eono- 
mine teprehendat Tiraqvellus ad Lib. 11. genialium diesum c. 16. Linteis 
textis {criptos ex Symmachi Lib. FV. Epift. 341 ‘& Claudiani de belloGe- 
tico-obfervavit Demftemis adRofinum-p. 4985: 

" HE. Confit fabinde‘fane, jubentitus. maxime- Pontiffbus; in 
tébus arduis, fi in magno pericalo Resp. verfdretur, ** fi gravis aligvi 
motus exftiriffet, fi bellum faftipiendum, ‘fi peftilentia ingruiffet, fi 
terre. motus contigiffet, fi magna clades accepta, fima mum incen- 
dram vattatfet urbe , fi. quid im {ucris. rion rite  fa€bum: » Maxime 

Leoxwadw the . ha 3°: Ade ; fipor- 
ad Sictifis natratio apud Svidam in Buta. 

©® Ux Angybale Italiam.devaftanre; Adi Vidtoreméde Virisilluftribuse .46. PlutacchumFa- 

bio Max.£176. Similiter Gallis ingruentibus. Plutarch, Marcello f.299. 
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fi portenta ac prodigia * nunciata effent, & monftra animos hominum 
attonitos reddidiffent, fi caritate laboraretur annonz: ex illis enim ins 
telligere fe non dubitabant, qvo pacto poffent Numina lzfa placare, & 
rem feliciter gerere, ut multis exemplis é Livio, Dionyfio, Plutarcho, 
Dione & aliis {Criptoribus oftendit Erafmus Schmidius Orat.2. de Sibyl- 
linis p.1498.feq. Gallzus de Sibyllis p.271.feq.279. feq. videndus etiam 
Salmafius ad Vopifci Aurelianum cap. 19. &20. qvi tamen nimis videtur 
caufas infpiciendorum Sibyllinorum in arétum conftringere, eo qvod 
Livius libro XXIL affirmet infpeCtionem illorum 20n ferme decretam wifl 
cum tetra effent prodigia nunciata, Nam licet Varro qvoqve de re ruftica li- 
bro & capite primo ad Sibyllz libros redire folitos Romanos affirmat, cum 
defiderarent qvid faciendum ffs illis ex aliquo pertento, alias tamen qvoqvecau- 
{as adeundosum Sibyllinorum notant Liviusipfe, Dionyfius&alu. —- 
IV, Czterum confulti fimt libri Sibyllini fapplict veneratione 

& velatie manbu ut in vopifci Aureliano legendum docuit idem Salma- 
fius p.461, Neqve vero adire illa licebat, nifi ex decreto Senatus viris 
ad hoc conftitutis. Nam citra illud nefas erat ullos é Sibyllinis libris 
verfus prodere. Dio lib. XXXIX. p.98. ¥ 90 ebay sdev Taw TiuMetov, of pa 
9 Beard YaPiocaso, 66 so wARIO» Dery aden Hinc Sibyllinam carmen 
Tertullianus fenatorinm verfem vocat Lib. IL contra Nationes, Cap. 12. 
Sub Cefaribus voqve uti Czfaris juffu fic (ad fpeciem faltim)} Senatus 
confenfi: opus aii e docet Tacitus Lib, VI. Annal. & idem Vopifeus in 
Aureliano. Neqve vero in populum efferebanrur ipfi verfus Greci five 
concepta verba oraculi, fed tantrum fenflus five veg tov exav, verbis la- 
tinis, ut idem Dio teftatur, Ex;eodem loco apparet oraculum a qvin- 
decimviris Senatut communicatum, qvandoqve ejus judicio fiupprée 
fim fuiffe, fiid populo ut vulgaretur é re fuaeffehaud putarent. Itaqve 
Cato merito verebatur ne oraculum de Prolemzo Aulete copiis haud 
juvando 4 fenatu fupprimeretur, qvamprimum illihoc innotuiffet. Per- 
peram interpres Dionis yerba p, 98: D. sxesdy oS Tare 0 v8G Tay caren 
GateuIAnndy warty cae yiveay, edtos ph cuyneuDGeim, ut primum fententia 
omculi, quod fieri affolet , vulgo innotnit , veritus Cate ne id fupprimeretur , facerdoe 
tes ad plebem produxitSc, Re€tius fane ut primum fententia orsculim fenaty 
increbuit, Namfivulgo, cujus nulla in Gracis verbis mentio, jam inng+ 
tuiffet, qvomodo fipprimi poterat, & qvid attinebat ad plebem produ- 
cere facerdotes. Neqve hoc fieri folebat, ut vulgo prius nifi per antis 
fates facrorum promulgaretuy|, etfi qvandoqve etiam falfos ramoges de 
| 3 oraculig 


* Taleillud de arbore ante Pompeji bellum civile fubfidente in agro Cumano, Plin, XVIL.a¢¢ 





. fesiandis 
. (& aliis it locis) additiqve. -totiddda 
| at sauctoreft Lib. IV. p. 260; narrans altee 
"-#UM. ex ovine Dorner We. Attilium-vifum non bona fide rem gerere; 
unum @ miniftris delatum parricidit, 4 Targqvinio juffum culeo : - 
babuis 0 infiti &propict in mare. Nimirum Attlms rite (five ut 2 Minu- 
tio; Arnobio & Tzetza nominatur inatar Aqrilios) ibram ¢ librum Sibyliz, fecreta civi= 
1 fcrorumcontinentem cvuftodiz commiffun ; corrtptus, Sabino 
euidamviro, cui Petronionomen, defcribendum dederat: ‘Vide Valeriam 
- Max. libro & capite primo, in cujuscodicibus vitiole 44 Fells , te 
silie éxftare video. _ Pcft Senatus populusqve neat 
hoc murs libroram Sibyl ( cena non ftatm dedit de- 
nobilibus 


Patnibus legérentor, 

Erafno Schmidie Orat.2. deSibyllis 1498. fed per dgumviros adbuc 
adminiftrari it cont acre UGiBsu; lege at cote 

bunis: plebis th, Decemviri facrerum, qvint nethpe € expatribas, 

- fotidem ex jis creari juberentur, tefteLiviolib.VLc.47, V 
Litii clariffima fant: Huge .gemeris sratiowes whi accipéwhdkee, nevam regen 
sionens promulgant, wt pro duumviris facris faciundis decemrviri creentur, ita ut 
pars'ex plebe, pariex patribus fiat. “DeczassMus apud eundem Lib. X. 8. 
Decemeviros facris faciundis carminum Sibylla ae fareruin populi bujus interpreces 

auciftites cosdere Apollinaris {acri ceremoniarumave dliarum plebejos videmus , nee 
tuyn patriciss ulla injuria fatte oft, cum daummiris facris faciundis adjetins eft pree 
prer plebejos numerss, Hi erant snrerpretes & arbitri Sibylle orsculorum, ut di« 
cungur Gellio Lib. [V. ci1. Canf. Pfeudo Feneftellam de facerdotiis Ros 
ves C12 LiviysXXXL, 1m Decennjiresadsre libros deportentojuffirants 
ipfis vero five duuniviris five decemstaris non fas erat Sibyllina 
niet niin prafentia alioram, qvi fubinde.(qvoties Senatus jufliffet 
ills ar) lica au€toritate ad hoc deftinabantur, ut docet Dionyfius 
Lib. 1V..p,20. oy eon nad mogcadisnew, eo noes ra) 

was OM, oh 

1. WL Temporibis Sylanis cet stot BU, C.DCLXX: 
conitagratlet una cum alil§ avaDyuacs & fimulacto ipfo Jovis, qvodi 
gum pene notat Pitas iro de Hide & Oltride, .etiarn 
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flammis abfumtt funt Sibyllini libri, qvemadmodum idem Dionyfius 

& Solinus c.g. teftatur. De illo incendio & Capitolit reftauratione Vie 
dendus Rycqvius lib.deCapitolio cap.XL Po? exuffum fociali (h.e. civi- 
li) bello capitolium (verba Taciti funt Lib. VI, Annal. p. 194.) qvefits Saas 
mo, Ilio, Erythria, per Africam etiam ac Siciliam © ltalicas Colonias carmina 
Sibjlla, una few plurcs fuere, datumave facerdotibus negetium, quantum bumana 
ope potuiffent, vers difcernere, Idem teftatur Varro & Feneftella, qvi fub 
Tiberio fcripfit, librode undecimviris, cujus verba ex Laétantii Lib. I.c.6. 
apponam: Reftituto Capitolio retalit ad fenatum C. Curio Cos, ut legati Erythras 
mitterentsr , qvi CATIMINA Stbylle congvifita Romam deportarent; itaqve milf P,Gae 
binius, M. Oétacilius , L, Valeritu, qvi deferipta a privatis verfus circa mille Romam 
deportarunt, Dionyfius Halicarnaffens Lib IV. p. 260. oi 4 wy ov}es(Ziavrq 
Actos corel) €% moma eis TuePogos Taw Tamu, ob pw &x Ta ty Iradics 
MOASV KOU EVTES, 08%) 54 Egudeay Tw €y Agia Nata Doyo BsrAK¢ axeca- 
Agra KescBaurav ts THv avttyeaOny, oi} && aor Worsav, no wag’ ardge 
idialav pclayeaODevrss, ev olf sucirmovjay TwEs sumrewoimuEvas Toi EsBumMeiorg 
x,t. A. Hxc Sibyllina prioribus exuftis undecunqve congefta, primimiti~ 
dem A.U. C. 678. repofita funt inCapitolio, qvod.L. Sylla iterurh inftan~ 
ravit, templumnovum Jovis Capitolini .Catulo dedicante. Feneftella 
apud La¢tantrum de ira Del c.22, degati Erythras aSenatu miffi, ut Sibyllacare 
mina Romam dcportarentur, S ea Confules CurioS Ottavius in Capitolio gvod tune 
erat curante QQ. Catulo refiitutuin , ponenda cursrent, : a, 


VIL Dicitur & Syila loco decemvirorum qvindecimvives  facrea 
vum conftituiffe.  Saltim ab illo tempore non decemvirorum men-= 
tio in hiftoria Romana, fed qvindectmvirorum. Sic P. Dolabellam quine 
decimevirum fatium Ciceroni narrat Czlius Epift.4. Qvamvis autem Pe- 
trus Taffinus Lib. de anno fxculari & ludis fecularibus Romanorum cap.: 
g. re€té incertum effe ftatuit, 4 qvo demumn illi qvinqve additi fuerte, 
tion temere tamen fides habendaServio, qvi in VI. Atneid.p: 4i8; frie 
endum, inqvit , primum dues librorum fniffe cuflodes, inde decem, inde 
gvindecim usqve ad tempors Syllana , pofea crevit numeros, Nan & Sexac 
ginta (alii codd. qvadmginta, XL. pro LX.) fuerupt, fed remanfit in bis 
quindecimvirorum vocabulum, Sane qvindecim viri ante Syliana temporz 
non memorantur, ita ut decemviros adhnoe: nominet Cicero Lib. L. de 
divinatione; poft Syllam fxpiffime.. -Vide Nicolaum Heinfium ad Va- 
lerii FlacciLib.I. v.5. Primus qvindecimvirorum collegiumunoadilita: 
auxit Julius Cafar, paulo ante. expeditionem in Africam, poft Syllam 
& wef jam 
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. pridem defyactum , ut patet ¢ Dione Lib, XLII pag. 269. Ab eo 
- aoe Av UG 725. A accepit poteftatem faterdotes 2 ome 
dfianxqandecim virgs] qvoscundve & votcungve vellet neglectoavito 
spomera tentticuendi, Idenj Dio Lib. Li. p. 457. iagéas te courey gy iw 
fer egdper Sous av ae sdedacy oeughiay seernaresioarce owe § 
ending. wy és adver tem lnon, pander tri reeivey ms WEG ARIUS 
pe inglianersicee. -Notendum prateres qvod pro Quindecim vir 
o-etjam SibyHina ifpexiffe dicuntur Pontific +» utapad ¥epi- 


! nihil 

virorum & qvindecimvirorum, qvz qvatuor memorat Dio in limine Li- 
bri LIL. neqve qvod Pontificum fuentt aliqvando libros Sibyllinos infpi- 
cere, femper enim hoc. terqvinesuts visdrum fut officaam , fed qvod 
multi ex Pontificibus iidem etiam Qvindecimviri effent, ut oftendit Sal- 

" mafius ad Vopifcum p. 464, .. a bt 
VIIL Idem Auguftus cum inftrtuiflet omnes libros fatidicos,qvi 
tuncferebantur, examilsar Ce, Sibyllinos fer vandos ratus eft, non in 
‘templo Jovis Capitolini, fed in tem 9 Apollinis qvodin palatio exftru- 
xeratrepofuit. Svetoniusin 0C. 31. Pafgvampere stam ma- 
ximum quem nunquam vivo Lepide anferre fupinwerat, movtue demas fufcepit qvie- 
quid fatidécorum librorum Graci Latinique Generis (Mastioram puta, Bygots 
nymphz, Hetrufcorum carminum & aliorum) swllis vel parum idencis an 
Eoribus uulgo ferebatur, fupraduo millis contragtla undiqve cremavit, acfales retinuit 
Sibyllines , bos quoqve deletiu babito: condiditque duchur forulis auvatis ub Palatini 
Apollinis bai. Hoc refpicitnon Virgilius modo Lib, VI.Aneid. v.72.fed & 

ni fallor etiam Tibullus Lub. IL eleg.5. adPhebum; 
Te duce Romanosnunquam frafirata Sibylla ef, 
Abdita qva [acris fata canit pedibus, 

Sane perperam vulgolegitur /e»4, etfinon difplicet vir magnus, qvi legit 
fori, * onan adpeles ve bafin Apollinis Palatini, fed carmen Hexame~- 
trum refpiciatur, Servius ad VI. Aneidos iterum fallitur & confundit 
riora tempora cum pofterioribus, cum bis affirmat poftincenfum Apol- 
finis templumexErythra infula Sibyllinos verfus Romam allatos furfle. 
Capitolium enim pro Apollinis templo dicere debuit, ut monuit Salma- 
fius p.7. adSolin, Bh x 


¥ Sic apud Papinium V. 3. Silvar. - 
QEeis boner Aonins feno pede ducerd campos, 


7 IX. Eqvidem Apollinis Palatini templum qvoqve conflagrafie 


conftat, non fib Neronetantum A. U. C. 817. 11. Cal. Aug. ubitotus mons 
Palatinus incendio abfumptus tefte Dione lib. LXII. pag.709. Sed & fi 
Juliano A.C. 363.14. Cal. April. Verum fervata in illo incendio Sibylli- 
na carminateitatur Ammianus lib. XXIII. c. 3. Eadem notte Palstini Apele 
linis templumprafetiuram gerente Aproniano, in urbe conflagravit aterna, wbini 
multiplex juviffet auxilium, etiam Cumana carmina confam/erat magnitude fame 
marwn. Deniqvenihilominus, qvz aliis pandere fata folebat , ad pro< 
priam cladem ceeca Sibylla tacuit, exufta enim fant Sibyllina carmina ‘a 
Stilicone, resnovas moliente fub HonorioImp. ut notarunt viri docti ex 
-Rutilu Itinerar. lib. IL. v.41. — 
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a 


vo magis oft facinus diri Stilicewts acerbum es 


Proditor Arcani quo fuit Imperiti, © oe 


Romano generi dum nititur effe fuperfles 
Crudelis fummis mifcuit ima furor. 
| Dumque timet, quvicqvid fe fecerat, ipfe, timeri, 
Immuufit Latia barbara tela neci, 
Nee tantum Geticis graffatus. proditor avmia 
Ante Sibylline fata cremavit Opis,* 
Odimus Althaam confumti funere torris 
_ Nifenm crimen flere putantur aves: 
At. Stilico aterni fatalia pignora regni 
' Ee plenas volnit pracipitare colus, 
Omnia Tartarei ceffent tormenta Neronis 
Confiumat fiynias trifior umbra faces, 
Hicimmortalem, mortalem perculit ilte, 
Hic mundi matrem perculit y ille fam, 


Lg 


Rutilium mientiri arbitratur Montacutius p. 127. Apparatus ad Origines 
Ecclefiafticas , tum Blondellus lib. I. cap.9.eumqve fecutus Gallzus de 
Sibyilis p. 178. contendit in odium Ethnicorum Sibyllina exufa juffa 
Honorii Imp. qvem ipfim perftringere Rutilius veritus fuerit. Sed 
nullo argumento idoneo horum fententia probari poteft , qv enim 
de oraculo Chriftianifmi interitum falfo ominante, &de templis Deo 
rum Carthagine everfis & fimulachris ibi 4 comitibus Honorti fra&tis ex 
Adguftini hb. XVHI.de Civ. Dei cap. 54. & aliis monumentis afferun- 

tur; 


*h.e. Nymphg, ut exponunt Servius &aliu, | 
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tur, parumadremfaciunt. Vide interim , fi placet qvz de illo pfeudo 
oraculo {cripfit Chriftianus Kogtholetus 0 uaxagirys in obtrectatore paga- 
no cap. 14. | 
7 P x. Poft Sibyllina 4 Stilicone combufta tamen adhuc aliqvid 
tributum carminibus Sibyllinis per traditionem vel utcunqve fervatis 
docet Procopius Lib.I. de bello Gothorum duobus in locis pug. 174. & 
p.203.edit. Hoefchelii. Etiam apud {criptores Hiftorix Byzantine me- 
morari videas oracula,qvibus fucceffiones Imperatorum notabantur, qvz 
Sibyllz tribuunt Zonaras , Johannes Curopalates, & alii, Johannes Tze- 
tzes qvoqve Chil. [X.hift.283.-E Latinis {criptoribusLuitprandus Ticinen- 
fis, in legatione fua CPolitana: Habent Graci & Saracens libros quos opacde 
fre vifiones Danielis vocant , ego autem Sibyllinos, in quibus feriptum reperitur quot 
annis Imperator quisque vivat , qua fint futuraco impcritante tempora,pax an fimule 
tat, fecunda Saracenoram res, anadverfe, WVerum hisceoraculis non magis 

vam oraculis Leonis fapientis aliisq3 de qvibus meminere Nicephorus 
Gregoras libro V. extrem. Ducas Hift. Byz. p. 179. fq. Bulliaidusin notis p. 
274. Laonicus Chalcondylas Lib. VIII. de rebus Turcicis,Nicetas Chonia- 
tes pluribus in locis &c. nihil qvicqvam fuit commune cum priftis illis 
Romanorum Sibyllinis five libris fatalibus , qvos fub Cafaribas pasfim 
usqvead Theodofium confultos patetex Dione, Svetonio, Tacito, ex Vo- 
pifco in Aureliano, ex Trebellio Pollione & Sexto Aurelio Victore in 
Gallienis , Capitolino in Gordianojuniore; Ammiano Marcellino deniq 
Lib. XXIII. cr. | 

XI. Minime vero pretereundum, qvod tradit Dio Lib. LIV. 

p.532. Auguftum Imp. jusfifle carmina Sibyllina vetuftate jam detrita a 
facerdotibus[qvindecimviris facrorum] fia ipforum manu defcribi, ne 
qvisqvam. alius illa legeret: Ja éay ra Zune sLirara mo & ypoi 
yiyovord THs iEgeas auToyetpia Exyod oy ensAsuev,iva ponders eveoG@y aura 
avaréentey. Tibertitemporibus A.U. C.785. Caninius Gallus qvinde- 
cimvir librum novum inter Sibyllinos recipi voluit , intercedente nec 
ferente Imperatore : qva de re ita Tacitus Lib. VI. Relatum inde ad pa- 
tres A Quintiliano tribuno plebis delibro Sibylle , qucm Caninius Gallus qvindecime 
pir reciptinterceteras ejusdempatis , 5 ea de re fenatus confultum , poftulavcrat, 
Qvo per difcefionem fatto mifit literas Cefar modice tribunum increpans ignarum 
antigos morts ob juventam: Gallo exprobrabat, qvod [cientia ceremoniarumque vee 
tus, incerto auttore ante fententiam collegti, nonut affolet, lettoper magifires efti« 
matogue carmine , apud infrequentem fenatuws egiffet, Simul commonefecit, 
quia mults vane feb nomine celebri aber » fanxiffe Augufium, quem ma 
| 2 jens 
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diem ad pratorem arbanum deferrentur , neque babere privatimliceret , (Sic A. Us 
C. 541. cam externis religionibus populusturbaretur, prafe€tus urbis in 
concione SCtum recitavit, &edixit, ut qvicunqve libros vaticinos pre- 
cationesve aut artem facrificandi confcriptam haberet, eos libros omnes 
lirerasqvead fe ante Calend. Aprilis deferret, ut narrat Livius Lib. XXV. 
cap.1.] ved A majoribus qvoqve decretum erat poft exufinm fociali bello Capites 
lium: — — — Igitur tune qoogue notioni quindccimvirorum ia liber fubjie 
citur, Tredecimannis ante [U. C. 772.] Idem Tiberius occafione ora- 
culi cujusdam qvod veluti Sibyllinum ferebatur , [Imperator vero falfum 
effe contendebat] omnes libros fatidicos fimiliter infpexerat , aliis pro- 
batis, aliisrejectis , ut auctor eft Dio Lib. LVIL p. 615. Acyurrss og % Zs 
Burreson dws ap sdiv']o Jas worsws reins weooiixcr, weds a wagerse 
adopvor 8x nouyy oPas Exives, tAsys 90, ots 
Teisde leuticoc ta Ava svcuran 
Baaduc §4OuAGy cae sdoisy & LuPagives 
AQeorury —— — 
© Sv TiBégiG- aire Te] mn ag xy peudy cre dieBars, xoi]a 1B aig des 
vag aril amexgve, Ja dé svexeve. Ad eundem modum Nero cum ejus- 
dem oraculi memoria poft incenfam urbem fuis temporibus refricare- 
tur, illud rejecit & nusqvam reperiri edixit, in cujus locum peraaas 
Aorres Ererov Aoyiey ag HGy THfJuActov dvrws ov Hdov, ut Narrat idem Dio Lib. 
LXII. p.709. hoc nempe: } 
Evat@ Aweaday pgrpoxrovGy myepoveucd. | 
XII. Eqvidem multos fuiffeRomanis Pleudomantes falforumg 
oraculorum Sibylliorum concinnatores, ex varlis qvz Jam produxi Ci- 
ceronis, Dionyfii, Svetonil, Taciti,Dionislocis patet, qvibus accedit Plu- 
tarchus in Cicerone f. 869. ubi de Lentulo: Terey ovre 7x Quod ‘Josttres 
wor dePSepay chariot xevajc Ysudopavrers XGY youres, wn wemrac Quangt 
Lent rss adovreg we éx Taw TivAActov eecanAurra x,t. A. Lucianus de morte 
Peregrini T.2.p.579. affert verfis Sibyllinos 4 Theagene Cynico confi- 
Eos, qvibus ipfe alios verfiis 4 fe compofitos veluti Bacidis oraculum op- 
nit. Idem in Alexandro pfeudomante T.1.. p.754. Evgnro dé xgno pes 
HON Ws SifJVAANS  OOpLeLVT EUS cL [LENA 
Euveie wovroi wap moo ayxs Livan 
Eo cy ‘ig xara Tupow uw Aucoviorrs MeoPirrne 
© Ex weutng devs wovadGy TpLosay dexcide Je 
Ned tripas poradas xgy axordda teedg Spey 
Avdvos arscntigG opumpiny Jerganux)oy, 


-] —_ 


f - : as 





7 gu i su Alona A zat 
as, jeore} 

rt puted et Gi einewsag Deo noun ore Coenen 
Berliteras nome ain prishas ¢ rane tices pomnis Duberhe & fe 
vocabuli Asher, utreéke monuit Lambertus Bos'in distribis ad-fi- 

, ctosnovi feederis libros p. 36.37. Pretereo alia Theagenis comimentitis 
erecl,pro gusting drach & dos obols cepa ait idem 


OXI. C.12, fetbit fab Juliano rian quemcungpe , camohaiprapesicn keeret, ‘ih 
Conftantino enim capitale fierat!] /cientiaw peticinandi prefifem , jacxta im 
peritam & docilem eraculorumave permiffa fcitari refpenfa, - 

Xf. Utinam vero Chriftianos etiam ipfos non fuit- 
fent olim fimiles falforum Sibyllinorum archite&ti. Sane hac fufpicio 
non heri vel nudius tertius oborta eft. viris doétis , fed fia jam ztate 

fatentur Ori Laétantius , Conftantinns) 
Auguftinus, Sozomenus: ut spertelsntar Rich. Montacuttos Ea Site 
fon & aliiviri doét, qvinegant nL Siby llina ab antiqvis produ&taChriftianis 
apud Ethnicos vel unqvamvocata indubitum , velab uno Celfo hoc _ 
factum affirmant,utBeveregius. Conftantini verba produxi c.XXX.n.s. 
ubi egi deAcroftichide,de Sozbmgéno digturus infra XXXII. ng. Laétan- — 
tius Lib.IV. c.1s. His teftimonite revitti SOLENT co confuyere , ut ajant effe ca 
sarmina Sibyllina, fed Anofiris conpila atg, compefita, Auguftinus Lib. XVIll.de 
Civ. Deic. 47. Sedquacundg, aliorum Propbetia de Dei per Chrifium Fefum gratia 
proferuntur, polfunt putariaChriftianis effe confitle, Ideonsbileft firmius ad convine 
cendos qvoslsbet alienos , fi de bac re contenderint , nofrosy, fulciendos, fi retle fapue- 
vint, quam ut divina preditte de Chrifto ea proferantur,quain Fudeorum fcripta fut 
sodicibus. Idem c. 46. sift forte quis dixerit illas propbetias Chriftianos finxiffe de 
Chrifio, qva Sibylle nomixe vel aliorum proferuntur , przter illas nempe fine 
controverfia certisfimas , qvz exftantin codicibusipforumJudzorum, five’ 
in fcriptis Veteris Teftamenti. Dubitat & Fauftus Manichzus apud Augu- 
fin. XIII,1. Sane fi funt aligua ut fama eft Sibylle de CHRISTO prefagia, ant Her- 
metic quem dicunt Trismegifium , aut Orphei aliorumnqve ingentilitateVatum,bac nos 
areene ad fider juvare poterunt,qui ex gentibus eficimur Chriftiani, Confer qvz 
usipfec. 15% Celfus Epicureus apud Originem Lib. VII. contra 
ump 3. mets de fee UiPurArawy F ecowrees ]wes Upavernoros av padday 
rewrieed 6 is s ¢ Ori Sordjde, yuv d€ maceyyeacpen phy es Ja € excciync WoAAd HoH 
Ane Qaya axa diracdte, Ad'qvam x gmimationem p. 369. nihil ale Tee 
Bb 3 pon- 


@ . 
¥98 SIBYLLINORUM, QVE Lib. 1, ¢. XXXU) > 


{fpondet Origenes.qvama Celfo nonindicari , qva demum a Chriftianis 
adjunéta & Sibyllz fuppofita fuerint,gved feciffer, nqvit, fiincorruptiors anti- 
qua exemplaria habuifet, Sed forterem manifeftam Celfus putavit non lon. 
ga demonftrationeindigere,necp Origeni ad manus erant illa omni ex- 
ceptione majora antiqva exemplaria neq adeocaufa hac ab Originevale, 
deurgetur. Certe hoc tibicine nonnititur Chriftianz religionis veritas. 
Idem Celfiss apud Origenem Lib. V. p.272. Chriftianos vocat LGuaassaey, 
eodem fenfirutigs qvo occurrit apud Plutarchum in Mario pag. 430. qvod 
nimium ipfi tribuere viderentur variis incertz fidei qvz Sibyllarum no- 
mine ferebant oraculis, perinde ut Siéylam di€tum accepimus Cornelium. 
Rufum Decemvirum, corruptomoxnomineSyllam, qviex Sibyllinis li-, 
bris Apollinares ludosinftituendosf{vaferatpopuloRomano. VideMa- 
crobium Lib, I. Saturnal.c.17. Sic E:sGvAasc eft vaticinar, xene Es Pave 
ral eda ut explicat Scholiaftes Ariftophanis ad Eqvites pag. 195. Adde 
Brodzum' Lib. I, Mift. c.25, Sibyllifarum vocem etiam apudPlu 
obfervatam Budzus exponit divinos yerrpearcyss, Nam 2iGuAAasven 
qvidem Diodoro Siculo Lib. IV. p.269.eh vGadlew Nwmine agizante incac 
lefcere , five furore divino corripi, 


CAPUT XXXII. 


De Sibyllinie Oraculis qua bodie explant , corumave editionibus , ac verfieni- 
bus.1,  Proemium M, Antonii Antimachi,  Stbylla adbortatio de une 
Deo colendo, Yigooipaey wi F avapyy Ost. 2, Argumentum S dogmas 
ta libri primi Sibylimorum , cum varite Obfervationibus. 3. Libri fecune 
di. 4, Tertit, 5. Qvarti, 6. Dini, 7° Sexti, 8. Septimi, re 
Es Ofapi, 10, . . 





; J. 
Eftat ut agam decollectione Syllinorum qvz hodieqve ex- 
{tat carmine Greco Hexametro, diftributa in O€to libros, 
cujus editiones primum expofiturus fum, deinde argumen- 
ta ordine perftringam , dogmataqve przcipua perluftrabo, 
deniqve qvid de illa fentiendum fit , per aliqvot obfervationes 
oftendam. Primameditionem debemus Xyfto Betulejo, qvi ex codice 
Bibl. Auguftanz Vindelicor, Grgce edidit , additis fuis caftigationi- 3 
; | US, 


- ad 


EXSTANT, EDITIONSS}’ | 230m + 
nd A Oporndinss4p Qvo. Mox Iatinam .Metaphtafin nee 


ocis ffe fe vir ingetums fatefur, exteptis ator 
oo Cells edt cum notdlis ‘qvibosdunt eddetr 100e 


Renate arind ptoximo 1946, Hinc Grece'& Latité carn Bettleji & Ca- 
Reffionis caftigatiohibas retums ibid. rss5. Svo. Leta qa: 
rebus oe ee dele Nich cam der bel tees 









Sins Ball. wae: ee 969. Fol.’ Etin n Appendices sible thecamtparraia : 
Greco-latinam Bignesnam' Parif: 1634. Fol. E  inprimis Be emer . 
data edlitio Sibylinordmef, qvantr premiffe uftiide Sibyllis Kbutio, 
tum Sebaftient {non Johanna ', ut’perperam fub init.hotarumexcafom 
eft} Caftellionis Metat mr angee a pa item Betalei, ac fuis, tumid- 





fragmentisep Sipy ans s prifcis: iqvi 
| aie Cony atucen nl opens, Medicus at Phiddfephus 
atinus, Pail 1480. 1599. 1607: * 8V8. uaftis ‘Iibris "ibtis ‘Turnebi, Rancoretl 
& Joh. * Aurati ,' item: codice Regis tqve alio Shae Bee 
A Blondellum lib. I.de pibyihs’ C. 29. Ei Opler Sark 
s diciturSibylhiniainfe rifle Orthodox Re paar si come 


; wifes nes Oplevans ns Colifinditur cea ote ae edi Ope 
cumieditione Henrici Peeriiqvein Orthodoxogra 

Servatius Gallzus, Paftor fclefie Walonicz Featemenlie ca cujus ‘Bo 
tationes XXII. de Sib yllis egrumqve oraculis prodierant Amft. 1688. 4t0. 
Opfopeei editioni integrz nitidis typis iterum fubje&tz adjuntit uberio- 
res annotationes,ex varlis {criptoribus, recentibus maximam partem,.ad 
locanon difficillima , nefcio qvé diftrimine collectos , & loca qvzdam 
emendavit ope codicisMS. qvem antiqviffimum vecat, &a viro qoetitte 
mo Eduardo Bernhardo accepifie fe fatetur. Amfterd. 1689. 4to. Pretereo 
editiones Metaphrafeos Caftellionez , fine contextu Graco editz, ut qvz 
in Bibliothecis Patram exftat , & qvz 4 Dan. Clafenio curata eftad cake 
cem libri terti de oraculis , qvi ipfe de Sibyilis.ac Sibyllinis tots 


agit, Helmft. 1673. to. ‘Tum Gallicas Sibyllihortim verltonesjSyin- 
+ phos 


© Hane tettiarh editionem vitiofisfime curatam notat Vir Cl. Th, Crenius patte ro. nine 
" °  -yerf-philolog. & hiftor, p. 73. fq. . 

** Stockius in Epift ad Goldaftuny (KITE. inter editas Francof. 1698.) Oéidin bors, sei 

me Fob, durhtipratepteris mei Divi shiginsiofifgns © snhemendandis duiighis, PHI Gell 

sis acutifioi diGata © annotationes in Sibyllina carminn ame muites annes x ous ore 


«Cham exceptas Litetia amififé, 
oo 
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phoriani Champerii, & Fobannis Roberteti, de qvibus auctor libri Gallici Effate 
de literature menfe Februario anni 1703. p.§6. deniqve Germanicam jeb. 
Chrifiani Nebringii editam EffendiiA 1702. vo. notisqve illuftratam. . 

Hl, Inqvibusdam Gracolatinis editionibus przmittitur Merc 
Antoni Antimachi, qvimedio feculo decimo fexto Gracas literas Ferrariz 
docuit, preeminm Greca profa{criptum, Itemq Sibyllz [Erythrzz, fi cree 
dimus La€tantio] «dbortatio ad bumanum genus deuno Deocolendo , oftogints 
qvatuor verfibus Hexametris conftans,qva eamsy aexy wexPareas aurae 
ufum teftatur Theophilus Antiochenus Lib.ILad Autolycum f.112.Verfus 
qvosdam ex eodem exordio allegantibus etiam Juftino , Clemente Alex. 
Lattantio&Eufebio. Docetinteralia pios habitaturos paradifium egy 
Asa xyarev, & pane de ceelocibandos,qvod de paradifo terreftri,five ex qvo 
Adam pulfis, acceperunt veteres, Tertullianus, Origenes, Theophilus, 
La€tantius & alii apud Blondellum Lib. IL de Sibyllis c.JL Vide & Vale- 
fium ad Eufeb. p. 257. feqv. Huetii Origeniana p.149. feqv. Septem verficuli 
five weeolesoy wee ¥ avcexs Oc¥ libro primo Sibyllinorum przfixum, col- 
leftum eft é Laétantio , penultimus verfis legitur etiam Lib. IL. p.216. 
edit. Opfopeei, qvamfemperhicfeqvimur, 3 

Ill. in bbro primo Hiftoria creationis, lapfus Adami ad imaginem 
divinam conditi, tum diluvii ita defcribitur, utex Genefeos libro petitara 
clarisfime appareat, Negat etiam SibyllacorvumaNoacho emiflum redi- 
iffe , fecuta plerosqve codices Grzcos Genef VIIL7.confer Joh.Clericum 
adh, . & Bochartum part. 2. Hierozoic. Lib, II. c.12. Similiter facrisliceris 
debentur alia pleraqve, urnomen Dei FaGaad p.184. kraBawd Adevajes 
p-204. & qvz Deusde fe p.171, : 

Esai 0 eye 6 eaiv, od" évi Doers ones venror, 

Ovparey tydédupeay reese Brgpcy di Saraosay, 

Tale dé pos snprypee odcy Wes ocopece KEXUTOY 

Big dF nd’ ces puy us xogos wEcdédgous waren, 
nigmade Deinominenovem literarum, optime mihi videtur explicari 
aJohanne Aurato, utintelligatur es cwrye , vel certeP. Morelli avexar- 
y©-qvod placet If Voffio c.g. deSibyllinis, mari Ranconeti enim ceos- 
vixevapud Cardanum X. 51. de rerum varietate, qvod probatur Olao Bor- 
richio p. 100. de ortuac progreffu Chemiz & Sam. Reyhero V.C. capite 3. 
de numis Chemicis , Joannis item Brentii Paseo 6. apud Jo. Hartun- 
pum T.2. Lampadis artium Gruterianz p, 648. ubi Heidelbergz fe pu- 
lice Sibyllina interpretatum effe teftatur , & reliqvz ab Opfopeo me- 

moratz expofitiones perinde ut Jo. Harduini padapaipur Chronolog. Vv. 


T.p. 31. 
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Penceansee Lietes it, maximevero qvaz 
“Maxaghry P.IO5. bin ephion &dninio Weieiodead De 
~ differtationum MedicoPhilologicarum Exercit.7. de znigmate 
ible pan P.l64. Styltdlcumaved ‘llam 
+ fabierit A eft. “De dogmate ff vod i ali tm Sy linon o 
. cis &apud Lertullianum multosqvealios veteres fcriptores 


a ee a 


Thef Theo! x yv. Allatium de libris a 
2bsfea 298 Snetvoctiam i rea nn 
~ rabiky i Noryicenfis differtationem arate pe 
wei endcenstenD ers ee (Hod i 
icine dittin fragmento Henochiss Dan, I. it Clemens Lib, 
Uc. 9, pedagog, Porro ex Novo feedere manife fant; qvz dix’ 
ferta nimisad finem usqvelibri primi in Sibyilinis fuccedunt vaticinia de 
Jelix Chrifto, ejus vita, morte, refurreftione, ceflatione Pro ; 
in Ign 
vee! “nt Sie aa eq 

aie ad wera rate zine nab 

rear aE tei 
“iv, Libro freundo Continentar extremo, 3 qven 


due i 
tii fragmentum apudBaluzyq. 4oGsotaum a Si 
eee Tease lirreStiogs »k di ; 
Sa SSeeoee 
qvi exhibentur ab Ob Sfopezo p. 404 eq a Gall i i 
. ae ake rp me ita gemina continentéscarmint Phocylidis , cuj 
seeédaus inde vii eri Sadi t Svidan, ed ee 
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204. THs ust qoepeiay eft intelligendum de fixfcitatis po? guierem fepul- 
chri judicandis. Pag. 207. aitomnes antejudicium deducendos ale ab 
Sodus worapcte ngy PAoyos eo[2és¥. pios qvoqve p.2I11. veluti perignem 
qvendam purgatorium, qvod 4Sibylla mutuat fint Irenzus, Origenes & 
aliiveteres. Vide BlondellumLib. II. cap.10. Huetii Origeniana Lib. Il. 
v. XI. num. 8. Spencerum ad Origenem contra Celfum p. 49. & Bene 
digtinoram prolegomena ad Hilarium p. 72. feqv. Longe diverfus ta 
men eft hic ignis 4 purgatorio igne Romanz Ecclefiz, ut oftendit Vos- 
fins Thef Theolog. pag.99. Gerhardus Titius de  phrafibus Patram ca 1g. 
Vide & Forbefium Lib. XIIL Inftruct. Hiftorico-Theol. cap. 2. feqv. fot. 
tingerum in WWegtweifet parte 3. pag. 343. feqv. Blondellum Lib. IL c. 28: 
feq. & 4 Et ex ipfis Romanz Kcclefiz {criptoribus Eliam Dupin in ree 
{ponfoad Petit-didierii objeftiones ad calcem Tomi 6. Bibl. Ecclef p.20. 
ubi ingenue negat, purgatorium confirmari poffe vel ex vifione 
tuz,, qvz fis precibus fratrem Dinocratem de loco tenebrofo ad meliors 
loca promotum animadvertit, vel ex igne judicii, qvem admifit Origee 
nes, Laétantius aliiqve prifciPatres, vel deniqve ex piftola 55- Cypriani 
ad Antonianum pag. 109. edit. Oxon. qvem locum alio fp often- 
dit etiam Rigaltius & Benedictini prolegom. ad Hilarium pag. 71. Pore 
ro, malorum peenas «5 asavas CAxs duraturas Sibylla athrmat eadexn 
pag. 207. es asavew suavres Lib. VII. pag. 359. ita tamen ut piorum 
precibus posfine ex inferis liberari pag. 212. ad qvem locum qvi inci- 
pit a verbis Teic xgy 6 wavjexgatae in codice Regio hanc avsdpacw repe- 
rit Opfopeus: 
Heudy meoParas’ ude yar rita weve 
To wv¢ NOAA ov THE RAT AXENgeWAs, 
Kays yee ay tubequs oS srg sven. 
Guazis peyicag oDaarpect raw es ry dios 
Ms peeiCor@ veri ues Pravd at 
AN ceeqguvicdw PAmrafae Qeryerns 
Thépac yertdcy Tay roA\ae ews Asyin. 
Qvos verfiss ita utcuriqve transtuli: 
" Hac falfa perfpicue, nec anquam definet 
Ile sempiorum tortor ignis fervidus, 
Opearem S ipfe equidem, iBa fic contingerent, o 
Nam maximis qui figmatis fient criminum 
Inufli, tis majore gratih ff opm, 


Verum 
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Verum erubefce nugigerule Origines 
. Dui defituras effe pena dittitas, 
Cotelerius vir doftisfimus ad Epift. 2, Clementis Romani in verfis qvarte 
sectius legit ésry4Qo©», ut fenfus fit: 
Qui maximis maculis inuflus criminum 
Deformor ipfe, qveie plus gmutia eft oe 
qvam videtur paulo durius , auétotem fe ipfum inter damnatos 
computaffe , & 4fola penarum , qvam mox negat, ceflatione vanum 
folatium fibi qvzfivifle. Czterum Origenes cul velut prxzcipuo pro- 
pugnatori dottrina illa tribuitur, Lib. VI. contra Celfum p. 90h. fatetur 
swinus tutune effe eandem propalare, Ale Teo mov Dope THe ajevid xehaceuy 
fe a flagitiss abfierrevi patiemtes, Facile tamencrediderim, eos, qvi non mo- 
do amore Dei, monitis, ac promisfis fempiternz falutis duci fe haud pa- 
tiuntur, fed tanfa etiam funt malitiz pertinacia, ut penas longisfimas & 
exqvifitisfimas, qvas impiis paratas efle omnes fatentur,floccifaciant,etiam 
minime curaturos effe , fiqvis omni fine carituras é facris literis oftendat. 
Czterum damunatis etiam ac jam defunétis preces fuperftituam Chriftia- 
norum & eleemofynas qvodammodo prodeffe ac fos qvandam 
illis conciliare, Chryfoftomus hom. 3. in Epift, ad Philipp. & ab eo tem- 
pore alii qvidam affirmare non dubitarunt, ut oftendit Blondellus Lib. IL 
c.15.&32. EtPetavius Lib. III. de Angelis c. ult, re€tius hoc negantibus re- 
liqvis propemodum omnibus, adeout auctor Conftitutionum Apoft. Lib. 
VIII. c. 43. doceat impios, fi qvis pro eorum falute poft mortem non pre- 
ces modo offerat, fed univerfas mundi opes elargiatur pauperibus , ne hi- 
lum qvidem juvari. Verum Sibylla non de precibus hominum degen- 
tium in hac vita, fed beatorumjam, & in paradifo five campo ut vocat Ely- 
fio verfantium agit, qvibus damnatorum etiam peenas dicit Deo conce- 
dente mitigandas ac finiendas. De fanétorum vita funCtorum * precibus 
ad Deum vide Apoc. VI.g. Origenem libello de Orat.n.34. Cxfariumqveft. 
78. p.210. Ambrofium in extremo Orat. de fide refurreCtionis & lib.2. de 
Cain & Abel, ubi de fangvine clamante Abelis, Cyrillum Hierofol. V. 6. 
Catechef'Myftagog.NazianzenumOrat.XX.in funere Bafilii p.372.Glycam 
p.193-Annal.&c.Grotium Appendice de AntiChrifto p.63.Philo qvoqve ait 
animas fanCtorum Patrum @AjgAcx]as pro gente fua orare. Ignatius inter- 
polatusin extremo Epiftolz ad Trallen AO ALET OY UUAS TO ELOY MELE 
B Lovey nv aa xgy Gray Ot¥ sijuyw. Aliud omnino genus precum & 
primis Chriftianis ignotum eft, qvo avivis ac fpirantibus orantur defun- 
C2 


* Similem Echnicerum bominum fuiffe opinionem cognolces¢ Libanio T. 2. p, 218 
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ti, abfentes, nos, noftrasqve preces vel ignorantes, vel non curantes Ei. 


LXIIL16. Pag.211. feqv. & alibiftatum beatorum ita deferibit Sibylla,utfen- 
tentiz eorum qvi de futuro-regno Chiliaftico in his terris{vavia qvedam 
& mira fibi promiferunt, przlufiffe videatur. Confer Blondellum Lib, IL 
c.12. Certead illam diferte provocat Lactantius Lib. VII. c.2.4. atqve inde 
Sibyllz teftimonio plurimum fe tribuere etiam noftra ztate eft teftatus 
Joh. Wilhelmus Peterfenius in nube teftium de regno Chrifti gloriofo 
Lib. I. p.131. feqv. Lib. II. p. 125. _ _ 
Pag. 212. Sibylla magnorum fe criminum ream faffa confugit 
ad Servatorem, perinde ut Lib. VII. p. 361. Seqvitur inde Dei conditoris 
Jaus , illum folum colendum, non idola, inqvorum veneratores ; 
tiffime vehementisfimeqveinvehitur. Deniqve p.219. legitur oraculum 
de magno Rege & tribusRomanam Rempublicam pe turis, deqvo 
fuprac, XXX. num. 9. ° 
Pag. 216. nomen Adami tetragrammaton ait qvatuor plagas 
mundi fignificare, avaroamy, dUow, dextod, pconeboiay, unde forte nuctor 
Geoponicon Lib. XIV. c.5. columbarii qvatuor angulis jubetinfcribino- 
men Adam, ut inde ferpentes beftiz fugentur. Eadem Cabbaliftica ar- 
gutia occurrit apud Auguftinum tra¢t. ro. in Johannem & in traétatu de 
montibus Sina & Sion qvilegituradCalcemCypriani. Ut omittam Ama- 
Jarium Fortunatum Lib. 1.c.7. de Ecclef’ Offic. & Ifidoram Hifp.c.11. de or- 
dine creaturarum T. 1. {picilegii Dacherianip 295. feq. A’qveacutum eft 
od Angelus Rocha deBibl. Vaticana p.93. ideo primum hominem A- 
m, foeminam primam Evam per myfterium diétos perhibet, qvod in- 
fantes mares cum primum lucis ufura fruiincipiunt A. feemellz autem E. 
fonare deprehendantur , qvod explodit Wagenfeilius in Sota p. 112. ri- 
furus forte fi vidiffet Johannem Petrum Ericum in humanz lingvz ge- 
nefi p.1. & 4. ferio {cripfiffe, primam Adami vocem fuiffe admirants, 4, 
alteram cum Eva ocuhs ipfius fe offerret , olfacientis pariter & admiran- 
tis, Lepidus etiam eft Elias de S. Terefia, cum in legatione Ecctefiz 
triumphantis ad militantem pro liberandis per preces animabus ex purga- 
torlo p. 1151. itafcribit : Hoc qvidams fciol: (ugillant , qvia Adam Ebraum tribas 
literis confians, atifiaverbaquatuor graca, Sed bene Eugubinus inc, .Genef.tales 
yanitatis Arguit , qvafi Deus cui omnia futura funt prafentia, uon potuifer refpexiffe 
etiam myficrium aliquod lingua Gracey quam Juo tempore pravidebat oriundam, 
Bellefane. SicFrancifcus Bivarius non dubitavit affirmare virum nefcio 
qvem Apoftolicum Czcilium, Hifpsnice locutum, & Apocalypfin 
Johannis commentario illuftrafle, kngv4 qvznondum exftabat, fed qva 
| | o 
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olimeffentufuriHifpani. Vide qvz notaviin codice ApocryphoN.T.p, 
962. Reétius Engubinum eo nomine reprehendit Erafmus Lib. XXVI. 
Epift, 34. & ad Johannis 2. probat Hiéronymum, ridentem gracam alle- 

goriamm vocabulis Hebraicis. — | 
: V:  Liber.tertius incipit 4 vaticinio de Anti Chrifto, qvemlocum 
abfurde de Luthero accepit Guilelmus de Alabaftro Anglus apparatu in 
revelationem Jef Chrifti Antwerp.1607.4to. Nempe verba Bx 4 SeGasn 
yoy Caftelliovertit: Ex Augupinis (fic apud Sveton. Neronec.25. Augapiani, 
Tacito XIV.15. Augufani, Dioni Avyiseos, ut Cafareani, Pompejant) &¢> 
i.e. ex Czfaribus five ex Augufti familia, qvod lepidus ille homo de or- 
dine Auguftinianorum interpretatus eft, in qvofuit, cum Papismi abufus 
primum agegredereturLutherus. Non hocautem loco tantum, fed plu- 
ribus altis, ubi de Belial & Anti Chrifto Sibyllmi libri loqvuntur, inrelli- 
gunt Neroxem, qvem vates qvidam pradixerant imperio Romano defti- 
tuendum, fed poftea orfentis dominationem & nominatim regnum Hie- 
rofolymorum occupaturum, tefteSvetonio c. 40. Vide & Sibyllina Lib. 
V. p. 319. fq. p.331. Lib. VILL. p. 368. Neqve vero defuerunt olim hujus fen- 
tentiz de Nerone Antichrifto Patroni, ut teftatur Augufturss Lib. XX. de 
Civ. Dei c. 19. qvi locum Apoftoli ad Theffalonicenfes enarrans, quidang. 
Inqvit, pucant boc de imperio ditium fuiffe Romano, & proprerea Paulum Apoflolum 
non idaperte fcribere voluiffe, ne calumniam videlicet incurreret, gtod Romano ima 
perio maleoptaverit, cum [peraretur aternum: ut boc quod dixit, jamenimmy- 
fterium iniqvitatis operatur, Neronem voluerit intelligi, cujus jam fatla velut 
Anti Chrifts videbantur, Unde, nonnulli ipfum refurretturum  futurum Antie 
Chriftum fuppicantur, Alii vero nec eumoccifum putant , [ed fubtraflum potins , ut 
pataretur occifus, F vivum occultari in vigore ipfius etatis, in qua fuit cum credce 
retuy extintlus, donec [uo tempore relevetur & refiituatur in regnum, (Conf. Sve- 
tonilum in Nerone c. 57.) Sed multum mibi mira eft bec opinionum tanta pree 
femtio. Etiam Paulumde Nerone agere crediderunt Chryfoftomus ad2. 
Theff.2. & fermone fecundo deEleemofynis, tum Theodoritus, Theo- 
phylaétus,Oecumenius,& ¢ Latinis Sedulius, qvibus Severum * Sulpitium 
addit Grotius, ipfe agi putans de Cajo Czfare Caligula, qvi non minus é 
Neronum familia fuit. Sed & Commodianus inftructonibus 4 Rigal- 
tio editis c.41. Neronem pro Antichrifto habet. Ut omittam Pfeudo 
Cc 3 Linum 


® Verba ojus Lib. IT. c. Hilt. 40. Mero e-= dignus exfitit g6i perfecutionem in Chriffianos 
primus inc.peret s nefiioan& poftremus explerit (expleturus fit) figbidem opinions rinl- 
forum receptum fit, ipfum Antichrifiun bernturum, 
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Linum de paffione Petri acPauli. Hieronymus in Danielis2, Asltinee 
frorum putant ob fevitia ac turpitudinis magnitudinem Domitianum Neromem Ane 
tichriflum fore, Drufius ad Sulpic. Sever. legit Domitianum ant Neronem qvod 
locum Hieronymi ita laudat ‘Plofia ordinaria in 1. Maccab. 1. Neronem 
pro typo Antichrifti habuft Haymo ad locum Epiftolz ad Theffaloni- 
cenfes. Succedunt inde in Sibyllinis Oraculade turri Babylonica & mul- 
tiplicatis ad illam linguis qvalia in Sibylia legit etiam Alexander Poly- 
hiftor, fifides Syncello p. 44.tumde prole Saturnia primoqve bello. Hinc 
de variis regnis, qvx fubinde fe exceperunt, eorumqvefatis. DeJudzis 
multa p. 232. -feqv. qvos Sibylla p. 236. ait ex Palzftina pellendos qvod fi- 
mulacra coluiffent p. 239. Eodem in loco p.232. feqv. omne genus 
ftitiofarum divinationum damnaturac profcribitur , qvod ex Sibylla lau- 
dat etiam Laftantius Lib. IL c.17. Binorum verfiaum in avaritiam qvi p. 
235. €X Phocyhide petiti notantur, neqve exftant in codice Regio MS. & 
vix gemina fententia v.38. feqv. in Phocylidi adferaptis car us repe- 
ritur, fed & alibi avaritiaminvehitur Sibylla, ut Lab. IIL. p.268. Lib. VIL 
p. 363. P. 240. ait fe fruftra a Deo petiiffe ut deinceps defifteret vatici- 
nari, fed iterum iterumqve juffam efle reoPyrsoray xara warar yajar. 
Sic p.256. . 

vines dy pros Sues Emavoraro éyOsov umsor, 

Kaj wads pros psyccdow O68 Dairis ty oy Seosy 

isaro, ngy jw Extrsure wpoPyTtuc ay Kara yas, 
Multa igitur hic legas vaticinia contra Babylonem, Egypram, Gog & 

og, Libyam, Afizurbes, tum Romamaliasqve civitates, regiones, in- 

fulas, ubi &celebre illud: Esay xo ZapO- dupG, extsay de AAG» ady- 
AG. cui geminum legitur Lib. VIII. pag. 375 Esay noi Poin pure» 1 
AxAG» ZnO, Ky Xap apuG-, qvz loca preter La¢tantium refpe- 
xit Tertullianus de pallio cap. 2. cum inter infulas nulla jam Delos, barena 
Samos & Sibylla non mendax. Seqvitur de AlexandroM. vaftaturo. Afiam, 
atqve iterum de peritura Troja & Homero fvaviffima mendacia {criptu- 
ro. Deniqve omnibus gentibus cladem imminere ait pag. 258. In 
Idololatriam Grzcorum invehitur p. 260. Ibidem mille & qvingen- 
tos annos effluxiffe affirmat, ex qvo regnaverint Reges Grzcoram, 
h. e. ex qvo Reges gentium Idololatriam commendaverint generi- hu- 
mano. De qvadruplici initio regni Grecorum vide Vos de 
Poétis Gracis p. 4. feqv. De Judzis iterum agit Sibylla pag. 263. feqv. 
Vel Clemente Alexandrino tefte in protreptico, etfi in ora Libe 8 
. | y 
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byllini adfcriptum eft #8 yesmer. Sed & alibi pasfim fallunt notz 
ille ini appofitz. Adcolendam juftitiam pietatemqve ferio horta- 
tur Sibyila ftataqve Deojubet offerre facrificiap. 267. {9. &p.279. AdSpi- 
titum Dei d@yeusoy provocans p.273. Judzis Hierofolymam Palzit ve 
reftituijubet p.276. his verbis: 

LresAov dy tx) vay de wodw tev Aaoy aBercy 

$ Oss sf baring yajy warsray prydAcso, 
Ecclefiam affatur p. 280 : EuPgdvOyri xen &c. Pag. 293. ait fe effe Nurum 
Noachi, ex Affyria Babylone veniffe in Graciam, rose Erythneam ap- 
pellani, | 
ee me oh dE ee Ki, 
3 Mareos xgy Troscso wareos Oxrucs ZiBuiay. 

VI. Libro IV, negat fe vatem effe Pheebi mendacis , fed Dei 
veri, qvi fibi manifeftaverit, qe debeant éx weairys yerens ayeu ivdexathe 
aQixida. Premiffa inde adhoratione ad pietatem de regnis variis & 
futuris cladibus vaticinatur, libruma concludit iterata ad pietatem admo- 
nitione, & defcriptione Diei extremz, refurreCtionis & futuri judicil, ita. 
qvidem, ut p. 299. dicat pios in terris iterum victuros fefeqve agnituros, 


impios vero terra obruendos: : 
ores d uae duoseGinow , 
H wagror Suifoi, tug 0° du wars yaa xadurper, 
of ® , ’ , > \ ~ 
Oosos d eureasses, waAw Cnoor] éwi yaar 
_ Tveupa O48 dovr@- Cony  cimer xgy Biov avrcig 
Bucelios, wavres ds to er oporray éautes. 


De impiis non refurreCturis, idem Judzos qvosdam (ne prifcos Saddu- 
czos memorem) fentire, notum vel ex Davide Camio ad Pfal. I. v. 5. Me- 
naffe Ben Ifraél Lib. If. derefurre€tione c.7. Et Pococki Mifcellaneis c. 6.& 
Reverendi Theod. Daffovii diatriba de refurre€tione. Sed &-Chriftia- 
nos nonnullos ex Pfal. I. 5. idem collegiffe, docet ad eum locum Orige- 
nes hoc refellens apud Epiphanium harefi64. num.10. Horum énume- 
ro Lactantium faitfe apparet ex ejus Lib. VII. cap.20. qvitamen cap. 21. 
perfpicue illam fententiam ita explicat , ut non doceatur impios pro- 
pterea annihilari, verim tantum 4a beata altera in his terris vita exe 
chufos in tenebras recondi ad certa fupplicia deflinatos, Neqve Irenzus 

neqve Juftinus impios in nihilum redire fenfit, etfi hoc utriqve a mule 
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tis, & novisfime ab Elia dy Pin tribuitur, non fatis verifimiliter utiqve, 
qvemadmodum delrenzo oftendit-atcuratis{imus Tillemontius in Me~ 
moriis ad Hift. Ecclef. fpe€tantibus:Tom. 3. p. 626. feqv. de Juftino Al. 
bertus a Felde in Epiftola qva dialogum cum Tryphone.adverfys:incre- 
dibiles C. G. Kochil conjetturas fulpicionesqve certisfimis argumentis 
uftino vindicatum ivit p.110.feqv. Sane ambo pluribus locis fupplicia 
impiorum fine caritura adftruunt. Inter Muhamedarios illam: de anni- 
hilatione impiorum fententiam.in méntem: qvibusdam venifle docet 
Abi Jaafar Ebn Tophail in Epiftola 4 Pocokio fub titulo Phitofophi auror 
didéury editap. 16. qvieam opinionem tribuit Abu Nafri cuidam & dete- 
{tatur tanqvam erroremnon remittendum. In Ecclefia haud reperi qvi 
hoc diferte tradidiffet & propugnaflet ante Socinum, qvem fecua funt 
Smalcius, Oftorodus, Crellius, Brenius, Felbingerus: Voelkelio, Schlich- 
tingio & aliter inter ipfos Unitarios hanc doftrinam rejictentibus. 

VH. Libre. guiato Sibylla; qvx pag. 304. icWd@- yverny fe effe 
ait, qvod Caftellio reddidit /fidis fororem, de Romanorum Origine paue 
ca qvedam prefatur, hinc umperatores refert prima nominis fingulo- 
rum litera indicata 4 Cajo Julio Cefare usqve ad Adrianum & tres infes 
cutures, Antoninos nempe duos & L. Verum, de qvibus oraculum 
etiamiegitur Lib. VIII. p.367. Spartianus in Adriani vita cap. 2. ayctor 
eft ei fortem Imperii ex Stbyllinis v.rfibus proveniffe , fed :aliud fuifle Ubad & 
antiqvius oraculum exiftimo * , hoc vero poft Adrianum demum {cri- 
ptum, unde totius cqllc¢ctionis Sibyllinorum ztatem (non plane cer- 
tisfimo argumento) fe tenere credidit Blondellus Lib. I. c.10. & Lib. II. 
c. 6. & Elias duPin in refponfione ad objeéta Petit didierii ad caltem To- 
mi 6. Bibl. Ecclef. p. 3x. feqv. Sed & Probum imp. Sibyllinisdibris ex 
qvorundam fententia promiffum narrat Vopifcus in Floriano. Vide- 
tur etiam ex Sibyllino oraculo depremtum effe qvod Antonius Garacale 
lus dictas fuit Aurow@» Sie, apud Xiphilinum p. 435, Succeduntinde 
vaticinia In Hgyptios , qvorum idololatriam r¢prehendit , inqve alias 
gentes &urbes. Hzc excipit Oraculym de Nerone, qvi potta effe jf 

eCtabat & citharadus, & poémata pulchre decantabat, ut Svetonitis 
alii teftantur, deqve excidendo per ipfum templo Seor¢uxte five ceelefl 
ut exponit La¢tantius de mortibus perfecutorum c. 2. & de incendio v¢- 
xata Roma, qvamBabylonem vocat perinde ut veteres multi ipfeqve Pe- 
trus fortasfis 1. Epift. c. 5. v. 13. certeJohannes in Apocalypfic. 17, & 19. 
Vide preter (srotium de Anti-Chrifto, Rigaltium ad {criptores finjam 


* Confer, fi placet, H, Dodwellum pralect, Cambden, VIL p. 301. feg. —_ 
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dorum p.282. edit. Goéfianz & Valefium ad Eufeb. p-33- Meminie 
etiam Sibylla cometz de qvo eftapud eundem Svetonium in Nerone c. 36. 
& Romam propter perfecutiones atqve immania {celera funditus delen- 
dam atqve igne evertendam vaticinatur p. 315. & 332. La€tantius Lib, VIL 
C..25. Cums caput illud orbis oeciderit, & puuy effe caperit, quod Sibylle fore 
ajunt, confer Apocal. XVII. 16. XVIII. §.feq. Sed & alibi Sibylla eam 
igne perituram dixit Lib. II. p. 1$5. & 219. Lib. VIIL p.371. & 375. ubi addit 
temporis notam, qvando hoc fit futuarum, camnempe impleverit nume~ 
rum nominis fii h.e. annos 948. totenim ex literis Gracis Fajuy prodes 
unt, qvam ictionem qvomodo eventus comprobaverit non intellis 
go. Ejusdem commatis eft, qvod nonnulli dixere Mofaicam religio- 
nem tot floruiffe annis, qvot completteretur nomen Mave (1648.) 
Chriftianam vero religionem duraturam divinarunt tot annos qvod re- 
feret nomen 72:95 (1480.) vel saugcs (1271.) Vide Cotelerium notis ad 
Barnabz Epiftolam pag. 45. edit. fo Cleric. Ad incendium qvogve 
Romz referendum putem verfum hunc Sibyllinum, qvem in aliam fen- 
tentiam paulo longius petitam trahit Heideggerus Myfter. Babylonis 
magnz T. 2. p.74I. 
AilwGs éxrors xoupes OTs Aiv@» asroy cherray. 
Porro Sibylla inhoc libro qvinto oracula fundit inMemphin Thebasqve 
& alias gentes atqveurbes. Judzorum feliciorem ftatum futurum videtur 
pradicere p.320. feq. etfi locum illum ad Chriftianos applicavit La&tan< 
tius Lib.IV.cap.20. De variis urbibus infulisqve , ac {fpeciatim deEphe- 
fino Dianz templo terrz motu concutiendis oracula exftant p. 324. feq, 
& 336. De templo veri Dei in Fgypto exftruendo pag. 340. Preces 
pro Judzis ut illorum regioni Deus parcat , leguntur p.327. Deniqve 
p- 332.{q. fecundum templum exuftum fe vidifle teftatur, qvod non de 
templo fecundo Vefte Commodi Imp. temporibus Romz exufto acci- 
piendum eft, ut Cotelerio, G. J. Voffio, Poflevino, Opfopoeo & aliis 
vibusdam placere video, fed potius de templo Hierofolymitano qvod 
detevit Vefpafianus, in hoc enim qvadrat qvod ait in eo non culta effe 
tdola 
Ara pbyay ‘yeverned Osay wavray S6orrusay, 
Confer Blondellum Lib, II. cap.5. ‘ 
VIII. Liber fextus perbrevis, duodetriginta verfibus totus abfol- 
vitur, fed in qvibus clariffime agitur de filu Dei baptifmo ad Jordanem, 


& {piritu ei fuperveniente. Locus corruptus forte ita reftituendus: ; 
D " x 
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: Ex wareos 6% mpute meat@» Geos, @ TE Hoy 7 
Tiveujz’ exrywodvov Aeuurs aJecuysoss weActss. 

Ex hoc Sibyllz loco La€tantius Lib. IV. cap.15. Spiritus Dei defcendtt fuse 
per eum formatus in [peciem columbe candide, Non minus perfpicuum de 
apparitione illa vaticinium, fed itidem confictum legas in teftamento 
vod fertur fub nomine XII. Patriarcharum, teftamento Levi §. 18. Oi 
\ » , . > ~~ U / ? 7A « & *~ 
wectvol civaryarovrey , Koy EX F vas THs dogs nLet Ew av]ov ayiarue pare Durte 
MATAKAS WG amo AGeaau wateos lraax. Pergit Sibylla haud obfcuris 
verbis celebrare Servatoris miracula, Bravesqve peenas minatur Judzis 
qvi Chrifto coronam fpineam impofuerint felleqve ipfum potarint & 
cruci affixerint. Mirum fane eft qvod affirmat Sozomenus Lib. IL 
Hift, Ecclef' cap. 1. etiam gentiles agnofcere & euvwporeynaey qvod Si- 
byll fit verfus ex hoc libro fexto p. 347. petitus: w EvAcr paxapcoy, 
éD # Oscs eeravwdy. Sed jam pridem toto ule capite qvz de cruce in- 
venta narrat Sozomenus , parum fidei mereri videntur hominibus eru- 
ditis, & potius deberi fraudibus Epifcopi cujusdam Hierofolymitani, qvi 
Szculo qvinto poft Chriftam natum fut, & hoc commento fedi fix vo- 
luit auctoritatem comparare ac conciliare. Vide Salmafiuim Epiftola 
1. de Cruce ad Tho. Bartholinum pag. 269. feqv. 279. feqv. Eqvidem 
Petavius Lab XV. de incarnat. cap. 8. provocat ad Eufebium Lib. UL de 
vita Conftantini cap. 29. feq. Sed ibi tantum de monumento five fe- 
ulchro.Chnifti fermo eft, cut reperto martyrium h.e. templum (confer 
etii demonftrat. pag. 1017. ubi locum Sophon. III. 8. ex Graca vere 
fione huc a4 veteribus accommodatum effe notat ) inzdificaré juffit 
Conftantinus, de cruce altum filentium. Illud tamen ex Sozomeni 
loco rete colligi poffe videtur, ipfam qvoqve minime ignorafle, qvod 
non omnibus qyx Chniftiani proferrent Sibyllinis carminibus acqvi- 
efCerent gentiles,* fed alia refpuerent tanqvam fpuria atqve fubdititia, ut 
Origenis; Lattantu, Auguftini & Eufebu teftimoniis fupra demon- 
avi. 
_ 1X Liber feptimus incipit a defcriptione diluvii, diverfisqve 
oraculis cladem variarum gentium & urbium przfignificantibus, Poft- 
€a pag. 352. feqv. non obfcure exponitur dottrins Chnftiana de Patre 
Filto & Spiritu S. qvi ad Jordanem in baptifmo fe manifeftaverunt, de- 
qve Chriito DEO ‘inte fzcula, & in celos recepto. Pro lopdave ev Te 
arom: legendum putem sv xeoyoaios Kineodem verluss’ aura promos 
Porro fi qvis ad Deum accedere velit, ei negat Siby!la opus efle thure & 
» fed ut baptizetur & pietatem celat. Ad-baptifmum qvem 
commene 


| * “EYBRI VIL SIBYLLINOR, Lb, I, &. XXXII. air 
.commendat & profelytis impertiendum effe ait , juhet pag. 355. ignem 
eana-cum aqva.adhiberi -' eo, 
7 ne vane :*) oretdeg made: uel AS So aus 
“atewe iterum: = , 
poe Javan cov Raxhepa di & wupos sePaarSrg, © 
‘Ni fallor ex more veterum qvorundam hzreticorum, qvi huc traxerelo- 
cum Matth. III.x1. Sic Valentinys.apud Tertullianum: 
a Bis docuit tingi tradutle corpore fi1mmma, | 
‘De Carpocratianis difcipulos fhos cauterto inurentibus Irenzus Lib.I.c.24, 
Heracleon apud Clementem Alex. Epiphanius hzrefi XXVII.§.5.8c.Con- 
fer qvx de Seleucianis & Hermianis Philaftrius c. 55. Auguftinus & auctor 
pradeftinatic.s9. Bernardus Ochinus libro de cena Domini, Hetrufca 
lingva edito.p.19. teftatur fais fe oculis in Italia vidiffe baptizatos inuftos 
cauterio. n alcune parti del mondo fi battezano,col fuoco, Et io ne bo gia vifis 
in Isalia con effo battexzati, i goal banwe nelle france o nel. mento un fegno celefire 
fatto col fucco in tepimonio della fede che banno a Chrifto, Idem in Thufcia & 
aliis qvibusdam Italix regionibus ex veteri confvetudine obtinere affir- 
mavit Hieron. Mercurialis II.2. Var-Leét.licet non tanqvam facrum rie 
tum, neqve inter baptizandum, Sic& olim apudEthnicos facrandus five 
4nittandus accipiebat {phragitidas tefte Prudentio s& stPavav hymn. 1: 
Acus minutas ingerunt fornacibus | 
His membra pergunt rere, utque igmuverint 
. Quamcsungve partem corporis fervens nota 
Stigmavit, banc fic confecratam pradicant, 


Similiter Jacobitz atqve Ethiopes videntur cauterio ut in baptifmate, ve- 
rum hos non fuperftitionefed ratione Phyficaad hoc impulfos, utnempe 
a catharrhis ac dcftillationibus prafervent, infantum xgd/aPiridas five tem- 
porum venas cauterio inurere notantJofephus Scaliger Lib. VII.deemen- 
dat. temporum p.682.{q. Jobus Ludolphus Hit. Athiop. Lib. I[1L.c.6.1.42.8& 
Stcph. Lemonius notis ad varia facra p.726. Perinde ut de Nomadibus 
qvibusdam refert Herodotus IV. 187. qvem vide. Etiam a Seculo IV. 
usqve in E.cclefia paffim in Baptifmo catechumenorum, ignis five luminis 
ufus obtinuit cereorumqve accenforum, veluti fymbolum illuminatz 
_ Mentis, 4 qva baptifmus diftus Poricpes, Paricwa, baptizati Pajidev- 
res eX Hebr. VI.4.& X. 32. trem vsoPerises. Vide Vicecomitem de anti- 
vis ricbus baprfmi Lib. V.c.20.feq. Svicerum in thefauso & obfervatt. 
her c.3. Verumnithil hoc ad locum Sibyllinorum, nonmagis certe ac 
d2 qvz 
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qvz de aqva igne calefaéta in baptifmo adhibita recentior tradidit ztas! 
imprimis autem ad verba Sibyllz facit qvod de Simonts Mag1 fettatori- 
bus narrat auctor tra€tatus a Rigaltio primum editi, Cypstano ut videtur 
zqvalis, denon rebaptizandis iis qui femel in nomine Domini noftrs TEfu Chriftt 
font tin@i: Ait enim ja&tare illos, qvod foli integrum atqve perfectum, 
non ficut alii mutilatum & decurtatum baptifia tradant, baptfmt candi- 
dato qvippe in aqvam defcendente , . fatims faper aquam ignem dpparere, 
Dood fi aliqvo lufu perpetrari perc, ficut afirmantur pleriqve buywsmodilufus Anaxie 
isi effe (confer Phnium Lib.XXVIILc.11. Lib. XXXV.c.15. Irenzum Lib. 
c.§. Epiphan. hazre{XXXIV. p.232.) jive matunele cf, qvo patio pofit bec con- 
‘tingere, five illi putame boc fe confpicere, five malgni opus & magicum virus ignem 
poteft in aqva exprimere, (conifer Huetium Lib. IL Alnetan. qvzit. p. 216.feq. 
.Bzlu di€tionar. in voce tia) li samen talem fallacian © firopbam pre- 
dicant perfetlum baptifma effe, Ef autem adulterini bujus imé internecini ban 
‘ptifmatic fi quis alius Autlor, tum etiam qvuidam ab etsdem ipfis heretics propter 
bunc eundems errorem confittus liber , qui infcribitur Pauls pradicatio, in que libre 
contra omnes Scripturas & de peccato proprio confitentem invenies Chrifum, qui fen 
dws omnino nibil deligvie, © ad accipiendum Jobannis baptifma pene invitem A 
Matre faa Maria effe compulfums , stem cum baptizaretur, ignem fuper aquvas offe vir 
ferr, quodin Evangelio nullo eft feripturs. Haceftilla Paulo five Petro(utrum- 
qve enim conjungit La€tantius Lib. IV. cap.21.) adftripta predicatio, in 
qva Sibyliz le€tionem a Paulo Apoftolo commendatam effe narrat Cle- 
mens Alex. Lib. VI. Strom. p- 636. deqvolocononnulla dia fupra c. XIV. 
n.3. In prefenti tantum addo Clarifimum Grabium haud valde firmo 
ento niti, cum predicationis hujus primos au¢ctores non hzreticos 
fed Catholicos fuifle colligit ex eo, qvod Clemens & alii Orthodoxi dor 
étores Ecclefiz illius teftimonio ufi fuerint. Non enim fugit virumdo- 
étiffimum , etiam hzreticorum Apocrypha ab Orthodoxis primorum {2- 
culorum allegari. Certe magis cadit in Orthodoxorum fimplicem pie- 
tatem, Apocrypha citra examen in teftimonium citare, qvam ipfa com- 
minifci, (natifimisqve nomuinibus fupponere. Sed ut ad Sibyllina re- 
deam, inillis p.356.feqv. iterum ficcedunt oracula in varias gentes, regi- 
ones, urbes, oracula, przcipue in falfos vates, qvi Ale négdus apa wgo- 
Onrevrsos, In Metaphrafi Caftellionis p.358. turpis error rypographi, 
repetitus etiam in editione Gallzi p.672. Ita vero legendum : 


Inprimis autem angentur qui nomine lucri 
Turpia pradicent, angentes tempus acerbunt 
Hebrai 


 LIBRI VIM. SIBYLLINOR: © 24,7,e.XXXT. 233 


-Hebrai fane feiderint cum tergus ovile | 
_-. (Vide Jerem. XXVIH.10.) .-) _ . 

1: «+ Bdenalaces veferent qua non {unt .dicere juff. 

Deniqve liber feptimus definit in extremonun temporum, five alterius 
potius xvi (confer Clarif Jac. Rhenferdium de. fecalo futuro) & regni 
millenarii felicitate, cui fefe ipfam vix propter {celera interfuturam putat, 
ni filii Dei beneficio poft fata olim , beatz vitz, qvod {perat, reftituatur, 
.. X. Libri ‘offevi, qvi ultimus eft: Sibyllinorum qvos habemus, 
initio, futurum predicat judicium, déinde invehitur in avaritiam, Ro- 
mzqve perniciem ominatur, additis de Adriano'ac Nérone oraculis. 
. Tum de judicio futuro iterum locuta, Romam perituram divinat, cum 
numerum nominis fii h.e. annum nongentefimum duodeqvinqvage- 
fimum impleverit , cui vaticinio eventum non refpondiffe fupra dixi- 
mus. Hinc denuo nobis defcribit conditionem hoviffimorum tempo- 
rum, & judicium extremum, de qvo agit etiam celebris illaqvz hac loco 
pag. 380. feqvitur Acroftichis, majoremqve partem Latine exftat apud 
brefperam & Auguftinum, integra Grace producta eft 4 Conftantino 
in Acyw BaciAxw, primoribusqve literis exhibet hxc verba:. Ines yeisos 
Gz ‘yos Twrie saves, qvorum qvinqve priorum rimz litere reddunt 
vocabulum i%Ivs, Verfus qvosdam fingulos ex ea adducit Laétantius Lib. 
VIL. cap. 10. 19. & 20. fed nullam acroftichidos mentionem facit, & in 
ejus codicibus verfus o€tavus incipit 4 verbo pipsow pro qvo acroftichis 
reqviri teifecw. Non ignoratam tamen etiam antiqvioribus Con- 
ftantino fcriptoribus Acroftichin iftam fuiffe, colligunt viri docti ex eo 
qvod apud Tertullianum jam Chriftus vocatur iyGus Lib. de baptifmo 
cap.1. Sed nos pifciculi fecundum ix Suv nofirum JEfum Chriftum in aqua na- 
feimur , qvibus verbis Sibyllam procul dubio refpici aitJoh. Smetius p. 4r. 
Antiqvitatt. Neomagenfium. Idem nomen ixSv@ in veteri gemma 
obfervatum de Chrifto explicat Janus Rutgerfius libro & capite pri- 
mo, eiqve affentiens Thomas Reinefius libro & capite fecundo va- 
rianim lectionum. Similiter in veteri gemma carniola pifciculos ex 
utroqve crucis latere expreffos de Chriftianis re€te exponit idem Sme- 
flus p. 33. Optatus libro III. adverfus Parmenianum cap.2. Hic est 
pifcts , qui in baptifmate per invocationem fontalibus undis inferitur, ut qve aqua 
fuerat , 4 pifce etiam pifcina ‘norAvpeEydea pro baptifterio occurrit apud Atha- 
nafium & paffim apud fcriptores Gracos Chriftianos. Vide Svicerum 
& Cangti gloflar.) vocitetur, Cujus pifcienomen fecundum appellationem Grecam 
jn uno nomine per fingulas literas turbam fantlorum nominum continet IxSus , qvod 
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“ft Latinum: JESUS CHRISTUS DEI FILIUS SALVATOR.. Confer 
Zenonem Veronenfem hon. §.adNeophytos. Hinc forte Hieronymus 
Bonofium vocat fitwm iySvu@» i eesChr Bpilt. 43. Certe Auguit- 
nus qvoqve Lib. XVHI. de Civ. Dei cap.23, notat nomine.pifgis Chrt- 
ftum myftice intelligi, co gvod bujus mortalitaris aby fo velut in aqvarum prep 
faunditate vivus. b,e, fine peccato ce potuerit, Sunt tamen qv aliam origi- 
nem exponant unde pis dictus fuerit Servator, qvod nempe de ee 
David dixerit PE LXXII. 17. SDS YOU PO’ qvarum vocum primz 
literz reddunt nomen \y) Prima vero vox f\)) fobalefcet 4 Chaldzo 
qvod pifcem denotat, & qvo animantium genere nullum aliud eft fe- 
cundius. -Vide Raymundi Martini pugionem fidei pag. 533. edit. 
Carpzovit. Sed noneftcredibile, Tertulliano & aluis vereribuc tam fubs- 
lis & abftruf rationisin mentem potius venifle, qvam obviz alcerius & 
facillimz. Potuit tamen in hanc etiam fine Sibyllini carminis infpe- 
Gtione aliqvis incidere, ut ex illo fenfu Myftico vocabuli éySus forte 
non plane certum fit Acroftichidem Sibyllinam Tertulliano fuiile ler 
&am & confulram. Qvod deinceps p. 383. ait Srbylla crucem Chrifti 
adumbratam 4 Mole extenfis manibus orante adverfus Amalekitas 
Exod, XVIL 11. antiqviflimis Chriftianorum fiffragiis comprobatur, 
Vide Barnabz Epift. p. 39. edit. Clerici, Juftinum dial. cum, Tryphone 
p.264.f Tertull. adverlus udzos & 3. contra Marcionem, Cyprianym 
‘Lib. IL. teftimon. contra judzos & in exhortat. martyril pag. 175. ut Na- 
zianzenum , Arnoldum Carhotenfem & alios recentiores omittam. 
Plura deinde in carminibus SibyHnis leguntur de paffione Chrifti, tene« 
bris per tres horas ingruentibus, de Chrifti deft ad inferos, mitacu- 
lis, refurreétione, tum qvomodo hic Rex 4_Sione excipiendus, ve- 
rusqve Deus colendus fit ab homine ad imaginem ipfius condito, relic 
&tis ac repudiatis idolis. ‘T'radit etiam differtiffime de nativitate Chrifti 
ex Maria virgine, qvam nominetus compellat, & 4 Gabriele Angelo de 
illa re certiorem redditam teftatur. Chriftumubiqve defcribic ur(Deum & 
DeiFiium, qvi sgaveSev porav Gyczeny évs due a) s uoo¢is, Deniqve merito 
fe ait cum reliqvis Chriftianis religionem a JEfu tradicam colere, ka 
Chrifti nomine vocari: : : 

Tavex Ap mAs x94 Oring 1e07 Ot9 yEevistAars 

Cugaving waDucres, Emirs usdten TUVEUpO, 

Mong suPporuras eri Sexrxanam ior] es, 


CAPUT 
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CAPUT XXXIII. 


De ColleStione Sibyllinsrum qva bedie exflat, judicium, dedutlum per obfervatioe 
nes fedecim. 1, ——-—- 16, Pana capitis num propofita ie qui Si- 
byllina legerint. 17, Utrum Auguftinus novam qvandim concinnaverit 
cuvayaynv Sibyllinorum, 18, Poffevini de Sibyllinis feligendis & juven- 

_ buti proponendis confilium improbstur, 19. De Sibgllinis nonnullis que La- 
tine tantum cxflant. 10, Lyra triquetra A Sibylla reper. 211, Recentio- 
rum de Sibyllinis fcriptorum elenchus, 22 | 





Eliqvum jam, ut qvid de hac qvz exftat collectione Sibyllino- 
rum fentiendum fit, cum bona lectoris venia diftinéte & per 
aliqvot obfervationes deducamus. 

I. Non continentur bac colleftione libri Sibyllini Targui- 
io ob ti, gvod duobus argumentis clariffime patet, nam & ill 
bri Sibyllini diligentifime cuftoditi & ev aroppyrag habiti funt , do- 
nec cum Capitolio deflagrarent, ut fupra demonftravi: deinde argu 
mentum longe diverfum complectebantur, qvomodo nempe facraido- 
lolatrica facienda, qvomodo Dii placandi, ut ex Livio alusqve hiftoricis 
Romanis apparet, 4 qvibus memoratorum oraculorum ne yeu qvidem 
in noftra colle¢tione occurrit, contra freqventiffimz in idololatras in- 
vechiva: & affidua religionis atqve facrorum Chriftianoruam commen 

ao. : 

Il. Neqve carmsina Sibyllina altera, Erythris undecungve Romam pere 
hace poft veflitutum Cap:tolium. Ad qvod probandum non memorabo 
qvod Feneftella apud La&tantium Libro I.c. 6. auctor eft verfie csrca mille 
Erythris Romam allatos, cum in noftra collectione plures, qvam ter- 
mille verfus compareant. Qvanqvam enim hoc argumento utuntur 
viri doéti, tamen ex aliis etiam srbibus ac regionibus allata Sibyllinanar- 
rat Tacitus, deinde fi plureshabemus, qvam mille verlus, nonne etiam 
mille illos habere poftumus? Sed obfervo, qvod& hac Sibyllina Romae 
norum (qvz fecunda vocare fas eft) non vulgo legebantur, & qvecunqve 
a Dione, Svetonio, ex ills prolata memorantur, non minus diverfi-: 
argumenti 4 noftris comperies, qvam priora illa. Et ubi forte idem 
etiam in noftris fegitur, aluis camenlegiturverbis. Exemplicaulain col- 
letione qvam habemus Nero plus fimplici vice perftringicur ut Me 
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xrorG qvz loca refpiciens La¢tantius Lib. de mortibus perfecutorumc.2, 
dixit Sibyllam affirmare matricidam perfugum 4 finibus eff2 venturum, nusqvam 
tamen in illis legas Agysov qvod Neronis temporibus vulgatum Dio refert 
SCurreov ovrwcov Lib. LXII. p.709. 

Eyar@ autalay pyrconterG» ryenoviures. 

TIL Negve alia Ethnica integra Sibyllinorumoraculorum ouwayayy. Plus 
res qvidem faitte teftatur Zofimus libro fecundop. 690. wro’as rs BiCAus 
isopinas ngy Lent pa TUVaywyas avENizas s Yeovev TE EY Te 1 TeTUY amropey 
CaM avyT as SVETUXOY MIA NENT HH TIM SiBvAne evcy Aeyouerw 4 Daswitc vig 
Hmagand@ EtSvetonius c.31. narrat ab Augufto combufta ultra libro- 
rum fatidicorum duo millia, Sed ex totaqvam habemus collectione ma- 
nifeftifimum eft, non Sibyllam ,non Ethnicum fatidicum fuiffe, qviillam 
compofuit, fed Ethnicismo infeftum Chriftianum. Tum oracula qvz 
tanqvam Sibyllinaex fuis cuveyaryays proferunt idem Zofimus, Phlegon 
&alu, innoftr:nonhabentur. Jtaqvelicet forte qvedamhinc inde ex Eth- 
nicis oraculisuofter deprompferit, diligenter tamen cavit, ne qvicqvam 
qvod Ethnicismo ftabiliendo faceret retineret. : - Ne 

IV. Operam & oleum perdunt qvi certe Sibylle , Erythree alia; 
alia Samia, alia nefcio cui alii adfcribunt oracula que babemus, ut fecerunt 
Joh. Jacobus’ Boiffardus libro de divinatione, Sixtus Senenfis in Bibl. 
Sanéta, Johannes Aitzma in {peculo Sibyllarum Belgice edito multiqve 
alii. Cum enim veteribus etiam incertum fuerit, fueritne una Sibylla an 
plures, tum noftram colleCtionem nulli Sibyllz deberi, & Romanis 
Gracisqve ante Chriftum natum invifam fuiffe cerrum eft, Lattantius 
pleraqve citat fub Erythrez Sibyllz nomine, qvz ex noftris libris profert. 
Ea tamen qvz in fexto Libro exftant, alterius effe fatetur, & hodieqve Li- 
bro fexto infcribitur: éregag evey tavta dona, Hec altcrins effe videntur, 
Idem Laétantius Lib. I. c.6. diferteteftatur jam fuo tempore libros Sibyl- 
lz confufos’fuiffe nec fuym cuiqve poffe affignari nifi Erythrez: Inco- 
dice 170. Regis Galliz tefte Labbeo exftant Erythree Sibylle deTrojanorum. 
€ rcliqvorum principum eventu onecula , qvibys eadem qvz edita funt vel fal- 
tim partem eorum * contineri mihi perfvadeo. Et hxc ipfa qvz Ery- 
threz tribuit La€tantius, Cumanze 4 qvibusdam ad{cripta teftatur Augu- 
ftinus Lib. XVIII. de Civitate Deic.23. Sed profecto perinde eft fub cu- 
jus SibyHz nomine laudentur, dummodgenulla fide digna auétoritate id 
fiat, & 4 nulla Sibylfa five fatidica muliere Ethnic4 profe¢tum efle totum 
opus conftet, OO 

V, Nulluns 


” © Bader fortaflis qveitlulteavit Lad, de Tofar, de qvo infra num. 23. 
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V. \Nullum verfum in bac colleBione pro Sibylline & antique oracule 
upud Ethuicos ante Chrifti nativitatems exaudito baberi oportet , nifi peculiaviter de 
eo confiat ex alits monumentis antiqvuiovibus & indubitatis, ja enim totum 
opus fuppofirum eft, & Chriftianifmum in illo multa oredant manifeftis- 
fime, nihil gqvius videtur hoc poftulato. . 

VL. Sunt sonnulle in bac colleitione, qua antler de indufiria iniperfe 
ex antiquis oreculia Exhnicis. ex Orpheo > Homero, & aliis Potts. Sib, Lib. VIL 
Pp. 392. Olde cya appa + ap duis ngy wtree Sadwosnc, qvi verlus 

t in oraculo qvod Creefo redditum narrat Herodotus libro I. & poft 
eum multi alii, qvemadmodum ille qvoqve qvieadem pagina paucis in- 
terjectis feqvitur : gy xaPs Zunes xgy w AaAtorr@» andar. Lib. IV. p. 
292. Occurmunt bini verficuli: - 

Bosscy éosedu@» ore wueauOy apryupodins 

Hives wportan ieony cic racoy ixerrer. 

Qvi lisdem verbis tanqvam vetus oraculum referuntur a Strabone Lib. EL. 
Pp. 53- & Lib. XII. p. 536. atqve inde ab Euftathio, acJoh. Tzetza Chiliad.7.v. 
$75. nifiqvad pro ryrevlegunt xumeor. * Libro tertio Sibyllinorum p.276. 
occurrit oraculum notiffimum: 

My xives Kapcceway, axivyr@» ya CL LLEAVON, 
qvod przter Lucianum de Apophrade, Sum Lib. XIV. v. 199. Stepha- 
num Byz, in Kazagiva; Svidam & Zenobium in jy xives memorat Virgi- 
lius III. Eneid. v. 700. 

— ae —— & fatis mungquam concefjs moveri 

Apparet Camarina procul —— 
Lib. I. pag. 172. exftat proverbium Zagdonev pednee ytrarers de qvo 
prolixe & doéte ut folet vir fummus Erafmus in adagiis: Meminit & 
Dio Chryfoftomus f. 669. & Zacharias Scholafticus p. 216. edit. Bar- 
thii. Qvz libro V. p. 32-4. feq. & alibi de Cumis, Rhodo , Samo pluri- 
busqve infullis ac regionibus terre motu delendis vel qvocunqve modo 
vaftandis leguntur, vix dubitem ex antiqvis qvz in Ethnicorum manibus 
fuere oraculis effe petita, nam ad illa pasfim refpiciunt {Criptores anti- 
qvisfimi. Zous apud Plutarchum libro cur Pythia non reddat oracula 
carmine, Sibyllina de illis cladibus vaticinia ab eventu comprobata tefta- 
tur hisverbis : aro raje Te cerretcus ewipmaprupucs roa py avaraces % 





jerome pect woAsan Eyidew , woddaj } BagBaginay seal} exdPaveny XG} 
aveygires Hyseovinay, Tauri} ta meer Para ngy vie wadn aE: TeRupay KO 


Aixcuapyion sy, ypvsdue mairoy ngy adddua Ale trav EBurotor 6 xeon 
Ee wee te 
* Ad locum Taetzzx conferendus Joh, Meurfius in Cypro Lib. IL.¢, 1, 
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asarsp oDetAov awodkdwxsy; ex wEeG UEC does ng Cices Jaraosles,%, mE) ota 
XG PAsy joven dare mveupai GS» avappives, x, PIogas worsen aus toruTcay 
mAixetan, ws ped nuépav EemeAGUoW aryroray Ewa x, araPelay oy xe axa )o, 
® yapac cuyxexueys, Tavta rae Ch SOME, MisB CY YaASMOV Ess pro 
¥é aw poctar ety ave Saommt@>, Paufanias in Corinthiacis p- 126. Exéxaos 3 
(6 cresrpecs) ng WE: Kaglew noy Auxiay tag mores, Xgy Fodions ery uaAine 
9 vio Gd, Wee KG TO Acyiov TETEAED ay ZsBuMAy Td E¢ THY Poder cover, Confer 
de illa infularum clade Salmafium ad Tertull. *de pallio p. 99. feq. x Jac 
Godofredum p. 48. ad hac verba periegetz veteris Latini 2b ipfo editis 
Namqve Rhodum infulam & civitatem maximam (ex nomine dicere necefla< 
rium eft) guas propbetavit Sibylle ab ira Dei effe perituras. Ef autem in ipfam 
civitatem flatua quamomnes Coloffeum nominant , novum mirum magnitudinis, do- 
lus enim in ipfa fuit fecunduns Propbetiam Sibylla, \talegendus hiclocus, non 
ut edidit Godofredus sovum virum & Grace vertit : xawer avdpe usyttEse 
Librotertio Sibyllinorum p.224. Hiduo verfis leguntur: : 
| Ae ou py wor Boots wesesAouars xaxcPeoy 
ANd Asay wAsrov sprlag Osov iAacxeio. 
Qvos Opfopeeus probe annotavit geminos effe hifce Orpheo tributis 
apud Clementem Alexandrinum in protreptico p. 49. 
Aa ov pen RN Beore WosnsAgpen|s Beaduvs 
Me werAimaAayxt Gy see as Gsov i(Adoxolo, 
Homeric Poéfeos tot fant in collectione Sibyllinorum veftigia ut illd 
inter fe conferre res effet non brevis laboris, & Guilelmus Canterus 
Lib. V. Var. Lect. c.17. motaverit ex Homero mules Sibyllinorum loca 
poffe refticui : etfi qvod idem vir doétus addit aperte conftare qvod Ho- 
merus multis in locis illafit imitatus, néminem qvia nobis dicta diigen- 
tus perpenderit ei exiftimem temere accreditarum. Longe protecto 
verriumilius eft, auctores huyus collectionis Sibyllinz tot novitatis docue 
menta in fe gerentis ex ifthac Homeri & aliorum poétarum Ethnicorum 
imitatione, tum adjunctione qvorundam: oraculorum celebrium intes 
Grzcosac Romanos eam gentilibus probabilem reddere,auctoritatemqve 
conciliare voluiffe. : 
VH. Longe plurima autem funt in bac colleflione , nominatim atque 
ipfis verbis petitaex facris iteris, nonveteristantum [ed Novi TeRamenti, Wine 
recte divina fapientia apud Nazianzenum in-eradito carmine qvo Nes 
mefium ad ampleétend4m Chrifti religionem adhortatur T. 2. p.144. 
Egung o reurcgis ©» speci ewssorw aenyos 
Oud eSércy siavcor ds osiSos pas teow: Siu, Tn¢ 
* Nen audiendus Vir dottusSam. Petitus qvill, 13. Obfervat apud Tertullianum legere jue 
bet ; f bullanen mendax, pro Ssbylla, | 
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Z Tis payed; Seorut@- sAauve yor BerAesosw 
; Ouder smispsPopecy , xgy ct THE» dosev Eeowre, 


Ou SaoSev, BiCrav di @PgBaaLarres epcio. 
P. Garzias Galarza Theologus ac Philofophus Hifpanus in Evangelicis 
inftitutionibus carmina Sibyllina cum §, Scripturz locis conferre a¢ 
comparare conatus, laudatur ab Antonio Poffevino Lib. II, Bibl, felect, 
Cap.7I. ‘¢ 

pa VIL. Nom complettitur bac colleilio omnia & integra Sibyllina, quibus 
weteres ufi fant Doflores Ecclefie, De Ethnicisnolui verbum addere qvoniam 
res claraexls qvz dixi, & ex tot Sibyllz oraculis qvz apud Grcos Latis 
nosqve Scriptores memorata in noftris nullaexftant. Servius ad3. Enet- 
dos: Sane (ciendum eff, inqvit, omnia re[pon{s Sibylla plus minusve centum cone 
tineri fermonibus , itaenim potius legendum qvam cum Gyraldo dialogo 2, 
de Hit. Poétar. p. 110. son contineri, Sed jam fepe vidumus Servium exis» 

mereri fidem iniis, qvx de Sibylla tradit, neqve ejus fententiam prov 
bant hac Virgilu Aeneid. 6. 
Quo lati ducunt aditus centum, oftia centum, e 
Unde ruunt totidem voces refponfa Sibylla, | 

Qvin ridiculum fit affirmare in fingulis oftiis tantum femel per omnem 
vitam confultam fuiffe & refponfa dediffle. Enimvero aliunde fatis cone 
ftat innumeros fuiffe libros fab Sibyllarum nomine ab Ethnicis jactatos, 
etfi non nifi paucisfimos contigit 4 Romanis recipi auctoritate Reip. Hoc 
multis jam teftimontis evicimus , & inter paganos exftitiffe complures 
varlis temporibus pfeudomantas five falforum oraculorum Sibyllinorum 
concinnatoresdemonftravimus. Hzc omnia, vel majorem faltim eorum 
partem, qvi innoftra brevi collectione qvezfiverit, fine dubio turpiter fe 
fefellerit. At nec Chriftianorum veterum Sibyllina omnia nobis effe 
reliqva perfpicue patet. Acyor wAdsc five plures libri Sibylla Phrygiz mee 
morantur a Clemente Alexandrino Svidas Chaldaz Sibyllz tribuit libros 
XXIV. complectentes oracula w& wavros sIvsg % ywgas, Lactantius cum 
decem Sibyllas enumeraffet, Herumomnium, inqvit, carmina & feruntar & 
babentur , preterquam Cumaa, cujus libri a Romanis occuluntur, nec eos ab ullonifia 
Duindecimvsris infpici fas babene, Et funt fingularum: finguli libri, qui quia Sie 
bylle nomine infcribuntur , aniue effe creduntur (hinc Juftinus in cohortatione 
ad Gracos de una Sibylla loqvens, is tas BiGAxs ev warn TH cine den owe 
Cedoy cuufsayrd) funtque confufs, nec difcerni ac fuum cuique afignari potef nif 
Erythrae, que & nomen (ium verum carmini inferuit,  Erythream fe noma 
ubi prelocuta eft, cum effet orta Babylone, Sed & nos confuse Sibyllam accra Se. 
Ee 2 uma 
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Cum ait fingularum Sibyllarum effe fingulos libros, hoc non neceffe eft 
ita intelligere, ut novem foli prodeant & unicuiqve unus tribuatur , fed 

vod exftiterint peculiares ante atqve feparati ab aliis libri fub cujusqve 

ibyllz nomine , qvo obliterato incertum jam fit cur demum fingulos 
tribuere oporteat. His adde qvod in Bibliotheca Vaticana Romz - 
tur exftare qvatuordecim libriSibyllini. Eft & alteriuévoluminis titulys, 
qvi 4 Gesnero affertur > &x tar weoPrf]ixav EBurA¢ AoyG» 9 psyer F sé 
liber nonus ad quintum decimum, Praterea multa ac bene longaoracula Si- 
byllz nominea Theophilo Antiocheno & aliis antiqvis Ecclefiz DoGtori# 
bus proferuntur, qvz in noftra colleCtione defiderantur. 

IX. CompleGitur tamen bac colleftio partem magnam Sibylinorum quviba 
fi fant Patres. Plurima enim qvz tanqvam Sibylizlaudant, inea legune 
tur ipfis verbis , unde cormupta paffim emendaripotuerunt. Hoc 
manifeftam & 4 nemine in dubium vocatum, longiore probatione indi- 

ere haud arbitror. Tantum adfcribam verba Auguftini Lib. XVIIL de 

iv. Dei c.23. qvi poft adductam acroftichidem, bac autems Sibylla, INQVIt, 
five Evythraa, [eve ut quidawe magis credunt Cumana, ita nibil babet in toto carmine 
fico, cujus exigna ifta particule ef, quod ad Deorum falforum five fillorum culrum 
pertineat, quinine ita etiam contra cos S contra cultores eorum loqvitur , ut in 
rorum numeve deputanda videatur qui pertinent ad civitatem Dei, Qvod judt- 
¢mum huic qvam habemus colle€tioni optime convenire, nemo qvievol- 
verit, dubitabie. 

X. Sed parimem confufam, librariorum culpa pafim depravatam, a milo 
tilam, Hoc lectio ipfa fatis qvemqve docere poteft, nullus pasfim ord, 
multi verfus repetiti, multa hiulca nec fanum fenfim fundentia, & qvz 
fine ope codicis manu exaratireftituere nemo qveat. Librorum qvoqve 
diftinctio in {criptis libris diverfa eft , ut Opfopceus ad initinm libn fecun 
th & aliis in locis annotavit. Qvid porro eftillud Lib. Il. p.215? wahw ev sh 
seitw auric Tow tade Onoy ex ¥ deutégy Acys wezi@sy Et qvod libro 
tertioprafigitur: pera ride weeRapuca rei Acyoie reel & aware» daic 
poG. F Avrizgise Ono ddtwq, Et p. 223. in medio itbro Acres 9 0% 
Ex hujusmodilocis H. Dodwellus V. C. przleét. Cambden. VII. p. 313. feq. 
colligebat nos hodie non habere opus ipfim integrum fub Sibyllarum 
nomine olim jactatum, fed excerpta 4 neftio qvo & digefta per locos 
communes Theologicos, fimiliter ut Philofophi Ethnict Proclus & alt, 
Platonici maxime, Aoyia Chaldaica per locos Philofophicos digefte ha- 
| \¢ 

XI. Chrifiani antiqvifimi qui Sibylle memincrunt , non babucrunt totam 
bane 
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bane qoalis hedie expat Sibyllinorum collettionem , fed partem tantum que aliis 
pofiliminie additis in bavc cuvaryaynycealueruur. Utomittam fufpetum Apo- 
cryphz pradicationis Pauli teftimonium,, Sibyllam commendants, Cle- 
mens Romanus in parte deperdita primz illius & aureolz ad Corin- 
thios Epiftolz, Sibyllz ceftimonio ufus eft, utex Irenzo & Juftini junio- 
ris vationibus ad Orthodoxos oftendit Beveregius in codice canonum 
vindicato Lib. I.c.14.n.§. Barnabam qvoqve ac Sibyllz teftimonium refpi- 
cerein verbis oray SuAey xAwSy x94 avesy fufpicatur annotator Oxonien- 
fis, qvod ideo noncredo, qvia precedunt verba : Aeyes Kues@», qvomo- 
— do non loqvuntur Chriftiani cum Sibyllz verba recitaturi fant. Memi- 

nit Sibyllz etiam Hermas in Paftore, utfupranotareme memini. Horum 
omnium jam diftorum neminem puto legiffe ea qvz poft eorum mor- 
tem demum {cripta necefle eft, non magis qvam Jofephum qvj Sibyllz 
meminit Lib. I.c. 5. Antiqv. Sibyllina Oracula de Antoninis & LAcio Ve- 
ro, neqve credo ab ils vifam qvz libro Oftavo exftat acroftichidem , me- 
morabilemutiqvefilegiffent, fed nemini memoratam ante Eufebium , & 
vi in Grxco codice carminum Sibyllz Erythrzz vidiffe ¢am fe teftatur 
| inum. Ita fortasfis fubinde alia atqve alia Sibyllino nomini fup- 
pofita funt inter Chriftianos, jam fxculo primo mu/ra, de qvibus objicit 
- Celfus, qvem fub Adriano ac deinceps floruiffe teftatur Origenes Lib. L. 
p-8. aliafzculo fecundo, qvaliafunt ula qvz dun de Antoninisac L. Ve- 
ro, aliafxculo tertio, ut Acroftichis. Clementem veroRomanum& re- 
liqvos qvos nominavi, uti Jofephum qvoqve qvoniam nihil de Sibylla 
proferunt qvod non ex Sibyllinis apud Gentes peti potuerit, qvare fup- 
pofitis per Chriftianos oraculis ufos affirmare debeam, nonvideo. Sane 
gentibus etiamde uno Deo fummo conftitit, & qvod Clemens Romanus 
videtur ex Sibylla attuliffede mundo conflagraturo, qvid aliud eft, qvam 
qvod in iisdem forte Sibyllinis libris legiffe fe innuit Ovidius Lib. 1. Me- 

tamorph. v.256. 

Effe quoquve in fatis reminiscitur , affore tempus 
vo mare, quo tellus, corrept.ique regia cali 
Ardeat, G mundi moles operofs laboret, 

Ac libellus pzne impleri poffet gentilium de mundi futuro incendio te- 
ftimoniis. Deniqve qvod de turri Babylonica profert ex Sibylla Jofe- 
pus, nonne Abydeno & Eupolemo etiam innotuiffe docent Eufebius 
ib. IX. cap. 14. Lib, XX. cap.17. preparat. & Cyrillus 1. contra Julian. 
Nefcio autem an fatis firmum argumentum fit Voffii Lib. de Poétis Gra- 
cis cap. I. p. 6. qvi auctorem vel coniarcinatorem Sibyllinorum poft 
Ee 3 Con- 
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Conftantini M. tempora demum vixiffe arguit ex eo, qvod Sibylla Lib. 
III. p. 283. affirmat fe effe nurum Noachi, & Patres Conftantino anti- 
qviores aperte ajunt nullam ex Sibyllis effe Mofe antiqviorem. Eidem 
rationi plurimum fe tribuere teftatur Cotelerius in prolegomenis ad Epi- 
{tolam pofteriorem ClementisRomani. Sed profetts verfus qvi eadem 
paginain Sibyllinis exftant 4 Lactantio allegantur, & multis alioqviexem- 
plis conftat pugnantia inter fe 4 Patribus qvandoqve affirmari, pracipue 
in iis qvz rationem temporum {pettant. i, 

XII, Etiam illa qua a fJuftine & veliqvis fecundi & fequventium [ache 
lorum Patribus adducuntur Sibyllina, minime omnia autlores babsere Sibyllas fee 
ve mulieres fatidicas Etbnicas, Yaftinus Martyr fub extremum cohortatio- 
nis ad Gracos ait Sibyllam non modo adventum Servatoris noftri Jefia 
Chrifti gaPsas & Pevaccas pradicere, fed & aliqvibus interjectis addit eam 
non minus caQas & Davegus tradere w& wavrew tay vay aurs ‘yive 
peRorrav, In eodem libro p.17. profert oraculum de deferendis tems 
plis arisqve, qvz incaflum {purcatz fuerint cruentis victimis, & de co- 
lendo uno Deo magno. Ejusdem argumenti eft qvod Lib. II. adducit. 
Theophilus Antiochenus pag. 144. ubi piis Dei cultoribus promittit 

aradifum. Lactantius & alii difertisfima de Chrifti miraculis & paffione 

loca producunt fubSibyllznomine. Hzc omnia &fingula qvi ab Eth- 
nica vate profe¢cta, & inter Gentes pro Sibyllinis agnitafentiat, nihil fen- 
tiat. Incaffum fane hoc adftruere laborarunt tum alii tum Johannes 
Craffetus Jefuuita, cuyus exftant bini de Sibyllinis libri Gallice editi, qvo« 
rum unum Blondello A. 1678. alterum illius usegearisy Johanni Markio 
A. 1684. oppofuit. | 

XIIL.  Suppofics igitur fuere quedam & Fufino S alits poh eum Patrén 
bus laudata oracula. Non autem fuppofite fuere ab Ethnicis , neqve enim fibi 
ipfi adverfatur Satanas. Matth. XIL.26. Atpleraqve in his Sibyllinis plane 
pugnantcum Ethnicifmo. 

XIV, Negve fuppofita fuere 4 Judeis, qvamvis ita fenfit vir 
magnus Hugo Grotius ad Matth. II. 1. euamqve fecutus If Vosfius libro 
de Sibyllinis Oraculis, ut Marcum Zuerium Boxhornium in Hiftoria 
univerfali & alios omittam. Intelligo autem una cum illis virts dedtis 
Judzos, non qvi Chriftianifmo nomen dederunt, illi enim reétius dicen . 
tur Chriftiani, fed qvi ante Chriftum fuerunt , vel in Judaismo fubftite- 
runt. Ab his nen fai e fuppofita illa qvz 4 Patribus citantur Sibyllina, 
paucis oftendam, neqve enim placet huc referre argumenta non xqv2- 

omnia ponderis, qvz Vosfianz fententiz in Exercitationibus de Va- 
{ici« 
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ticiniis Sibyllinis Lipfiz 1688. 8vo. editis oppofuit vir eruditus Johannes 
Reiskius, tum fcriptores Galli Richardus Simon & Elias DuPin. Nunqvam 
foliti fant Judzi falfas gentibus venditare prophetias, qvihac in parte re- 
ligiofiffimt femper fuerunt, & cum haberent veros ac divinos Prophetas 
domi, nihilillis detrahendum, nthiladjiciendum putaverunt. Nullaeft 
Sibyllinorum apud Judzos auttoritas ac vix mentio. Jofephus femel 
obiter Sibyllz meminit , ‘Philo nusqvam, Talmudici aliiqve Judzi do- 
&tores qvantum reftire diligenter inqvirendo potui, nullam habent ra- 
tionem Sibyllinorum. Nusqvam gentes leguntur objeciffe Judzis 
qvod Sibyllz carmina fuppofuerint aut ea interpolaverint, fed Chriftianis 
hocexprobratum legitur. _Incredibile eft, legatosRomanorum, Otta» 
cilium Craffum aliosqve, Erythris vel alibi, five in Grecia five in E- 

ptoacontemtis & exofis oracula collegiffe & emendicaffeJudzis. Un- 
fe facile re{ponderi pofle puto adea, qvxReiskio objecit vir clarisfimus 
Wilh. Erneftus Tentzelius in cogitatationibus vernaculis menftruis anni 
1689.p. 309. Deniqve qvz a Patribus afferuntur Sibyllz de Chrifto te- 
ftimonia, pasfim ita comparata funt, ut tam cadaic ng Pavepws qvemad- 
modum juftinus loqvitur, nec ab ulloJudzo ante Chriftum natum ferbi 
potuerint. : 
XV. Reftat igitur ut A Chriflianis confiita, & Sibylle nomini falfo Jub 
jetta fuerint, ad confundendos Ethnicos. Hoc {vadet ipfum oraculorum ar- 
gumentum, hoc verifimile reddunt tot alia primorum fxculorum A- 
pocrypha, tot fraudes profectz 4 przpoftera pietate, qvz veritatem ful- 
cro mendacio indigere fibi perfvadebat. Hoc ab Ethnicis ftatim obje- 
Cum fuifle conftat ex teftimoniis Origenis, Laétantii, Eufebii, Auguftini, 
Sozomeni, qvz produxi cap. XXX.5.& XXXI.num. 13. Huyus fententiz 
fubfcriptores approbatoresqve viri doétisfimi funt , Jofephus Scaliger 
Epiftola CXV. If Cafaubonus ad Baronium, Jacobus Capellus vindic. pro 
Cafaubono Lib. I. cap.12. Blondellus, Petrus Petitus, & paucis exce- 
ptis omnes qvi rem diligentius confiderarunt. Qvod fi cui incredibile 
& reverentia pis fanctisqve majoribus fide1 noftre debitaindignum judi- 
cet, ut Juftinum, Athenagoram, Theophilum, Clementem, Laftanttum 
aliosqve ftatuamus fucum fibi facere paflos & hypobolimza Sibyllina 
jactafle pro veris: is velim cogitet qvod nihil minus qvam acres & ac 
curatos Criticos fe effe oftendant.in fais {¢riptis, qvod freqventer ac Li- 
bros omnium confesfione Apocryphos provocent, qvod putaverint ar- 
gumentis qvibuscunqve reéte fe uti, modo pro veritate facerent qvam 

€ 


tenfitabant. Neqve iftud hilum officit caulaEvangeli infe, etfi torte 
pluri- 
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lurtmum offecit progreffui Chriftianuimi apud Ethnicos, qvi fucum hunc 

entiebant , & ex hoc reliqvorum etiam longe veriorum ac folidiorum 
argumentorum judicabant vim pondus ac momentum. At enim 
Apoftoli gentilibus ac Judzis multis millibus perfvaferunt Evangelium, 
virtute divin2 , non ementito ejusmodi Sibyllz, Hermetis, Hyfta- 
{pis , Orphei, vel alio undecunqve inveftigato dubiz fidei teftimonie 
nixi. 

XVI. Quando conféta fuerint,& A quo, quoque in loco, non plane exe 
plonstum viderur, De tempore vide tamen qve fupradixinum. XL & cap. 
XXXIL.num.7. Atqvisdemum, vel qvibujus fuerint fraudis auctores, 
Orthodoxi anhzretici, qvod eorum nomen, Ve feéta, nemo eftqvinos 
certodoceat. Herma qvitribuunt cum Blondello Lib. [I.c.7. non viden- 
tur cogitaffe qvod tam elegantes verfus Grzci vix exfpettari posfint ab 
auctore Paftoris. Alius qvoqve vifionum Hermz, alius Sibyllinorum 
eft genius. Plures funt qvi fuppofita hzc effe conjiciunt ab hzreticis 
veteribns. Ita Reinefius in differtatione Critica de Sibyllinis oraculis, 
qvam cum fua de diluvio Deucalionis differtatione vulgavit Geo 
Schubartus, Jenz 1685. 4to. Ex hzreticis gvidam nominant Gnofiicos 
vel Montaniftas. Oya Gnofticorum nomen latisfime patet tum qvod ad 
tempus, tam qvod addogmataattinet, fat generalem qvoqve, adeoqve 
parum certam conftat effe lam conjeturam. De Monsaniftis minus ve- 
rifimile effe videtur, qvod poft alteram Blondelli fifpicionem opinati 
fant H. Dodwellus przleét. Cambdenian. p. 302. Sam. Marefius fylloge 
Difpp. parte 2. pag. 489. feqv. & Joh. Marckius in difpp. de Sibyllis Frane- 
qverz editis Ao. 1682.8vo. Non tantum qvod ante exortum Montanum 
Sibyllina allegaverit Juftinus, adeoqve prius orbi innotuerint, ué Mar- 
ckio objecit Guil. Caveus in part.1. Hift. Literariz {criptorum Ecclefiafti- 
corum, cui nonnulla, at qvz difficultatem omnem non tollunt repofuit 
Vir doftus in exercitationibus textualibus ad qvinqvaginta loca flesta 
Scripturz pag. 475,feq. Sedinprimis obfervonullius inter Montaniftas 
pretii fuifie Sibyllina, & Montaniftam Tertullianum aliqvoties qvidem 
ad Paracletum in Prifca & Maximilla, nusqvam ad Sibyllina illa 4Chri- 
ftianis fuppofita provocare. Qvod enim in libro Tertulliani de pallio 
cap. 2. dicitur vaticinata Sibylle non mendex, oraculum inter Ethnicos ce- 
icberrimum fpectare notavi cap. XXXII. num. 5. Qvod deniqve ad lo- 
cum attinet, urbem, vel regionem, in qva conficta primum illa de Chri- 
fto Sibyllina fuerint, idem Reverendus ac de Hiftoria Ecclefiaftica pra- 
Clare promeritus Caveus parte 2. Hift. Literaniz Chriffianun aliquem 
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AMlexandiaum conjicit illam Sibyllinorum farraginem confinxiffe, ex va- 
ticiniis , hiftoriis , dogmatibus librorum facrorum utriusqve Teftamenti, 
infertis qvibusdam hinc inde ex veterrimis oraculis, qvo fpeciofius or- 
bi obtruderetur. Nefcio tamen an necefle fit affirmare, qvod omnes 
fraudum archite¢ti fuerint Alexandrini. Afiqva' vero ex veferrimis Eth- 
nicis & Chrifti nativitatem pracedentibus oraculis inferta fuiffe, jam pro- 
batum dedi fiipra n. VI. & agnofcunt Tobias Wagnerus inqvifitione in 
Oracula Sibyllina Tubingz 1664. 4. editi p.3§. Joh. Henr. Urfinus par- 
te 2, Analeét. facr. Lib. IV. c.8. itemaqve alli. 

XVIL Non fust ullo editto Roma capitis pena propofita iit, qui bac Si- 
byllina qua nos babernus , vel ills que Patres allegarunt legerent. *Neminemcer- 
te hoc nomine capite minutum in veteri hiftoria offendimus. Nec us- 

ejusmodi legis vel edicti mentio. Et qvorfum penam capitis 
fnciv’ nt le€toribus fuppofititiorum {criptorum, qviveros libros Pro- 

pheticos & Apoftolicos a Judzis & Chriftianis legi patiebantur. N 
primi Chriftiani toties tamqve audacter allegaffent etiam in fuis ad ipfos 
Imperatores Apologiis, fi hoc capitis fupplictoluendum fciviffent. Eqvi- 
dem libri Sibyllini arcana civilium facrorum continentes , & dmropprroig 
habebantur, neqve ulli nifi qvindecimvaris patebant, ex politica cau- 
fa: fed jam demonftratum eft longe alios hos fuifle, tum argumento, 
tum eo ipfo etiam qvod vulgo ferrentur, ab alteris differentes. Aurelia- 
nus qvoqve Imperator apud Vopifcum increpat Senatum de infpiciendis 
libris Sibyllinis diutius dubitantem perinde quafi in Chriftianorum Ecclefia 
res ageretur: {ed his verbis non ait prohiberi Chriftianos edi€to fingu- 
lari a Sibyllinis confulendis, ut putabat Baronius Apparat. ad Annales 
num. 20. Montacutius pag. 132. Appasat. ad Origenes Ecclef? & pag. 
156. Analeét. fed potius Chriftianos in fils conventibus Sibyllina nun- 
qvam confulere, nec ad ea in ullo periculo recurrendum fibi exiftimare. 
Vide Cafaubonum ad Baron. pag. 81. Blondellum Lib. I. cap.19. Etiam 
Juftinus Martyr Apologia prima pag. 82. ait opera malorum dzmonum 
effeétum effe ut mors conftituta effet lectoribus Hyftafpis, Sibyllz ac Pro- 
phetarum. Kar évegyaay i raw Davdrwy dajpone Saval@» wpidy nella 
ron Ta Yeats 4 Eiudde 7 trav weoDyrav BiBAss averywarxoijon, Sed eo 
in loco dolet tantum Juftinus non jampridem cuivis licitum fuiffe evol- 
vere libros omnes ac fingulos qvos fatales Romani habebant fanftiffime- 
qve cuftodiebant, nec nifi decreto Senatus vel juffu Imperatorum per- 
mittebant infpici 4 Qvindecimviris facrorum. Sufpicatus nempe eft vir 
optimus, exus, qvz ipfe legerat SPyllinis » & qvz invitis Romans in 
F gus 
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vulgus manaffe putabat, etiam in alteris, qv adhucoccultabantur, m 
ta exftare veritatis teftimonia , prohibitam autem fuiffe eorum leétion 
eras Ale DoPy metu pene anxosetbarw errvyyavroijac tes areas 
xara yoo Aaen , dujcic de dvAcvortas xatéxwow, Non potuiffe tan 
ad plenum ilfa clam haberi qvin aliqva falam in hominum manus ve 
rent: Ome eg TEA@s ex iggua ay ae.) OY, aPcPes py a [hoc eft, fine n 
pane five impune] w jsovev erruyxavopdy avilagcs dee ngy ULES OS Cpdits ef | 
ex Dipopdy, smisa hyo macy tuagssa Daryoscty, Hic qvingerma 
fenfus verborum Juftini fit, Cafaubono etiam maximam partem f 
batus Exerc. 1. ad Baron. cap. 11. eqvidem non dubito, & leétori do 
facile me perfvafiurum confhdo , nec vereor ipfe rogare ut conferan 
qvz ad hunc locum difputant Baronius Apparat. num. 20. Montacut 
in Analettis p. 154. fq. & qvi idem prope liber eftin Apparatuad Orige 
Ecclefiafticas pag. 130. feq. Petrus Halloifius T.2. {criptor Oriental. 5 
299. Petrus Lanfelins in dispunétione calumniarum qvas vocat Caf 
oni cap. 6. Habuiffe vero Romanos preter Sibyllina etiam alios hh 
fatidicos, qvos facros nec vulgo infpiciendos fervabant, & qvos x¢e 
sav (iGAus h.1, Juftinus vocat, ex Svetonio, Plinio, Servio allisqve c 
ftat: porro capitali fupplicio affeétum eum qvi fatales libros aliis leg 
dos dediffet jam Tarqvinii temporibus novimus Attilium, ut ex Dio. 
fio & Valerio Maximo notavi fupra cap. XXXL num. 6. . Videtur 
men in eo falfus effe Juftinus, qvod hac qvz gentibus obje€tabat Sit 
lina ejusdem effe putabat generis cum eis gvz Romani occultabant. } 
hus utraqve inter fe diftingvit LaCtantius Lib. L cap] 6. Harum omni 
Inqvit , Sébyllarum carmina & feruntur S babentur preterquam Cumane,.¢ 
libri a Romsanis occuluntur, nec cos ab ullonifi a Quindecimviris inpici fas bab 
At lepidus prorfus eft Lanfelius, qvi ex eo qvod Juftinus dixerat mz 
rum dzmonum inftinétu interdi¢tam 4 Romanis fuifle Sibyllinorum 
étionem, concludit facile apparere, Romane Ecclefia fanitionem de nen co 
denda promifcue Ribliorum in vulgari idiomate letlione, aquifimam effe atgve | 
éiifimam. Eodem velut non centemnendo argumento utuntur.] 
defma, Heskinfus, Perefius.& alii. Sed judicet leétor utrum é 
verbis rectius feqvatur, qvod Ufferius in hiftoria dogmatica de Scripn 
& facris vernaculis pag.253. ex iisdem colligit, ab eodem nempe fp 
tu a€tos fuifle, & illos qviSibyllinorum, & hos qvi facrorum Biblio 
ieCtionem interdixerurit, atqve adeo eundem habuifle finem fibi Pp 
politum , s+ per timorem xb illis bomines abferrerent, que minus fripta ea 


ge 
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gentes rerum bonarum notitiam perciperent , fed in fervitute potius a feretinerentur, 
qvz ipfa verborum Juftini fententia eft. 
, XVIII. Now eff 4b Auguftino fingulavie quedam Sibyllinovnm concinnate 
cuveryeryy. Eam periiffe dolet Erafmus Schmidius vir dotiffimus, cujus 
Orationes tres de Sibyllis earumqve Oraculis vulgate funt Witeberge 
primum Ao. 1618. deinde ad calcem commentariorum ejus pofthumo- 
rum in N. T. Norimb. 1657. fol. Ita vero ille Orat. 2. pag. Iso1. Sevi- 
bit D, Augupfinus Lib, XVIII, de Civ, Dei cap. 23. fe carming Sibyllina now ch 
ferie qui apud Laélantium leguntur ponenda cenfuiffe, fed qua aptifime fieri poffe 
_ Sibi videretur contexuiffe ac capitibus diftinxiffe , fi modo {criptores eam feriem dein 
ceps fervare non neglexifjent. Utinam Beati Patris preftitubac inre opens frui nobis 
bodie liceret! Sed alius fenfus eft verborum Augnftini, & praftita ejuscir- 
ca Sibyllinos verfis oper’ plane frui nobis licet, qvz non alia fuit, nifi 
qvod verfis qvosdam fparlim variisq locis a La¢tantio Grace produétos 
ipfe eodem capite23. libri XVIII. una ferie conjunftim Latinis verbis ree 
tulerit. Ecce Auguftini locum integrum & Sibyllina La¢tantii una ferie 
fis diftinéta capitibus, qvod librari & editores fervare poftea, ut ipfe 
merito veritus fuerat, neglexerunt: JInferit etiam Laltantine operi {uo 
quedams de Chriffo vaticinia Sibylla, quamvis non exprimatcnjut, Sed qva figillae 
time ipfe pofuit, ego arbitratus fum (hoc ipfo in loco) conjuntlio effe ponenda, 
tanguam unum fit prolixum (carmen) gveille (variis in Jocis) plurs sommeme- 
vravit & brevia* | . 
In manus iniqvas, éqvit, infidelium poftea veniet, & dabunt* 
Deo alapas manibus inceftis, & impurato ore ex{puent venenatos fpu-* 
tus, Dabit vero ad verbera fimpliciter fan¢tum dorftim. “ 
Et colaphos accipiens tacebit, ne qvis agnofcat qvod verbum * 
vel unde venit ut inferis loqvatur, & corona {pinea coronabitur. “ 
Ad cibum autem & fel, & ad fitum acetum dederunt, inhofpi-“ 
talitatis hanc monftrabunt menfam. « 
Ipfa enim infipiens gens tuum Deum non intellexifti lu-“ 
dentem mortalium mentibus, fed & fpinis coronafti, & horridum fel 
mifcuifti, “ 
Templi vero ** velum fcindetur, & medio die nox erit tene-% 
brofa nimis in tribus horis, o 
Et morte morietur tribus diebus fomno fufcepto, & tunc ab“ 
inferis regreflus ad lucem lztam veniet primus, refurre€tionis princi-* 
pio vocatis oftenfo, Its Laitantius carptim per intervalla dipurationis faa 
Ff 2 : ficnt 
* Laftant IV.19, "id. IV.19, 
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ficut ea polcere videbantur que probsry intenderst adbibuit tcftimenia Sibyllina, qva 
nos, nibil interponentes, fed in unam fericm connexa ponentes, folts capitibue, (h. e. 
ut primum verbum fingulorum locorum majufculis literis feriberetur, 
vel finguli loci a La€tantio citato novum veluti caput five novam ut vul 
loqvimur lineam inchoarent, qvemadmodum hic leCtor faftum videt) £ 
samen [cripioves deinceps ea ferpare won negligant (imo vero neglexerunt etiam 
editores & interpretes, Vives acCoqvzus, ne ipfis qvidem Benedittinis 
exceptis) difingvends curapimus, 

XIX. Antonius Poffevinus in Apparatu facro ait melius ‘fuiffe 
pauca Sibyllina de multis fecernere, colletta ex Patribus, notisqve vel 
paraphraft illuftrata, qvam totam farraginem qvalis exftat in lucem da- 
re: confiditqve operam iftam fifcepmum ini ab aliqvo docto & Catho- 
lico viro, ufui futuram in {cholis ad rum ingenia per folidam do- 
étrinam excitanda ad Chriftianam fidem fovendam, & optimis moribus 
in rém conferendam. Utrum qvisqvam id confilium haétenus fecutus 
fit me latet, etfi {Cio ipfum (nec male ut arbitror) improbari 4 Blondello 
Lib. I. cap. 29. : 

XX. Prater libros o€to Sibyllinorum Grace exftantium, de qvi- 
bus haétenus egi, habentur & alia Latine, qvzcommentis recentiorum, 
qvam Graca illa, temporum adftribenda effe non dubito. 


H_c fant (1) Hexaftichba carmina de Chrifto duodena, verfis Hexa- 
metro, qvorum fingula fingulis tribuuntur Sibyllis : Perficz, Liby- 
ez, Delphicz, Cimmeriz, Samiz , Cumanz, Hellefpontiacz, Phry- 
giz, Europzz, Tiburting, Agrippinz, Erythrzz. Edidit hac ex vee 
teri codice Opfopeus pag. 45§.leq. & {parfimi in differtationibus de Sibyl- 

zus. : 


(2) Nrrvatio prosa {cripta, qvam ex codice Johannis Nicotiz 
Opfoparus edidit pag. 515. feq. Gallzus faz oraculorum Sibyllinorum 
editions prefixit, editores Operum Bedz Venerabilis minus emendate 
defcriptam rejecerunt ad Calcem Tomi fecundi. In hac cum de decem 
Sibyllis qvedam an€tor pramififfet , narrat Tiburtinam Sibyllam innu- 
meras orbis terrarum regiones vaticinils fuis impleviffe, & famam ejus 
atngiffe etiam Romanos, qvi miffis ad eam legatis magno cum honore- 
ur urbem deduci curaverint. Hinc centum Senatores in una noéte 
per fomnum videre fibi videntur novem foles, qvos Sibylla de totidem 
generanonibus five generibus hominum fefe infecuturis interpretata 
qvales fingulz futurz fint exponit.. De qvarea fic {cribit : Quartus au 
sent [ul qvarte generatio eft, in qua erunt bomines quod verum oft abnegantes, Et 

in 
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in diebus illis exfurget mulier A meridiano de Stirpe Hebracrum nomine.M. babens 
fHonfium I, & procreabitur ex ea, fine commixtioneviri, de Spiritu fantionomine FE- 
‘fou S ipfa crit virgo ante partum virgopeft partam, Plura ibidem fubjicit de 
Chrifto , & in guint generatione de Apoftolis iturisinomnem mundum 
& per LXXIIL. lingvas fubjefturis fibt omnes nationes. Qvo in loco 
fecutus eft auctor veterem fententiam de 72. lingvis totidemqve genti- 
bus orbis terrarum, de qva vide Bocharti Phaleg. Lib. Lc.15. Petavium 
ad Epiphan. pag. 6. & Buxtorfi differtatt. Philologico Theologicas Pag. 
83. prz czteris Ludolfum commentar. ad Hift. Ethiop. °F 210. feqv. 
zterum cum vix tribus verbis perftrinxiffet pfeudo Sibylla hac otto 
priores generationes, de sone agit prolixiffime, & imperatores pleros- 
we ut Conftantinum, Carolum & alios primis defignans literis, ultimum 
H. nomine ait fore Regem Romanorum & Gracorum, & regnaturum 
annos CXXII. Sub hoc aureum fzculum pollicetur, omnes paganos ad 
Chriftum revocandos, & poft Wlorum CXXIL annorum fpatium Judzos 
convertendos ad Dominum , venturum tunc qvoqve Antichri de 
tribu Dan (Hac qvoqve multorum veterum fuit opinio, Irenzi, Hippolyti, 
Ambrofii, Auguftini, Profperi, Theodoriti, Gregorti M. & aliorum) cujus 
Magicis artificuis multi deludendi fint, & gentes ab Aqvilone {purciffi- 
mas, Alexander Rex incluferit, Gog videlicet & Magog. Cum an- 
tem andientur bac, Rex Romam convocato exercite debellabit eos atqve profter- 
net usqve ad internecionem, Ex poftea Rex veniet Hierufalem & ibi depofite capitis 
wiademate S onsni habitu regali regnum Chtifianorum Deo patri relingvet ob, io 
tjus FEfu Chrife, Et cum ceffaverit imperium Romanum, tunc revelabitur maa 
manifefie Anti Chrifius, & fedebit in domo Domini in Hierafalem. Regnante au- 
tem co egredientur duo clarisfimi viri HeliasS Henoch (confer de hac fententia, 
qvam conftanti traditione in Ecclefia celebratam nimis hberaliter Are- 
thas affirmat, interpretes ad Apoc. XI.3. Pfeudev. Nicodemip.291. Hip- 
polytum de Anti Chrifto p.27. Damafcenum Lib. IV. O.F. c.28.) ad 
anuunciandum adventum Domini§ Antichrifius occrdet eos, & poft dies tres a Dow 
mino refefcitabuntur, Deniqve cum dies perfecutionis Anti Chrifti ele- 
€orum gratia 4 Divino abbreviandos, & Anti Chriftum a Michaéle 
Archangelo in monte Oliveti occidendum dixiffet, hac fomnia conclu- 
dit celebri illa Acroftichide, non alia ufus verfione qvam allaté ab Au- 
guftino, Lib. XVHI. de Civ. Deicap. 23. Mentio huyus narrationis etiam 
ud Martinum Polonum Lib. IJ. Chronic pag. 102. edit. Suffridi Pe- 
tri. Ejusdem generis eft Prophetia Sibyllz memorata in Chronico S. 
Benigni Divionenfis ad A. C. 561. apud Dacherium T. 1. fpicileg. 
Ff 3 pag. 307. 


230 . DE SIBYLLINIS, — Lib, 1, ¢, XXXII. 


pag. 367., Venit Bruna de partibus Hifpania , ante cujus confpetium gentes perie 
bunt, Hac vero equitum calcibus disrumpetur, 

(3.) Paticininm Sibyliz, de feptem flatibus Ecclefie, qvod protulit 
Johannes Chemenfis Epifcopus in libro qvi in{cribitur onne Ecclefie, &fx- 
pius fine nomine Au€toris lucem adfpexit, cap. 65. ex eo Joh. Wolfius 
Centur. 3. Memorabilium pag. 54. feq. & Daniel Clafen libro IIL de ora- 
culis p. $77. feq. | 

XXL Atqve hzc de Sibylla atqve Sibyllinis fatis, vel: etiam 
plus fatis. Operx pretium tamen exiftimavi argumentum qvod tot fcri- 
ptores, multa perperam vel non plene tradentes occupaflet, paulo accu» 
ratius & diftin¢tius perfeqviin ufum ftudioforum. Nuncadalios {cripto- 
res aviante Homerum fuifle feruntur cum bona ut fpero le<toris veniame 
confero, modo notaverim qvod Imago /yre triqvetre qvod genus a Si- 
bylla primum repertum Svidas tradidit , exftat apud Sponium pag. 21. 
Mifcellan, & Clariffimum Perizontum ad Aliani Variarum Lab. IIL 
Cap. 32. pag. 260. 

XXIL Optandum erat Claudii Selmafii opus de Sibyllis, qvodvir 
magnus promittit p26 78. ad Solin. lucem vidiffe: Cztesum alii recene. 
tiores qvi fingularibus {criptis editis de Sibyllis earumqve oraculis agen- 
dum in fe pridem fufceperunt, hifere funt: Joannes ditzmain 0 Sie 
byllarum, five tra€tatu de Sibyllis Belgice edito, Devid Blondelime \ybris de 
Sibyllis qvi Gallice prodierunt Parif 1649. 4to. Anonymus (Red, Beyleut 
fert fame) in difqvifitione de Sibyllis & Sibyllinis {Criptis, contra objets 
Opfopcei, Cafauboni, Blondelli&aliorum. Anglice Lond. 1662. 9. Job, 
Craffetus Jefuita in differtatione de oraculis Sibyllinis adverfis Blondellum 
Gallice, Parif’167§.12mo & cum appendice Joh. Marckio Viro CL. oppo- 
fita. ibid. 1684. 12mo, Servesius Gallaus in differtationibus de Sibyllis 
1688. 4to. Georgti Greensi triga differtationum de Sibyllis Witeberg. 1661. 4, 
Job. Marckius * in difputationibus de Sibyllinis Carminibus Franegv. 1682 
Svo. Onupbrius Panvinius in libro de Sibyllis & Sibyllinis oraculis, en- 
ter edito. Petrus Petitus \ibris ILI. de Sibylla, Lipf 1686.8vo. Themas Reine- 
fue Aifqvifitione Critica pofthuma de Sibyllinis Jen. 1670. 4to. Joh. Reis- 
kius ** in exercitationibus de vaticiniis Sibyllinis, pluribusqve qvotqvot 
Chrifti natalem przceffifle leguntur, Lipl 1688. $vo.-Avejmsue 0 besdins 1B 

* Confer ejusd. Marckii Exercitationes textuales ad go, {electaS. Scripturz loca p. 475- fa, 
& pref. ad exercitationes juveniles, Groning. 1686. 8. | oO 


¥® Impognat potiffimum fententiam If Voffii de qva ut de aliorun gvoqve pleromimave 
hic memoratorum dixi fupra hos ipfo capite fuo loco, 
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Didedoae eae exes pe ig Noro Nets} lo) annis Savanorole 
in Sibyliha, qvas omen & 1610. editas 1 vdemorat Bibliotheca 
‘Theologica Martini Lipenii # waxagirs, nusqvam exftant, fed Pro Sa- 
ranesols, Onis nomen epee ; 
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CAPUT XXXIV. 


Sidonis bymni, 1. Sifyphi Coi llias, Alii boc nomine,2, Syager, belli Tree 
jani feriptor, in Leértii codicibus vitiofe Sagaris, in Scholiis ad drifiopba- 
nem Satyrus, Mera Yrov, cum boc, 3, De Terpandro, cjus atate, S pots 
mati. 4. Terpandri Lyra exraPSoyy@. 5. 
: L 
IDONEM Ponti filiam hymnos inveniffe affirmat Sanchoniathon 
five Philo Byblius apud Eufebium Lib. Il, preparat. Evangel. 
pag. 38. Avo ) ¥ lovey yii]ay Zadar, H xa vwseBadaw evPaviag 


WewtTH ULVOY WONG “Ol . . . _ 

Il. SISYPHUS COUS, Teucri {Criba fuifle & iliadem ante 
Homerum condidiffe dicitur. Johannes Malalas T.1. Chronographiz 
p. 167. Tavira} LirvO@s 6 KaG» cuvsygaitpallo € 1a wodipe vmapyow ow 
TS Teuxew > mT cuyyeaOn suenKes oun@ Oo WOMmTAs ay eféSee 
TO» Hoy BepyiuGy ra Acima aria ney ev Tes & Aix]uG» suPecerey ovyy 
Qais. Eadem fere ex Chronographo MSto affert Allatius Lib. deta. 
tria Homeri p.54. Johannes Tzetzes ad Malalam autorem provocans 
Chil. V. hift. 29. -_ 
| siouden Kiev Atyuos & Teungs yeepmualia « 

Kaj wee Opmsies yeaipay db Srov tay TAiade 

Teuxew runes gaurat ny xastogaii]es wivta 

AQ’ # xeis wAar@s usspor Opmooy peta Peacoat, 
Laudat hunc Sifyphum plus fimplici vice idem Malalas p.142- x92. utils 
ztate libellum de rebus Trojans fub Sifyphi nomine exftitife non fit 
dubitandum. Feruntur& alu Sifyphi, ut celebris ille Holi filius conditor 
& Rex Ephyrz five Corinthi, auctor Indorum Ifthmiorum: & Sifyphus 
latro atqve infeffor viarum Corinthi, qvi apud inferds ingens cogitur 
rediturum faxum volvere, qvamvis hoc priori qvidam tribuunt, & folens 
ni Mythologorum ac Poétarummore micantesin tenebris, diverfa inter 
fe confundunt. Vide Scaligerum ad Eufeb. p. 38. 
Ill. SYAGER five * SYAGRUS de qvo lianus lib. XIV. Va- 





friar. 

* Alios hdc nomine memorat Athenseus Lib. IX. p. 401, Czterum idem baud dubic ef 
Syager qvi in Codicibus Laértii vocatut Zayas & Homeri adhue vivi ac (pirantis 
aemulus fuilfe traditur Lib.1, in Socratis vita fect. 46. In Thoma Mag iftri argumcytore- 
narum Ariftophanis idem vitiole vocatur a Te ume Quow Ounges Tig ae 


a 


yaruGy 9, , $ Sarv . ° loco rd ® . 
i; igi Aah mE. Qro in loco avavyeG» cht ux ovopascs, Scriptor 






fiat capive rt. orl Diaypeg tie fysntlo wales] OpPesengy Mecrajar of ATyC]ey 
éxiléxpqrac-raury, Neutiqvam tamen videtur Syapri librum Ipfum vir 
diffe Hlianus, uti nec Euftathius qvi in proleg. ad Iliadem p. 3. ss de gy 
areas » iInqvit, ™g0 Opsnes No ey mary ]ay , oy Koy Mera @» Axeoes VorwyoU 
cb Du Grrs Gy Ti cig Hg AsAsceves icrepes pot} Opie xgy Muse aijov Duay gos yeyeors 
worm)ic., 6 wpuTrO>:rorTpaixovgresodsuw. Verba pst .Oppen noy. Maras 
Julmus C2farScdliger Poétités Lib. I. p.10. noncum Vultejo eumqve feca- 
tisommibus Eliani editortbus reddit pof, {ed ance Orpheum’ Mafexm: Gvo 
nomine reprehenditur ab Allatio de patria Homeri pag. 63. & 76.:feqv. 
Sed itaqvoqve viri qvidam doftiexponendum rati funtlocum Actor.cap, 
V. verfin'37. ee] tatev ante banc, Vide Valefium ad Exifebium pag.3r. & 
SamuelemBasnage ad A. C.34. n. 22. etfi docus Clementis. Alexandrini 
qvem.afferynt aliter longe accipitur ab Hens, Dodwella diflertatt, ad Ire- 
nzum p. 36. &abalio viro docte cujus mentionem facit in addendis ad il~ 
lum locum. ReCtius ni fallos péja rerov vertendum cum boc vel prater baie, 
Sic Homerus Odyif. A. 468. _ Do, 
; Auasjoc F és deus G@» tw edose deuace 
1. + Kan ais Aavaay ust apumove TnAdewe, - oe 
Locus.Luciani-a Lamberto Bofio in diatribis ad N.T, p. 93. addudhus due 
nonfacit, nam ibipedj@ teres vertendum eft po bos (2 me jam cOmmemor 
ratos duos) axuroy dy seiroy addov audi jam tertium, AtChryfoitemmpsad 
Danielem pag. 191. 1n loco qvem Cotelerius difficillimum effe qveritur 
in notis p. 227. wé/a Arun ov per metalepfin dixit po/? populi Judaiciex Agypto 
kiberarionem, Uc ad lianum redeam, verba pg] GePes ney Meo cuov red- 
denda puto cum Orpheo & Mufeo, five itedcm qvibus ill cemporibus, Utapud 
Plutarchum de fera Numinis vinditta p.563. 78 yavocere psd nuaoTipalloys- 
rss, ubi recte Xylander: gui nobifcum fuit, Sic Svidas ait. Athenienfem 
Palzphatum fuifle pe¢Jai Qnpeovony he. esdem etare qv’ Phemonoé: & Dictyn, 
qvem' Homero antiqviorem facit {cripfiffe Ta pss Openpor, lk. e, eadem cum 
Homero, five deeodem qvod Homerus tragtavit argumento, Syncellus 
p.18. Maveda' o EeCewirys pes]at Bypworov yavoperGy, 1.8. xdla tes avjes gee 
dévxs yecvus ut idem ait pag.16. addens tamen y jeixgov Usegov, Joannes 
Malalas T.1. p.r00. Taura de isconray 0: coPwrd]es Q2AAG» xgy Kaseop % 
HoAvii@- cuyyearpapevos, xg ns} ause¢ (cum his five preter hos) Heedor@» 
6 isopoyea PG, Photius Cod.262. de Lyfia qvi Demofthene finecontras 
verfiaantiqvior , operayeAnuocdtere STO» ucvGy raw adrwv pnrogmv Dajreraj 
xalopsacas. Hacratione nec apud Clementem Alex. L, VII. Strom. p.764. 
cum Dodweliiamico pro ps ov reponendumyue?’ sicdetiam illud peed oy 
— Gg expons 








23 ~~ SIDONET SISYPHUS COUS. _ Lib. I. «, XXXIP, 
CAPUT XXXIV. 

Sidenis bymni, 1%, Sifyphi Coi Ilias, Alii boc nomine,2, Spager, belli Tree 
jani feviptor, in Laértii codicibus vitiofe Sagaris, in Scholits ad driftopba- 
nem Satyrus, Mera Erov, cum boc, 3, De Terpandro, ems atate, S pots 
matic. 4. Terpandri Lyra extaPSoyy©. §. 

L 
IDONEM Ponti filiam hymnos inveniffe affirmat Sanchoniathon 
five Philo Byblus apud Eufebium Lib. Il. preparat. Evangel. 
pag. 38. Avo ) & Moy yirdlay Xidey, # xad inseGaas suPanlas 
aweaity Unvoy wang sups. : | 
. SISYPHUS COUS, Teucri feriba failfe & iliadem ante 

Homerum condidiffe dicitur. Johannes Malalas T.1. Chronographig 

p. 167, raira 4 ou0@e 6 RIG: cwryecif by 28 wedi Grapes oie 

Te Tengen, yvrwa cuyyeaDmy supnKds oune@» Q momtng tiv LAscéde tf eee 

70, gy Bele ra Acima arwee ngy tv Tas i Aix]uG» euPegerey cvy'y 

Dass. Eadem fere ex Chronographo MSto affert Allatius Lib. dePa- 

tria Homeri p. 54. Johannes Tzetzes ad Malalam augtorem provocans 

Chil.V. hifk29, - oy 

icuPoy Kaev Asyuos y Teves youmpalia « 

Kaj weo Owige yeaipay db roy tay TAsades 

Teuxge cuusxspaleuraila xgy xacogaila warra 

AQ # xeos wAaTEY ussgoy Opsmeoy pate Dpde ctf, | 

Laudat hunc Sifyphum plus fimplici vice idem Malalas p.142. 92. utifls 

zxtate libellum de rebus Trojans fub Sifyphi nomine exffitifle non fit 

dubitandum. Feruntur & ali Sifyphi, ut celebris ille Holi filius conditor 

& Rex Ephyrz five Corinthi, auctor ludorum Ifthmiorum: & Sifyphus 

latro atqve infeffor viarum Corinthi, qvi apud inferds ingens cogitur 

rediturum faxum volvere, qvamvis hoc priori qvidam tribuunt, & folene 


ni Mythologorum ac Poétarum more micantesin tenebris, diverfa inter 
fe confundunt. Vide Scaligerum ad Eufeb. p. 38. 
Ill. SYAGER five * SYAGRUS de qvo Hlianus lib. XIV. Va- 


iar. 

* Alios hoc nomine memorat Athenseus Lib, IX. p. 401. Caterum idem baud. dubic f 

Syager qvi in Codicibus Laértii vocatut Zayepis & Homeri adhue vivi ac fpirante 

aemulus fuilfe traditur Lib.II, in Socratis vita fect. 46. In Thoma Mag ifr argumcptore- 

pao dade idem vitiole vocatur Dat’ .TS ute Quon Caney tig de 
yaruuG» Heils TarueGs, Qvo ia loco avavy cht vx cvopaseg, Sori 


CUurus, 


“Vilto.o- «© SYAGER, ‘TLS, 1 ¢, RXV, ER 
fiat capite ri. avi Daygeg TH ry are sate) ics OP eangy Maocyar of Atyé ley 
cob: Teaticdy aA bpen 708. orei}) “yeyions Er@ x or wae Aa Ropusv@- xg 
exiléxuqrac-ravrn. Neutiqvam tamen. videtur Syfigri. librum ipfum vir 
diffe Elianus, uti nec Euftathius qvi in proleg. ad Iliadem p. 3. $13 dt gy 
eresos » inqvit, *ge Opnes iray Woiy]aj, ay Key Msoay@- Aner Vor Wye 
cb 1 RY OTs aig NGy Asdsceves iscopes pot ]}a OpDéae xgy Muse ajay Every gos yeyore 
wonj}ac., o wpaT@» roy TpuixorgremwoAguw. Verba par Open noy. Merce 
Julms C2farScaliger Poétités Lab. I. p.r0. non cum Vultejo eumqve fecu- 
tisommibus £liani editoribus reddit pof, fed ance Orpheum Ma/aum: avo 
nomine reprehenditur ab Allatio de patria Homeri pag. 63. & 76..feqv. 
Sed itaqvoqve viri qvidam doftiexponendumrati funtlocum Actor.cap. 
V. verfin-37. ue]a rttov ante bunc, Vide Valefium ad Eufebium pag.31. & 
Samuelem Basnage ad A. C.34. n. 21. etfi locus Clementis. Alexandrini 
qvem afferynt aliter longe accipitur ab Heng, Dodwelle differtatt, ad Ire- 
nzum p.36. &abalio viro docte cujus mentionem facit in addendis adil- 
lum locum. ReCtius ni fallor péja rerov vertendum cum boc vel prater baie, 
Sic Homerus Odyif. a. 4.68. | 
: Arar loc D ts agi Ge ey erdose deuase 
«5s Fear Gav Aavauy maT auujove TnAcave, } . 
Locus. Luciani a Lamberto Bofio in diatribis ad N.T, p. 3. addudius due 
non facit, nam ibipd]a rere vertendum eft pof? bos (4 me Jam COMMEHIOF 
ratos duas) axsroy dy teiroy addov audi jam tertiam, AtChryfoltemusad 
Danielem pag. 191. in loco qvem Cotelerius difficillimum effe qveritur 
in notis p.227. alla Atyunov per metalepfin dixit poft populi Judaiciex Agypto 
liberationem. Ut ad #lianum redeam, verba pg] GeQscs noy Meorasoy red- 
dend.t puto cum Orpheo & Mufeo, five itedem qvibus ill cemporibus, Utapud 
Phurarchum de {cra Numinis vinditta p.563. 78 ysvonstve sD nas Tipe foys= 
rvs, ubi recte Xylander: gui mobifcum fuit, Sic Svidas ait Athenienfem 
Palephatum fuifle Ja Qnpeovony h. ec. erdem atate qviiPhemonoé: & Dityn, 
qvem' Homero antiqviorem facit {cripfiffe ra peD’ Gpenpoy i.e, radem cam 
Homero , five deeodem qvod Homerus trattavit argumento, Syncellus 
p.18. Mavelwi o ZeCewiras ped} Bapwooov yaeperG, 1. €. xdla res aulss yee 
dévxs yecves ut idem ait pag.16. addens tamen » pixgov ussgev, Joannes 
Malalas T.1. p.200. Taura de iscenray oi coPwrd]es C2AAG@» xo Kasop % 
HoAvGiG cuyyearpapeevor, nga es] aure¢ (cum his five preter hos) Hgedor@» 
6 Wager te PO. Photius Cod. 262. de Lyfia qvi Demofthene fine contro= 
verfia antiqvior , operaye Anuocterm SOs ucvGy tar adruw pnrogw Dajyerag 
xe opSaoas., Hac ratione nec apud Clementem Alex. L, VII. Strom. p.764. 
cum Dodweljiamico pro ps ay reponendumyusd' 2 fed etiam illud ped cy 
_ Gg exponi 





at “2... * VTERPANDER = Lib, I, ¢. XXXIV, 
exponi poterit cawgve, Nec jam fatis qvicqvam habebitlocies Hefye 
chi Hierofoly mitaat in‘ qveftionibns:a Goteletio edits Dom. > .2Dnu 
MENLtOF. p.7. 7G} trees s Whgira Ma[Ouja pelle Toasts en wow eAawlee AAR 
avaveaQeic, OF alins (paralyticus) 4 Mathea 1X.2. und cam (ua-dselonio socdy 
tiowe 1X, 9, deferiptus, - | | 3 
- : JV, TERPANDER exMethymna vel ex AntifiaLesbius, vel ex 
Arna, Cum4ve Boeotus, non Archilocho tantum fed & Thalete Cretents 
de qvo moxdicam, antiqvior fuit fi audimas PlutarchumL. de Muficai:H 
Yer de weary ndlasariiray wes Ty peroupy ssh Zwdgin Tremavded xacpesys 
caslOe yeysmyr ay tig deu]tgas dé Cadnras 6 Tog} unG-x, Zocdap@e.o KuSn 
% Earnest © 6 Aaxgog xgy MoAupys@» 6 KorsParG», xoy Laxadas 6 ApyeGy 
padi ajriay Sysounytpovns redo, Elianusqvoqve L, XIL Var.cap.50. 
erpandram ‘Thaleti przponit : - yereriuiadt ys p:( o Anxadepadnas) 
Tegremdee ngH Od adla-nat Tugtdjoy 1gy tou Kudivics |p NupePas ov ngy AAXx para, 
avdwdes 99 iv. “Hieronymo Rhodio vifus eft Terpander Lycurgi atqve 
adeo Thaletis fuiffe zqvalis, ut teftatur Athenzus L. XV. dipnofophift: p, 
635. Lycurgi leges numeris Muficis adftrinxifle mnuit Clemens Alex. LL 
Strom. p.309. ubi& primum poématis melodiam applicuiffe narrat: js- 
AG@-t6 aux 2 Qu athi Guns 705 wayuacs (etiam fuis ipfius & Homeri, tefte 
Ptutarcho deMufica p.1132.)%, rey Aaxsdaypsovluc repens susrcmw Binet Tiga anabos 
6avzesaxG-, Hellanico apud eundem Dipnofophiftarum f{criptorem au- 











tore, multisannis Lycurgo atqveadeo Thalete fut junior , namin Car- 
heorum certamMine primus omnium vicit, qvod fe vigefima fexta 
Olympiade inftitutum conftat ex Athenzo, unde hoc repetut Jofephus 
Scaliger inGreca qvam edidit defcriptione Olympiadum. Vide de illofe- 
fto fi placet Meurftum in Gracia feriata p.178. Mirum vero qvod Clemens 
Alex. 1. Strom. p. 333. ait ab Hellanico Terpandrum referri ad tempora 
Midz, qvi Olympiadesonge ztate antevertit & Homeri zqvalisfuit, ro- 

antibusqve affinibus fliis ab eo ma€tatus eft Epitaphio qvod refertPlato in 

hzdro p.209. Homerotribuit Herodotus in Poétz vita, & ex recentio- 
nibus Scaliger ad Eufeb. p.79. etfiCleobulo ab aliis tibutum narrat Laér- 
tius Lib. I. fe€t. 89. Verum enim vero fuit & alter Midas recentior, ‘cujus 
mortem ad Olymp. XX. commemorat Eufebius in Chron. Idem Eufebrus 
Terpandrum refert ad Olymp. XXXII. cur confentaneum eft, qvod Pha- 
nias apud Clementem Archilocho & Lefchejuniorem facit, etfi Archilo- 
eho antiqviorem {cripferat Glaucus Italusapud Plutarchum. Jovemcele- 
brare coepit Terpander his verbis , qvz habes apud eundem Clementem 
LVL. p.653.iirdllunagya, wav ryijag. Gucamiuxetairay Upon age 
xew. Elegorum inventorem Terpandrum, nefcio qvibus auctoribus Ch 
t oO 


siti: \ TERPANDBRY 205. 1. ¢, XXX, 239 
tarcho forte) tra dus, &in infirutionibu s Poétigis Voffius. Eqvi- 
dem Plutarchus de p- 1x32. inter curgdinus vous. #efert elegos, fed 
genus carminis elegiacum 4 Terpandro inventum non ak. ‘Seditjonis ¢ 

erpandro Mulices ope fedatz, memunit preter Diodoram Sic. & Plutar- 
‘chum de Mufica& Lib. de fera numinig.yindiCta, Heraclides de-Politiis, 


. =e 


Ato Giv addy commemorane, Ariftidesin orat. de copcerdia ad Rhodios & 
Platonica2. p. 305.311. Zenobius,Svidas,Diogenianus &Apoftoliusin usta 
Aéa iv wdey ,laudantes Cratinum inChirone, Helychius in Ave BiG» ode¢. 
Plutarch.de fera Numinis vindifta p-168.TzetzesChiL 1. hilt. 16.&ali.Nemay 
tantumsSagudixds non gtiam avAnzxes ei adfcribi etiam in Kpochys | 
marmoyels Arandelianis obfervat Palmerius exercigatt. ad {¢riptotes Gree- 
ces p.700, Vide & Plurarchum Lib.de Miufica p.1132.{q-edit.Parilex @yo in- 
ter alia diftes Terpandrum clus imitatores ita Muficosfuos modos infti- 
tuiffe , ut primum hymno qvodam venerarentur Deos, deinde ftatim ad 
Homeri, Orphei vel aliorum Poétarym carmina decantandatranfirent. 
| .V, Lyram feptem chordis 4 Terpandro primum inftruct ti 
memorarit,Boéthius Lib.I. de Muficac.20. Septimnns nerums a Terpandra Lesbia 
adjuntius cf fecundum feptens {cilicct planctarum fmilitudinem, Rettius fortafle 
feptimum tonum dixiffet. Nam Tesyogde etiamnum Avec fed saJaPbeyy@ uc 
{ium teftaturPlutarchus, NihilominusSvidas qvoqve,cum narrafiet eum {e- 
cundum qvasdam ab Hefiodogenus duxiffe ,fecundum alios ab Homero, 


vocat eum Aygsner, 05 Beara ta a yopdw éxaines Tay Aupay, x,vopds AugiKes 
(hymnos ad Lyram canendos) wear@-rygayey, ef xg vires Gauge Se 
Ages yeyeaPe rays Terpandri ipfius teftimonium exftat apud Euclidem five 
Cleonidem introduc, Harmonica p.19. & Strabonem Lib. XII. p. 6x8. 
 Hueeag ros Téleaynouy dmosiesarte mony 
Exlalovw Coppryys vess xsradyooSp uprug. | 

Sed non omittendus locus Nicomachi Gerafeni, qvi librum fecundum 
Enchiridii Harmonici ita incipit: sa Avgay rwv.éx xedwmns * Dac tev Ege 
pay Eueynsvey KGY Kalarxsuaray|o Ex]dyogdey sore xivoy Hy La oHe WY Te 
Osa, capes 2 édidags Canvey ny Aivoy. AG. Heaxrta uD & ngy ame 
gedn, Edidage dé x9y AuPiava tov Qyisajoy o¢ Ewi Taw En]a vocday ix arvAHE 
Tas Onsac wrodouyoe, axcapsdev|es Oey OpPecs UBO TOV OLAKINEW YUUCUXGN 
rH Avgay auts BAnbnvey as tay SaAaosav. ExGAnSivey dé cig Aviiosa aod 
Ts Asa Be. Eugov ac 06 a iseis Sveynew THY AUEALY meg Tépmavdpoy, rev dé xopicrey 
Us Aiyuas ov, éugcv)a dé avley Exmoryoralla emsdeizay tos ey Avyur | iegevow, 
Gi auToY meadeugerny yeyenAvoy, Adde fi lubet qvx de Hermete atqve 
Orpheo fupra dixi XII. 11. XX.2, 

* Vide Figucam ejus in Novellis Reip. literar. A. 1703, Sept. p. 258; CaSaa comcha apud Virgil, 
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228 DE SIBYLLINIS Zé). ¢, XXXII, 


ficut ca polcere videbantur que prob.are intenders: adbibuit tcfimenia Sibyllina, qua 
nos, nibil interpenentes, fed in unam fericmccnnexa ponentes, folis capitibuc, (he. 
ut primum verbum fingulorum locorum majufculis literis feriberetur, 
vel finguli loci aLa€tantio citato novum veluti caput five novam ut vul 
loqvimur lineam inchoarent, qvemadmodum hic leCtor faCtum videt) £ 
semen [cripiores deinceps ea ferpare non negligant (imo vero neglexerunt etiam 
editores & interpretes, Vives acCoqvzus, ne ipfis qvidem Benedittinis 
exceptis) diftingvenda curavimus, 

XIX. Antonius Poffevinus in Apparatu facro ait melius ‘fuiffe 
paca Sibyllina de multis fecernere, colleCta ex Patribus, notisqve vel 
paraphrafi illuftrata, qvam totam farraginem qvalis exftat in lucem da- 
re: .confiditqve operam iftam fufceptum iri ab aliqvo doféto & Catho- 
‘lico viro, ufui futuram in fcholis ad rum ingenia per folidam do- 
étrinam excitanda ad Chriftianam fidem fovendare , & optimis moribus 
in rém conferendam. Utrum qvisqvam id confilium ha¢tenus fecatus 
fic me latet, etfi {Cio ipfum (nec male ut arbitror) improbari 4 Blondello 
Lib. I. cap. 29. 

XX. Prater libros ofto Sibyllinorum Grace exftantium, de qvi- 
bus haétenus egi, habentur & alia Latine, qvzcommentis recentiorum, 
qvam Graca illa, temporum adftribenda effe non dubito. 


Hc fint (1) Hexafticba carmina de Chrifto duodena, verity Hexa- 
metro, qvorum fingula fingulis tribuuntur Sibyllis : Perfica, Liby- 
ez, Delphicz, Cimmeriz, Samiz , Cumanz, Hellefpontiacz, Phry- 
giz, Europzz, Tiburtinz, Agripping Erythraz. Edidit hac ex vee 
teri codice Opfopeus pag. 458.leq. & {parfini in differtationibus deSibyl- 
his Gallzus. 

(2) Narnetio prosa fcripta, qvam ex codice Johannis Nicotit 
Opfopaus edidit pag. 515. feq. Gallxus fiz oraculorum Sibyllinorum 
edition: przfixit, editores Operum Bedz Venerabilis minus emendate 
defcriptam rejecerunt ad Calcem Tomi fecundi. In hac cum de decem 
Sibylhs qvadam anctor pramififfet , narrat Tiburtinam Sibyllam innu- 
meras orbis terrarum regiones vaticinils fuis impleviffe, & famam ejus 
attigiffe etiam Romanos, qvi miffis ad eam legatis magno cum honore: 
un urbem deduci curaverint. Hinc centum Senatores in una noéte 
per fomnum videre fibi videntur novem foles, qvos Sibylla de totidem 
generanonibus five generibus hominum fefe infecuturis interpretata 
qvales fingulz futurz fint exponit.. De quarsa fic {cribit : Quartus sue 
sens [ul qvarte generatio cf, in qua erunt bomines quod verum cft abnegantes, Et 

im 


QVE EXSTANT, JUDICIUM Lib, 1, ¢, XXXII, 229 


in dichus illis exfurgee mulier A meridiano de Stirpe Hebreorum nomine.M, babens 
Honfum I, & procreabitur ex ea, fine commixtioneviri, de Spiritu [antlonomine FE- 
‘fu 8 gfe crit virgo ante partum & virgo poft partam, Plura ibidem fubjicit de 
Chrifto , & in guint generatione de Apoftolis iturisinomnem mundum 
& per LXXII. lingvas fubjeéturis fibit omnes nationes. - Qvo in loco 
fecutus eft auctor veterem fententiam de 72. lingvis totidemqve genti- 
bus orbis terrarum, de qva vide Bocharti Phaleg. Lib. .c.15. Petavium 
ad Epiphan. pag. 6. & Buxtorfi differtatt. Philologico Theologicas P26. 
83. prz czteris Ludolfum commentar. ad Hilt. Hthiop. pa. 210. egy. 
zterum cum vix tribus verbis perftrinxiffet pfeudo Sibylla hac o 

priores generationes, de sone agit prolixiffime, & imperatores pleros- 
ave ut Conftantinum, Carolum &alios primis defignans literis, ultimum 
H. nomine ait fore Regem Romanorum & Gracorum, & regnaturum 
annos CXXII. Sub hoc aureum fxculum pollicetur, omnes paganos ad 
Chriftum revocandos, & poft ilorum CXXII. annorum fpatium Judzos 
convertendos ad Dominum , venturum tunc qvoqve Antichriftum de 
tribu Dan (Hc qvoqve multorum veterumfuit opinio, Irenzi, Hippolyt, 
Ambrofii, Auguftini, Profperi, Theodoriti, Gregori M.& alioram) cujus 
Magicis artificis multi deludendi fint, & gentes ab Aqvilone fpurciffi- 
mas, Alexander Rex incluferit, Gog videlicet & Magog. Cum au- 
tem andientur hac, Rex Romam convocato exercitn debellabit eos atqve profter- 
net usqve ad internecionem, Et poftes Rex veniet Hierufalem & ibi depofite capitis 
Wiademate S omni habitu regali regnum Chtipianorum Deo patri relingver & filio 
ejus FEfu Chrife, Et cum ceffaverit imperium Romanum, tunc revelabitur ma 
manifefe Anti Chrifiue, & fedebit in domo Domini in Hiersfalem. Regnante au- 
tem co egredientur duo clarisfimi viri Helias& Henoch (confer de hac fententia, 
qvam conftanti traditione in Ecclefia celebratam nimis hberaliter Are- 
thas affirmat, interpretes ad Apoc. XI.3. Pfeudev. Nicodemip.291. Hip- 
polytum de Anti Chrifto p.27. Damafcenum Lib. IV. O.F. c.28.) «d 
anuunciandum adventum Domini$ Antichrifius occidet eos, & poft dies tres a Dow 
mino refufcitabuntur, Deniqve cum dies perfecutionis Anti Chrifti ele- 
Gorum gratia 4 Divino abbreviandos, & Anti Chriftam a Michaéle 
Archangelo in monte Oliveti occidendum dixiffet, hac fomnia conclu- 
dit celebri illa Acroftichide, non alia ufus verfione qvam allaté ab Au- 
guftino, Lib. XVII. de Civ. Deicap. 23. Mentio hujus narrationis etiam 
ud Martinum Polonum Lib. II. Chronici pag. 102. edit. Suffridi Pe- 
tri. Ejusdem generis eft Prophetia Sibyllz memorata in Chronico S. 
Benigni Divionenfis ad A. C. 561. apud Dacherium T. 1. fpicileg. 
Ff 3 pag. 367. 
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pag. 367., Venit Bruna de partibus Hifpania , ante cujus confpetium gentes perie 
unt. Hac vero equitum calcibus disrumpetur, 

(3.) “aticininm Sibyllz, de feptem flatibus Ecclefia, qvod protulit 
Johannes Chemenfis SE piopus in libro qvi in{cribitur one Ecclefie, &Lx- 
pius fine nomine Auétoris lucem adfpexit, cap. 65. ex eo Joh. Wolfius 
Centur. 3. Memorabilium pag. 54. feq. & Daniel Clafen libro IIL de ora- 
culis p. $77. feq. 

P XXL Atg ve hzc de Sibylla atqve Sibyllinis fatis, vel- etiam 
plus fatis. Oper pretium tamen exiftimavi argumentum qvod tot fcri- 
ptores, multa perperam vel non plene tradentes occupaffet, paulo accu» 
ratius & diftin¢étius perfeqviin ufum ftudioforum. Nuncadalios {cripto- 
ses qviante Homerum fuifle feruantur cum bona ut {pero lectoris veniame 
confero, modo notaverim qvod imago /yre triqvetre qvod genus a Si- 
bylla primum repertum Svidas tradidit , exftat apud Sponium pag. 21. 
Mifcellan. & Clariffimum Perizonium ad #£liani Variarum Lif iil. 
Cap. 32. pag.260. 
XXII, Optandum erat Claudi: Salmafii opus de Sibyllis, qvodvir 
magnus promittit pas. 8. ad Solin. lucem vidiffe: Cztesum alit recen-. 
tiores qvi fingularibus {criptis editis de Sibyllis earumqve oraculis agen- 
dum in fe pridem fufceperunt, hifere funt: Joennes Aitzmain 0 Si- 
byliarum, five traCtatu de Sibyllis Belgice edito, Devid Blondeline bris.de 
Sibyllis qvi Callice prodierunt Parif1649.4to. Anonymus (Rob, Beyleut 
fert fama) in duly ifitione de Sibyllis & Sibylinis {criptis, contra objeéta 
Opfopeei, Cafaubon1, Blondelli&aliorum. Anglice Lond. 1662. 89. Fob, 
Cmffetus Jefuita in diflertatione de oraculis Sibyllinis adverfis Blondellum 
Gallice, Partf’167§.12mo & cum appendiceJoh. Marckio Viro CL oppo. 
fita. ibid. 1684. 12mo, Servesine Gallans in differtationibus de Sibyllis 
1688. 4to. Georgii Greenii triga differtationum de Sibyllis Witeberg. 1661. 4, 
Job, Marckius* in difputationibus de Sibyllinis Carminibus Franeqv. 1683 
Svo. Onuphrius Panvinius in libro de Sibyllis & Sibyllinis oraculis, freqven- 
ter edito, Petrus Petitus libris IIL. deSibylla, Lipf1686.8vo. Thomas Reine- 
fur difqvifitione Critica pofthuma de Sibyllinis Jen. 1679. 4to. Joh. Rets- 
kius ** in exercitationibus de vaticiniis Sibyllinis, pluribusqve qvotqvot 
Chrifti natalem preceffiffe leguntur, Lipf 1688. vo. Evejmsne 01 bemsetsws 18 
7 Oratio- 
* Confer ejusd. Marckii Exercitationes textuales ad go, felectaS. Scripture loca p, 475: fa, 
: & praf. ad exercitationes juveniles, Groning. 1686. 8. oO 


© Impagnat potiffimum fententiam If, Voffii de qva ut de aliocun qvoqve plcronimgve avi 
hic memoratorum dixi fupra hoe ipfo capite fuo loco, 
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Orationibus tribus de Sibyllinis Oraculis Witeb. 1618.8vo. & ad calcem 
commentariorum in novum foedus Norimb. 1659. fol. Edwardus Simjon 
in disqvifitione de Sibyllis, fubjecta parti poftremz Chronici Catholici 
Oxon. 1652. fol. Yeacus Vofiue de Sibyllinis & aliis qvz Chrifti natalem 
. praceffere oraculis Oxon. 1680. 12mo & poft ejus varias Obfervationes 
Lond. 1685. 4to. Tobias deniqve (Vagnerus inqvifitione in OraculaSibyllina 
de Chrifto , Tubing. 1664. 4to. ofue Barnefii V.C. de Sibyllis libri tres 
nondum qvod {ciam lucem adf{pexere, memorati abau€tore in Catalogo 
‘{criptorum foram Anacreonti premiffo. 

Infiniti preterea funt, qv licet non fingularibus libris, tamen 
fufe fatis hoc argumentum in {criptis fuis attigere, ut Joach. Camera- 
rius, Joh. Jacobus Boiffardus, Julius Cafar Bulengerus & Cafpar Peucerus 
libris de divinatione: Auctor hiftoriz Deorum fatidicorum, vatum, Si- 
byllarum & Phebadum apudpritcos illuftrium Francof- 1680. 4to. P. Mo- 
linzus libro qvem Vatem infcripfit, Antonius Vandalen, Daniel Clafen 
%& Georgius Meebius libris de Oraculis: Samuel Marefius in Sylloge 
difpp. parte 2.p. 489. feqv. Baronius in apparatu ad Annales & adverfus 
eundem If} Cafaubonus, Rich. Montacutius & Cafauboni contra Ros- 
werdum Hyperafpiftes Jacobus Capellus. Samuel qvoc Bafnage T.1. An- 
nal. p.147,feq. Gvil. Beveregiusin Codice Canonum Vindicato L. 1. c. 14. 
Joh. Henr. Uriinus libro de Mofis antiqvitate p. 225. {g. & Chriftoph. Ar- 
noldusin fpicilegio p.70. Lilius Gyraldus dialogo 2. de Poétis , Gvil. Ca- 
veus, Elias du Pin & alu pleriqve qvi de Scriptoribus Ecclefiafticis ege- 
runt, Rich. Simoncontra IfVoflium , Thomas Hyde de Veteri Relig. Per- 
farum, Jo. Mollerus in Homonymofcopia p.271.feq. &c. Pretereo Sibyl- 
finorum editores fupra cap. XXXI. num. 1. ame laudatos qvibus adderem 
Ludovicum de Tovar Palentinum Hifpanum, ordinis S. Dominici, cujus 
commentaria in revelationes Erythrez Sibyllz 4 bello Trojano ad diem 
Judicii furura pradicentes lucem viderunt Senis 1508. 4to. Verum illa 
non * integros o€to Sibyllinorum libros 4Betulejo primum A. 1545. edi- 
tos, fed tantum exigua qvadam Sibyllz Erythrzz ragmenta exEufebio, 
Lattantioqve excerpta perfeqvuntur. Porro NotzJohannis Savanorolz 
in Sibyllina, qvas Parifiis A.1607. & 1610. editas memorat Bibliotheca 
Theologica Martini Lipenii § waxagirs, nusqvam exftant, fed pro Sa- 
vanorola, Opfopei nomen ibi reponendum. 


* Confer qva dist fupra, nom IV, 
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232  SIDON ET SISYPHUS COUS. Lib. 1. ¢, XXXIP, 


CAPUT XXXIV. 


Sidania bymni, 1. Sifypbi Coi llias, Alii boc womine,2, Syager, belli Tree 
jani feriptor, in Laértii codicibus vitiofe Sagaris , in Scbolits ad Ariftopbae 
mem Satyrus, Mera grov, cums boc, 3, De Terpandro, jus atate, 3 pots 
matic. 4. Terpandri Lyra txtaQSoyy©. 5. 
L . 


IDONEM Ponti filiam hymnos inveniffe affirmat Sanchoniathon 
five Philo Byblius a ud Eufebium Lib. II. preparat. Evangel. 
pag. 38. Axo 4 % Moy yivéjay Xsdav, H xad’ uwsgarw svPevias 

mreairy Upvoy wai eves oe ; . | 
Il SISYPHUS COUS, Teucri fcriba fuiffe & iliadem ante 

Homerum condidiffe dicitur. Johannes Malalas T.1. Chr bi 

p. 167. Tavira 4 ZicvPO» 6 KaG» ouvsygaipalo ev ra wow vmagyaw ow 

Te Teuxew ’ VT Wee cuyyeaPny sugnxos Onn QO WOMmtns 7a IA afte 

TO, “gy BesyluGy Ta Aura ative xgy Ev TaUG & AixX]uUG» suePegetay cvy'y 

Qais. Eadem fere ex Chronographo MSto affert Allatius Lib. dePae 

tria Homeri p. 54. Johannes Tzetzes ad Malalam austorem provocans 

ChilV, ° se 

. sicuoy Kioy Asyurs & Tevxee yeappclia « 

Kaj eo Opies yeatpay di Sor oHy else 
Teuxge cuuxseajeuraila xgy xadogaila werta 
AQ’ & wees whatG@> ussgen Opggey pstaDgacay, 

Laudat hunc Sifyphum plus fimplici vice idem Malalas p.142. r92,. utils 

xtate libellum de rebus Trojans fub Sifyphi nomine exfkitifle non fit 

dubitandum. Feruntur & aliiSifyphi,ut celebris ille Loli films conditor 

& Rex Ephyrz five Corinthi, auctor ludorum Ifthmiorum: & Sifyphus. 

latro atqve infeffor viarum Corinthi, qvi apud inferds ingens cogitur 

rediturum faxum volvere, qvamvis hoc priori qvidam tribuunt, & folens 
ni Mythologorum ac Poétarum more micantes in tenebris, diverf inter 

fe confundunt. Vide Scaligerum ad Eufeb. p. 38. - 
Ill. SYAGER five * SYAGRUS de qvo #lianus lib. XIV. Va- 
riar. 
* Alios hdc nomine memorat Athenseus Lib. IX. p. 401. Caterum idem haud .dabie cf 
Syager qvi in Codicibus Laértii vocatut Taya & Homeri adhuc vivi ac {pirantis 
aemulus fuifle traditur Lib.H. in Socratis vita fect. 46. In Thomz Mag iftri arguscptera- 
narum Ariftophanis idem vitiole vocatur Za Tue@». Ts wree Quon ee Tig de 
yarruG» ers Zar Qro in loco avaivusGy cht 4x ovopessog, foriptor 

nullius nominis five obfcurus. 


iE yo A ‘SSYAGER. TT Leb, Le, XXXIV, SER 
fiat. Capite 21. dvi Diaygeg Tis fy tnd wren] iciped] OfPeaongy Mecrcyar og Atyeley 
tab: Tesnicin maAkyeow speGparsih "paeyisas O- taredureig NaBouarG: roy 
exiléxaqeas-raurn. Neutiqvam tamen videtur Syigri librum ipfum vir 
diffe Hlianus, uti nec Euftathius qvi in proleg. ad Iliadem p. 3. és dingy 
rego: » inqvit, 70 Ounes yray moim]aj, ay Koy Mxra@» axeress dora ru 
heb 1 HGH Ort cic HGy Asdscevis isropés pei] OpDéa ngy Mage aijov Every gos yExyors 
wowiic, w% mpurOorar TpwixovnoemcAguw. Verba per Ogpen ney. Msrcsoy 
Julius CzfarScdliger Posticés Lib. I. p.10. noncum Vultejo eumqve {ecu 
tisommibus Hliani editoribus reddit po, fed ante Orpheum Mu/aum:.Gvo 
nomine reprehenditur ab Allatio de patria Homeri pag. 63. & 76. feqv. 
Sed ita qvoqve viri qvidam doétiexponendumrati funtlocum Actor.cap, 
V. verfin'37. ueJa rarov ance bunc, Vide Valefium ad Eufebium pag.3r. & 
Samuelem Basnage ad A. C.34. n. 25. etfi locus Clementis Alexandrini 
qvem afferunt aliter longe accipitur ab Hens. Dodwelia differtatt. ad Ire- 
nzum p. 36. &abalio viro docto cujus mentionem facit in addendis ad il~ 
lum locum. Reétius ni fallor uéja rerov vertendum cum hoe vel prater bane, 
Sic Homerus Ody. A. 468. . a, 
. Aiav]oc F ts aeirGe eq edocs depacy 
a Fav a wv Aarasy per auueove TnAcave, ey 
Locus Luciani a Lamberto Bofio in diatribis ad N.T, p. 53, 4dduGhus dusé 
nonfacit, nam ibipedje reres vertendum eft po/ bos (a me jam cOMmemor 
ratos duos) axsroy adn relroy aRov audi jam rertium, AtChryfoltempsad 
Danielem pag. 191. in loco qvem Cotelerius difficillimum effe qveritur 
in notis p.227. ada Avyun']ov per metalepfin dixit poft populi Judsiciex gypto 
liberarionem. ‘Jt ad#lianum redeam, verba ps]’ OePsce xg Meo auoy red- 
denda puto cum Orpheo & Mufeo, five tisdem qvibus illé temporibus, Utapud 
Plutarchum de fera Numinis vindita p.563. 78 ysvouers med ype Tipo ors 
ws, ubi recte Xylander: gui mobifcum fuit, Sic Svidas ait Athenienfem 
Palzphatum fuifle u¢Ja Qnpeovoqy h.e. erdem et.ate qv Phemonoé: & Di€tyn, 
qvem' Homero antiqviorem facit f{cripfiffe ra eS’ Opemgoy i.e, radem cums 
Homero, five deeodem qvod Homerus traétavit argumento. Syncellus 
p.18. Mavebed o ZeCovirys pes]ed Bypworov yevonevG@y, 1.8. xdla Tes aules gee 
divas xecves ut idem ait pag.16. addens tamen » mixgov ussgev, Joannes 
Malalas T.1. p.2c0. Taura dé iscencay oi coPwrd]es O2AAG@s nqy Kaseop % 
HoAvBi@ cuyyearpapeevos, xu we] aure¢ (cum his five preter hos) Hgedor@» 
6 ingrr ee PO. Photius Cod. 262. de Lylia qvi Demofthene finecontro- 
verfia antiqvlor , ouerayeAnuocterey 8T@» ovGv ray aMrwv pytoeav Dajveray 
xclopSwras. Hacratione nec apud Clementem Alex. L. VII. Strom. p.764. 
cam Dodweljiamico pro ps9 ov reponendum us? sfedetiam illud ped cy 
7. Gg exponl 
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mi poterit aiwagve, Nec jam fatis qvicqvam habebit locus Hatye 
chii Hierofoly mitant in‘ qveftionibus:4 Gotelette edits Dom. 3... ntonw 
Mentor. p.7. x6} sTO9QuG Bg ra Meb/ ajar |e Top: AsTs ex. G-vgAow AAG 
arayeaels, F.alius (paralyticus) 4 Macrhea 1X.2. ui cam [ua-dcclonio ocdy 
tione IX, 9, defeviptus, oe . Ls 
- : JV. TERPANDER ex Methymna velex Antifla Lesbius, vel ex 
Arma, Cum4ve Boeotus, non Archilocho tannim fed & Thalete Cretenti 
de qvo moxdicam, antiqvior fuit fiaudiinis Plutarchum L. de Moficas Hf 
yin dy. garry! xebjesctirk rin wei Ty paca sx sh Lwagin Teeravogd set erys 
Cari Oe yeyssyr ce} , tH dev] ipes dé@adnras 6Tog}un@-x, Zevodap@e.o KuOry 
% Eavongit@» 0 Aaxpos x9 TMoAupyns@ 6 KoAcPanG», xgj Zaxadac 6 Apya@y 

Aiseapriay iyscunyepncves yveday, Llianusqvoqve L. XII Var.cap.so. 

erpandrum Thaleti przponit : «ester sue ai ys 1Ay:( 0: Azadi ) 
Tlerardeov ngy Od Ad fangy Tugtdjor ngy tou Kuda low Nupe Pacey ngy AAX pare, 
avdwdes 99 ww.“ Hieronymo Rhodio vifus eft Terpander Lycurgi atqve 
adeo Thaletis fuiffe zqvalis, ut teftatur Athenzus L. XV. dipnofophift: p, 
635. Lycurgi leges numeris Muficis adftrinxiffe nuit Clemens Alex. L.L 
Strom. p.309. ubi& primum poématis melodiam applicuiffe narrat: js- 
AG 16 du weatO» whys tig waywacs (etiam fuis ipfius & Homeri, tefte 
Phatarcho deMufica PAIZ2.)%, THSAaxsdeypovlits ripest spadoweiae Tipe anchos 
éavzwvaxO>, Hellanico apud eundem Dipnofophiftarum fcriptorem an- 
Gore, multisannis Lycurgo atqveadeo Thalete fuit junior, namin Car- 
neorum certamine primus omnium vicit, qvod fe vigefima fexta 
Olympiade inftitutum conftat ex Athenzo, unde hoc repetit Jofephus 
Scaliger in Greca qvam ediditdefcriptione Olympiadum. Videde illofe- 
fto fi placet Meurfium in Gracia feriata p. 178. Mirum vero qvod Clemens 
Alex. 1. Strom. p. 333. ait ab Hellanico Terpandrum referri ad tempora 
Midz, qvi Olympiadesonge ztate antevertit & Homeri zqvalis fuit, ro- 
gantibusqve affinibus fiuis ab eo maétatus eft Epitaphio qvod refertPlato in 
Phzdro p.209. Homero tribuit Herodotus in Poétz vita, & ex recentio- 
ribus Scatiger adEufeb. p.79. etfiCleobulo ab aliis tributum narrat Laér- 
ttus Lib. I. fect. 89. Verum enim vero fuit & alter Midas recentior, ‘cujus 
mortem ad Olymp. XX. commemorat Eufebius in Chron. Idem Eufebius 
Terpandrum refert adOlymp. XXXII. cur confentaneum eft, qvod Pha- 
nias apud Clementem Archilocho & Lefchejurtiorem facit, etfi Archilo- 
eho antiqviorem {cripferat Glaucus Italus apud Plutarchum. Jovemcele- 
brare ccepit T erpander his verbis , qvz habes apud eundem Clementem 
L.VI.p.658. Ctiadilan apya, wevlownyajag. Cures wéuwutautay UMvON ge 
xe. Elegorum inventorem Terpandrum, nefcio qvibus auctoribus Chr 
tarcno 
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tarcho forte) tra us, & in inftuti s Poétigis Voffius. Eqvi- 
dem Plutarchus de p. 1132. inter duAgdixss vous. Fefert elegos, fed 
genus carminis elegiacum a Terpandro inventum non ak. ‘Seditjonis a 





en cat de eee suminiayiwliéta, Herackdes de Polis, 
‘chum de Myfica& Lab. de fera numinqyindicta, Heraci Politiis, 
Aic Biv cider commemarany Ariftides in orat. de copcerdia ad Rhodios & 
Platonica 2. p. 305.311. Zenobius,Svidas,Diogenianns &Apoftolius in use 
Ata Bir wdov ,laudantes Cratinum urChirone, Hefychius in Ato BiG» gee. 
Plutarch.de fera Numinis vindifta p.158. TzetzesChilL 1. hift.16.8calii.Ne; 
tantum sSaewdixsc non etiam avAmtxss ei adf{cribi etiam in Fpo 





narmarejp Arindelianis obfervat Palmerius exercigagt. ad (Criptoyes Gew- 
pparmote bipdclanisobk Lib.de Mufica pire fiedibantexgyo hi- 
ter alia diftes Terpandrum clus imitatores ita Muficosfuos modos infti- 
tuiffe , ut primum hymno qvodam venerarentur Deos, deinde ftatim ad 
Homeri, Orphei vel aliorum Poétarumcarmina decantandatranfirent. 
_.; .¥; Lyram feptem.chordis 4 Terpandro primum inftru@am mult 
memorant,Boéthius Lib.I. de Muficac.20. Septiznus nerums a Terpandra Leshia 
adjuntius eff fecundum [eptem {cilicct planctarum fimilitudinem, Rettus fortafle 
feptimum tonum dixiflet. Nam sgyoede etiamnum Ave fed sx]aQbeyyy us 
{ium teftaturPlutarchus,NihilominusSvidas qvoqve,cum narraflet eum {e- 
cundum qvasdam abHefiodo genus duxiffe ,fecundum alios ab Homero, 
vocat eum Augixsr, 26 war Ge ex'laxnodn txaines Ty gay, % roses Augucas 
(hymnos ad Lyramcanendos)mearQviyeaynr, cf xgy russ Qiiappava, Sé 
Auris yeyeaPevey. Terpandri ipfius teftimonium exftat apud Euclidem five 
Cleonidem introduct, Harmonica P 19. &eSeabonem Lib, XIII. p. 618. 

V /€ 

on 






Hci T01 tHlecyyguy anosipcar les codny 

| Ex]alove Goppryys vass xsAadyoody ume, | 
Sed non omittendus locus Nicomachi Gerafeni, qvi librum fecundum 
Enchiridii Harmonici ita incipit: sa Avgav tay. 8x cAans * Paci sav Ege 
pay éugynsvey Koy xalarxsuatai)o ex]adyogdey ainivay THY aS Ww Te 
Oghes, C aug 4) edidags Odpuew «gy Awov. Aw HeaxAta uD’ 3 ngy ame 
gidn, Bdidage dt x94 Ap Piura Tov Oy Sajov og Emi Taw En] a oe dav én awvAKe 
ras Onder wxodouyo'ey , ascupsSes/Joc OCs OpPsws UBO TON OLOXINOY YuNcUXaD 
tav Avgay autres BAnbnvay as tv Sadaosav. ExGAnSivay dé cig Aves, wow 
rs Ace Bu. Evecr ac ds adisas sveyxew ty AUeay E05 Tépravdvoy, TOV db Kopeioncyg 
Gs Aityua ov, éugcv a Gé auley exworsrasla em sdeiyay TOI eV Avyur]o iegsuos, 
Gs cuToy meacsucernv yeysvndvov, Adde fi lubet qvz de Hermete atqve 
Orpheo fupra dixt XII. 11.XX.2, 

* Vide Figuram ejus in Novellis Reip. litetar. A. 1703, Sept. p. 258: Caf comchaapud Virgil, 
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De Thalerie Cretenfis atate. 1. Scriptis, OG Mufica pevitia, 2, Obiter de Tha- 
- "Jes Mileflof inpentis ac feriptic ei tributie: 3, Eimfborbus Phryx Geometra, 
is gbid.- Thamiyris'cum Mufis tontendens & ideo extecatas, 4 ‘Stripia ad 
“\¢:! emus relate; OF inventa, 5, Ali bot nomine, 6. ''Thtine. 7. Thymke 
tes, §.  Tirefias, 9. 
I. 

E- THALETE CRETENSI ita Svidas: Oadyras Keng ‘EAU = 
ess (ex Elyro Crete urbe, pro qvo male in Rr ae 





ut rhonuit. Meurfius in’ Creta Lib. IL cap. 9 IV, cap, 
12.) ‘Avgincs , yeyovds mec ‘Ounes. Idemi Thaletam’ Cnoffi- 
um commemorat, qvem vocat Rhapfodum, & poémata qvzdam my- 
thica fcripfiffe affirmat, fed non diverfiis forte fuit Cnoffius ifte ab Elyrio 
utr nec a'Gortynio Thaleta, cujus in libris de Mufica memineré. Plutar- 
chus & Boéthitis, & ex Polymnafto Colophonio Paufanias. Nam ‘in hoo 
gvidem conveniffe videtur antiqvis qvod Cretenfis fuerit ifte Thales five 
taletas, afii vero patriam exiftimabant Eliton, Cnoffon alii} alii Gor= 
tynamtres Cretz civitates. Fallicur autem in co Svidas, qvod Thaletem 
m Homero antiqviorem facit. Nam antiqvus fane fuit, fed zqvalis 
¥_ycurgi Spartanorum legislatoris, * qvi Homcro junior, utpote cujus 
poémata #Creophyl hzredibus redemtt, collegit primus, ac Grzcis com- 
mendavit tefte Plutarcho in ejus vita, confer #iianum 1b; Xf. VarEk4, 
Qvin trecentis poft Trojam captam annis, vel etiam ferius, circa iniftum 
Olympiddum floruit; cam Hometus ex plurimorum teftimonio vix cen- 
tum & fexaginta annis a Trojano excidio abfuiffe dicatur. Homeri & 
Hefiodi zqvalem facit Laértius tertium qvem Lib. I. commemorat Tha- 
lem five Thaletem qvi ipfi eft egyaj@- raw, xa]a Hetedev x, Gpangoy oC 
Aviseycy, fed ills verbis apparet, eum non minus qvam Ciceronem fub 
mitium LibriV. Tufculanarum loqvi rayvAas ut unius feculi vel ma- 
jorem etiam temporis non attenderit differentiam. Qvanqvam Strabo 
qvoqve Lib. X. p. 482. feribit Lycurgum cum Homero in Infula Chio ver- 
ante effe collocutum. Verum decepit forte Strabonem qvod legerat 
Lycurgum e¥)uxov)a Openowhoc eft Homeriferiptis, qvz in Chio infula Creos 
phyh heredes aflervabant. Strabonem ali: deinde funt infecuti. 
H. Cxterum ifti antiqvo Thaleti ~éay tribuit Svidas, & Plus 
tarchus in Lycurgi vita non longe poft initium eum vocat men/iv Auge 
see 
* Socrates apud Platonem in Minoé ait Lycagi leges ptomolgatas 8dtree lowsery Tela 
"MOT Ke ON ye TETOW WAGON | ° 
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ficko; fed qvibns Lycurgus feliciter utt potuerit-ad animos Lacedz- 
moniorum componendos, & pyteag le faas illis perfvadendas, 
Evce dk rev: vopsi( opetvaw ev Konry coDaw no iaihnae xateihe Rg Pirie, weirs 
‘amssader cig tiv Lwedg{lav Babditai ‘growo]ns jaw donee’ Avgicay: usAay Key 
areoginuice Thy siocwyy Te|ay Wemompevov, Epye dé arep of NpeTISCL TaN vopode- 
Fay Algwpar}onow. “Adyos 2 joay af ada; wees éumeIeay: Kdp sevaay 
WraxAsficol Al erww apece % pupecay woAurTe xo poy ova Hoy Xa facce 
‘Tico, oY angoo uvor xeilempaivovjo Aedadoras te =, xy TUveKeiV]o Ta Gn 
Ag toy nada 6x TH emimpial sons TOTE We0s aM AHS nawoduuiag aF# TRO- 
Wov rived TH AUKS pres pordo moiety tiv makdevow av)uv exevoy. Ephorus de Rep. 
Cretenfiuum apud Strabonem Lib. X, p. 480.: as 0” auJas ngy Tols pud pois 
Key]ixcic: Xen ay ndja ras adds rularnlares son, ke Oadila-arveupey, @ 
NG TES Maydvas HOY Tas aac Emiymeies wdas avaTiDiact, KG TOAAG TaY 
geinov. Plura thi memorat de Spartanorum inftitutis 4 Cretenfibus 
acceptis, qva de re vide etiam Nic. Cragium Lib. III. de Rep. Lacedz- 
moniorum cap. I. Meurfit Mifcellanea Laconica Lib. IL. cap.5. & Cretz 
Lib. III. cap. 8. Idem Strabo p. 482. teftatur Lycurgum in Creta xAq- 
triacey Odrys peromors cvdp) nqy vonobijine. Ariftoteli qvoqve Lib. II. Po- 
liticorum c, 10. inter Nomothetas celebres poft Onomacritum memora- 
tur Thales, cujus auditor Lycurgus fuerit. Legem qvandam hujus Tha- 
letis videtur memorare Sextus Empiricus Lib. contra Rhetoras pag. 68. 
6 Be Kpilhixes vomoderys eapeey imiBaive sx¢ vxow TBs ev Asyors aAacoreura: 
Was. “0 de Sraghatnys Avzsey@> ac av Cnrai]ng @aAn|@» F Key]og ysvo- 
Gov avdov roic Lmagharoys yopov onynodjo. Sed pofit & de allio le- 
gislatore locus ifte accipi cujus legum notitia per Thaletam ad Lycur- 
gum pervenerit. Notandum etiam véexs Muticos forte intellexiffe five 
certas modulationes Muficas hymnosve, non Leges civiles, qvi de Tha- 
lete primum qvadam prodiderunt. Etenim apud antiqviffimas gen- 
tes, anteqvam literarum ufus obtmuiffet , leges ad numeros decantari 
folitas, ut eo melius memoriz trdderentur, conftat ex Ariftotelis probl. 
XIX. 28. Mufica arte pueros Lacedzmone inftituiffe Thaletam, auctor eft 
Boéthius Lib. I.de Muficap.1372. Plato arbitratur Muficam optime momtam 
prudenterqzve conjuntlam , ita ut fit modefla S fimplex & mafcula nec effeminar 
net fera nec varia, Qvod Lacedemonit maxima ope fervavere, dum apudeos Thaletas 
Cretenfis Gortinins magno pretio accitus pueros dif:iplinad Muficea artis imbueret, 
Marcianus Capella L. IX. p.178. Toalecem Cretenfem cithare foavitate compere 
tum morbos ac peftilentiam fugaviffe Morbum Lacedzmone fedaffe refert etiam 
Paufanias in Atticis p.35. fed qva rationeid fecerit, non addit , idem tumen 
cum Capella txadit etiam Plutarchus non longea fine libride Mulica: oa 
Gg 3 Mijay 
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Dilan 4 van Kear Oeeginci]a siTyOoxgarw Aaxsdassopng Sop yeaa Ng 
maewcks ihre ey |: amare re SF xallageos]G» Acme ty Ewa llr nalawes 
Dye tigel finds. Sic Pane qvendam ad peftilentiam fedandam.decantatum 
memorat Homerus. Confer Euftathiumad Iliad.<.p.104.Veteres Thaletis 
pzanas decantarefolitum Pythagoram refert Porphyrius in hujus vitap.24, 
‘Tamen digbitatum {cribit Plutarchus in eodem de Mufica librop.1134-utrg 
pwaries {cripferit Thaletes. Ka sk Gaara Of ¥ Keylos 1 Tact vay yeyiuipey 
wotpic, apDicCijeway. TAavx@- 98 (Glaucus Italus libro deantiqvis Mufi- - 
cis ac Poétis )u¢] “‘Agxsjro2ov Pasxey ytysrnaday Oajraryuspinddey be auley 
Onoi rg Aexircrs min, teri dé te paxyirezev sx]emay, X, Magura % Kea]ocey 
podpeov cis tHv psroweuay sriewey. Athenzus XV. p.67§. memorat decantaty 
Lacedzmone Thaletis & Alemanis ar walla » % Teg S Aire coats 7 AaxanGe 
x caves, Scholiaftes PindariadPythionic. Od. 2. ino: dé Dacs wearer Katey 
Tag Thy evowAGy opynractay opxyneey (adde Ez. Spanhem. ad Callimachum p, 
anf) duds dé TuppiyovKexta, cwlarada dé Odrsyja weary ta cig auTyp 
vwoeyrola. Plura de his Schol. HomeriIliad.7.617. Meurfius inOrcheftra 
Eundem Thaletem innuitPlutarchus, cum in extremo libri deconventr 
entiffima Philofophorum cum principibus familiaritate {cribit eam Lacee 
dzmoniorum feditionem compelcuille sradoJa ny aSguv9s Aver, 

Ill. Fuit & alter Thales ExamyiF. longe qvam Cretenfis ifte celebrior, 
fedjunior ztate, Solonis nenrpezqvalis Milefius, natus Olymp. XXXVLz. 
& Olymp.LVIILanno ante CHRI 546.vel 547.defun€tus: gente ut 
exHerodotiL.Lab Hygino &Svida notatum eft, Pheenicix m &ipfiim 
difputationes fas {cripto mandaffe afirmat Auguftin.1 VIII.deCiv.Deic.2, 
innuitd@ Vitruvius L.IX.c.7.etfi Laertius inThaletis vita L.L{eét.23.teftatur 
qvosdam ftatuiffe qvod nihil omnino {cripferit,ut diferte etiam traditThe- 
miftius oratione XXVI.(alits XV.) P17. edit.Harduin. addens Anaximan- 
drum * primum aufum fuiffe librum edere qvod antea ignominiofim & ah 
ufizalienum habebatur. aang sd Oj tog auta doevsynaph. Gu nal ]ebgacpacus 
eisouyyeaQny te cugapd]a ene dulos 0 OaAM Bre GING» Tig THY O46 EXEIOV XZOrOM, 
Ture yor Su@ Caralis vazinard OTeaZutde xara iLarwoss OfLtec, bA= 
Aa sro subus wagmace TEX, ave eamé}o, ars éSeapenos %ear©» av ic pp éA« 
Asvaw oyov sLeveyxc GE Puotas cvyyeyeapeAuov. Lgl de eis ovesd Gs nebo, 


* Inter Philofophos , puta, ac fingillatim Phyficos, Sed de Thalote Simplicius in 1. Phy Fertar 
Thales fuiffe primus q6i Gracts commentationem Hifforiamgbe de Natura edidit & patefecite 
Eqbidem cum multi S alii beterescifemt, con TheopbrafteSidetur, ipfe longe ab ils diffenft, 
tangam latuiffent itfum eunlh: oft exam precelfere, Praterea traditur null.m monumens 
tum fcriptum prater iham Aftrotogiam vau jixny pofterss religsiffe, La&tantius 1.1, Inftit. 
c.g. deThalete. Primes smwium g6afife de canfis waturalibus traditur, Etiam primusy 

_ @mnium de casleitibus difputalle igibia Minucius Felix c.19. 
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usdan ili tri 
ne folisintropicis sabi inottio: 
; x Thaletis nomine olim ferebatiir Phocum Saminmantto~ 


refert {cripta ab eo efle adverftis 'ducentos +2 wim auriiels ta9 
rebvesd Qigercerlee i Pythia: voraculai fundere 
carmine, p. 402 ‘Orpheo} Hefisdo; Parmenidi ,,Xe- 


Laerttump. 16. qvi p.23, nefcio qvo aucto- 
iginem ** fh buac A qibusdam sda 


vents , tribui, 
Falfo Ge; cum Hpmero faltim & Hefiodo fuerit jumior. 
prosunnityd a Ain fbi 
teftatus Huetins p77, demonftrationis Ev: J 
fortaffs dicendum ,; & Jofephis Bpilt. 306. ad Eve- 
lum Vorftaim omnes illasEpiftoles qv , Soloni; Thaleti 
& Pittace paxo apad Laértium attribuuntur multis ¢pgumentis ait 
fe probare po! s aGracis, qvibus nunqvam, ut dif,. 


etiam fecundum 
. os Teer o_ ‘4 “Ronan 
+ Simplicitns loco landato, 
© Confer que fupra, XIV. 4. 
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nonnollosvenit Zamolxis tee Porphyrio in Pythagorz witap. 186-440 
de Zamotxiutidel.ycurgo qvoqve dixi qvedam libro feepndg, c.121 qveg 
eft de Grecorum legislatombug. Thaletis filius (adoptivus, neqverhign 
uxorem duxit, ut docet Plutarchus in Solone p. 81. referens alterum eyug 
gdeexivum ¢ forore natu, Cypiftum) Phidiades in Egina infuladomyn 
habuit, in qva:natus fertur Plato. Laert. ILI. 3. CG tos 
- h. “Upv, THAMIRIN: Philemmonis & Arfiaoz five Argiopz *4li; 
um, Thracem mebadrat Homers iad. 8. v.s95. Py De SLID 
oo 3 wddes : takes. oLi-g Asiéion , evoab}e Mica; wee 3 TE on 
(1 RF) ipevay Oduvew vor Opriice mavewy andy, OT 
Ad qvem locuin®tiftathius hunc vatem accantorem cum Mafis comten- 
diffe ait e lege ut fi-viciffet, siinitim earum poteftatem haberet, fi vero 
offer faperdtus , abilhs qvacun@revellent, privaretur. Victrices itady Mut 
{as oculis Thainyrin fpoliafle, & Votem ejus lzfiffe & mente ipfum mevih 
fe. Aliinoncum omnibus fed cum una Muafarum cettaffe affirmant, propio- 
fito fivictor abiret praimionuptiarum. Senfumallegoricum hujus fabulz 
qvz apud Diodorum Sic. L. IIL p.201. Diogenianum Centur. [V. prov.27. 
Parthenium c.29. Hyginum L. II.c.6. poétic. Aftrolog. Julianum Epift.4r, 
Dionem Chry/foft. XIII. p.225. Plutarchum L. de Mufica, Oppianurh L. Ik 
Ixevticorumi (in Eutecnti paraphrafip.64.) Lucianum in reviviftentibus, 
T.1.p.393- Apollodorum aliosqve occurrit, ita exponit Johannes Tze- 
tzes bed. VII. hift 108. ut notet arrog:.ntem fuiffe Poétam, qvod vero 
poémata ejus perierint, hinc a Mufis exceecatum tradi. Paufanias in Meffe- 
Nicis Pag.36 .ex morboluminibus captum Thamyrin arbitratur. 
. Tzetzz verba qvibus Cosmogeniz etiam a Thamyri fripte 
meminit, hxc funt: , 
Toning rv O 
Suyyedijas xorucyiveay wevlaysirias Fix 01g 
Oy ROUBAGHC O EVOL EV ovo es VEY ¥OEVEL. 
| Ewe O° ebePavidycay ra tere yey gerpepecve 
EPacav we at lneicey cog weos wahy Tay Mires, 
Svidas ait Thamyris Theologiam ferri verfibus termille, qvz Theologia 
five Theogonia haud diverfa fuit (ut recte etiam Clariffimo Bako animad- 
verfium) 4 xorpoyevea illa Tzetze memorata, fed verfuum numerusapud 
alrerutrum vel utrumqve falfus, neuter enim opus ipfum Thamyrz infpe- 
xit. Eyus hymnos lauds rcumave Ofphicis jungit Plato lib. o€tavo de legi- 
bus & Paufaniasin Phocicis p-¥1a. teftatur eum hymno in Apolliném de- 
cantate incertamine Pythio viciffe, Meminit & Plato inJone non longé3 
gerne 
*Schol,Homeri liad. % 43¢. Eratas Mule filium yocat, {edad It 2” Catal scasarfac Nprghe. 
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§ wEi Opens # wEi Onis F Saxyriz perpody. Etinextremolibriultimide 
Rep. ait animam Orphel in Cygnum , Thamyrz in Philomelam poft 
mortem transmigraffe, alienus utiqve 4fententia Prodici Phocatnfis , qvi 
Thamyrin apud inferos penas fuz in Mufas jaCtantiz & infolentiz luere 
{cyipfit narrante Paufania in Meffenicis p. 363. Plutarchus L. de Mufica p. 
1132. poeéma Thamyrz de Titanum bello adverfus Deos commemorat, fed 
qvod nec ipfe vidit, wemoixevey d¢ t#rev, inqvit, isoperay Tiravoy a POs THE 
esis weAsuov. Pretereo qvod de Thamyrz Mufica meminere Strabo L. X. 
p. 471. Plutarchus p. 1093. qvod non {vaviter videre liceat fecundum Epi- 
curum, Philoftratus L.I. Sophift. p. 488. & 521. & in Epiftolis p. 887. Dio 
Chryfoftomus diff 69. p. 622. & Clemens Alex. 1. Strom. p.307. qviauctor 
eft Doricam harmoniam a Thamyri inventam fuiffe. Ad czcitatem ejus 
alludit przter Propertium Lib. IL. Eleg.18. Ovidius Lib. III. Amor. Eleg.7. 
itacanens: 

Quid miferum Thamyrin pita tabella juvat? 

Apollodorus Lib. I. be itemqve alii Hyacinthum deperiffe fcribunt; 





atqve adeo aero deFaday igcy apptraw qva de re Svidas & ex recentiori- 
bus Gyraldus multa afferunt qvz appyra apeciva. 

VI. Cum hoc Thamyria nonnullis confunditur 4myris qvidam, five 
isidem fuit, qv famulum in templo Sybaritico verberibus fatalibus exci« 
piens anfam dedit proverbio Apugss peaperay , de qvo vide Andream Schot- 
tum ad Adagia Grecorum p. 87. &200. Fuit & Thamyris Thecle Sanéte 
fponfus, de qvoin a€tisejus mentiooccurrit. Etiam celebris Scytharum 
regina Cyri debellatrix Thamyris 4 qvibusdam appellatur, 4 Lindenbro- 
gio Tamyris, fed hujus nomen re€tius effertur Tomyra, ut oftendit Valefius 
ad Ammianum Marcelinum Lib. XXIIL.c. 6. Sed & Cilix Tamiras qviarufpi- 
cinaCyprios docuit,apudTacitumL.I.c.3.Hift.vocatur Thamyraz,etfiapud 
Hefychium ab illo facerdotes Cyprii vocantur Tapugidey non @apsugioay. 

VILTHEMIS una exTitanidibus,carmenHeroicum prima reperis¢ 
fe qvibusdam vifa fuit, ut auctor eft Clemens Alex. Lib.I. Strom.p. 309. An- 
tiqvisfimnm etiam ferunt fuifle Themidis fatiloqvz oraculum Deucalio- 
ni& Pyrrhx pracipientis ut lapidibus jaCtis inorbem mortalibus vacuum, 
genus humanum reftauraret, ut prater alios refert Arnobius Lib. V. & Lue. 
tatius ad Sratii3. Thebaidos. Sed de Themide ejusqve oraculo, cujus cre- 
bra apud veteres mentio,agunt Boiflardus de divinationibus p.g7.& Bulen- 

erus Lib. I.de oraculis ac vatibusc.2. Vide preterea Cafaubonum ad Stra- 
onis Jib. IX. p. 429. edit. Parif Sirmondum ac Sidonium p. 233. Stepha- 
num Pighiumin libro Themis Dea, T. IX. Antiqy. Gracar. Jacobum Periz.o- 
nium 


A 
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nium differtatione tertia Triadis p.2.49. feq.& Francifcum Bianchinum ny 
Hiftoria univerfaliexmonumentis antiqvisilluftratac, 4. ubi jus naturale 
fab Themidis nomine 4 veteribus commendatumex Fefto & aliis docet, 
Confer Diodorum Siculum L. V.p.335. Theages apud Stobzum: ©spurys 
ay Onuileray Bg Taig wcaviong Ostis, dina. >} A Tes yDavisig, voK@-*} wos 
sci avSenvmesg, Idem tradit Jamblichus in vita Pythagorz p. $5. & apud Cle- 
mentem 6. Stromatum p. 613. dixa coia ayva, swopias axcAxd ©» ngy xau~ 
+a¢©s10@s, Sacra etiam Themydis olim celebrata fuere, qvorum ceri- 
mionias qvasdam {ymbolaqve prodit idem Clemens in protreptico p. 14, 
Czterumapud Johannem Malalam1. Chron. pag. 181. & prifcum Scholia- 
ftem, kkudatum Bulengero Lib. I. de Theatro c. 2. 4qvo Themis prima 
Keapnnds perwdias invenifle & dramata edidiffe traditur, pro @gs five 
@ecuss legendus G¢ars, ex Certisfima conjeCtura Clarisfimi Bentley. Epuft. 
ad Millium pag. 46. 

VIII. De THYMOETE Laomedontis nepote non prztereun~ 
dum Diodori Siculi teftimonium qvod exftat libroliL p.201. Mees >} tere 
Gupoityy toy @ypoirs y Aaopmidovjog xa‘]a tay iAuxlav yeyorora sy Op PiwesrAa- 
wives Xela WOINSS TOruS P ons pQuns xg civ F MBuns eM THY a p0g 
éawigay xopayt oinuOuns sag wxcavs, Searadta )%, ray ynoov Ev H peuSorsyee 
ou SY YWpia apyasos TeaPrvey Tov Aiorur av x, tag Keb] potpos & Osu tHTe weasens 
padovla wg tan Nurajav, cuvjaractay tay Opuyiay cvomerl opdumr moines, 
BEXAR TATE AlgALKTWX, THK yedupacs venod Aver. Eadem de Thymoete 
fcribit fed przterito Diodorinomine Gyraldus dialogo de Poétis fecundo, 
neqve alium qvam Gyraldum auctorem laudat Laurentius Craffus, Baro 
dePianura, in opere de Poétis Gracis pag. 515. 

| IX. De TIRESIA Vate ejusqve oraculis, coecitate &c. adeundus 
idem Diodorus L. IV. p.269. Philoftratus L. I. imag. Juftinus qvait. 146: ad 
Orthodox. Svidasin yexev, Boéthiuslib. V. Confolat. profa 3. Politianus 
c. 86. Mifc. Bonifacius Hitt. ludicre lib. f. c.6. &illuftres ztatis noftra virt 
Huetius in Demonftratione Evang. & Ez. Spanhemius ad Callimachum p. 


638 feq. 
CAPUT XXXVI. 


Lorosfler unwa anplures, 1, Cum Adamo, Noacho aliisque temere confunditar, 2, 
" — Ejus nominis notatio, 3, “Eras, 4. Scripta cpus Afsrologica, 5, Phifica, ubi 
etiam de Omculhe , qua diverfa fuerunt ab Apocalypfi, 6. Platonicorum junice 

vum in Onacula commsentarii deperditi, 9, Gemifti Plethonis cuyxeOadasee 

ois dogmatum Zorosfiris & Elatonis, ibid. Editiones & verfones Oraculorum 
Aoreafircorun qva cxfant cum Scholiie Plechonts O Pfelli, §. De Patrics 

: : colections 
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collectione objervationes quedam, 9. Lltrum ¢ Chaldzico vel Perflco trants 

lata fuerint, 0S de oraculia Zoroafiria que Chaldaice fevipea babere fe olin tefisc 

tus eff Fobannes Picus, 0, Oraculorum ut videtur Mletapbmfes , Julianus 

Theurgus, de qvo plusculs , & num artibus ipfius Magicts potius, quam precious 

begionis fulminatricis exoptatum imbrem debucrit excrcitus M, Antonmi, 11, 

Libri Zoroapris de arte Magica. tz. Chemica firipta Zoroafiri tribute, 13, Ow 
- . pus Theologicum de facris dogmatis S religione Perfarum, Liber ZEND V4 
|.. BST dAejugqoe compondiam ab Hydeo Latine vnlgstyum quod infcribitar SADe 
: DER, 14. . | | 


I, 


Upereft poftremus ante Homerum dicendus ZOROASTER, 
e qvo tam multa & pugnantia inter fe traduntur, ut illa di- 
| Judicare atqve revocare.ad examen res majoris fit operz qvam 
pretii. Neqve enim in illis tenebris antiqvitatis lane ‘certi 
qvicqvamn ex tam diverfis mterqve fe confufis exfculpere fas 
eft. Unus Zoroafter fuerit, an poftea & alius, non fatis conftare fcripfis Pli- 
nius Lib.XXX.c.1. Unum fuiflefenfit Goropius Becanus & nuper Thomas 
Hyde, fed Scaliger & Bochartus duos, Claudius Salmafius & P. Lambecius 
Arnobmum fecuti tres, Francifcus Patricius, Athanafius Kircherus, Valefius 
ad Amm4aay.Lib.XXIIl.p.374. multiqve alu qvatuer, Thomas deniq,Stan~ 
leius qvingve : x. Affyrium, 2. BaCtrianum, Nini gqvalem & abeo vela 
Semiramide victum: 3.Perfam five Perfomedem,4.Pamphylium, & 5. Pro- 
connefium,Arnobio L.L & Plinio memoratum,qvibus aitfextum addi pof=. 
{fe Babylonium omnis divini arcanum Antiftitcem, qvo Magiftro ufum Py- 
thagoram narratA pulejus in floridis. Sex qvoqve Zoroaftres numerat Del- 
rio in difqvifite.Mag,explofus aJoh.HenricoUrfino in Exercitationibus de 
Zoroaftre Hermete & Sanchontatone editis Norimbergz 1661. 8vo. 

If, Philippo Cluvero Zoroafter eft AdaMaus , Pleudo Berofo & Joh, 
Casfiano, Petro Comeftori, Athanafio Kirehero & plusibus recentioribus, 
Chamus Noz filius, Gregorii Turenenfithss, feriptori Clementinoruma 
Cotelerio editorum * Mimred, anétori Chrenici Alex. & Pfeudo Clementi 
Misraimus: Procopio Gazzb & Epiphanto Nimrod filtus Afar, Abnshamus** 
aliis, Georg. Hornio Béleamus,Huetio Afeyes, lementi Alexandrino Er Pam- 
phyliusPlatonimemoratus:BundaraMahumedans famulusalicuy? diftipu- 
_ lorum Jeremie ,Abulpharajo p.45.6 disupuliseeunnisAbunephic {c apton 

atl, tur Hho. «.,. . 
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te } 7 oe ase . ri ya ists 
® vide & recognitiones Clem. Lib. 1,¢. 30, 
** Confer Herbeloti Bibl. Orin yocibus 4brabam, Abefis, Zorenfey. 





| peg raven 2 
ry xeilagg ov} G~ Acs ty Exedy xalaweg 
avi tied]inais. Sic Peanem qvendam ad peftilentiam fedandamdecantatum 
memorat Homerus. Confer Euftathium ad Iliad.a.p.104.Veteres Thaletis 

ganas decantare folitum Pythagoram refertPorphyriusin hujus vitap.2t 
‘Famen digbitatum {cribit Phatarchus in eodem de Muficalibrop.u3z4q.utG 
pearies {cripferit Thaletes. Kaj s&i@aarra dé g Kewflos iTlacctvav yeyenifey 
mais, apPioGileway, TAaux@- 90 (Glaucus Italus libro deantiqvis Muli 
cisac Poétis uc] Agrinoxev Carnay ysy aria Oa dirav,ucpiicdey dp ad]ey 
Qnei tg Aexircxs wiry, teri dé ve waxgsrszey sxi]éway, x Magura x, Ker lacgy 
pudpeoverc sav psrhowouay évfewey. Athenzus XV. p.678. memorat decantaty 
Lacedzmone Thaletis& Alcmanisacpella, % rag 3 Aurvecders 7 AaxorGe 
waves, Scholiaftes Pindari adPythionic. Od. 2. ines dé Dacs wearer Kitgye 
Tas THY EYOmASY OpynTadtay cexnow (adde Ez. Spanhem. ad Callimachum p, 
auf.) duds dé MuppryorKerta, cwlalada dé Odrsja weary Ta es auTy 
vxogys-ale. Plura de his Schol. Homer [liad.x.617. Meurfius inOrcheftra, 

Eundem Thaletem innuitPlutarchus, cum in extremo libri deconvenie 
entiffima Philofophorum cum principibus familiaritate {cribit eum Lace- 
dzmoniorum feditionemcompeltuille smadovJas xg @oquvSu Quer, 

Ill. Fuit & alter Thales ExamyiF. longe qvam Cretenfis ifte celebrior, 
fedjunior ztate, Solonis nempe zqvais Milefius, natus Olymp. XXXVL1. 
& Olymp. LVIILanno ante CHRISTUM$ 46.vel 5 47.defunQtus: gente ut 
exHerodotiL. Lab Hygino &Svida notatum eft, Pheenicius vem & ipfam 
difputationes fuas {cripto mandaffe affirmat Auguftin.L VIII.deCiv.Deic.2, 
innuit@ Vitruvius L.1X.c.7.etfi Laertius inThaletis vita L.1.feét.23,teftatus 
qvosdam ftatuiffe qvod nihil omnino {cripferit,ut diferte etiam traditThe- 
miftius oratione XXVI.(alits XV.) p.317. edit. Harduin. addens Anaximan- 
drum * primum aufum iffelibrum edereqvod antea ignominiofium & ah 
ufualienum habebatur. Gadng oy Oi torauTa areveynaph. Gu xel]eO6 fac pang 
6 cuyyecQny Te éveynd]a BTERUIOS OObANS UTE ann@- TUG TOY O66 GXESPOY HEAVY, 
Ture yar eG» Cnaclis aking 4@- oNeafutds u weer ]e eC yAsorey Specec, aAc 

Ad sire subus magnate sex, ELileaaio, Ors Eappyos weatGy av io dp érq 
Anvaw Aoyor sfeveyxew GE Ducts cvyyeypape hor. Tigiv db 46 overd Qe xeeber 
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* Inter Philofophos , puta, ac fingillatim Phyficos, Sed de Thalete Simplicius in 1. Phyf. Fovtnr 
Thales fuiffe primus q6t Gracis commentationem Hifforiamgbe de Nature edidit & patefecite 
Eqsidemcum multi & aliibererescffemt, con Theophrfte Sidetur , ipfe longe a6 ikic diffenfit, 
tangFam latuiffent itfum eunth oft eum preceffere, Praterea traditur unll.m monumens 
tum {criptum prater ikam Aftrologiam vau | ws pofterss religSiffe, Latantius 1.1, Inftit. 
c.¢. de Thalete. Primus omsium sahil de canfis maturalibus traditur, Etians prinuey 
, @mnium de casleftibus difputalfe {gibia Minucius Felix c.19. 
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guecerto Acyus cvyyeaDewv,drAA un tvouilere tee weodetAAges Moxtamen 
dddit Laertits a qvibusdam illi tributa duo {criptaw& gongs de converfio- 
me folis in tropicis & ws ionpspias five de zqvinectio.Nauticam veroAftro- 
logiam* qv fub Thaletis nomine olim ferebatur, Phorum Samianmauito- 
sem agnoicere: tum aliqvibus interjeCtis ex Lobonis Asgivi teftymonto 
refert {cripta ab eo effe adverfus ducentos ra ysypapsdpa im aury ets tary 
teved Alexa, Plutarchfus libro qvare Pythia delierit oracula fundere 
carmine, p.402. Thaleteny adcénfet Orpheo , Heftedo, Parmenidi , Xe- 
nophani, & Empedaech qvi philofophiam fuam carmine tradiderint: ac 
paulo poft Eudoxo,atqve Hefiodo qui de Aftrologia carmine {cripferint, 
addens tamen: sys Q@aaie sxcnorey ws AnD cig etaren Tay aul] ava Papo Sura 
ésgodcyias, Svidas gvoqve ait eum feripfifte wE: udjeaigaw av 6xeos, BEiog- 
magic ait woans, Galenus libra: moribns affert locum ‘ex Thale- 
tis L. II. o& ray agyow, profa conceptum, etfi idem Galenus alibi negat 
Thaletis de aqva primo principiofententiam éx cvyyeaupa]G> avje pofle 
oftendi. Confer Menagium ad Laértiump. 16. qvi p.23, nefclo qvo aucto- 
re {cribit Hexametri verfus originem ** Thaleti huic 4 qvibusdam tribui. 
Falfo fane, cum Homero faltim & Hefiodo fuerit junior. Thaletis Epifto- 
lam ad Pherecydem qvam Laérthis produxit xsGdyAias fibi fufpeétam effe, 
teftatur Huetius p.77. demonftrationis Evangelicz. Idemetiam de altera 
ad Solonem fortaffis dicendum, & Jofephus Scaliger Epift. 306. ad Eve- 
rardum Vorftium omnes illas Epiftolas qvz Democrito, Solont, Thaleti 
& Pictace Mitylenzo apud Laértium attribuuntur multis argumentis alt 
fe probare poffe confictas aGracis, qvibus nunqvam, ut ait, mentiend! 
voluntas aut facultas defuit. Verfis Callimachi de inventa 2 Thalete urfa 
minore & ftella polari, qvos idem Scaliger ad Manilium p. 40. adduxit, 
atqve Menagius pag. 13. ad Laért. unde petiti fint negat fe compcriffe, 
exitant apud Achillem Tatium in Ifagoge ad Aratum pag. 132. Negat 
enim pag.15. vir doctus fe meminiffe qvicqvam alibi leftum de Expbor- 
bo Phrygz, qvem Laértius in Thaletis vita ex Callimacho narrat repe- 
rile rxaAnves xoy telyuve ngy Ore yoamuinns ExsTey Sewgias rationcm fcale~ 
norum © trigonorum S qua ungve ad Geometricas [peculationes fpettantia baben- 
tur, At legerat haud dubie deEuphorbo Trojano, cujus infe animum 
migraffe ferebat Pythagoras, & qvem a Callimacho innui non eft du- 
bitandum. Alia Thaletis inmventa memorat Proclus ad Euclidem 
pag. 19. 44. 67.78.92. & Clemens I. Strom. pag. 302 Ex Eudemi 


ria Aftrologica, Deniqve Thaletis nomine etiam fecundum 
nonnul- 


. © Simplicitus loco laudato, 
iF Confer Ove fupra, AXIV, 4 


440 .3 * THAMYRIS: b,c. YXRXP. 
frenntiliosvenit Zanaolxis tee Porphyrio in Pythagorz vitap. 186.q¥e 


de ZamotxiutideLycurgo qvoqve dixiqvedam libro feeundo, c.12:qvég 
eft de Graecorum legislatorsbug. Thaletis filius (adoptivus, neqverhign 
uxoremduxit, ut docet Plutarchus in Solone p. 81. referens alterum ejug 
adevptevumn é forore natu Cypiftum) Phidiades in Agjna infuladomyn 
habuit, in Bina artic Laert. Ifl.3. re. 
ih. BV. FHAMERIN: Philammonis & Arfinoz five Argiopz ‘Gli; 
um, Thracem mebetesHemerus iad Bvisgs. 0 orcs a, sien 
fh abba tdi ai acy Atiglon, EvGalle Mitra) 25 5 Len 
11 Tal MF loevey Sduvew rov- Opec wavewy andr, 
Ad qvém locuim®tiftathius hunc vatem accantorem cum Mufis comten< 
diffe ait ea lege ut fi-viciffet, ehinjii earum poteftatem haberet, fi vere 
effet fuperdtus , abilhs qvacungs révdllent, privaretur. Vidttices itady Mars 
fas sculls Thainyrin (poliafle, & Vetgft eyus lzfifle & mente ipftirn. mevit 
fe. Allinoncum omnibus fed cum una Matarum cettaffe affitmaitt, propo- 
fito fi victor abiret przmionuptiarum. Senfumallegoricum hyjus fabule 
qvz apud Diodorum Sic. L. IIL p.201. Diogenianum Centur. IV. prov.27. 
Parthenium c.29. Hyginum L. IL. c.6. poetic. Aftrole .Julianum Epift.4r, 
Dione Chry oft. XIIL p.225, Plutarchum L. de Mufica, Oppianurh L. Ik 
Ixevticorumi(in Eutecnit paraphrafi p.64.) Lucianum in reviviftentibus, 
T.1.p.393- Apollodorum aliosqve occurrit, ita exponit Johannes Tze- 
tzes E hiliad. VIL hift 108. ut notet arrog:ntem fuifle Poétam, qvod verd 
poémata ejus perierint, hinc a Mufis exceecatum tradi. Paufanids in Mefle- 
nicis Pag,36 -exmorboluminibus captum Thamyrin arbitratur. 
. Tzetzx verba qvibus Cosmogeniz etiam 4a Thamyri fripta 
meminit, hc funt: , 
a ty eishis ena 
Suyyearpas noowucyevecav wevjaxsAioas sixes 
Sy nowwasns 0 svouiey iorov eG vev ¥dsve. 
- Koel 0d” prPavidyray va rete yeypapmeva 
EPar av we as ]ngiey cig wees ada Tas Mica, . 
Svidas ait Thamyris Theologiam ferri verfibus termille , qvz Theologia 
five Theogonia haud diverfa fuit (ut recte etiam Clariffimo Bzlio animad- 
verfium) 4 xoopoyeeta illa Tzetze memorata, fed verfuum numerusapud 
alterutrum vel utrumqve falfis, neuter enim opus ipfum Thamyrz infpe- 
xit. Ejus hymnos laudat cumqve Otphicis jungitPlato lib. o€tavo de legi- 
bus & Paufaniasin Phocicis p-¥1a. teftatureum hymno.in Apolliném | 
cantato in certamine Pythio yicifle, Meminit & Plato inJonenon longéa 
oa: rine 
*Schol.Homeri liad. % 435. Brates Mule filium vocat, fed ad Jt O Catal.y.toa-Arisc Nymphe, 
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Rep. ait animam Orphei in Cygnum, Thamyrz in Philomelam poft 
mortem trans e, alienus utiqve afententia Prodici Phocatnfis , qvi 
Thamyrin apud inferos penas fuz in Mufas ja€tantiz & infolentiz luere 
{cyipfit narrante Paufania in Meffenicis p. 363. Plutarchus L. de Mufica p. 
1132. poéma Thamyrz de Titanum bello adverfis Deos commemorat, fed 
qvod nec ipfe vidit, wemromxsvay dé tHror, inqvit, isopeirey Tiravav wos tHE 
@exs woAguov. Pretereo qvod de Thamyrz Mufica meminere Strabo L. X, 
p. 471. Plutarchus p. 1093. qvod non fvaviter videre liceat fecundum Epi- 
curum, Philoftratus L. I. Sophift. p. 488. & 521. & in Epiftolis p.887. Dio 
Chryfoftomus di 69. p. 622. & Clemens Alex. 1. Strom. p. 307. qviauctor 
eft Doricam harmoniam a Thamyri inventam fuiffe. Ad cxcitatem ejus 
alludit prater Propertium Lib. IL Eleg.18. Ovidius Lib. IIL Amor. Eleg.7. 
itacanens: 
Quid miferum Thamyrin pita tabella juvat? 

Apollodorus Lib. I. p.. itemqve alii Hyacintham deperiffe fcribunt; 
atqve adeo zesirer defachay epay apperav qva de re Svidas & ex recentiori- 
bus Gyraldus multaafferunt qvz appara apeesve. 

VI. Cum hoc Thamyria nonnullis confunditur 4ayris qvidam, five 
isidem fuit, qu famulum in templo Sybaritico verberibus fatalibus exci« 
piens anfam dedit proverbio Ajuess eagveray , de qvo vide Andream Schot- 
tum ad Adagia Grzcorum p. 87. &200. Fuit& Thamyris Thecle Sanéte 
{fponfus, de qvo in aétisejus mentiooccurrit. Etiam celebris Scytharum 
regina Cyri debellatrix Thamyris 4qvibusdam appellatur, 4 Lindenbro- 
gio Tamyris, fed hujus nomen re€tius effertur Tomyra, ut oftendit Valefius 
ad Ammianum Marcelinum Lib. XXIIL.c. 6. Sed & Cilix Tamiras qviarufpi- 
cinaCyprios docuit,apudTacitumL.II.c.3.Hift.vocatur Thamyrar,etfi apud 
Hefychium ab illo facerdotes Cyprii vocantur Tapugidey non Oapsugiday. 

VII.THEMIS una exTitanidibus,carmenHeroicum prima reperis¢ 
feqvibusdam vifa fuit, ut auctor eft Clemens Alex. Lib.I. Strom.p. 309. Ans 
tiqvisfimnm etiam ferunt fuifle Themidis fatiloqvz oraculum Deucalio- 
ni& Pyrrhz pracipientisut lapidibus jaCtis inorbem mortalibus vacuum, 
genus humanum reftauraret, ut przter aliosrefert Arnobius Lib. V. & Lue 
tatius ad Statii3. Thebaidos. Sed de Themide ejusqve oraculo , cujus cre- 
braapud veteres mentio,agunt Boiflardus de divinationibus p.g7.& Bulen- 

erus Lib. I. de oraculis ac vatibus c.2. Vide preterea Cafaubonum ad Stra- 
onis Jib. IX. p. 429. edit. Parif? Sirmondum ac Sidonium p. 233. Stepha- 
hum Pighium in libro Themis Dea, T. IX. Antqy, Gracar. Jacobum Perizo- 
nium 


\ 
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nium differtatione tertia Triadis p. 2.49. feq. & Francifcum Bianchinum m 
Hiftoria univerfaliexmonumentis antiqvis illuftratac. 4. ubi jus naturale 
fub Themidis nomine a veteribus commendatum ex Fefto & aliis docet. 
Confer Diodorum Siculum L. V.p. Bs. Theages apud Stobzum: @speurys 
ay Dawiveray arg Toig wcctvions Osis , dixee 4 ay TOS Yering, vopGe> paca 
acu aS euros, Idem tradit Jamblichus in vita Pythagorz p. 55. & apud Cle- 
mentem 6. Stromatum p. 613. Dina coke ayvd, swvopias axcAxvd Gs ngy wau- 
745 @su10@». Sacra etiam Themydis olim celebrata fuere, qvorum ceri- 
monias qvasdam{ymbolaqve prodit idem Clemens in protreptico p. 14. 
Czterumapud Johannem Malalam 1. Chron. pag. 181. & prifcum Scholia- 
ftem Isudatum Bulengero Lib. I. de Theatro c. 2. 4 qvo Themis prima 
Feayinas peAwdias inveniffe & dramata edidiffe traditur, pro O¢s five 
@scuis legendus @sari, ex Certisfima conjectura Clarisfimi BentlejiEpift. 
ad Millium pag. 46. 3 
VIL De THYMOETE Laomedontis nepote non pretereun~ 

dum Diodori Siculi teftimonium qvod exftat libro lil. p.201. Mees 5 t#r01 
Qupotryy tor Quire y Aaopidovjeg xa‘la ty jAudav yeyovoray OpPiacarra- 
valine ella roduc tomes % oins dung xoy civ ® Aung 6 THY wpOG 
iawigay ywoaye cinu dung sas aixsave, Seacadtay x ray vyrov ey 9 puSorsyiie 
cw sy Xweus a pyasos TeaPrvey roy Arurorx tas xela ptpos o Oce tHeTH# wearen 
padorla apg tan Nucajav, cuvjazacday ty Devyiav cvopuce? op Sway Hine, 
exeures tate Alersxtax, tik yeappariyvenoavov. Eadem de Thymoete 
Kribit {ed przterito Diodorinomine Gyraldus dialogo de Pottis fecundo, 
neqve alium qvam Gyraldum auctorem laudat Laurentius Craffus, Baro 
dePianura, in opere de Pottis Gracis pag. 515. 

| IX. De TIRESIA Vate eyusqve oraculis, coecitate &c. adeundus 
idem Diodorus L. IV. p.269. Philoftratus L. I.imag. Juftinus qveit.146:ad 
Orthodox. Svidasin vwzav, Boéthiuslib. V. Confolat. profa 3. Politianus 
c. 86. Mifc. Bonifacius Hift. ludicre lib. F. c.6. & illuftres ztatis noftre viri 
FJuetius in Demonftratione Evang. & Ez. Spanhemius ad Callimachum p. 


638. feq. 
CAPUT XXXVI. 


Lorosfler unusanplures, 1, Cum Adamo, Noacho aliisque temere confunditur, % 
'— Ejus nominis notatio. 3, Etat, 4. Scripta cjus Aftrologica, 5, Phyfica, abi 
etiam de Omcults, qua diverfa fuerunt ab Apocalypfi, 6, Platonicorum junie- 

vum in Omcula commentarii deperditi,9, Gemifli Pletbonis cuyxeDadaiwe 

orig dogmatum Zorosfiris & Platonis, ibid. Editiones & verfiones Oraculorum 
Aoreafircorum qua expant cum Scholite Plesbonis 6 Pfelli, 9. De aaricd 
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collectione obfervationes quedam..g. Usrum ¢ Chaldsico vel Perflco trans. 

late fuerine, 0 de orsculis Loroafiris qua Chaldaice fcripea babere fe olimtefiac 

. £45 eff Fobannes Picus, 10. Oraculorum ut videtur Metaphmfes , Julianus 

Theargus, de quo plusculs , SF nui artibusipfius Magicis potinus, quam precious 

begionis fulminatricis exoptatum imbrens debucrit exercitus M, Antonmi, 11, 

Libri Zovoaftris de arte Magica. 12. Chemica fcripta Zoroafiri tribute, 13, O« 

- . pus Theologicum de facris dogmatisS religione Perfarum, Liber ZEND VA 

|. ‘BSTAejuque compondiam ab Hydco Latine vulgstym quod inferibiter SADe 
: DER, 14. | 


[, 


Upereft poftremus ante Homerum dicendus ZOROASTER, 
e qvo tam multa & pugnantia inter fe traduntur, ut illa di- 
| Judicare atqve revocare ad examen res majoris fit ‘oper qvam 
pretii. Neqve enim in illis tenebris antiqvitatis plane certi 
qvicqvam ex tam diverfis interqve fe confufis exfculpere fas 
eft. UnusZoroafter fuerit, an poftea & alius, non fatis conftare fcripfis Pli- 
nius Lib.XXX.c.1. Unum fuiflefenfit Goropius Becanus & nuper Thomas 
Hyde, fed Scaliger & Bochartus duos, Claudius Salmafius & P. Lambecius 
Arnobrumfecuti tres, Francifcus Patricius, Athanafius Kircherus, Valefius 
ad Amman. Lib. XXIIl.p.374. multiqve alu qvatuor, Thomas deniq,Stan~ 
leius qvingve : x. Affyrium, 2. Bactrianum , Nini zqvalem & abeo vela 
Semiramide victum: 3.Perfam five Perfomedem,4.Pamphylium, & 5. Pro- 
connefium,Arnobio L.L & Plinio memoratum,qvibus ait fextum addi pof= 
{e Babylonium omnis divini arcanum Antiftitem, qvo Magiftro ufum Py- 
thagoram narratApulejus in floridis. Sex qvoqve Zoroaftres numerat Del- 
rio in difqvifite. Mag.explofus a Joh.HenricoUrfino in Exercitationibus de 
Zoroaftre Hermete & Sanchoniatone editis Norimbergz 1661. 8vo. 

Il, Philippo Cluvero Zoroafter eft datsus , Pleudo Beroflo & Joh. 
Casfiano, Petro Comeftori, Athanafio Kirchero & plunbus recentioribus, 
Chamus Nox filius, Gregor Turenentitéss, fcripton Clementinoruma 
Cotelerio editorum * Nimred, auétor:Chrenici Alex: & Pfeudo Clementi 
Misraimu: ProcopioGazzo & Epiphanto Nimrod filius Afar, Abrshamsus** 
aliis, Georg. Hornio Bileamu:,Hucetio Mees, Clementi Alexandrino Er Pam- 
phyliusPlatonimemoratus.BundaraMahumedano famulusalicuy? diftipu. 
_ lorum Jeremie, Abulpharajo p.45.£ dicipulisike unnsAbunephio captor 

" aN, tos Hho. --.. 
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® Vide & recognitiones Clem. Lib. 1.c. 30, 
** Confer Herbsloti Bibl. Or. in yocibus Abrabam, Abefis, Zorenfler. 
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EE  —— eee ree lee 
Arabiapud Kircherum 1. Oedipi Egypt. p.85.176. Ofris, &ipfiKirchero 
p.261. etiam Mithras : Eduardo Pocockio ad Abulpharajum p.147. Hyfa- 
foes, Thomz Hydeo in hiftoria religionis veterumPerfarum Cc. 24. p. 314, 
fuifie videtur famulus Efdre Prophetz, & p.310. ac yo. idem cum Zore- 
madre Chaldzo Svidz memorato, qvibus adde qvod multi putant Zoro- 
aftrem latere fub Oxyarte Ctefiz & Diodori Siculi, item fib Zera vel Nazae 
tte AlexandriPolyhiftoris, ZebutoPorphyril, Zersea Plutarchi & Zare, Zee 
rade, Zoroade, veldeniqve Zeinede & Zarua aliorum. Vide Cotelerium ad 
Pfeudo Clementis recognitiones L. IV. c.27. Tho. Stanletum Hiftor. Phi- 
lofophiz Orientalis Lib. 1.c.2 Hueti demonftrat. Evangel. p.150. {q.&p. 
458. {q. qvo pofteriore loco Zoroaftrem confert cum Ezechiele. Petrum 
Baylium in Lexico Hiftorico Critico editionis fecundz, Bartholomzum 
Herbelotum deniqve in Bibliotheca Oriental, qvi inter alia refert eumA 
vibusdam Eliz & Elifzi, Rechabitarumqve upulum babitum feiffe 
Ab aliis hand diverfum putatuma Smerdi, qvi poit Cambyfen regno Pest 
farum lt. 
nay Nomen ipfim Zoroaftris Pfeufo Clementi, Gregorio Turo- 
nenfi & Abunephio apud Kircharum vipa fide fonat, Dion & Hermo- 
doro apud LaértiumasgoSurqv, Bocharto Lib. IV. Phaleg. c.1. dspoSuariy 
SNONYYW, Annio Viterbienfi pagum & veneficum, Johanni Crojoad qvak 
dam loca Origenis p. 31. principem fecretifive arcani SSNOTt VW; Salmafio de 
Helleniftica p. 368. Henrico Lord in defcriptione Religronis veterum 
Perfarum in Indiac. 3. p.15.4. Hottingero Hiftor. Oriental. p.364. Texeirz 
Kallis Zeradufi vel Zereut{cbe, Zerdafebe, Theodorito (agaday , amicumigniss 
Kirchero in Obelifto Pam philio Lab. I.c.2.§.1. Tainjfler , iflorem imagawam 
occulté ignia , vel Tikrefler , occultarum rerum imag inem, Thomz Hydeop.310. 
4urum prvum vel contra obryzum , ctii fatetur ifte neutram harumexpofitio- 
num fib fatisfacere. Confer eruditisfimi Viri Hadr. Relandipartem 2 diff. 
oa oy) . 
| IV. Simuliter de ztate neceffe eft plurimum abire in diverfa qvibus 
tam varia de Zoroaftre vel pluribus hoc nomine in mentem venerunt. 
Lubet hoc loco filud tartitum commemorare , qvod Zoroaftrem Magiz in- 
ventorem qvingve millibus annorum ante bellum Trojanum fuifle falfo 
{cripfit Hermippus & Ariftoteles apud Plinium,& HermodorusPlatonicus 
apud Laérttumin'proemio. .Meminit eyusdem fententiz qvoqve Plutar- 
chus de Ifide & Ofiride P.369. neqve valde ab ea abhorret, qvodapud eun- 
dem Plinium Eudoxus Zoroaftrem fex millibus annorum ante Platonis 
mortem floruiffe prodidit. Sed juniorem facit Svidas, qvi ait fuiffe ante 
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bellum Trojanum annis quingentis , qvinlonge citerior eft Xantho Lydio 
apud Laértium proem. fect. 2. qvi a Zoroaftre ad Xerxis tranfitum non 
ures annos qvam fexcentos numeravit. Czterum mihi qvidem pro-. 
abile eft, licet plures forte fuerint Zoroaftres, tamen {cripta & Magiz in 
Perfide inventionem tribui poffe cum aliqva verifimilitudine non nifi 
uni , Perfomedinempe, qvi Darii Hyftafpis temporibus claruit, adeoqve 
Homero longe junior fuit. Qvis enint non malit credere fcriptores 
nominum fimilitudine deceptos ad Chaldzum vel Baétrianum res Per- 
fici Zoroaftris retuliffe;;qvam:plures eodem nomine diverfis tempori- 
bus homines tam fimilia ftudia coluiffe tam multa eadem & patrafle & 
paflosele. : : | 
V. Jam qve fcripta ad Zoroaftrem veluti aun€torem & olim 
relata fint & hodie referantur videamus. Eqvidem hic optem exftare 
libros sg: payer Hermipp: Smyrna,‘ qvi fab Ptolemzis claruit, & 4e 
tom arte Magica, ut ait Plnius, diligentisfime fcripfit, & weies centum millia 
verfuum & Zoreafire condita, * indicibus quoque voluminum ejus pofitis explanavit, 
Sed videtur illud Hermipph opus jam Chryfoftomi ztate intercidiffe, ut 
ex hujus fermone in S. Babylam non abfurde colligas. Zoroaftrem pri- 
mus Gracis notum fecit Pythagoras tefte Clemente, 1. Strom. pag. 
304; hinc plures ejus meminere, Plato in Alcibiade, Antifthenes apud 
vidam in A‘ items, Ariftoteles, Hermippus, Hermodorus & Eudoxus 
apud Pimium ac Laértium, ut eos, qvi poft fuere omittam. Ex recen- 
tioribus {cripta Zoroaftri tributa prz czteris diligentius retulit Lambe- 
clus in prodromo Hiftor. literar. p. 79. feq. cujus obfervationibus nonnulla 
przfenti loco adjungam. Videntur autem univerfa commode diftnbul 
poflein Aftrologica, Phy fica, Magicague  Chemica,ac deniq Politica & facra five 
Theologica, Aftronomum & coer arog tes ev tH aspovopie Zoroaftrem 
vocat Svidas, Auctorrecognitionum Lib. IV.c.27. «Aris multum ac [requene 
ter intentum, AuctorChroniciPafthalis p.37. Asgovejov Mego av megysri]on. 
IdemSvidas illitribuita sper noma aroreAto wa fine ‘ébros quingue cx qvibus 
depromta effe videntur qvz ex Zoroaftre petiit colletor Geoponicon 
non tantum Lib.I.c.10.& 12. fed & L.II.c. 13. & Lib.V.c.4.4. Lib. ViLes.6.11. 
Lib. X. c. 83. Lib. XL.c. 19. Lib XIILc 9.&16.& Lib. XV.c.1. & PliniusLib. 
XVIIL. cap.24,. Neqve enim necefle eft ut cum Lambecio p. 85. fin- 
gulare fingamus Zoroaftris opus de re ruftica, cujus nemo veterum me- 
munit, neqve Plinius usqvam Zoroaftrem de agricultura {cripfifle dicit, 
Hh 3 qvan- 
* Non de folis Oraculis & verfibus futurorum preenunciis hoc accipiendum , ut facit Heur- 


nius p. 123, Hiftor, Philof, Barbar, fed de omnibus {criptis qv Zoroaftris nomine fere- 
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ranqvam id affirmat Thomas Hyde pag. 340. Et tametfi libros iflos 
Apotelesmaticos genuinum Zoroaftris opus nolim przftare, nihil tee 
men evincit’ argumentum Lambecit qvo p. 83. & 88. contendit opus il- 
ind Zoroaftri fuppofitum fuiffe , qvod in illis capitibus Geoponicon qvz 
@ Zoroaftre petita effe dicuntur , allegatur Democritus & Ariftoteles: 
nam alibi * oftendi titulos capitum in Geoponicis fepe efle parum ac- 
curatos, neqve ita intelligendos , ac fi toto illo capite deinde fcriptoris 
cujusnomen prefixum eft ipfa verba afferrentur, fed potius fententiail- 
lius 4 collectore utcunqve expreffa & aliorum opittionibus interpefata. 
In Colle€taneis qvibusdam Grecis Atvologicis ineditis ,:qvz in variis: 
Bibliothecis manu exarata occurrunt, inter diverfos {criptores ex qvibus 
illa congefta fuere comparet etiam nomen Zoroaftris. ‘ Vide Labbe 
Bibl. nov. MSS. p. 122. 168. 278. Olug Beigh in Aftrologta Perfica 
inedita apud Thomam Hy¢e pag, 312. agens de indicatoribus Horofco< 
pi five figni afcendentis in nativitatibus, Prolemizo przfert Hermetem; 
Hermeti Zoroaftrem. Opiione autem Fudiciariovum vero proprior eft indica= 
tor Zerdufti Pkilcfopbi. Unde apud Perfas opus Aftrologicium fub Zoroa- 
{tris nomince ferri, qvo fealiis in hoc doétrinz genere peritiorem often- 
derit, reéte ibi vir dogtus concludit, Sane Arabicum fcriptam.huyus: 
argumenti fib Zoroaftris nomine memorat Labbeus p. 259. Bibl now 
MSS. Et libri Zoroaftre: celeberrimi, Zend Perfis dicti, pars undevige-: 
fima apud Hydeum p. 340. agit de Afirelgia judiciaria, utivigefima de ofi- 
cio Medici viribus berbsrum, Confer Henricum Lord de religions vetes: 
sum Perfarum p. 176. Qvod fi Zomorasdres Svidz memoratus non di- 
verfus efta Zoroaftre, ut eidem Hydeo videri diximus, tum Mathemsatica 
fcripta qvae ill Svidas tribuit accipienda fine de {criptis Zoroaftris Aftroe 
logicis, ubi Mathematicos pra Aftrologis poni notum eft vel ex Codice 
Juftinianeo Lib. IX. tit. 18. Gellio Lib. L.c. 9. Juvenale XIV.248. qvibus ad- 
das licet Samuelem Tennulium ad Jamblicht Arithmeticam p. 67, Czte¢. 
rum Aftrologica Perfarum doetrina contineri dicitur in libro qvi in Bis 
bliothecis qvibusdam Galli & Italie MStus exitat & olim fuit in Palatis 
na, inferibicurgve ** papa. : 
VI. Argument: Phyfici, hac ad Zoroaftrem referuntir 2 
veteribus: wei Qurews de Natura Libri IV, Svide memorati, tum de Le. 
pidibus pretiofis liber qvem preter eundem Svidam qvi diferte memorat, 
videtur refpicere Plinius , cum de Japidibns pretiolis agens Zoroaftrem 
| _  auttoe 
* In Decagly Decadum num, 10e. & infra ubi'de Geoponicis ago libro VI, 
** Vide Cangii gloffarinm Gracum inhic Voce. Catalogum MSS. Bib}, Palating p.34. 
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auétorem laudat Lib. XXXVI cap. 10. Patet vero ex eodem Plinio 
Perfarum Magos occultis ac mirandis gemmarum effectibus cumprimis 
multum tribuifle , qvod ex Zoroaftris difciplina haufere. Neqve ma- 
ia adeo a Phyfica & Theolegia ipforum diverfa furfle videtur , qvz ver 
fe pracipuam partem utiqve Grav Jepaweay ut ait Plato, & nature ine 
timiorem Cognitionem prz fe ferebat. Nam 4 Diabolica qvidem illa 
& obfcceena Magia alienum exftitifle Zoroaftrem , multis argumentis 
oftendit Gabriel Naudzus cap. 8. Apologiz pro viris do¢ctis Magix accu- 
{atis.. Phyficis certe {criptis annumeremus licet Aoysa five Omcula illa 
Magica & Chaldaica vulgo dicta, qvz fub Zoroaftris feruntur nomine, 
& olim a Platonicis, Zoroaftrem tamen raro nominetenus landantibus, 
lecta funt, & qvorum fragmenta nonnulla hodie tenemus, in qvibns 
etiam de lapidibus qvedam, utde Mnezurio. Neqve vero dubitandum, 
aliud longe fuiffe opus & ab his diverfum Zoroattris Apecalpies * qvas 
pridemjattarunt Adelphins & Aqvilinus aliiqve Gnoftici, five fingularis 
cujusdam ac reconditz {cientiz jactatores temeraril. Ilasenim impugna- 
vit tota Platonicorum {chola, Plotinus qv Gnofticos los in Libro IX. 
Enneadis 2. ferio confutandos fibi fumfit, Amelius & prz cxteris Por- 
phyrius, qvi qvod confittz illz effent fpurizqve, pluribus eviciffe fe 
teftacur in vita Plotini cap.16. Hzc autem oracula fecerefemper maximi, 
& tanqvam przxcipua qvedam ac fapientiz plena monumenta legerunt, 
interpretati funt & legenda commendarunt, qvin etiam ut Pfelli verbis 
dicam , a Seias Qavas arvrovyicws edefarro tanqvam totidem divinas voces 
fine controverfia receperunt idem Plotinus, Porphyrius, Jamblichus , tum 
hos fecuti Proclus, Marinus , Damafcius, Hermias, Simplicius, Olym- 
piodorus, aliiqve. 
VII. Jamblichi prolixos in Asya commentarios memorat 
Marinus in vita Procli pag. 61. Opus Porphyrii, qvem fecutus Jam- 
blichus eft, we r7¢ x Acyizv DiAsooQias laudant Fafebius , Auguftinus, 
& Julius Firmicus, ut alios jam preteream. Eneas Gazzus p. 56. edit. 
Barthil: taro ce xoy xarddjos didarxsas xgy 6 MapPugiG@», exsyeaPe 3 
xaO' As to BiCAiv, 0 cis pméroy mpcaye Tar YaAdajay Ta Aeyia, Ev 01g ys- 
yovavey ty vAny igueiGrey, Ubi pro xad cAx non eft cum Lambecio 
pag. 112, legendum xa9 vans, etfi Porphyrii libro VI. w&' vans Svidas 
memo- 


® Hlafce cum Oraculis Zoroaflris perperarh confundit Komi gius in Bibl. itemqve alii, Lam- 
becius pag. 89. prodromi Hift. literar. Apocalypfes iflas verifimilius easdem putat cum 
libris Apecryphis Zoroaftris Perf, qvos Prodici, Gnoftici illius Carpocratem fecuti, 
difcipuli posiidere fc jaCtabant ap, Clementem 1, Stcom, p. 304, 
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memorat, fed totus locus ita vertendus przeunte Holftenio pag.65. de 
vita & {criptis Porphymi: Hoe quidem & Chaldei te docuerint , F Porphyrinii 
slle enim integrum librum conferipft, qvo Chaldeorum oraculs producit » gvibus 
materiam genitam effe confymet, . Widetur enim inter fex illos de materiz 
libros unus fuiffe, in qvibus {ola ex oraculis loca examinabat Porphy- 
rius. De commentarlis Procli in eadem Aoysz, qvos ex Przceptorts 
fui Syriani pralectionibus Jamblicho, Porphyrioqve & propria obfere 
vatione haufic , & in decem libros tefte Svida diftinxit , agit idem Ma< 
rinus, cap. 26. eosdemqve memorat Proclus ipfe in politiam pag. 359; 
& Simeon Sethi five Pfellus in libro de alumentorum facultatibus , oi 
de Philomela pifce eifermo eft. lidem Platonici pasfim in fuis fCriptis 
qvaeditis qvaineditis ad oraculaifta provocant, iisqve vel confirmare il- 
luftrareqve fua vel de {uo lucem afferreftudent. Hieroclem libro qvar- 
to de fato ac providentia confenfum demonftraffe inter oracula, Or 
pheumqve ac Platonem , auCtor eft Photius cod. 214. ad qvod argu- 
mentum, nefcio an facit Zoroaftris Ff Platonis dogmatum cuyxOarajarg 
* frve compendium, qvod in Bibl. Auguftisfimi Imperatoris & Regis Gal 
liz Gracé, Plechone auCtore, MStum exftare notant Lambecius Fib. VIL. 
pag. 1644. {q. 175. 172. feq. & Labbeus pag. 85. Pratereo qve ex hifte 
oraculis affert Synefius de infomnus & Nicephorus Gregoras in f{tholiis 
adillumiibrum. ne 
VIII. Proclus tefte Marino feptuaginta tetradas oraculorum 
collegerat & illuftraverat , hoc eft verlus Hexametrws CCLXXX, fi 
fingulas tetrades ponamus fuiffe verfuum non plurium qvam qvatuor. 
Ex hifte, fexaginta verfis, neqveintegros tamen illos, neqve recto for- 
tasfis ordine defcriptos habemus cum {choliis Gracis Gemifti Pletbonis edi- 
tos primum Gracéa Lodoico Toletano Pariliis 1539. 4to. prafixo titulo: 
Mayixa Acyie raw ae & Cogodspy Maye Latine vertit oracula pariter & 
Plethonis ** Scholia Fcobus Marthanas Pi€tavienfis. Exftat ifta latina Mar- 
thani profaria translatio etiam ad calcem editionis de qva mox dicam Jo- 
hannis Opfopa@i. Grace eadem oracula fine Scholiisin unico folio edidit 
Federicus Morellus , Paril 1595. 4to. & biennto poftlatinam fuam metaphra- 
fin verfibus Hexametris, paucis qvibusdam notulis & conje€tancis in mare 
gine auctam. Abeotemporeisqvem dixi Opfopeus ad calcem Sibyllinorum 
oraculaZoroaftris cum nova verfione fua &notis vulgavitnon modo ad- 
ditis 
" ¥ Fortenihilafiud continethac cuyxeDaAciweis, qvam qvee edita funt, in oracula Zo- 
"  roaftrea'Gemifti Plethonis {cholia, de qvibus mox. 
" ¥® Non P/M), ut lepas in Philofophia Orientali Stanlei p. 132. edit. latinge. Carglian: qvo 
qve Semmarthanum ( Sczvole Sammarthani-Patriram) Zoroaftrib ofacula Jacne 
transtuliffe tellacur in Scarvolze vita Gabriel Michatl Rupimalletus. 
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itis {choliis Plethonis fed &'Michaélis P/elli ,qvae ex Bibl. Regis Galliz primus Gree, lat. edidit 
Parif’ 1§89. 8vo. recula 1599; & 1607, Svo. & Servatii Gallzi cura Amit, 1689. 4to, Porro Pfel- 
Jus nonnulla aliter legit & alio prorfus ordine ac Pletho , feqviturqve paffim Pfellum Nicephorus 
ad Synefium. Eadem Zoraaltris oraculacym Opfoposi & Marthani verfione exhibet Lawsbecins im 
mo Hiftoriz literariz p.94.{q. priacipiumqve & extremam partem {choliorum Pfellj parie 
tcr ac Plethonis veluti in guftum lectori Grace ac Latine offert p. 113. fq, lam vero Plethonie 
Plelliqve colleftionem longe vicit Framci/cws Patriciue, qvi non folos fexaginta , fed trecentos 
viginti plus minus verfus Oraculorumcon geffit ex Procli Theologia, Commentariis in Parmeni- 
dem, Timzum, Remp & Cratylum ; Ex Hermiain Pheedrum, ex Olympiodoroin Philebum é& 
in Phaedonem, ex Synefio , ex Simplicie in qvartum Phyficorum, ex Damaftio & Nicephoro. 
Cumgve fparfan dimidios fxpe vel fingulos verfus apud dictos feriptores reperiffet, pro argue 
ment? affinitate conjunxit,& in undecim fectiones divifit, Latine vertit, Se presfixade Zoro 
differtatione Greece ac Latine edidit in nova de univerlis Philofophia Ferrar. 1¢91. fol, & Venet, 
1593: fol. Latine ex Patricii verfione recudi in Magia {ua Philofophica Zoroaftrem pariter atqve 
Hermetem Trismegiftum curavit illuftris Henricus RanzoSiue, Hamb. 1593. 8vo, Lepuntur 8 
Greece ac Latine ex Patricti editione apud Lambecium prodromi Hift. literar, p, 97. feqy. Tum ia 
Fiftoria Philofophica Thome Scanieié tertium nuper Anglice edita Lond, 1701. fol, & in Latina 
verfione Hiftorie Philofophiec Orientalisejusdem Stanleii, adornata 4 Jobanne Clerico, qyi no- 
tas ctiam fuasOraculis fubjunxit , & menda qvadam tumin ipfis, tum in Latina verfione fuftu- 
fit, Ami. 1690, 8v0. Ofte qvoqve Hexrnius in libro fecundo Antiqvitatum Barbarice Philofo- 
phise * Oracula a Patricio colle‘ta exhibet, at non ex Patriciifed fua verfione , atgse Romans, 
ut ait, dingua donate, & vigidiori lima expolita, ut clarius fententiarum lumen fulgeat. la 
Heurnii interpretatio itidem legitur apud Lambecium p, 107. feq. Verum Stanlcii judicio , dunt 
ca nititur fylo Henrnins cxpolire , ** & meliori latinitateindnuere, gba genuine ac fincere tradbe 
derat Patricins ingSinaSit ac corrupit, Temere pratered continuam erationem ex bifte frac 
gmentis inter fe neq6aqbam connexis & apud Caries feriptores fparfis efficere fiuduit, | 
IX, Patricium ipfum reprehendunt viri docti_, qvod {criptores vel plane non vel 
indiligenter admodum indicaveric, unde Oracula fingula funt ab eo depromta , qvanqvam im 
libris ineditis fieri hoc vix fatis diftinéte potuiffe fateor , nifiintegra auctorum loca trans{crfere 
voluiffet: inprimis vero male letoribus fuis confuluit , qvod una ferie deferipfit qvae divellenda 
erant, & diverfis in lecisaut forte librisabeo abfervata fuerunt,tum, qvod verfus male diged- 
fit , nec fatis emendatos vel mutilos, vel allepantium verbis interpolatos, { vid, verf 155. feqv. ] 
aut ad fententiam ipforum minus examinatos in collectionem fuam retulit, Di gna an 
pree{tantisfima hac prifcee fapienties apofpafmatia, qve poft Clariffimorum Virorum conatus eti« 
amnum eruditorum induftriam & ingenia exerceant, adeomulta adhuc reftant in illis notanda, 





qvz ab interpretibus male accepta, & qviaargumentum deqvo agunt paucis perfpectum elt, ine - 


epta plerisqve vel fenfus expertia videntur. Qvosdam verfus bis vel ter pofuit Patricius leyi mutas 
tione vel memorie lapfideceptus, Conf: v, 59.866. v.177.5214. 


y. 148, & 181» ¥. 3. 62, & 86." 
v. 151. feq. & 220. feq, v. 44.179. & a8, 
Verfus 18, iacitlegendus ; 
[1 Koy 


* Prodiit liber ifte Lugd. Bat. 1600, ramo. 

#* Sic de fabulis Pilpzi Philofophi Indi, qvas é Perfico Gallice pridem vertit Gaulmiaus & ame 
tepaucos annos nefcio qvis elegantiori fermonisvefte ornatas in lucem emifit , vin 
cujusdam eruditifententia cit, gw’ on 4 gard, I” ancicnue Gerfien en (a metiant en 
meiltenr franqois. 
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Kay ByyA ANY AV HG] WHY WALLS AUT ATW, 
Male enimin editis wets omitatur, 
Verfus 310. , tale Co. . 
Ou yae x01 ness o8 Agmen HOW Tedpeee TeAEDY 

Malereddituseftfic: son enim oportet te ab illis cerni, manifeftus enim fenfus efk $ negbe enim fas 
ef ce sllos cernere (éllos 4 te cerni) priusqbam corpus purgatum fit, ut Plotinus etiam docet li. 
bro de pulchros yevéat@ On weatov QeoesIns WAS HGY HATS Wa, et eos Sade 
TAs ay EecvTs Hoy X@ACy. Omitto alia ejusmodi plura, alibi & opportuniore loco fortaflis 
notanda, Optimumautem opere pretium fecerit, qui {criptoresipfos é qvibus haufit ifta Patri- 
cius, ineditos qvidem magnam paftem, atin Bibliothecis variis obvios, (univerfos enim excepto 
Proclo in Cratylum Platonis exhibet vel una ncftra Bibliotheca Johannea ) contulerit, & loca 
fcriptorum non indiligenterin{pexerit. Nonnulla Oracula Plethonice collectionis illuftrat ve 
guftinus Stewchus Eugubinus in opere de perenni Philofephia & Marfilius Ficinus in libris de ani 
marumimmortalitate. Kircherws qvoqve T,2. Ocedipi parte L p. 131. feq. duas primagfeRtiones 
integras & ex reliqvis feleftos verfus five effata 35. exhibet ex collectione Patricii, verfionem 
ejus hinc inde mutans & fuos eis commentarios fubjungens, in qvibus parum abelt qvin Zoroe 
aftrem eontendat fuilfe Chriftianum. Verifimilius eft qvod Zoroaltris doctrinam gbfervat ge- 
sainam cffe Hermeticz five Agyptiace veteri, ut exeodem fonte profecta videatur efile. In qvam 
Jententiamaddasticet T. 2. part.2.p.919. & T. 3, p. a7§. ubi exhibet O6wm Zerosfream, Mundi 
typurm continens, cum bonis malisqve geniis vin fuamexerentibus in hzcinferiora. Eft qvogve 
io manibus inedita amici rerum harum periti Paraphrafis, {cholia & caftigationesin Oracula tam 
¢x Plethonis qvam Patricii collectione, qvz lectori non inviderem, nifi opportunior occafio exe 
Spectanda effet qva juvabit integros accederefontes atqve haurire, ex qvibus haufit Patricius. 

; X. De Chaldaico vel Pexfico ad. verbum translata effe qvee fuperfunt..oracula, non 
erediderim , neqve Zoroaftrem qvicqvam tarmine [cripfitle, fed pros& mer4 audader affirmat 
Tho, Hyde p. 340. neqve adeo genuinum effe Zoroaltris foetum exiftimo, atqvod de Hermeticis 
fupra ex Jamblicho obfervavi, indicia & argumenta in illis occurrere gyptiace veteris Philos 
fopleiz , fic & in his notas ao veftigia latere Philofophia prifcorum Orientalium non ab re qyis 
bi perfvaferit. Zoroaltris oracula Chaldaice {cripta fe habuiffe Ficino setulit Johannes Picus, * 
im qPibus, inqvit, & ilia g6oqfe, 964 apud Grecos mendofa mutsla cirtumferuntur, lagun 
tur integra © abfoluta, tum eff in jlla Chaldcorum fapientum brebis gbidem & falebrofa fed 
plena myfteriis interpretatio, Scd videtur vir fummus hxc potius ex conjectura aut vendentis 
commendatione, qvam veluti juftus & intelligens arbiter pronunciaffe, qvia in cadem Epiftola 
addit fe demum jam coepiffe fe ad Arabica: & Chaldaicw: ling ver ftudium conferre, Et Deus bone, 


. Ingvit, 76am Pyebagorice, gam plea prifcorum dogmatum € fecretioris difisplina inbaft fia 


Sim ayivnam. fftsx Sotum , polfé hac per me absqGe interprete eBollere & perfirutari, atqte bot 
NUNC 4g, boc sndefeifus afiduusgre faxum Folto, Ergo dvum hacc, ad F icinum fcripfit, nondum 
absqve interprete evolvere ille potuit, Narrat’ fane Ficiqus poft Pici mortem inter ejus {cri- 
ptorum reliqvias repertos effe libros illos Chaldaicos (non Smmentarios Pici in oracula ut {erie 
bit Lambecius p 91.) fed ita detritos letuqve difliciles, ut vix ab ipfo Pico lepi potuerint, neqve 
hactenus qvisqvam, qvi illa luci publica: exponeret fuit repertus. Zoroaftris oraculum come 
fnenticum de CHRIST O ¢ virgine nalcituro & apparitura Mella retert Abulpharajus p. 54. 


po rr ars XI.Greece 


' ® In Epiflola ad Ficinum feript& qvat exftat in Opetibus Joharinis Pici 249 
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. XI. Grecz collectiones oraculotum Chaldaicorum non unz tuifle videntur, & forte 
.¢adem: ret A sapiia varie exprefla, Julianums autem Theargum , qvi {ub M. Antonino floruit, & 
Gujus cy, Ra TeAss ine * doyia di suray memorat Svidas, folum auctorem & fabrica- 
torem fuifle totius.fabulee , ipfumgve ofacula ifta primum confinxiffe ac commentum effe, qver 
-habemus, non facile Lambecio accredet , qvi ftiatAo%1e@ Zoroaftris jam laudari 4 NicolaoDa- 
mafceno in Excerptis Peirefchianis p, 461. tum qvi videat Juliani iftius {cripta Porphyrio Procle 
& aliis Platonicis probe fuifle cognita , oraculis verd de qvibus dixi longe majorem auctoritatem 
apud illos conflare Igitur Julianus ifte potius inter Metaphraftas collectores & iluflratores 
illorum nomen aliqvod fibs comparafle, qvim fota confinxiffe exiftimetur. Meminit hujos Ju- 
liani, fivePatris jus, Philefophi itidém Chaldééi, intet'alios Magos Arnobius Lib, II, Pp. 31. Sozo- 
menus Lib, [, cap. 18. (T; ripart, Lib, Ic. 4.) narrat Julianum Chaldxum Cia doys» la pidem 
many divififfe, Ess tyv F wriavg # Kardajs Piroo Gis isoglay libros qvatuor 
fcripferat PorphyriuggeRe Svida in MogPugs@, Julianum Theurgum ev TOI6 uPnyy |e 
401g laudat Proclus in Timeum p. 277, Idem alibi : Sey ohucy KgY Ob THY @exeyur 
aixgoratal Cecy noy STov Upsnray, aig Isruavac. ev (Bdopw Tay Cewvicv,. Idem Svidasin 
L8Asaveg ait, non deefleqvireferant, Exercitu Romano.aliqvando penuriaaqvz laborante , Jue 
Ganum hunc extemploimbres largisfumds cian conitru & fulpure decoclo deduxifle ,qvod mira- 
colum “rnapbi Egyptio alii tribount, tum apud Svidam in AgvaQic ) tam apud Dionem Case 
fium Lib, LXXI. qvem refellit Epitomator ejus Xiphilinus, cum Tertulliano, Apollinari Hiera- 
politano apid Eufebium , aliisqve docens, depionis Melitenz Chriftiana precibus qvz inde fulmie 
weatrix dikta aM. Antonino fuerit , totum illud tribuendum , qvemadmodum {eriis Eliz precatio- 
Sibus impetratum imbrem conftat ex 3, Reg. XVIII. 49. Jac. V.18. Addit Xiphilinus Antoninum 
Magorum operanunqvam ufum fuille , cui nec ipfe hocaudet tribuere Claudianus, ** othnicus 
tefte Auguftino pervicaciffimus, qvi miraculum iftud probis imperatoris nsoribus 4 Diis concef- 
fum potivs pronunciat : 
© = © « Chaldas mago feu carmina rita 
Armatbere Dees, feu, QUOD REOR, omze Tonantis 
Obfez6ium Marci mores potuere mereri, 
Memoria rei ipfius adhuc exflatin columna Antoniniana a Baronio primum ad A.C.176, num, 
24. hinc ab Angelo Roccha in defcriptione Bibl, Vatican, & clegantiflime deniqve 4 Joh. 
Petro Bellorio exprefla atqve illuftrata, in qva videas effufionem Jovis pluvii Romanorum 
exercitum irroranus & hoftium copias fulmine ferientis ; qvem iconifmum pridem inter res 
Ii 2 notatw 
»* Perperam ni fallor Lambecius & alii tanqvam tia diftincta {cripta Juliani memorant 
Oexpyina , Teresina & As'yic, | 
#* Confujat.6.Honorii v, 347. adde Iulium Capitolinum in vita M.Antonini ¢.24, Themiftiom 
Orat,XV.p.191. qviid tribuunt precibus Imperatoris, Themiftius etiam teftatur fe vidifle 
&y yoaDn anova y t eys Ta pp aUTCK TAT OCA MpoT EUS WoV EY ]H Daray- 
Yls THS SeaTIOTAS dE TH Kady TH oubow UmotiSevras Koy EumipmAc- 
pares veudl Gy § @zcdery. Ex qva defcriptione apparet cum minime Toqvi de 
columna Antoniniana fed de alia qvadam pi@tura, Perperam qvoqve idem Themiftius 
Antonino Pio adfenbit qvod alii omnes referunt ad M. Aurel. Antoninum: Nifi dicamus 
Pii nomine M. Aurelium ab eointelleStum fuille, qvod tamen wegre mihi perfyadeo, Nam 
licet M. Aurelius poft obitum Antonini Pii iden copnomen adfciviffe ex inferiptionibus 8e 
numis colligitur, tam diu tamen poit fcribens Themiftius meras tenebras offudiflet lecto- 
ribus , fi folenne alterutrius cognomen ita confundere non dubitailet. Mentioetiasn hu- 
jusrci apud Svidam in yaAao oy. 
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sotatu & {pectatu digniflimas ex omnibus antiqvitatis monumentis Roma fibi obfervatum Pei. 
refcio Scaliger affirmavit, ut refert Gaffendusin vita Peirefcii Lib], p. aso. Porro Juliani iin 
parentem cognominem idem Svidasnarrat {cripfifle libros qvatuor de dusmonibus, & librum 
Kus * five phylatterio telefiurgico Chaldecorum & Agyptiorum , confecto ¢ XVI. {peciebun 
qvas enarrat Plutarchus Lib. de Ifide & Oftride, & comparato ad fingula membra hominis im- 
munia confervanda, 

XII. Verum utad Zoroaftrem redeam ,fubejus nomine Lbres faper arte Magica pluria 
mos olim exftitiffe refert auctor recognitionum Clementi tributarum Lib, IV. cap,27. cui fuffrae 
gaturHermippus apud Plinium Lib.XXX,cap.3. Vide fis etiam qvz deZoroaltreo qvodam 
Philofopho Mithrobarzane Lucianus in Necyomantia T. 1. p. 329, feq, 

XHL = Lébrusms Chemsicum qvalis eft Margarita Philo‘ophoram fub Zoroafiris nori- 
ne Arabice exftare Romer, teftatur Labbeus Bibl. nov. MSS. p.ayg,  Occurrit & Zoroaftris nes 
men in variis collectionibus Chemicis Gracis &ex0eToig qvos fervantur in Bibliotheca Augue 
Aiffimi Imperatoris & Regis Chriftianiffimi. D 

XIV, Pracipue vero ad Zoroaftrem velut auftorem jam olim referebantur Kbri de 
Sasria dogmatic & religione Perfarum, ex qvibusEufebius nonnulla de natura Dei proferens in 
proeparatione Evangelica libro primo extremo, laudat Zoroaftrem Mapum § TH ispee cura» 
yan Tay Tlepo xa, cujus operis mentionem feci fupra c, 1X, num, 15. Quvantum avtem 
conjectura alfeqvi licet ex libro Sadder, qvem ante ducentos annos ¢ Zoroaftris (criptis colleCtum 
& carmine expreffum a Perfaqvodam veterislingue rituumave peritiffimo, latina profa Oxon. 
3702. 4to. ad calcem Hiftoriz religionis veterum Perfarum vulgavit Thomas Hydeus , illa 
cuvayarys qvam Greece olim Eufebius legit, aliud arzumentum complectebatur qyam libri 

i,qvos Perfaram Magi hodied; fub Zerdufti five Zoroaftris nomine venerantur,& qyos pauciffi- 
eni ex illis perfpectos habent, utpote prolixos & lingva incognita veteri, Zundico ** charagtere 
feriptos, neqve temere euigvam é vulgo prodendos, ita ut pleriqve folo libro recentiore Sadder 
tangvam illorum compendio fint contenti, Nempein Opere facro Zoroaftreo qvod Perfis Zend 
Va Eftadicitur , (qvali igniarium & ignem dicasexponente Hydeo p. 33.) aliis Liber Abrabamd 
(id. p. 338.) & in 12, tomos divifum fcriptos incoriis taurinis , qvales fingulos totidem vituli 
portare poffent ( p.313.[q. & 337. ubi pro 2200. coriis legendum 12, coriis, diftinétum itidem in 
partes five libros XX. five XXII. (p. 339.fq.) & in portas five fectiones centum (p, 326.) allaturms 
éparadifo, & ¢ Calo per Deum Zoroaftri miffus ( p.317, 320. 326.) in hoc , ingvam , opere 
‘non tamdogmatade Deo & rebus divinis qvam leges ac pracepta continentur, 
Omnis rei facienda & qboghe now facienda 
Explicatio eft in boc Centiportali, & chariffime. 

wtait auttor libri Sadder in procemiodelibro Vefta va Zend verbafasiens. Atenim Rulebio left 
cruvayory? videtur fuille isgae cruvaryaryy Megoway doywetow deDeo rebusqve divinis, 
Non pretereundum denigve qvod p. 328. doctiffimus Hydeus affirmat peculiarem de Zoroaftre 
librum Perfico carmine {criptum fe habere, cui titulus Zerathaff nama audtore Zeratafi Beb- 
van dociflimo Magorum facerdote , qvi Zoroaftris hiftoriam extraxit ex libro profa exarato, 
charactere - lingua paucis intellecta, in ufum facerdotum, de rebus , iniqviflimis Mundi tem- 

poribus geftis, & de regibusprioribus.  Hujus libri argumentum &excerpta qvzdam 
gondem ¥irum de hiftori veteri Orientali meritisfumum abi lubebit videre poteris, ™ 

* Dehoc agit KircherusT, a. Ocdip. part. 2. p, ¢39. 
®* Confer Hydeum p. 337. & 333. ubi refellit Bahlulidis narrationem , gyi refert Zoroaftrem 
opus fuum facrum compofuiffe in feptem linguis, Syriaca ,Pesfica, Armenica , Sepiftae 
neni, Masyacenfi, Greece atqve Hebraica, 
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De Scriptoribus ab Homero usqve 
ad Platonem. 


CAPUT I. 


De Homero, quge. Vitee ac laudum 


criptoribus. 
Homeri de fe nibil commemorantis modeftia. 1. Vita Homeri Herodoto tributa, 
an genuine ejus fit, disqviritur? 2. Plures vite Homeri Scriptores depere 
diti, Epitomator vite Herodoto tribute, 3. De vita Homeri duplici queex= 
frat fab nomine Plutarch), 4, Tres vite Homeri ab Allatio edit, 5, Alit 
Scriptores vitam Poétta exponentes, 6, Homer Effgies in numis © monn 
memis antiquis: Templa,Statuaque in Homeribonorem, Ejusdem ancbiocss, 
Obiter de Collegio Homerico Tubingenfi, 7, Patria, Cacitas , Scindapfus faq 
seulus, 8. De Homeri genere & atate, Thema ejus gencthliacum,9, Eloe 

Gia Aveteribus® recentibus plenamanuin ipfum congefia. 10, 
I . 
Pfe qvidem Homerus tanta fuit modeftia, ut in laudes alio- 
rum propenfiffimus , ac veluti Themiftio Orat. 21. & Dioni 
Chryfoft. diff. XXXII. p. 397. XXXVI. p. 440. & LIL p. 555. 
obfervatum , ne vilifima qvidem fine praclaro teftimonto 
folitus transmittere , de fe tamen rebusqve fuis, ne verbulo * 
qvidem meminerit. Hinc Lud. Caftelvetrius in Commentario ad Arifto- 
telisPoéticam, p. 129. reprehendit Dantem aliosqve Poétas Jonge qvam 
Homerus inferiores , qvi etiam nominetenus fe in Heroico Carmine 
compellare, laudesqve fiaas celebrare ipfi non dubitarunt. Neqvetamen 
imum laude vatem, atqveut Tzetzes Chil. ro. hift. 319. vocat yeu- 
eeyAvt}v Mufa mori non vetuit, aut memoriam ejus obliterari permifis; 
Sed qvam laté Gracis gloria fuit literis, per omnia pané fxcula admira- 

113 


. tores 
2 Dio Chryfoft, SXXVL p. 440 
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Kaj ayy NYA KG] WHY AY WALAS AUITAT OW, 
Male enimin editis 7€1¢@¢ omittitur, 
Verfus 310. , tae ee . 
Ou yale xen xewes o8 PAEmew meV Tame TEAESY 

Malereddituseftfic: von cmim oportet te ab illis cerni, manifeltus enim fenfusell $ segbe enim fai 
eff ce sllos cernere (sllos 4 te cerni) priusqbam corpus purgatum ft, ut Plotinus etiam docet li. 
bro de pulchro : yEVEDS) on WWTOV Qecesong was HGY HAAGS WAC, ct Eos Ssae~ 
TA ay QEVTE Hoy xaAoy. Omitto alia ejusmodiplura, alibi & opportuniore loco fortaflys 
notanda, Optimumautem opere pretium fecerit, qui {criptoresipfosé qvibus haufit ifta Patri- 
cius, ineditos qvidem magnam partem, atin Bibliothecis variis obvios, (univerfos enim excepto 
Proclo in Cratylum Platonis exhibet vel una ncftra Bibliotheca Johannea ) contulerit, & loca 
{criptoram non indiligenterin{pexerit. Nonnulla Oracula Plethonice collectionisilluftrat Aw 
guflinus Steuthus Eugubinus in opere de perenni Philofephia & Marfilius Ficinus in libris de ani- 
marumimmortalitate. Kircherus qvoqve T,2. Oedipi parte L p. 131, feq. duas primag feQiones 
integras & ex reliqvis {electos verfus five effata 35. exhibet ex collectione Patricii, verfionem 
ejus hinc inde mutans & fuos eis commentarios fubjungens, in qvibus parum abet qvin Zoro- 
aftrem sontendat fuilfe Chriftianum. Verifumilius eft qvod Zoroaltris doctrinam gbfervat ge- 
mainam cffe Hermetic five Epyptiace veteri, ut ex eodem fonte profecta videatur efle. In qvam 
fententiamaddaslicet T. 2. part.2.p. 919. & T. 3, p. a7§. ubi exhibet O6wm Zorosfream, Mundi 
typum continens, cum bonis malisqve geniis vim fuamexerentibus in hecinferiora. Eft qvogve 
3p manibus inedita amici rerum harum periti Paraphralis, [cholia & caftigationesin Oracula tam 
¢x Plethonis qvam Patricii collectione, qvz lectori noninyiderem, nifi opportunior occafio exe 
Spectanda effet qva juvabit integros accederejontes atqve haurire, ex qvibus haufit Payicius. 

X, De Chaldaico vel PegGco.ad- verbum translata efle qve fuperfunt..oracula, nog 
erediderim , neqve Zoroaftrem qvicqvam tarmine fcripfitle, fed pros4 mera audadter affirmat 
Tho, Hyde p. 340. neqve adeo genuinum effe Zoroaftris fortum exiftimo, at qvod de Hermeticis 
fupra ex Jamblicho obfervavi, indicia & argumenta in illis occurrere A gyptiace veteris Philo 
fophiz , fic & in his notas ac veftigia latere Philofophia prifcorum Orientalium non ab re qvis 
Gbi perfvaferit. Zoroaftris oracula Chaldaice fcripta fe habuiffe Ficino setulit Johannes Picus, * 
in qPibus, ingvit, & ilia gboqfe, 960 apudGr.ecos mendofa mutila cirtumferuntur, legume 
tur integra & abfoluta, tum eff in jila Chaldaorum fapientum brebis gbidem & falebrofa fed 
plena myfleriis interpretatio, Scd videtur vir fummus hee potius ex conjeCtura aug vendentis 
commendatione, qvam veluti juftus & intelligens arbiter pronunciaffe, qvia in eadem Epiftola 
addit fe demum jam coepiffe fe ad Arabica: & Chaldaice ling ve ftudium conferre, Et Deus boxe, 


.inqvit, 76am Pytbagorica, gham plenaprifcorum dogmatum & fecretioris difteplina inbaftt faq 


tira apitzam.cffesx Situm, pole hac per me absqbe interprete eGoltere & perferutari, atqbe bot 
nunc ago, hoc wndefeiius affiduusgre faxum Solve, Ergodumhic.ad Ficinum fcripfit, nondum 
absqve interprete evolvere illa potuit. Narrat’ fane Ficinus poft Pici mortem inter ejus {erie 
ptorum reliqvias repertos effe libros illos Chaldaicos (non Srimentarios Pici in oracula ut {erie 
bit Lambecius p. 91.) fed ita detritos letuqve difficiles, ut vix ab ipfo Pico lepi potuerint, neqve 
hactenus qvisqvam, qvi illa luci publica: exp oneret fuit repertus. Zoroaftrs oraculum comer 
snentioum de CHRIST O ¢ virgine nafcituro & apparitura flella retert Abul pharajus p. 54. 
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.XI. Greez collectiones oraculotum Chaldaicorum non unz tuifle videntur, & forte 
-@adem res variia varie. expreffa, xlianum autem Theurgum , qvi fub M, Antonino floruit, & 
“Gujus @evpyance Teresi * Asyia di ¢arav memoratSvidas, folum audtorem & fabrica- 
,torem fuiffe totius fabule , ipfumgve ofacula ifta primum confinxiffe ac cemmentum effe, qv: 
-habemus, non facile Lambeelo accredet , qvi (ciat Aoyi@ Zoroaftris jam faudari 4 Nicolao Da- 
mafceno in Excerptis Peirefchianis p, 461. tum qvi videat Juliani iftius {cripta Porphyrio Procle 
& aliis Platonicis probe fuifle cognita, eraculis vero de qvibus dixd fongemajorem auctoritatem 
apud illos conflare Igitur Julianus ifte potius inter Metaphraftas collectores & illuflratores 
iltorum nomen aliqvod fil comparafle, qvam fota confinxiffe exiftimetur. Meminit ha jus Ju- 
liani, fivePatris ejus, Philefophiitidem Chaldéi, intet atios Magos Amobius Lib, 1, p, 31. Soz0- 
menus Lib, I, cap. 18. CTripart. Lib, II. c, 4.) narrat Julianum Chaldxum Bice doys » lapidems 
manu divififfe, Ess oy & IsAtavg # Nardaje Pirroocy isoglay libros qvatuor 
feripferat PorphyriuggeRe Svida in MogPugi@y, Julianum Theurgum av ToiG udnys ls 
iG laudat Proclus in Timecum p. 277, Idem alibi ; cSey O1uoy ob TWY Cexoyu 
<ixgoraros Qtcv Koy Srov Upunocey,aig La Asetvec. tv (Edom trav Covi, Idem Svidasin 
AsAsavc¢ ait, non deeffeqvireferant, Exercitd Romano.aliqvando penuriaaqvz laborante, Jus 
lianum hunc extemp!6 imbres largis(amds cum tonitru & fulgure decoclo deduxifle ,qvod mira- 
colum “Avnxpbi Egyptio alii tribount, tum apud Svidam in Agric, tum apud Dionem Case 
frum Lib. LXXI. qvem refellit Epitomator ejus Xsphilinus , cum Tertulliano, Apollinari Hiera- 
golitano apid Bufebium, aliisqve docens, dagionss Melitenz Chriftianz precibus qvz inde fulmi« 
watrix dicta aM. Antonino fuerit , tocum illud tribuendum , qvemadmodum friis Eliz precatio- 
Sibus impetratum imbrem conftat ex 3, Reg. XVIII. 4¢. Jac. V.18. Addit Xiphilinus Antoninum 
Magorum opera,nunqvam ufum fuifle , cui nec ipfe hocaudet tribuere Claudianus, ** othnicus 
tefte Auguitino pervicaciffiumus, qvi miraculum iftud probis imperatoris nsoribus a Diis concef 
fun potivs pronunciat : 
- - = « Chaldat mago feu carmina rita 
Armabere Dees, feu, QUOD REOR, omne Tonantis 
Ob/eq6ium Marci mores potuere mereri, 
Memoria rei ipfius adhuc exflatin columna Antoniniana a Baronio primum ad A.C.176, num, 
24. hinc ab Angelo Roccha i defcriptione Bibl, Vatican, & clegantiffime deniqve 4 Joh. 
Petro Bellorio exprefla atqve illuflrata, in qva videas effufionem Jovis pluyii Romanorum 
exercitum irroranus & hoftium copias fulmine ferientis; qvem iconifmum pridem inter res 
Ii 2 notatu 

»* Perperam ni fallor Lambecius & alii tanqvam tria diftincta {cripta Juliani memorant 
Oexpyixa , Teresina & As'yic, . 

** Confujat.6.Honorii v, 347. adde Iulium Capitolinum in vita M.Antonini 624, Themifliom 
Orat.XV.p.191. qviid tribuunt precibus Imperatoris, Themiftius etiam teftatur fe vidifle 
ev yeaDn enc ovet ¥ eye THY rp auTexcaToga wporsuy Awov ev ']y Daray- 
Ys TES SeaTinTaAs df Ta Kean Td OMCow UroTIEVT AS KGY EUmmA= 
peeves vaud) Gy § @zcdcry. Ex qva defcriptione apparet cum minime Toqvi de 
columna Antoniniana fed de alia qvadam pitura, Perperam qvoqve idem Themiftius 
Antonino Pio adfcribit qvod alii omnes referunt ad M. Aurel. Antoninum: Nift dicamus 
Pii nomine M. Aurelium ab eointellectum fuille, qvod tamen wgre mihi perfyvadeo, Nam 
licet M, Aurelius poft obitum Antonini Pii iden copnomen adfcivifle ex infcriptionibus 8 
nuinis colligitur, tam diu tamen pott {cribens Themiftius meras tenebras offudiflet |ecto- 
ribos , fi folenne alterutrius cognomen ita confundere non dubitallet. Meno dans: 
jus rei apud Svidam in YaAao oy. 
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sotatu & fpectatu digniflimas ex omnibus antiqvitatis monumentis Roma fhibi obfervatum Pei. 
refcio Scaliger affirmavit, ut refert Gaffendusin vita Peirefcii Lib], p, 250. Porro Juliani aie 
parentem cognominem idem Svidasnarrat {cripfafle libros qvatuor de damonibus, & librum 
KuQi * five phylatterio telefiurgico Chaldeorum & AEgyptiorum , confetto é XVI. {peciebua 
gvas enarrat Plutarchus Lib. de Ifide & Oftride, & comparato ad fingula membra hominis im- 
munia confervanda, 

XII. Verum utad Zoroaftrem redeam,fubejus nomine Libres faper arte Magica plurie 
mos olim exftitiffe refert auctor recognitionum Clementi tributarum Lib, IV. cap.27. cui fuffrae 
gatur Hermippus apud Plinium Lib. XXX,cap.z. Vide fis etiam qya deZoroaftreo qvodam 
Philofopho Mithrobarzane Lucianusin Necyomantia T. 1. p. 329, feq, 

XIIL = Lébrums Chemicum qyalis eft Matgarita Philofophorum {ub Zoroaflris nomi- 
ne Arabice exftare Romer, teftatur Labbeus Bibl nov. MSS, p.259. Occurrit & Zoroaftris nee 
men in variis collectionibus Chemicis Gracis aexderoig qvos fervantur in Bibliotheca Augw 
Aiflimi Imperatoris & Regis Chriftianiffimi. DB 

XIV, Pracipue vero ad Zoroaftrem velut auctorem jam olim referebantur Libri de 
facria dogmatic & religions Perfarum ex qvibusEufebius nonnulla de natura Dei proferens in 
preeparatione Evangelica libro primo extreino, laudat Zoroaftrem Magum &9 T7 ise cures 
yeryn sav Tepo' ay , cujus operis mentionem feci fupra c, IX.num, 15. Quantum autem 
conjectura afleqvi licet ex libro Sadder, qvem ante ducentos annos ¢ Zoroattris (criptis collectum 
& carmine expreflum a Perfaqvodam veterislinguz rituumave peritiflimo, latina profa Oxon. 
3702, 4to. ad calcem Hiftoriz religionis veterum Perfarum vulgavit Thomas Hydeus , illa 
Cwayaryh qvam Gnece olim Eufebius legit , aliud argumentum compleftebatur qyam libri 

Perfaram Magi hodieq; fub Zérdutti five Zoroaftris nomine venerantur,& qvos pavcilfi- 
mi ex illis perfpettos habent, utpote prolixos & lingvaincognita veteri, Zundico ** charattere 
Iptos, neqve temere cuiqvam é vulgo prodendos, itaut pleriqve folo libro recentiore Sadder 
fangvam illorum compendio fint contenti, Nempein Opere facro Zoroaftreo gvod Perfis Zend 
Va Eftadicitur , ( qvafi igniarium & ignem dicas exponente Hydeo p. 332.) aliis Liber Abrabamd 
(id. p. 338.) & in 12, tomos divifum {criptos incoriis taurinis , qvales fingulos totidem vieuli 
portare poffent ( p.313.{q, 5 337. ubi pro 1200. coriis legendum 12, coriis, diftinétum itidem in 
pastes five libros XX1 five XXII. ( p. 339.fq. ) & in portas five feftiones centum (p, 326.) allatum 
éparadifo, & ¢ Colo per Deum Zoroaftri miffus ( p.317, 320. 326,) in hoc , inqvam , opere 
‘non tamdogmata de Deo & rebus divinis qvam leges ac praecepta continentur, 
Omsis vei facienda & gboqSe non facienda 
Explicatio eff in boc Centiportali, 8 chariffime. 
tet ait auftot libri Sadder in procemiodelibro Veita va Zend verbafaciens. At enim Eufebiolefta 
cuve'yoyn videtur fuille isp cuveryaryn Megowxav doywataw deDeo rebusqve divinis, 
‘Non pretereundum denigqve qvod p. 328. doctiffimus Hydeus affirmat peculiarem de Zoroaftre 
librum Perfico carmine {criptum fe habere, cui titulus Zerathaff zama avdtore Zeratuff Beb- 
vam dostiflino Magorum facerdore , qvi Zoroaftris hiftoriam extraxit ex libro profa exarato, 
charattere & lingua Pauls intellesta, in ufum facerdotum, de rebus , iniqviffimis Mundi tem- 
poribus geftis, & de regibus priori Hujus libri argumentum & excerpta qvedam 
gondem virum de hiftoria veteri Orientali meritisfimum ab lubebit videre poteris, ™ 
* Dehoc agit Kircherus T, 2. Ocdip. part. 2. p, $39. 
®* Confer Hydeum p, 337. & 333. ubi refellic Bahlulidis narrationem , gyi refert Zoroaftrem 
opus fuum facrum compofiifle in feptem linguis, Syriaca , Pesfica, Armenica , Segiftar 
nani, Marvacenfi, Grace atqve Hebraica. 
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ox4 HERODOTUS DE VITAHOMERI. = Lib, ILe,1. 
torés illiinnumeros & Encgmitaftas éxcitavit, qvoruni noonulli etiam g- 
tam ejus fingularibus fcriptigtradendamiin fefufcepenint. ya 
"Ex his notiffimgys eft Hercdojus, cajus Liber d@ vita Bendy. 
‘edi folet irra cum {eriptis‘an qviffimi & {vavislimiHittoricfHerotto 
licarnaffei, Nec Joniczdialeéti, qva Herodotus ulus et, in hoc libello de- 
funt vettigia, x incipit ‘his verbis: Hpodot@» 0 AAinapraoseus asos Ones 
yevtriGy, gy Hrsg xqy Crows, raids iscongs , qv plané veterem fimplici- 
tatemredoleng Alcerius tamen Seriptoris videtur virs doCis, Tanaqvillo 
Fabro de poétis Gracisp.5. &p. 199. ad Longin. edit. Tollii, ubi-huncli- 
bellum non magis Herodoti eife qvim Civeronis aut ‘F. Livit-affirmat. 
Voffio de hift. Gr. p. 17. & Jonfio de Scriptoribus Hift. Philofoph. p. 334. 
vibus noviffime affenfius Steph. Berglerus pref. ad Homerum edit. Wet- 
enianz. Obfervant entmgvodnemd exvetetibus illius meminerit, prz- 
ter Stephanum Byz. inrév ray G & Svidam moureG, & qvod auctor vi- 
tx in extremo libri affirmet ; Homerum vixiffe circa annum £68. poftbel- 
lum Trojanum, & ante expeditionem.Xerxis ‘622. * Cum Herodotus in 
Euterpe tiveL. If. hift.c. 53.-ftribat Homerum ac Hefiodum fe antiqvio- 
rem effe annis tantum qvadringentis, hoc eft annis ducentis amplius jit- 
niorem, qvam auctor vitz fecerat; Vide & Theodorum Ryckium diff. 
de Enez in Italiam adventu, p.446. Qvamvisvero fufpicari poffit aliqvis, 
vitam Homer {criptam ab Herodoto Olophyxio, qvem zegi wePar ngy 
Osa five isoup feripiffe tidem Scriptores Stephanus & Svidasin OAsGu7@e 
& Euftathius ad Iliados.s. p. 452. teftantur, tamen fateor, argumenta non 
fat magni momenti afferri propter qvz vita Homericertiffimée Herodoto 
Halicarnafleo abjudicanda fit, itaqve adhuccenfeo ampliandum. 

III. Memiunit etiam Scholtaftes LuctaniT. 1. p. 32. & T.2. p. 17 
Euitathius prolegom. ad Iliadem , Svidas in xem, & Tatianus , cujus 
non eftomittendus locus, Ennfebio etiam repetitus Lib. X. praparat. Evas- 
gel. c. 11. qvia plures alios vetuftifimos {criptores commemorat, qvide 
Homero egerunt , qvanqvam horum monumenta , non magis tulefe 
ztatem, qvam qva de Homero {cripferat Pythagoras qvidam & Cynicus 
Antifthenes, & Artemon Clazomenius, & Democritus Abderita, & Me- 
trodorus Lampfacenus: o& yag # meincews & Ones, yéves t8 cu] x, psve 
xes Ov EXpLao ev, mT oONpEUV_T ay Oi a gear Guta’jor Qraysvys ts c Pyyivesc xdbjakape- 
Burgy yeyoras  EincipBeoros re ¢ Odoses x, Avrinayos 6 KoAcPaviog, HPOAO- 
TOX * re O AAIKAPNAZZE TS, % Avovugsas 0 OAuv Sing, peer sxetves EQogos o Ku- 

, oat 

° Scaligerad Eulcbium p, tos. erratum in numeris ele putat, & pro 622. )x(2 legendush 4a% 
Q%x3 Homerum 160.annis pollTrojam captam vixiffelegas etiam inGlycaeAnnanibus p.184 
**Nulla eft ratio cur Tatianum dicaynus reffexifle non ad librum de vita Homers fed ad locum in 
Euterpe qvo obiter de Homero agit. Num Herodotum cofnemorat Tatianus cum Theagene 8 
religvis qvi tule & fingularibus etiam {criptis egerunt de Homero ejusd; Poéfi, genere & atate. 
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pays, % Didroxoges o AInvajoc, MeraxAcions * re % XapcyAtav of wigan ysis 
xo}, Emesres ypapyect]ixol Zyvodoros , AgisoPams, KatNinaros , Kocttns , Eparos. 
Sévns, Apisapyos, ArorArCdweSe, Epitomatorem Grecum vite Homeri 
ab Herodote {criptz allegat Allatius Lib. dePatria Homerip.122,, .-. 

, IV. DevitaPoéte qvafub Hscerchi nomine exftat in Florentina & 
aliis qvibusdam Homenieditionibus, & H. Stephani Poétis Grecis princi- 
pibus premittitur, Grace etiam feparatim produit Tiguri 4. & latine ex 7o, 
Rellicaniverfione, Bafil. Vertit etiam in Plutarcho {uo Guél, Yylinder, ita ha- 
beto. Plutarchum deHomero fingulari opereegiffe, cerrtumeft, cujus li- 
brumprimum laudat Gellius L. IV.c. 11. librum fecundum idem L. ll. c, 8 
& 9. Nihilautem ex lis, qvzindeprofert, in ifta, qvam habemus Homeri 
vita legitur, unde Jonfius p. 237. Plutarcho eam falfo tribuiconcludic, qv 
etiam fententia eft Joannis Rualdi in Plutarchi vitac.20. Reéte tamen ad- 
dit, non effe unam, fed geminam,atg duo diverfa Scripta in unum coaluif- 
fe, qvod & Henrico Stephano pridem obfervatum, qvi priorem partem 
vix duobus vel tribus in o¢tavo foliis conftantem, qvz agitde Homeri ge- 
nere, patriaqve &Poeleos eyus explicandz initium facit {ub Plutarchino- 
mine, cuiilla parsetiam, fed pars tantum aJonfio, Galeoac plerisqve do- 
&is conftanter tribuitur, Gracé Ao. 1573. §vo. vulgavit cum Homeri & 
Hefiodi certamine, in qvo & ipfo de vita Homeriagitur, atqve aliis qvibus- 
dam Scriptis alibia me **commemoratis. Definit autem hzc Stephani edi- 
tioin verbis: 494% r0is womrays pover AAU ¥, Tes WEL cab Aoyav UWS éTas isogs- 
xavre x94 Sswonuct)}imev, cum forte rectius finem anticipaffet ante verba, 
Opengoy tov mrow]ny yocrw wy tev WAG wv duvaped >) wav ]av 7 ouTovysvowevoy KC. 
Sane ab his nova de genere ztate vita & potiffimum de dittione, poéfi, ac 
philofophia Homer tufa aperta & doétisfima Commentatio incipit.Ab his 
verbis etiam fuam Editionem orditurin Opufculis My thologicis, Phyficis 
& Echicis,Grece ac Latine vulgatis Cantabrig. 1671. & Amft. 1638. vo. vir 
Claristimus ThomasGaleus.Jdem multis argumentis contend:tAuctorem 
hujus partis pofterioris eile *** Diosyfium Halicarn, cui belic congruit, 
qvodp 29. auctor razvoAcyiay fuam laudat, qvod eodein florido fcribendi 

enere , qvo Dionviius, utitur: qvod non modo Porphyrius apud Sto- 

m Eclog.Phyfp.141. Longinus p.1 4.edit. Tollu, Heraclitus inallego- 

ris Homericis pasfim (vid. notus ad edit. Galet Amftelodamenfem pag, 

436.417. 433. 440. 481.) Sed & Plutarcho antiquores Qvintilianus tam 

alibi 

® Male editur MeyaxAcidys 0 YameuA€ay,y ut notatum eam Mevrfio p. 1297. Biblio- 
theca Grace Svid.in usTanAcsong, 

¥*# Infra cy. nun. 2, - 


- WFO Vide pag, leq. 256. 
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alibi tum Lib. X.c. r. ubide Homeroagit, & Seneca Epift. 88. produntillam 
fe legiffe. Thomas qvidem Gatakerus,p.95. Adverfariorum fufpicatus eff, 
Auctorem Favorinum, qvem wegi Opmernrs Dirooroias, vel Apolloniume Alen 
xandrinum , qvem megi ¢nucitw Opnoixay {cripfiffe Svidas tradit. Sed qvia 
utrumqve argumentum liber ifte perfeqvitur, neutri horum verifimiliter 
tribuipoteft. Mirum vero, qvod paging qvadam hujus fcriptia verbis Aé- 
Ges} woinlan usyencdwos p.287.edit.Galei Amft.usqve ad paginam 291. extres 
mam, ab Aldo Manutio patre fib Ew/terbii nomine excufz leguntur ad cal- 
cem Lexicorum Grxcorum A. 152.4. Ex trav EusaSis mest tov wap Ouse 
Aegrextay. Eadem Aldus filtus, fed fub Plutarchi nomine Gracé& Latine 
recudit ad Calcem Grammaticz Grecx Conftantini Laftaris. Porronon 
hac tantum , fed & reliqva de Tropis & Schematibus Homericis ex hoc li- 
bro petita, fubPlutarchi nomine excerpta legas ad Calcem Lexici Graci 
Scapulz, & in appendice Thefauri Gracz lingvz ab H. Stephano congetti. 
V. Exftat preterea vita Homeri triplex brevior Grecé & Latiné vul- 
ata Leone Allatio,& przmiffa libro de patria Homer! Lugd. 1640.8vo:& 
omo ro. Thefauri Antiqvitatum Gracarum Gronoviani. Primam ex tri- 
bus illis, Proctieffe editor teftatur , qvi ex fuuis illam Schedis MSS. in lucem 
edidit. Fuerit itaqve fortaffis pars Chreftomathiz Procli,in qva tefte Photio 
cod. 239. illenon modo de omni genere Carminum; fed & de celebriori. 
bus Pottis, eorum genere, patria,& geftis qvibusdam egerat. Reliqvas duas 
éBibl.Regis Chriftiantsfimi accepit Joh.Bourdelotius,& Allatiocommuni- 
cavit, neqve conftat, neq multum refert, qvibus illz au€toribus debeantur. 
VI. fobannem Grammaticum invita Homeri laudat Eugubinus de pe- 
renniPhilofophia Lib. I. c. 28. refpiciens ad ea, qvx de Poéta differit Job, 
Tzetzes in imine Commentar. ad Homer. Conferenda etiam funt, qvz 
de Homeri genere, Patria, vita & morte ex Charace, Porphyrit hiftoria 
Philofophica,aliisqve tradit Svidas in Opne@», & idem Joh. Tzetzes Chilia- 
de XIII. extrem’. E recentioribus Job. Senderus Brunf{vicenfis in Colle€tae 
neis haud contemnendis de Poétz vita & Scriptis, qvz lucem adf{pexere 
Magdeburgi Ao. 1661. 4to. ut veluti notiores preteream, Gyra/di diato- 
gos doctiffimos de Poétis ; Guarinum Veronenfem in vita Homeri cum 
vitis Plutarchi Latine edita, tum Triumviros przftantisfimos Politianum, 
Camerarinm & Job. Spondanum,ac deniqve Claristimi Ludolphi Kaufter:five Neos 
cori hiftoriam Criticam Homeri, qvam Ao. 1696. 8vo. Francof. ad Viadrum 
edidit ; fed longe locupletiorem & emendatiorem variisqve przclaris ob- 
fervationibus ex monumentis ineditis adauctam przlo iterum fubjeQu- 
rum fe mihi affirmavit. VIL Ho- 
* JoannesHudfon V.C. pref. ad T, 2, editionis fur preclarz DionyLii Halic, Guns meme brte- 
rum buit epinioni fabeat , nec Dionyfins ipfe (96i folet crebre fucrum operum wmentiour® 
facere) bujus meminerit , nibil bac dere pronunciare Sole, 
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VIL Homerlefigies in variorum populorum numis occurrit ficta 
adlevandum defiderium non traditi vulens,ut ait Plinius L. XXXV. c. 2. ubi 
narrat, Afinium Pollionem primum in Bibliothecis ines virorum il» 
luftriumdedicafle. Nécaenfium numum Homer vultu tum exhibet 
A. Morellusfpecimine rei numar. p. 219, Chiorum (qvales memorat Pol- 

lux L. IX. c.6.] vulgavit ex Cimeliarchio Barberiniano Allatius, qvem vide 
" inprzfat. libride Homeri Patria, & in libro ipfo p.237. Eundemnumum 
illuftrat Scaligerad Eufebium p. 47. editionis fecundz. & Laur. Begerus 
T.1. thefauri Brandeb. p.419. Svayrnaorwm numum Homericum exhibetEz, 
Spanhemius de uf numifmatum p.487. AliumDan.Heinfius pag.345.po8< 
matum,& in Itinerario JacobusSponius part. 1. p. 119. edit.Germanicz,& in 
Milcellaneis eruditz antiqvitatis p. 140. Smyrnzosautem non modo des 
lubro honoraffe Homerum, & Statua[qvod etiama Boryfthenitis factum 
narrat Dio Chryfoftomus dif! XXXVI. p.439. 4Ptolemzo Philopatore 
hianus var. Hift. XIII.22. & Lucianus inDemofthenis encomio fed & numo 
zreo, Strabonem auctorem habemus L. XIV. p. 646. & Plinium IV.12.hift, 
qvi auctor eft numum qvendam apud Smymzos dictum fuifle Home- 
rum. Qvod delubrum Homerivocat Cicero pro Archiac. VIIL Straboni di+ 
citur Omsgetov Plinio Homereum, ut Caftoris & Pollucis avaxay, dvaixeoy Po< 
lyzn. lib.1.c. 21, Schol. Luciani T..p. 3. &17. Anubidis AvsGesdiov Lucian, 
Toxari. Veneris AQgodiovy Athen. V.p.207.Apollinis Av oAdcdor Schol. Eu< 
ripidis Orefte v. 1389. E{culapii AcxAraiov ArxAsyarciov & AruxAxarieov,Laert, 
IV. 24. Ez. Spanhem. pag. 7y, Epift. 1. ad!A. Morell. Aftartes Asag= 
recov I. Sam. XXX/, 10. Minerve Adyvayorv Diodor. Sic. V. p. 287. A- 
tergates Atepyarev 2. Maccab. XII, 26. Augufti Avyssciov agufeum 
Vet. infcript. Svidasin Avyss@-, Delii Apollinis Ay)sv , Diodor. in ex 
cerptis Peireft. p.279.Cereris Anpteiov Strab. IX. p.43¢.Dianz Dianium Liv. 
lib.1.c. 48. Didymzi Apollinis Didymaum Sveton. Calig. c.21.Jovis Aloy Jac. 
Gronov.ad Arrian. p.34.Assvugs0v Bacchi,Plato Gorgia p.472.Cujusvis idos 
ligsdoAetov 1. Cor. VIIL.g. PacisEspyvayov,Junonis HgajorPlutarch. Arato p. 1036, 
Herculis HeaxAcsov Diodor. Sic, XX, p.74.6. Heroum Heasoy, Ifidis 1oetoy,Lu- 
culli, Asx#AAcsov Svid. Marnz Gazenfium Idoli apud Marcum Diaconum 
Gazenfem in vita PorphyrulEpifcopi 4farneum , Matris Deorum Mrrtewov, 
Mithrz MJesiev Socrat. V.6.Jovis Olympii OAupemiov, Palladis Namadhoy, 
Plutarch. pag, 605. de exilio , Panis Hevesy, Syncell. p.324. Deorum omni-< 
um Mavtesy, Plutonis TAgstaveroy, Neptuni Mocesdessv Leo esdwviey velut apud 
Diodor. Sic. T.2. p. 719. Nocideov, Ignisapud Perfas Mugesov Theodorit. V. 
39. Hitt. Pythi Apollinis NuSesov, Sambethes FapBareov, Perizon. p. 72.4, 
ad Elian, Serapidis Serapeym, Eutrop. VIII. 15. Zagamesy Plutarch. Alexan- 
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dro p. 706. Socrat. V.16. vel Zeea wwy ut Sozom. VII. 15. Theditis @eridesap 
Schol. Eurip. Andromache v. 46. Strabo IX. p. 431. Thefei ences Plu- 
tarch. de exfilio p. 6c7. Tuzajov Fortune Niceph. XIV. 44. Hift. Ecclef 
Etiam Tugaweiov Regia Tyranni apud Plutarchum in Dione: & Atorverves 
Tupavrciovin Timoleonte p. 254. Ka;ragioy Cefaris apud Socratem Hift, Ec- 
clef p.352. Nagac iro parafitorum curia Athen. VI. p.235. Hewdiey Herodis 
Civitas jofepho p-774-Syncell. p.314. Gymnaffum TipeAsorréiey Plutarch. 
Timoleonte p. 255. Ays2\etov tumulus Achillis in tabula veteri Iliacaa Cla- 
riff Begero illuftrata num. 50. Plin. V.30. & Steph. in Z/yeser.Arati Sicyontl 
Aoadriov, Plutarch. Arato p.1ost. Alexandri AAszavdgewy, Jofeph. p.718. 
Hyrcani Yexanoy p.721. Aaxudeov Lacydz hortus Laért.IV.60. HroAsucses | 
five ItroAopaetov lucus Prolemzo a Rhodiis facratus.Diodor. Sic. XX.p. 825. 
Steph. in KawerwAvr. Etiam in Chriftianis fcriptoribus leeyretey templum 
in memoriam Prophetz, AmosoAeor inmemoriam Apoftoli , & Magrugur 
Martyris. Czterum utad Pottamnoftrum redeam, 4mafirianoram numos 
Homerum referentes enarrant Harduinus in numisurbium illuftratis p. 
36. & Fulvius Urfinus notis ad Ciceronem pro Archia p.312. Infpiciendos 
przbent Ramirefius p. 203. pentecontarchi, Spanhemuus p. 448. Patinus 
introduét. in Hiftor. numifmatum p. 59.&c. Hofte omnes excepto numo 
Nicafiijunétim exhibuit Gisbertus Cuperusin awo9ees Homeri p.7.feq. 
& Jacobus Gronovius T.2. Thefauriantiqv. Grac. Imagine XVHI. XIX,XX, 
Confer &FulviumUrfinum in imagg.p.21.De Zgyenfinm numo Severitem- 
poribus percuffo, alteroqve qvi cufus eft fub M. Aurelio Imp. videas licet 
eundem Illuftrem Spanhemium. Homeri Icon ftatuis variis & fignis mar- 
moreis jam olim celebrata [vide Raph. Fabrettum ad veterem tabellam 
Hiadis p. 345.346.) occurrit etiam in curiofisfima Tabule marmorca Confecr ae 
sions Homerica, v2 Romz in Columnenfium palatio cernitur,& ab eodem 
illuftri Cupero & Gronovio num. XX/, exhibctur atqve exponitur, vario- 
rumqve doctorum hominum ingenia exercuit, utdixi Lib. I.c.25. ubide 
Phantafia Memphitide. In transcurfu itidem hoc loco mentio facienda 
eft Auditorii Oqeix# in Academia Tubingenfi, qvod tefte Martino Crufio 
in Germano Gracia p. 39.ita nominatum eft, qvoniam Ao. 1565. menfe 
Novemb,. altero tanto majus xdificari cepit adjun@tione contigul cubiculi 
facta, cum Crufio Homerum przlegente auditores antea capinon poffent, 
fedftare multi cogerentur. Verum hac olim fuere. Nunc recendita 
M-zonius fenetqviete. | 
VIL =DePatriaHomericelebris eft & notiffima vel ex Gellii IIL. 
11. & {criptore certaminis Homeriac Hefiodi amplifimarumurbium vetus 
Concertatio qvam refpicit Demetrius Poéta apud Laért. V.85. & de qva 
Didymu olim fufe {cripfit,a SenecaE pit, 88. hocnomine derifus, & recent 
alae 
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ztate Leo Allerit Chius , cujus librumjam memoravi. Hic cum late im- 
pugnaffet eorum fententias,qvivel Babylonium[Tigranemnomine]fuiffe 
-afirmant Homerum, utL. II. Verz Hiftor. p.676. per jocum {cripfit Lu- 
cianus, vel Syrum, vel Thebanum £gyptium, vel Cyprium vel Troja. 
num ex Cenchreis, vel EoliumCumanum , vel Rodium, vel Pylium,vel 
Salaminium [ex Salamine five Cypria five Attica] vel Ithacenfem, vel Co- 
lophonium, vel Athenienfem, vel Argivum, vel Mycenzum, vel létem, 
vel Smyrnzum* deniqve: Contra multis argumentis contendit eum fuifle 
{uum , Allatii popularem, ex Chio Infula oriundum, interaliamemorans 
c.15. qvod ipfe de fe {cripferit Hymno in Apollinem v.172, 
Tucpase ** amie cnet) xi evi wosmadetory 
TS warcy promises agsnuaew corde}. : 
Qvem locum ThucydidietiamLib. IIL p.242.laudatum refpiciens Sibyl- 
linorum auétor dixerit L. ILI. p. 251.ubi de Homero vaticinatur: 
— — Xi 4 xadgores savory. 
Sed Hymnos Homero fappofitos multi veterum fenferunt, & plu- 
timis traditum eft Homerum Patriz fuz in {criptis nullam fecitfe mertio- 
nem. UndeCephaleon qvoqve Hiftoricus apud Photium Cod. LXVIII: 
Patriam fam filentio involvere fe profeffus eft exemplo Homeri. Net 
deeft ratio fufpicandi, Hymnum in Apollinema Cinerbo Chie fuifle fuppo« 
fitum , tum Sibyllinorum nulla eftautoritas. Necabreforte Allatio chiis 
fuis*** Homerum vindicanti oggelleris » qvod ipfe 123. de Herodoto & 
Kk 2 Epho- 
® In Adtis Pionii, Martyrii illecandidatus ficSmyrnenfes alloqvitur ¢ Vor Sirt gi ex/utratée 
pulcbritudine manium, & Smyrna cibitatis decoregaudetis & Homerve Potts gloriamini, 
Oraculum apud Steph, in [@v* , 
Nateida 4 » are OE Toe warels Eswy 
swlG@e wyr@e pares wares, 
*# De Coecitate Homeri Vide Meurfium ad Hefych, Illuftrem pag. 178, Vosfium Infticutt. Orae 
tor. Lib, I. cap. ¢. Section, 21. & Allatium o. 8. Hine Proverbium apud Tertull. de pallie 
C. 1. guod claufis Gel in totum Howmericis eculis patet, Vellejus contra & alii coccum fuille 
negant, fic ex recentibus Andreas Wilckius in curatione coeci Homeri, & ante eum Bro- 
deus Lib. V.c.9, Mifc. qvi Ciceronem fibi maxime adverfarium profitetur. Sed is vali- 
dum, nifallor, argumentum przbet contra eos qvi Homerum coccum fuifle putant. 
Traditum eff , inqvit, Homerum caecum fuiffe , at jus piliuram, non poéin Sidemw. 
Qba regio! gba ora? 766 locns Gracia! gba fpecies forma ) gba pugual 95a acies? good 
remigiumn ¢ q6i motus aniemerum , bi ferarum, won ita expilius cf, at gba ipfe mon bide- 
rit, nos ut Sideremuseffecerit. Hee illeTufc. qv. LibroV. 
*** Chiis etiam Homerum vindicare voluit Hy permenes in Lib, de Chio, ex qvo Ptolemzus 
Chennus ap. Photium cod. 190. narrat,Scindap/uw Homeri famulum mille drachmis mul- 
&tatum a Chiis, qvod Herum mortuum non exusfiffet. Et hodieqve qvingve vel fex millia 
ribus a Chio opido Septentrionem verfus,oftenditur locus excifus ¢ vivo faxo, in cujus mee 
dio altare,circum illud fedilia,qvo in loco Homerum qvondam docuifle, natum & fepul- 
tum, incolz fabulantur. Bycce Homeri fervus memoratur Tzetax XU, Chil. v.64}. 
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Ephoro Cumano,qviCumanum fuiffe Homerum contenderunt: Digai certe 
font inqvitcorum conatus , qvilaudentur abillis; fi veritatis Audio tantum opus age 
Zrefiveritatem expofuiffent,fedcum Patria amore (5 propriagentis idegerunt , eoram 
ditla won immerito fufpetia cle debent. Ubi enim ratio affettu ducitur,S lingua cupidie 
tatum dulin moderatur,veritas ipfa claudicat,§ cecutit,qvaeanudo & ab omni fudio 
hibero bomine tantum expettanda cf, Styppam Lydiam, Cretam* & Romam 
qvoq anonnullis pro Patria Homeri venditatam notat Brodzus adAntho- 
logiam Epipramatum Grecorum p.132.Ineptum porro fuerit vel in re in- 
certisfima qvam Oraculum Adriano redditum pridem 4yrosov agnovit,ar- 
bitrum fe interponere,vel de argumento exigui momenti poft Allatil indu- 
{triam pluracoacervare,itaqp unum tantum adfcribam locum Johahis Tze- 
tzz,ex inedita ejus exegefi in Homerum,qvam Lipfiz in patria mea fervat 
manu{crip d mutilam,Bibliotheca infignis Paulina : Use) dy ay weargi- 
dbs x, -yaves Opi wr Accvope fugloxope WOPMOAU THY BARD cstv, BIS 6pADes = 
Das of isopinos wes Tet8 BPgdidoaaw, BAAss psy curov yiev eve Dac, nadda- 
WEL UG Tlivdagos, wearers NOY Oxsxgir©- Dacxeveroci [VIL 47.) 
Kaj Moray opveye ooo WoT! Xi0r| cosdov 
——— Ayrla noxxvlovres srooia moxdidovre, 
Essgos dé Dace auray KoroPuviov, os de Asyumriev ax Onfdar, Tos de Inte donee, 
Urecois ASavajO», ngy AAA Hever. Eel dos % TaAcuiney aurer emery AS 
YETW, KGIaAALAAAR LUE. AAAS Yiev AuTOY elennarss KoAcDararre,ngy Za- 
Anpsiviey, wpos diye tHTaIs Kupecyov, nH ETHba Bx oid oDey Opti pesves y Tics TEM! 
Prgloss xenrapseraress tet meciyInoay, Cipecy dé Tov Detorearey Opengoy Alai av 
Pdutaus Evdlargitpay Tass Yapous KGY oASEs,THTO KemKarw, e Ale To aZinues 7 
atv dgcs cupsmratelarrny aurcy duTay emiyecPucs TH¢ CA Uaricy AUTON eNAXETES 
B veer icoucr, 7 0 sv Anyvarra Aareiey § dv dpos, x91 9 tv Kryumves dérgie 
WALIaG, iTws Exes memAainXS. Tw decoPe ApisoreAninrns raya dex Ale 
70 Gv ly reTea Pay Os dé ye ATnvajoy dmoxcARrTsEs auToy TUAAY ICO Epos TUTE 
Qacly, Zyougvajov 78 care » aye x0 401 doxes THTO, EWE CE Tpuevctacs : 
AQmajaw sytverce, ASmajer dpa ngy Tatevexcras Pact, Anrci ds TErO eis It 
ols carey imiygaupce, ) 
Tels ps tusawicavre tocauraxic **éSedinge 
AG Bei IGG», *** telg oY Examydiyere 
Tov peyay sv Burajc Meriseatov, os tov Opngoy 
 HYgeure cwopadny Jo ew andedwov 

Hué- 
_ 8 Cretentes Homero rhille nis ptemiu tutreias tribuiffe, idqve etea tabula teats 
___ wefere SoZomenus prief, ad of, 

#* Schol MS. Didnyfti Thracis , £eriva Fé, _ 
_ S* Invitis ab Allatio editis legitur Ayu@» EgeyJadar, xoy tele iwsoxacate, 
In Authologia Epigransnatum Greecor, Lib, IV, @. 4, p, 438. XG This EWN bY ETO. 
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mee AInvajns Zuuevay ewoxicay, ; 
TX. Magna voqve & parumcerta degenere Homeri & Paren- 
tibus qveeftio eft , ut videre licet ex variis fententiis memoratis ab auétore 
Greco, qvicertamen Homer & Hefiodi defcripfit. Nec minor Scripto- 
ram de ztate, qvavixerit, diffenfus , etfiadeo exaéte illam nonnulli tene- 
‘se fe putarunt , ut & Thema ejus Genethliacum tradiderint, qvemadmo- 
dum Julius Firmicus L.V. Mathef. p.77. cumdrxiffet, Saturnum in nono 
ab horofcopo loco pofitum, & in Leone confticucum facere divinum Poé- 
tam heroici cujusdam Carminis,ut Martios ftrepitus pugnaruma@ metu- 
enda certamina famofi Carminis nobilitate perfcribatzea/ss , inqvit,Genitura 
Homerum, Divinum in Iliade Cumei(Sibyllint] carminis® fecit interpretem, Sed 
vix ulla in re magis in diverfa abeunt Scriptores, ut facile intelliget lector, 
fivel veteres ipfos confuluerit Gellium Lib. ITI. cap. 11. & Lib. XVIL ¢.21. 
Tatianum , Clementem , Eufebium , Philoftratum in heroicis, ubi de 
Euphorbo agit , Tzetzam Chil. 12. hift. 399. aliosqve: vel é recentiori- 
bus adierit Dionyftum Petavium Lib. IX. do€tring temporum cap. 32. 
Joh. Rualdum animadverf ult. in Plutarchum , Joh. Marshami Can. 
Chron. p. 437. & qvznuper Clarif; Dodwellus, in differtatione tertia de 
Gracorum Cyclis. Mihi qvidem in prefentifufficit, in qvo conveniunt 
prebe omnes, antiqvisfimum efle ex auctoribus Gracis, qvos habemus, 
ne Hefiodo qvidem excepto, five poft Olympiadem XXIIL demum vixe- 
rit, ut vult Dodwellus, be ut aliis videtur, longius anoftris temporibus 
remotusfuerit , vel Olympia ipfa ztate anteverterit. 

X. Nuflusdeniqve Scriptor eft, qvi ab omni ztate tantam in- 
genul, doétrinz, fapientixzlaudem retulerit, atqve unus Homerus, qvi 
ut {cite de ipfo eft apud Propertium Lib. IIL Eleg. I. | 

Pofteritate fuumcrefcere fentit opus, 

Atqve ut ait Plutarchus lib. de garrulitate p. 504. wor@e ris rév civSpamew 
arlixopias wEryévyovev. Quicqvid enim fere eft doétorum, fuitqve, in eo 
celebrando, &laudibus ad celumefferendo , adeo confpirarunt inter fe, 
utcertarent. Qvorum integrum & bene longum Catalogum texere, hoc 
loco liceret, nifi precipua Homerielogia Alphabetico ordine digeftajam 
exftarenta Grzcantisfimo illo & Homeri imitatore felicisfimo Jacobo Du 
Porte Anglo in Appendice ad Gnomologiam Homericam, &ad calcem 
Clavis Homericz Georgii Perkinfi , qvibus alia nuper adjunxit Joannes 
Scherpezelius ante Iliadis libros duos primores cum Mofchopuli {choliis 
a fe editos. Igitureos tantum in pratonti commemorabo , qviprolixius 

Kk 3 vel 

® Vide qve fupra Lik, J, ¢.29, num 2, ; 


ad 
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velintegris Scriptis, orationibusve Poétam decorarunt, ut ex prifcis Die 
Chryfoftomens diff, LIL. & LIV. Maximus Tyrins diff. XVI. Lucianus in Encomio 
Demofthenis,ne de vartis Epigrammatis Grexcis dicam, qvz in Homeri 
laudem occurrunt in Antholowia &inunum colle€ta a Joh. Spondano fiz 
Homerieditioni przfixafunt. Erecentiorbusincelebrando Poétz 1 
nio multifuere Angelus Poltianus * in oratione de Homero,qvz legiturtomo 
tertio ejus operum, Antonius Majoragiue in. prafationibus , Joachinus Camee 
varius ante Commentariosad primum Iliados librum, Nicelews Majeranas 
in prafatione Euftathio pramifla,'4adreas Wilkins in curationeCoeciHomeri, 
Plejade fecunda orationum : Clarisfimus Ludolpbus Neocerus in hiftoriaHo+ 
mericritica, pauloantea melaudata. Jobsnnes Rudolpbus Werftenius in dill, 
inaugurali de fato Scriptorum Homeri per omnia fzcula, edita cum ejus 
orationibus Apologeticis pro Graca & genuina unguz Grace pronun- 
ciatione Bafil.1686.8vo. Gésbertus Cuperus precipuein doCtifimo Comenta- 
rio ad Lapidem antiqvum,qviin Marinenfi Columnenfium Principum de 
tionein villa Claudu Imp. repertus & erutus, Confecrationem Principis 
Poétarum pulcherrime imagine expreffam fiftit. Amft. 1683. 4to. 
* Hic Politianus Plagii arguitur 4 8udeo annot. prior, in pandectas p. ¢47.qQvi €0 laco &ipfe 
prolixo atqve infigni encomio Homerummagtat. Arguit autem plagii Politianum eo nos 
mine, qvod rerum fummasex P/atarchi librode Homero, qvi tum Latine nendum ext. 
(tabat ad verbum trans{cribens , & qvafiflores pracerpens non crubueritid opus pro foe 
edere ; in qvo nullam preeterqvam trans{cribendi ac vertendi operam navarat. Ex Hee 
vedote etiam pleraqve in eadem oratione furripuiffe jam 4 Jano Lafcari mooitus eft Politia- 
nus , Cuiillehanc fuis in Homerum prelectionibus Florentise preemittenti inter auditores 
adfuit, Vide Duarenum d. 1478. Opp. cujuslocum jam laudavere Colomefaus in Opul. 
p-66. Thomafiusde Flagio § 536. | | 


CAPUT II. ) 
De Homeri fcriptis , editis ac deperditis , genuinis 
‘ac hypobolrmass, tum degensinorum eelPaftione , Rha- 
plodts emendatoribus EF c. : 
Batrachomyomachianum Homerigenuina, an Pigretiscujusdam,t, Poimata ad 
ejus imitationem: ab alits compofita , ut Galeomyomachia, aliaque,2, Batras 
chomyomachia editiones & interpretes.3. De Hymnie , an Homerifint , an Cie 
wati Chi, vel Herodoridubitatum.4, Epigrammata,s, Ayuv cum Hee 
frodo,6. De lliade,7. & Odea. 8. Num Homerus ipfe auctor divifients 
in libros , an Arifiarchus,9, Jofephi locus de Poti Homerica tantune per 
memoriam confervata , nox {cripto 4b aultore confignata,expenfus, 10, Reo 
jetla Peraultifententiade lliade & Odyffea ex potmatis fepavatis & non cohee 
ventibus Con[uta adver {us intentionem ipfius autloris Hameri, De Lycurgi, Pifi- 
| frat, 
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frrati, SolonisS Hipparchi opera invulgandis & ordinandis Homeri Potma- 
tis, 1. Apacs Homerice, tl tx vaeIyxG@» Alexandro M, oblata vel 
ab Avifiotele, velaCalliftbene  Anaxarcho,12, De Caffandre Macedonia 
& Prolemaeo Evergete ll, Axgypti Rege dabitatum. 13. AsipeSuen Macoa- 
Aworixy F Cawrng, 14. Euripides. ZenodotiEphcfi.16.  Arifiow 
phanis Byzantii,17, Avifarchi Semothracis , ubide obelisipfius & afterifel, 
tum de adverfavits , Zenodoto Alex, Ptolemao Afcalonita & Philoxeno. 18. 
ApSacric Homerica fats ab Arato Solenfi.19, A Cratete Mallote. 20, 
A Tyrannione , tum A Nicanore & Cometa qui diftinttiones addiderunt, 21. 
Homeri Ilias & Odyffes decantata in Panathenais per Rhapfodos. 22, In 
febolis propofita juventuti, 23. Scriptorum Homeri deperditorum Catalogus 
cum varite obfervationibus , ubi de liiade parva, Pottis Cyclicis, Cyprits carmi- 
nibus, Margite Sc. 


I. 
Ajoribus Operibus przlufiffe dicitur Homerus compofita 
BATRACHOMYOMACHIA, five ut apud Svidam vo- 
catur pucBaroayomaria, pygna ranarum & marinm, Carmine 
Heroico ludicro ingeniofo & ameno: qvamvis mallem, 
ubi rifus captatur, non introductos Jovem czterosqve Deos , ratione 
multis Poétis familiari, fed exitiofiffima moribus , & impia, ut agnovit 
Socrates, qvireligioniducebatjocis permifcereDeos. Hanc Batracho- 
myomachiam Homero tribuunt éveteribus Herodotus in Homeri vita 
c.24. Martialis Lib. XIV. Epigr. 183. Statius Papinius epift. ad Stellam, 
Innuens Culicem Virgilli & Batrac omyomachiam Homer! przludium 
fuiffe: Fulgentius Lib. I. Mytholog. fub init. 

Qood Maonins ranarum 
Cachinnavit prelio. 

Videtur etiam Alexandro Magno innotuiffe qvi ad illam Homeri forte 
alludens Antipatri cum Agide conflictum pvopayiav vocat apud Plu- 
tarch. in Agefilao p.604. Memorat & Plautus Bacchidibus oricinam vocans 
meniam , ut notatum Petro la Seine in Nepenthe Homerico cap. 1. 
Svidas & alii, au€tor item prifti marmoris, in qvo fub Throno Homert 
axed swtsv7@» confpiciuntur mures, ne de citeriorum xtatum Scriptori- 
bus dicam, ut Johanne Tzetza in Iliade verfibus politicis allegorice expo- 
fita& Michaéle Apoftolio, cujus verfis politicos inlaudem Batrachomyo- 
machiz H<mericx memorat Labbeus pag. 193. Bibl. nov.MSS. Alii tamen 
auctorem %:itrachomyomachiz voluerunt efle Pigrerem, Artemifix fra- 
trem, ut docent Plutarchus in extremo libri de Herodoti malignitate, 
&Svides in yes. Henricus qveqve Stephanus Lib. VI. {thediafm. 22. 
teftatur {¢ uuilifle in exemplar ubs Batrachomyomachia ad{cripta effet 

Pigreté 
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Pigreti Cari, qvodconfirmari videoa Labbeo in Bibl. nova MSS. p. 289. & 
Nunnefioad Phrynichum p. 13.ubi male excufium Tygreti pro Pigreti. De 
Homero, fitne auctor, dubuhzrent Proclus , &alter Anonymus de Ho- 
meri vitaab Allatioeditus, itemq Euftathius. Auctor vitz fub Plutarchi 
nomine editz, & alteranonymus folam Iliadem & Odyffeam pro genui- 
nis Poétz fetibus agnofcens , Homeroad{cribendam negant, qvibus firc- 
cinens érecentioribus Daniel Heinfius, Hoc Poéma , inqvit, qvi ad Homerums 
referunt, mégis animijudicio, qoamoculisvacillant, Praititgravieribus Hemeri 
operibus in ufum Fuventutis , qvisqvis auctor cftnon atate aut tempore , fed exercitia 
€f argumencto, Sic & Stephanus Berglerus nuper pref. ad Homerum edit. 
Wetften. ex diverfo icribendi genere Batrachomyomachiam principi 
Poetarum abjudicandam effecontendit. Jacobus contra Gaddius T. x. 
{criptoribusnon Ecclefiafticis p. 208. Péradoxon dicere volo, licet verear nafit~ 
tos Cenforesvcl Momos, Batrachomyomachia videtur mibi nobilior propiorqve pere 
feBtioni, quam Ody[f[ea & Ilias, imo utramave fuperat judicio. ac ingenio G prafane 
tia texture ,cum fit poéma ludicrum excellens. 

If, Ad imitationem hujus Batrachomyomachiz ante trecentos 
circiter annos,nef{cio,qvo auctore compofita eft, Gracis verfibus jambicis; 
Galcomyomachia five pugna murium & felis,qvz a trabe denicp opprefla mu- 
ribus relinqvit victoriam. Hzccum prefatione Graca * Arifobuli Apofoli, 
Hierodiaconi, Michaélis F. fubje€ta Batrachomyomachiz & fabulis E{o- 
picis lucem vidit Pari 15 49. 12mo. Bafil.1574.12mo. Cum Latina verfio- 
ne ab Albano Torinovulgata eft Bafilex 15 41. vo. adjuncta itidemBatracho- 
myomachiz & Elyfii Calentinilibris tribus de bello ranarum & murium; 
Cebetis Tabula aliisqve. Fuere hinc plures,qvi ad Batrachomyomachiz 
exemplum fimilia {tripta ludicracomponerent etiam alus lingvis, qvalis 
eft Merlini Cocaji Mantuani éo/ches, Carmine Latino elegiaco Macaro- 
nico, in qvo muicz, formicis bellum inferentes, vincuntur , regibus utrae 
rumqvepereuntibus. Gabrielis Rollenhagenii Reftoris Magdeb. Grofds 
Mauplers Ameifensund Muctentrieg, Argent. 1612... Speétat & huc licet 
ferii magis argumenti poéma Jo. Poffelit astoxogavoyayia de caftello Jau- 
rino[Germanice Raab,qvodcorvum denotat] per Rudolphum II. capto, 
Roftoch. 1604. 4, | 

III. Batrachomyomachia primum edita eft Grace literis capitali¢ 
bus,additis {choliis Laonici Chalcocondyle Cretenfis, Mufzi poémate, ac fens 
tentlis variorum. Venet. 1486. 4, Deinde fxpius produit cum verfione 
Aldi Manutii Romani, Scholiis illuftravit Philippys Stelanchton, qvi {Copum 

of- 

* Eam in plerisqve editionibus aliis omiffam miror,ut in Graca Joh. Keffelhudii,Helmft, 1670. 

4to, Ceetcrum fallitur Labbeus, qvi huic Apoftolio Galeomyomachiam tribuit , in Bibl. 

nov. MSS. pag, 132. Nam in pratationede auétore tangvam alio loqvitur Apoftolius 
Tay psraysvesteaw dé sig tov wouprny am opespeciod cy Buropdw Gre X, TAs 
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poématis efle exiftimat ut odium turbarum & feditionum animis legen- | 
tium inftilletur. Petrus verola Seine lib. de Neperthe Homeri c. 1. putat 
Homerum ad vitus potusqve continentiamjuvenes voluiffe informare. 
Legitur & cum notis Leenbardi Lycié,Lipfiz 1607. 8vo. Ex Danielis Heinflites 
cenfione cum ejus verfione, Hfopicisqve felectis & Avieni fabulis.Lugd, 
Bat. 1632. §vo. Latino Carmine reddita a Simone Lemnio: & 4 Jacobo Balde 
Jefuita, Monachit, Ao. 1647. 12mo. Carol prxterea Aretini Metaphrafin 
Latino Carmine compofitam memoratLabbeus p.67.Bibl. nov. MSS.apud 
qvemp. 201. male Arfinus legitur pro Aretino. Ex/?athixe qvocp Theflalo- 
nicenfis ArchiEpifcopus Batrachomyomachiam commentario illuftraffe 
fertur, fed parum certa fama, ut notavi infra c. 3, ubi etiam de verfione 
Grzcobarbara Demetri Zeni a Martino Crufio vulgata & illuftrata , Gallis 
cisqp Macaulti & Raybieri,In Cafparis Dornavit Amphitheatro fapientiz So- 
craticz jocoferiz,qvo in opete {cripta ingeniofa de rebus ludicris vilibusq3 
& paradoxa encomia aut vituperationes congesfit , primo ftatim loco 
‘Tom.!. ponitur Batrachomyomachia & GaleomyomachiaGreace & latine 
ex editione 4/b4ni Torini, Tum poéma ejusdem argumenti Parifiis 4. pri- 
dem editum auctore Elio Calentino, & Metaphrafis Batrachomyomachiz 
Homericz ab Henr, Smetiofcripta verfibus Heroicis. Hanov.1619. fol. 

IV. HYMNI XXXIL*qvorum tres primiin Apollinem,Mercu- 
rium ac Venerem prolixiores funt, reliqvi breviores , utrum Homerum 
auctorem habeant, fimiliterjam olim ambiguum fuit. Nam ut vitam Ho- 
meri, tum eam,qvz Plutarcho tribuitur, tum alteram Anonymieditam ab 
Allatio przteream ,qvz Hymnos & reliqva Homero ad{cripta omnia,folis 
Iliade & Odyffea exceptis, alienaa tanto auctore effe putant, no 115 Ducews 
Gy Tn duuawses evena&K propter rem ipfam & propter vim elocutionis: 
Scholiaftes Pindari ad Nemeonicas Od. 2. hymnum in Apollinem teftatur 
triburum Cinerho Chio, qvicirca Olympiadem LXIX. floruit. Hy dé 0 Kiveudog 
YG» 06 4 raw exvyoapo8onv Opyes mompatay Tov 1g Amo we yey eapesvoy 
Upvoy Asyercy memreinxévoy,Sic &Athenzus L,I.c.19. Homeridarum qvendam 
auctorem fufpicatur: Kay Ounces Os» Tov Ounerdiav vic Ev Toig eg Amrouve V= 
pevoic Dov. Dopuryy’ ev yerpeorw Exov yctpiev xs dats nacre x, UIWBies. qve 
hodie legunturin hymno in Apollinem v. $15. nifiqvod pro yeagiev tbl oc- 
curriteyadcy, Herodorumneicio qvem{criptorem hymnorum Homero 
tributorum facere videtur Scholiaftes Apollonii ad Lib. ILv.1215.1a 0” ave 
TH WEG TUPaGengy Ho ‘due@ Promina XH Tees TNs Nuons isopes heyov? 

ESS 
* Perfvafum antiqvis fuit Deos hymnis magis delectari qvam Sacrificiis. | Scholia ad Tliad. 
a.477. ddarncopeta ors MAtoy Tav Suciay TéemovTay of OEat sos idiass 
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Pigreti Cari, qvodconfirmari videoaLabbeoin Bibl. nova MSS. p. 289. & 


NunnefioadPhrynichum p. 13. ubi male excufium Tgreti pro i, De 
Homero, fime ayétor, dubiherent Proclus , gcalter Anonymnies deHo- 
meri vitaab Allatioeditus, itema Euftathius. Autor vitz fib Plutarchi 
nomine editz , & alter anonymusfolam Iliadem & Odyffeam pro genui- 
nis Pottz feetibu: ofcens , Homero adftribendam negant, qvibus fic 
cinens érecentio: Daniel Heinfius, Hoc Poéma, inqvit,qviad Homerum 
veferunt, magis animijudicio, vam oculisvacillant, Praititgravioribus Homerl 
operibus in ufitm Juventutic , qvisqvis aublor ef,non arate ant tempore , (ed exercitie 
& argumento, Sic & Stephanus Berglerus nuper praf. ad Homerum edit. 
Wetften..ex diverfo {cribendi genere Batrachomyomachiam principi 
Poétarum abjudicandam effecontendit. Jacobus contra Gaddius T. x. de 
fcriptoribusnon Ecclefiafticis p. 208. Paradoxon dicere volo, licet verear nafs 
tos Cenfores vcl Momos , Batrachomyomachia videtur mibi nebilior propiorqve per 
fettioni, quam Odyffea S Ilias, imo wtramgue fuperat judicio ac ingenio & praflan- 
tia textura y cum fit poéma ludicrum excellens, 

II, Ad imitationem hujus Batrachomyomachiz ante trecentos 
circiterannos,nefcio,qvoauctore compofita eft, Gracis verfibusjambicis; 
Galcomyomachia five pugnamurium & felis,qvz 4 trabe deniggo mus 
ribusrelinqvit victoriam, Hzccum prefatione Graca * Ariflobali Apoftelil, 
Hierodiaconi, Michaélis F. fubje€ta Batrachomyomachiz & fabulis Aifo- 
picislucem vidit Parif 15.49. 12mo. Bafil.1574.12mo. Cum Latina verfio- 
ne ab Albano Torinovulgata eft Bafilez 15 41. 8vo. adjunéta itidemBatracho- 
myomachiz & Elyfii Calentini libris tribus de bello ranarum & murium; 
Cebetis Tabula aliisqve. Fuere hinc plures,qvi ad Batrachomyomachiz 
exemplum fimilia ftripta ludicracomponerent etiam aliis lingvis,, qvalis 
eft Merlini Cocaji Mantuani Mofcbea, Carmine Latino elegiaco Macaro- 
nico, in qvo mutcz, formicis bellum inferentes, vincuntur , regibus utra- 
rumqvepereuntibus. Gabrielis Rollenhagenii ReCtoris Magdeb. Grofdy 
Mauglers Ameifens und Mictentrieg, Argent. 1612.8. Spectat & huc licet 
ferii magis argumenti poéma Jo. Poffelit asroxegavopaxia de caftello Jau- 
rino[Germanice Raab,qvod corvum denotat] per Rudolphum II. capto, 
Roftoch. 1604. 4, 

Ill. Batrachomyomachia primum edita eft Grace literis capitali» 
bus,additis {tholiis Leonici Chalcocondyle Cretenfis, Mufzi poémate, acfene, 
tentiis variorum. Venet. 1486. 4, Deinde fepius produit cam, J 
Aldi Manutii Romani. Scholiis illuftravit Philippus siclanchton, Qui. 


 Eamin plerisqve editionibus aliis omi{fam miror,ut in Gizxca Joh. Kef 
4to, Ceterum fallitur Labbeus, qvi huic Apoftolio Galeomy omachia 
nov. MSS. pag, 41, Nam in prafationede auétor¢ 
Taw pacar evezigen dé tis Tov mommrny carey 
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poématis effe exiftimat ut odium turbarum & feditionum animis legen- 
tium inftilletur. Petrus vero la Seine lib. de Neperthe Homeri c. 1. putat 
Homerum ad viétus potusqve continentiamjuvenes voluiffe informare. 
Legitur & cum notis Leonbardi Lycit,Lipfizx 1607. 8vo0. Ex Danielis Heinflire- 
cenfionecum ejus verfione , Afopicisqve felectis & Avieni fabulis.Lugd. 
Bat. 1632. 8vo. Latino Carmine reddita a Simone Lemnio: & i Jacobo Balde 
Jefuita, Monachii, Ao. 1647. 12mo. Caro preterea Aretini Metaphrafin 
Latino Carmine compofitam memoratLabbeus p.67.Bibl. nov. MSS.apud 
qvemp. 201. male Arfinuslegitur pro Aretino. Ex/tathiue qvoc Theflalo- 
nicenfis Archi Epifcopus Batrachomyomachiam commentario illuftraffe 
fertur, fed parum certa fama, ut notavi infra c. 3. ubi etiam de verfione 
Greacobarbara Demetrii Zeni a Martino Crufio vulgata & illuftrata , Gallie 
Cisdy Macaulti & Reybieri,In Cafparis Dornavii Amphitheatro fapientiz So- 
Craticz jocoferiz,qvo in opere {criptaingeniofa de rebus ludicris vilibusq 
& paradoxa encomia aut vituperationes congesfit , primo ftatim loco 
“Lom. I. ponitur Batrachomyomachia& GaleomyomachiaGrace & latine 
ex editione 4/b4ni Torini. Tum poéma ejusdem argumenti Parifiis 4. pri- 
ciem editum auctore Elio Calentino, & Metaphrafis Batrachomyomachiz 
Eomericz ab Henr. Smetiofcripta verfibus Heroicis. Hanov. 1619. fol. 
IV. HYMNI XXXII.*qvorum tres primiin Apollinem,Mercu- 
rium ac Venerem prolixiores funt, reliqvi breviores , utrum Homerum 
auctorem habeant, fimiliterjam olimambiguum fuit. Nam ut vitam Ho- 
meri, tum eam,qvz Plutarcho tribuitur, tum alteram Anonymieditam ab 
Allatio przteream ,qvz Hymnos & reliqva Homero ad{cripta omnia,folis 
Iliade & Odyffea exceptis, alienaa tanto auctore effe putant, ny ts Ducews 
Koy THs duvawsws evexa & propter rem ipfam & propter vim elocutionis: 
Scholiaftes Pindari ad Nemeonicas Od. 2. hymnum in Apollinem teftatur 
tributum Cinetho Chio, qvicirca Olympiadem LXIX. floruit. Hy dé ¢ KivosSo¢ 
xO ag %, Tay emrypacpoApav Opmee moinpatay rev ag Amc wwe yeyeapepévey 
Upvov As yercy emoinxevey.Sic KAthenzus L,L.c.19. Homeridarum qvendam 
auctorem fixfpicatur: Kay Opengos dn Tay Oung cw TiC Ev Tos 64s Amro Mwvet Ue 
pvc Dacoiv. Ooguryy’ ev yetpeosw exon Yapiev uGarls uard % vWBiPac. qve 
hodie legunturin hymno in Apollinem v. 515. niliqvod pro yagiev ib oc- 
curritayadev. Herodorumncicio qvemf{criptorem hymnorum Homero 
triburorum facere videtur Scholiaftes Apollonii ad Lib. ILv.t215.1@ 0” ave 
Tad wegl & TuPavG» ngy Heddve@ Pre ina KGY Teg THG Nugrs isopes Meo" 
— Ess 
delectari qvam Sacrificiis,  Scholia ad Mliad. 
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Eos Os Tig Nuon vnare * népag avd éov vAN. 

THAS Dowlnns goedov Aryumror podwy. . _ 
Diodorus a vero eosdem verfus proferens Lib. IV. ¢.2. diferte laudat 
Homerumin hymnis, 194 Tov Opngor > te¥ro16 Tuphoay ey TOS rHpsvOnG nig 
Ady’ Eos dé Tig Kc. Eclib. IIL. c.66. pagruges 4} ]oig uP’ nuawn, o wonrrig av Tog 
upvos &c. voin loco-duobus illis verfibus fex alios premittit; fed qvi in 
Hymno in Bacchum,qvem hodie {ub Homeri nomine habemus snulli exe 
ftant, non magis qvam illibini qvos adfcripfi. Sed & Paufanias Lib. IL p. 
143. ex Homerihymno inCererem tres verfis affert & alios tres Lib. J¥. 
p.354. qvihodie inter adfcriptos Homero hymnos fimiliter non compas 
rent, ubitrium tantum verfuum vpyidievin hanc Deam legitur, qviqvefunt 
infuper diverfiab tis, qvosmemorat Paufanias , ut poft Xylandrum,note- 
vit illuftris Spanhemius ad Callimachum p.2.& 650.Johannes qvoqve Tze 
tzes preter Homerihymnosin Deos memorat etiam ipfius vpres vues. 
Porphyrius Lib, de antro Nympharum p. 255. laudat hymnum ih Apolli- 
nemnonadditoan¢toris nomine , & verfus qvatuorex eo recitat'» qvi in 
Homericis hymnis hodie non exftant. Ors dé xoy rajgrupDays averideray ave 
TOM HOY TET LaAISA TOYS valow os Ei myiay ers nec ‘Jay ddr ey ap aw sigs 
pocis vetidss exccAByTO,OnAgi % 04g Amo cave UYG » &v a Atyeray. Zoi d aga EC. 
Czterum({criptor antiqvisfimus Thucydides proferens tredecim verfus, 

vihodieqve in hymno Apollinis occurrunt v.146,—150:&165.—-1724 

ine tergiverfatione autorem laudat Homerum Lib. III. p.243.dyAdi-08 
pre Ais, Openo@y ors Toru at Wy , Ev Taig Emer TOG Oe, & EGw EX mpoOLB Amol 
y@», adqvem locum Scholiaftes notat éx apoowzizidem efleacé? usve, v= 
pores 90, inqvit, Te mpoolpua exadrsy. Abormynempe, qvod cantum deno- 
tattefte Helychio. Pratereaf{criptor Certaminis Homeri & Hefiodi pris 
mum verfum Hymniin Apollinem** memorat qvalis hodie legitur: ev 
Alereiipasde ty Luv Agyetov woAssocvev Tia, diemAsucey ets AnAov ei TAY wal 
Yuew, ng saders Ems rev xegcativey Bapeov Ady qUpevov c1¢ AzroRcover, FH een. 

‘Mrnoropeay ete Aadt wpecy AmciavGr ExadTO60, 

Inde KeiszavG@y yzvav dicitur Homerus veteri Poétz apud Svidam in Mayovie 
dns. Paufanias etiamcum Stephano Byz. in Teuzenoscs , Thucydide ac Dio- 
doro Siculo, nontantum credidit, auétorem hymnorum efle Homerum, 
verum elegantia verfuum, Orphicos etiam hymnos ab Homericis vinciac 
a fupe- 
* Apud Diodor. Sic.zda-tov eG» legitur. os ploffema eft pro xegetc. + Neqve enini 
affentior Johanni Jerdio, qviin leCtionibyus Lucianeis Lib. Il. 0. 6. p- 184. apud Scholiaften 
Apollonii s¢@ refcribendum monet, Vicisiim Uwator videtur mihi glofiema effe pro 
aBars:. &ex Diedoroapud Scholiaften reftituendum, 
** Huncfolum iuter hymnosHomero tribuendum putat Steph, Berglerus pref. ad Homerom 
edit. Weulen, cet obfervat Virgilium qvogve aliqvot loca reliqvorum hymnorum effe 
Imutatum, 
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Saperari, licetilli plus religionis prz fe ferant, affirmat Lib. IX. pag. 771. 
adap By dn sav exav deuregeia Digowto dv (oi OePinol) psra Opngs ye res 
Dpevec, tyes de sx F Ses noy &¢ wAsov éxetvav Exxos, Audacter prateréa 
‘Homero hymnosad{cribit Herodotus five qvisqvis auctor in Poetz vita 
2.9. & aJuvene Homero f{criptos innuit. Svidas qvoqve inter Homeri 
Scriptarefert hymnos, qvorum teftimoniis au€torem Sibyllinorum * ad- 
it Allatius Lib. depatria Homeric. 15.Veterem Infcriptionem apud Gru- 
‘zerum p.950.Amplisfimus Cuperus ad confecrationem Homer! p. 108. 
abi per pis Cermina intelligit hymnos,per /ibros Hiadem & Odyfleam,qvan- 
qvam posfit & alius illorum verborum effefenfus fi ita diftinguantur: 
e ' Dogmata Pythagore fenfi, fiudiumave Sopborum 
Et libros legi, legipia Carmina Homeri, | 

sAit'enim fe legiffe libros Sophorum & evolviffe Homeri Carmina, qvz 
pia vocat, tum propterilla, qvzin Ihade & Odyffea de Duis{cripta funt 
_#everenter, tumpropter loca, in qvibus gratam memoriam facit eorum, 
qvibus beneficiis fuit affeCtus , ut docet Herodotus in ejus vita, c. 26. ut 
‘omittam induftriam pietatis Homericz célebratam Tertulliano Lib. de 
animac.s56. Videtur etiam Livius Andronicus , aqvo Odyfleam Latinis ver- 
fibus donatamconftat, fimiliter Latina Metaphrafidonaffe hymnos Ho- 
meri, utconjicio é Mario Victorino fub extremum libri. de arte metrica, 
ubi verfus qvosdam profert ex Hymno Dianz, qvosex Homerico transla- 
tosexiftimo. Exrecentioribus paucisfimifunt é viris do€tis,qvi hymnibs 
interpretandos in fe fufteperint,ut videbis infra c. 3. n.19.Ceterum Tafytiea 
verfibus Heroicis , & Hymnos tefte Svida {cripfit & alter Homerus cogno- 
mento Sellus, Grammaticus, MenandroComico junior. ‘ 
~. 7 Wy EPIGRAMMATA & POEMATIA VARIA XVI. fervataal 
suctore vite Homeri, qvz Herodototribuitur, neg aliis antiqvorum te- 
ftimoniis habentia fidem vel auCtoritatem , nifi qvod Johannes Tzetzes in- 
ter Homerifcripta memorat Exiyeappara mora, K unum item@alteram 
refertur a {criptore certaminis Homeri & Hefiodi, ac Svidain Oune@. Ea 
Seberus in Indice Homerico refpicit,cum adfcribit numerum XXXITLusap 
ad XLIX. Subje€ta etiam leguntur hymnis Homeriin Schreveliana & aliis 
qvibusdam poétz editionibus.Epigramma inMidam Homero fuppofitum 
effe notat Laértiusin Cleobulo. Deco vide fis Longinum Jac. Tollit p. 
199. Omitto Epigramma qvod apud inferos fibicompofitum ab Homero 
fret Lucianus2. Verz Hult, T.1.p. 681. 

VI. ATON, five certamen Homericum Hefiodo de qvo dixiinfrac.VIII.n.2. 

VII. falaz five Poémaceleberrimum de bello Gtacorum ad Tro- 
a | Lia. jam. 
_ © Vide fupra c.1, num, & 
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jam * & rebus geftis ducum Achillis,Ajacis, He€toris Trojanialioramqve; 


qvod ante Odyfleam {criptum & in igore ztatis ab Homero compofi- 
tum non dubitat Longinys w& uipes feét. IX. p.66. & idem affirmantem 
Homerum ipfum inducit Lucianus 2. de Vera Hitt. T.1. p. 676. videturqve 
innuere auctor prifci marmoris confecrationem Homeri continentis, in 
- qvo Ilias gladium manu tenens ad dextram Homerifedet, Odyffea cum 
apiutn ad Siniftram. Confer Gisberti Cuperi commentar. p. 49.Czterum 
dubitatum pridem fuiffe a veteribus Criticis, & contrariam fententiam 
qvibusdam placuiffe idem Lucianus docet , & preter Euftathium prole- 
gom. ad Iliad. teftatur Seneca lib.ide brevitate vitz c. 13. Grecorum iffe mere 
bus fuit, qoarere quemnumerum remigum Ulyfes babuiffec , prior feripta effet Hias 
an Q4)y[fe4a: prateres an cjusdem effet auctoris, | 
VIII. OATZZEIA five Poéma de erroribus & peregrinatione 
Uly‘fis ex bello Trojano Patriam Ithacam repetentis , qvod Sucaraga ha- 
bitum aveteribus, & Longino judice ab Homero jam fene compofitum eft, 
unde in ea przvalet re Roneariniy, ut contra inIliade re dparsxar & 0 
svayovov, Fuerunt etiam qvi Iliadem Tragediz, Odyffeam Comeediz . 
fpeciem referre affirmarent, aqvibus diffentientem vide Voffium de artis 
Poéticz natura c. XI. §7. Verficuli lliadis 13670. Ody flex 11668.. " 
IX. Homerum ipfim auétorem fuifle divifionis horuam ambos 
rum poématum in lib. XLVIIIL.vetus qvidamGrammaticus probavit ex €0y . 
qvod Poéta Iliadem aufpicatus fuerit 4 vocabulo «av, cujus primores 
Guz literz numerum duo de qvadragefimum referunt. Sen. Ep. LXXXVIL, 
Appion Grammaticus qui fub C. Cafare tota circumlatus eft Grecia & innomen Hoe 
meri ab omnibus Cipitatibut adoptatus, ajebat Homerumutragve materia confume 
mataS OdyffeaS lliade.principinm adjeciffe opcri fuo qvo bellum Trojanum complee 
xus cf, Hujus rei argumentum afferebat , quod duas literas in primo verfis pox 
fuiffet, exindupfria librorum fuorumnumerumcontinentes. Talia (céatoportet ,qub 
mult vult fcire. Atq3 eos qvidem qvi ab Ariftarcho primum ** Iliadem 
SS vel 
* Principalis Pottse Adtio eftIra Achillis, decimo demum belli Trojani anno follicitataeam- 
qve fecuta clades Graeccorum. Sed yariis epifodiis hac ab Homero ita exornantur, ut totius 
belli per decennium geffi hiftoriam attingat. Confer Clarif. Kiifteri Hiftoriam Criticam Ho- 
merip. 70. feq P. te Boffa libro Gallico de po¢mate Epico. &c, 
** Plutarch, in Homeri vita: dinonpeevn EXaTECO woingis ee Tov chard peav Tan S01 
Yeruv! sy dao ¢ autre rome , a ume Jay wei Agisapyov, Euftathius: 
ors sv sy hb Taped Cue rxes Alor8 ngy Evepposovita legendum videtur pro fuag~ 
ftosor ) n THs TAidd@> wreintit, OFF cuvdimsves taut xat emitaxy 
we Dac News pcre ¥ tav KImajay Tugaves Teaupeatinos xy dog Sue 
_ Cdhyes xatard ixeios agerxar, dy KogupajG,o AgicaexG»( way bic 
TO ge 
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vel Odyffeam in libros diftin&tam affirmant, hoc argumento refellit Ca- 
ftelvetrius, qvod Homeri ingenio indignum planefit tam » prolixum poé- 
ma viginti qvatuor libris hodie digeftum fine ulla diftinétione tan- 
qvamuno tempore recitandum velaufcultandum reliqviffe, contra exifti- 
mat Homeri ipfius divifionem interjeéto tempore confufam acturbatams 
ab Ariftarcho autem deinceps poftliminio, non tamen usqveqvaqve felici- 
ter fuiflerefticutam. Verum ipfa Ludovici Caftelvetri verba apponere 
juvat. Ita vero ille in erudito commentario ad Poéticam Ariftotelis p. 109. 
- Fo mi fomo mearaviglisto di coloro che affermano Ariftarcho cffere fiato él primo divifore | 
del? Uiada  Odyljea d? Homero, dividendo ciafcuna delle dette operein venti & 
quattro libri, Ilche non mipoffo indurre a credere, non mi parendocofa Acredere che 
Homero avedutifimo oltre Atuttigh altri baveffecommeffounoerrore cofi fatto di cone 
sinuare ventiS quattro librifenza diftinBione niuna, recitandoeffe © afcoltando git 
altriinunafiata, Anzimiparecfer certo,che diftingueffe con difcreto ordine i predetti 
poémi, il quale effendo per aventura poiftato confufo dagli fcrittori, furinovato & rie 
mutato & ridotto in quella forma , nellaqvaleilveggiamo al prefente da Arifiarcho, 
Et come che egli fia ftimato huomo di agutogiudicio, non moftroperciod baverne tutte 
quello che bifognava in far qveftopartimento , 0 inrinovellarlo,percioche la narratione 
A Uliffe apprefjo Alcinoo de fuoi errori é divifain quattro libri, 5 nondimeno fu fatta 
da luiinuna fera. ddungveo fece male Homero che induffe Lliffe aragionare in 
una fer qvelle cofe, lequalinoneverifimile che in coft picciolo patio recitaffe : O, 
fe le pote verifimilmente recitare y male ha fatto Ariftarchopartirle in quattro libris 
faccia di meftire recitarle in quattro fere, Mato non fon per dire che Homero 
babbia fatto male, parendo mi, che fenza fconcio di perfona fi poffano i libri quate 
tro predettirecitare in una fera, anzi f errore fia pure a Ariftarcho, il quale é flate 
feqvito da Virgilio, che non fapendo per che, © guardando fimplicemente all’ effems- 
po che havendo davants credeva buono, divife la narratione a Enea Apprelja Didoe 
ne de fuoi errori in duc libri, nonobflante che fatna iu una fera, 

X. Non defuerunt eqvidem,qvi plane inficiati Homerum fcripto 
confignafle poémata {ua, affirmarunt eum per partes illa decantaffe , qvas 
feparatim memoriz beneficio fervatas pofteri deinde collegerint, ac de- 
niqve Grammaticiin ordinem ac libros digefferint Jofephus in lumine li« 

bri 
Jonge junior fuit Pififtrati temporibus HOY ye] 1 dues ZyvodorGh, Alea +0 Emisanye 
xe Kay dure ditnToy Koy Ale Fro Meco noee SuaTétsuov auto és moAAd, Kaj 
Ja Joiavra]unpara ¥x nd sAngay ovopedarcy TeuTov Juxoy Ao'yov,xoy deutes 
eo, x4 ‘Jebtov, HG Tae sing xatame é7roinogy KoivtT Gy ey TOI METEL Joy oO une 
gov, ADA emesdyaree 9 BiBAG@» eknoner ages wetw Junwara, éxoway can 
pero ovopacay Jas Topas Joi ovo ars Jaw AOC ITEOS aCe Soren Tis ove 
Secmivng sveguovis Pavngs Confer Syidamin Ong@», 
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velintegris Scriptis , orationibusve Poétam decorarunt, ut ex priltis Dis 
Chryfoftomus Aff. LIL & LIV. Maxine Tyrins dif. XVI. Lucianus in Encomio 
Demofthenis,ne devariis Epigrammatis Grzcis dicam, qvz in Homeri 
laudem occurrunt in Anthologia &inunum colleéta a Joh. Spondano fux 
Homerieditioni prafixafunt. Erecentioribusincelebrando Poétz ingee 
nio multi fuere Angelus Polstianus * in oratione de Homero,qvz legiturtomo 
tertio ejusoperum, atonius Majoragius in prefationibus , Foachisus Camec 
varius ante Commentariosad primum Lliados librum, Nicolees Majeranas 
in przfatione Euftathio pramifla,'4ndreas Wilkins in curationeCoeciHomeri, 
Plejade fecunda orationum : Clarisfimus Ludolpbus Neocerus in hiftoriaHo-+ 
mericritica, pauloanteamelaudata Jobannes Rudolpbus Wetfenius in dill, 
inaugurali de fato Scriptorum Homeri per omnia fzcula, edita cum ejus 
orationibus Apologeticis pro Graca & genuina li Grace pronun- 
ciatione Bafil.1686.8vo. Gisbertus Cuperus przcipue in do€tiffimo Comenta- 
rio ad Lapidem antiqvum,qviin Marinenfi Columnenfium Princi die 
tionein villa Claudiu Imp. repertus & erutus, Confecrationem Principis 
Poétarum pulcherrime imagine expreffam fiftit. Amit. 1683. 4to. 

* Hic Politianus Plagii arguitur 4 Budeo annot. prior, in pandectas p, ¢47.qvi €0 leco Sziple 
prolixo atqve infigni encomio Homerum maétat. Arguit autem plagii Politianum eo no- 
@mine, qvod rerum fummas ex Platarchi librode Homero, qvi tum Latine nendum exe 
(tabat ad verbum transfcribens , & qvafifiores praecerpens non crubuerit id opus pre fae 
edere ; in qvo nullam preeterqvam trans{cribendi ac vertendi operam navarat. Ex Hr 
vedote etiam pleraqvein eadem oratione furripuifle jam 4 Jano Lafcari mooitus eft Politia- 
nus , Cui illehanc fuis in Homerum przlettionibus Florentie preemittenti inter anditores 
adfuit. Vide Duarenum d. 1478. Opp. cujuslocum jam laudayvere Colomefius in Opul. 
p.66. ThomafiusdeFlagio § 526, | 


CAPUT II. 


De Homeri feriptis , editis ac deperditis , genuinis 
ac hypobolimats, tum degenuinorum difpofition , Rha- 
plodsis emendatoribus : 


Batrachomyomachianum Homerigenuina, an Pigretiscujusdam,t, Potmata ad 
ejus imitationem: 2b alite compofita , ut Galeomyomachia, aliaque,2, Batra 
chemyomachia editiones & interpretes.3. De Hymnia , an Homerifint , an Cis 
watiChii, vel Herodoridubitatum.4, Epigrammata.s, Ayav cum Hee 
frodo,6. De lliade.7. S Odyffea. 8. Num Homerus ipfe auttor divifiente 
én libros , an Avifiarchus,9, Fofephi locus de Potfi Homerica tantum per 
mecmoriam conferuata , non fcripto 4b aullore confignata, expenfus, 10. Ree 
jetla Peraultifententiade lliade & Odyfjea ex potmatis fepavatis & non cohe- 
ventibus (onfuta adver {us inteutionems ipfins auloria Homeri, De Lyeurgi, Pifi- 

. frati, 
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frrati , Solonie § Hipparchi operainvulgandis © ordinandis Homeri Poéma- 
fis, 1%. AsopSaces Homerice, i tx vaeSxx@» Alexandro M. oblate vel 
ab Avifiotele , velaCallifibene & Anaxarcho,12, De Caffandro Macedonia 
& Prolemao Evergete il, Egypti Rege dubitatum. 13. AveSurn Marca- 
Auoriney F Lawmint, 14. Euripide,is. ZenodotiEpbefi.16.  Arifio- 
phanie Byzantii,17, Aviftarchi Samothracis , ubide obelisipfius & afterifels, ' 
tum de adverfarits , Zenodoto Alex, Ptolemao Afcalonita F& Philoxeno, 18. 

- AsipSwric Homerica fatta ab Arato Solenfi.19,  Cratete Mallete. 20, 
4 Tyrannione , tum a Nicanore & Cometa qui diftinttiones addiderunt, 21. 
Homers Ilias & Odyffea decantata in Panathenais per Rhapfodos. 22, In 
fcbolis propofita juventuti, 23, Scriptorum Homeri deperditorum Catalogus 
cum varise obfervstionibus , ubi de lliade parva, Poétis Cyclicis, Cyprits carmi- 
wibus, Margite Oc. 


I, 

Ajoribus Operibus pralufiffe dicitur Homerus compofita 
BATRACHOMYOMACHIA, five ut apud Svidam vo- 
catur pueBareayopayia, pagne ranarum & murixm, Carmine 
Heroico ludicro ingeniofo & ameno : qvamvis mallem, 

ubi rifs captatur, non introduttos Jovem czterosqve Deos , ratione 
multis Poétis familiari, fed exitiofiffima moribus , & impia, ut agnovit 
Socrates, qvireligioniducebatjocis permifcereDeos. | Hanc Batracho- 
myomachiam Homero tribuunt éveteribus Herodotus in Homer vita 
c.24. Martialis Lib. XIV. Epigr. 183. Statius Papinius epift. ad Stellam, 
Innuens Culicem Virgilii & Batrachomyomachiam Homeriprzludium 
fuiffe: Fulgentius Lib. I. Mytholog. fub init. 
Qvod Maonius ranarum 
Cachinnavit prelio, 
Videtur etiam Alexandro Magno innotuiffe qvi ad illam Homeri forte 
alludens Antipatri cum Agide confliftum puspayiay vocat apud Plu- 
tarch. in Agefilao p.604. Memorat & Plautus Bacchidibus /oricizam vocans 
meniam , ut notatum Petro la Seine in Nepenthe Homerico cap. I. 
Svidas & alii, au€tor item prifci marmoris, in qvo fub Throno Homer 
amotsedsvr@s confpiciuntur mures, ne de citeriorum ztatum Scriptori- 
bus dicam, ut Johanne Tzetza in Iliade verfibus politicis allegorice expo- 
fita & Michaéle Apoftolio, cujus verfis politicos inlaudem Batrachomyo- 
machiz H«mericz memorat Labbeus pag. 193. Bibl. nov.MSS. Aliitamen 
auctorem %trachomyomachiz voluerunt effe Pigretem, Artemifix fra- 
trem, ut ocent Plutarchus in extremo libri de Herodoti malignitate, 
&Svidss iy Lyens. Henricus qveqve Stephanus Lib. VI. {chediafm.22. 
teftatur <¢uuciliffe in exemplar ubs Batrachomyomachia ad{cripta effet 
Pigreti 
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Pigreti Casi, qvodconfirmarl videoaLabbeoin Bibl. nova MSS. Pp. 289. & 


Nunnefio ad Phrynichum p. 13.ubi male excufium Tigreti pro Pigreti, De 
Homero, fitne auctor, dubuhzrent Proclus, & alter Anonymus de Ho- 
meri vita ab Allatio editus, itemq@ Euftathius. Auctor vitz fub Plutarchi 
nomine editz, & alter anonymus{olam Iliadem & Odyfleam pro genui- 
nis Poétz feetibus agnofcens , Homero adfcribendam negant, qvibus fiic- 
cinens érecentioribus Daniel Heinfius , Hoc Poéma, inqvit, gvi ad Homerum 
veferunt, magis animijudicio, qoamoculisvacillant, Praititgravieribus Homert 
operibus inufum Fuventutés , qvisquis autloref,non etate auttempore , fed exercitia 
€S argumento, Sic & Stephanus Berglerus nuper pref. ad Homerum edit. 
Wetften..ex diverfo fcribendi genere Batrachomyomachiam principi 
Poetarum abjudicandam effecontendit. Jacobuscontra Gaddius T. 1. 
{criptoribusnon Ecclefiafticis p. 208. Paradoxon dicere volo, licet verear nafise 
tos Cenfores vcl Momos, Batrachomyomachia videtur mibi nobilior propiorqve pere 
fetioni, quam Ody[[ea & llias, imo utramave fuperat judicio. ac ingenio S praflane 
tia texture cum ft poéma ludicrum excellens. 
| I], Ad imitationem hujus Batrachomyomachiz ante trecentos 
circiter annos,nef{cio,qvo auctore compofita eft, Gracis verfibus jambicis; 
Galcomyomachia five pugnamurium & felis,qvz a trabe denicp opprefla mu- 
ribus relinqvit victoriam, Hzccum prafatione Graca * Ariflobuli Apofolil, 
Hierodiaconi, Michaélis F. fubje€ta Batrachomyomachiz & fabulis A{o- 
picis lucem vidit Pari 15.49. 12mo. Bafil. 1574.12mo. Cum Latina verfio- 
ne ab Albano Torino wulgata eft Bafilez 15.41. 8vo. adjunéta itidemBatracho- 
myomachiz & Elyfi Calentini libris tribus de bello ranarum & murium; 
Cebetis Tabula aliisqve. Fuere hinc plures,qvi ad Batrachomyomachiz 
exemplum fimiliaftripta ludicracomponerent etiam aliis lingvis, qvalis 
eft Merlini Cocaji Mantuani Méo/thes, Carmine Latino elegiaco Macaro- 
nico, in qvo mufcz, formicis belluminferentes, vincuntur , regibus utra« 
rumqve pereuntibus. Gabrielis Rollenhagenii Re€toris Magdeb. §rofds 
Mauplers Ameifensund Mucentrieg, Argent. 1612.8. Spectat & huc licet 
ferii magis argumenti poéma Jo. Poffelit astoxogavoyayia de caftello Jau- 
rino [Germanice Raab,qvodcorvum denotat] per Rudolpbum II. capto, 
Roftoch. 1604. 4, } | 
III. Batrachomyomachia primum edita eft Grace literis capitali~ 
bus,additis {choliis Laonici Chalcocondyle Cretenfis, Mufzi poémate, ac fens 
tentiis variorum. Venet. 1486. 4, Deinde fepius produit cum verfioneg 
Aldi Manutui Romani. Scholiis illuftravit Philippus Melanchron, qvi {copum 
sob. 
* Eam in plerisqve editionibus aliis omiffam miror,ut in Greca Joh. Keffelhudii Helm éyo, 
4to, Ceeterum fallitur Labbeus, qvi huic Apoftolio Galeomyomachiam tribuit , in Bibl. 
nov. MSS. pag, 132. Nam in prafationede auétore tanqvam alio loqvitur Apoftolius 
Tay psrayerss teow dé sig Tov wroimrny am opespscidtay Suro Gu.%, TAs 
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poématis effe exiftimat ut odium turbarum & feditionum animis legen- 
tium inftilletur. Petrus vero la Seine lib. de Neperthe Homeri c. 1. putat 
Homerum ad victus potusqve continentiamjuvenes voluiffe informare. 
Legitur & cum notis Leenbardi Lycii,Lipfizx 1607. 8vo. Ex Danielis Heinflires 
cenfione cum ejus verfione , Efopicisqve feleétis & Avieni fabulis.Lugd. 
Bat. 1632. §vo. Latino Carmine reddita 4 Simone Lemnio: & 4 Jacobo Balde 
Jefuita, Monachii, Ao. 1647. 12mo. Caroli prxterea dretini Metaphrafin 
Latino Carmine compofitam memoratLabbeus p.67.Bibl. nov. MSS.apud 
qvemp.2o1. male Arlinuslegitur pro Aretino. Eu/tatbiue qvocp Theflalo- 
nicenfis Archi Epifcopus Batrachomyomachiam commentario illuftraffe 
fertur, fed parum certa fama, ut notavi infra c. 3, ubi etiam de verfione 
Gracobarbara Demetrii Zeni 4 Martino Crufio vulgata & illuftrata , Galli 
cisqp Macaulti & Reybieri.1n Cafparis Dornavii Amphitheatro fapientiz So- 
craticx Jocoferiz,qvo in opere {criptaingeniofa de rebus ludicris vilibusq 
& paradoxa encomia aut vituperationes congesfit , primo ftatim loco 
Tom. !. ponitur Batrachomyomachia & GaleomyomachiaGrace & latine 
ex editione Albani Torini, Tum poéma ejusdem argumenti Parifiis 4. pri- 
dem editum au€tore Edifo Calentino , & Metaphrafis Batrachomyomachiz 
Homericz ab Henr, Smetio fcripta verfibus Heroicis, Hanov. 1619. fol. 

IV. HYMNI XXXII.*qvorum tres primiin Apollinem,Mercu- 
rium ac Venerem prolixiores funt, reliqvi breviores , utrum Homerum 
auctorem habeant, fimiliterjam olim ambiguum fuit. Nam ut vitam Ho- 
meri, tum eam,qvz Plutarcho tribuitur, tum alteram Anonymieditam ab 
Allatio preteream ,qvz Hymnos & reliqva Homero adfcripta omnia,folis 
Miade & Odyffea exceptis, alienaa tanto auctoreeffe putant, oy 15 Ducrews 
Gy THs duudwsos evena& propter rem ipfam & propter vim elocutionis: 
Scholiaftes Pindari ad Nemeonicas Od. 2. hymnum in Apollinem teftatur 
tributum Cinetho Chio, qvicirca Olympiadem LXIX. floruit. dy dé 6 Kivoadog 
Hi» os x, Taw ExryeaDpo hy av Opyes Mompadtav Tov eg Amo wwe yey ec epévov 
Upavoy Asyercy memomxevey.Sic &Athenzus L,I.c.19. Homeridarum qvendam 
auctorem fifpicatur: Kay Opengos ds 7 Tov Ounordien Tis év Tels eg Amoave U= 
pavous Paci. Oopperyy’ ev Letpeosw Xow Yagiev xs asits nara % UABiPas, qv 
hodie legunturin hymno in Apollinem v. s15.nifiqvod pro yagiev ibi oc- 
curritayatey. Herodorumneicio qvem{criptorem hymnorum Homero 
triburorum facere videtur Scholiaftes Apollonii ad Lib. II.v.1215.1a 0” aie 
TH Wegi | TuPav@» ngy Hecdwe@» Prensa KG Tegh Ts NuoTs isope Aéyav" 

Ess 
* Perfyafum antiqvis fuit Deos hymnis magis deleétari qvam Sacrificiis. | Scholia ad Sliad. 
a. 477. didarxcmeta ors WAkey Tay Susiay TEcmovTCY of OEai TOIS idiaIS 
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Boi Os tig Nuoy Umarov *xsoas avtoy vAN. 

THs Oowleng vedey Aryvmrow podwy. | 
Diodorus Siculus vero eosdem verfus proferens Lib. IV. ¢.2. diferte laudat 
Homerumin hymnis, x¢y Tov Opsngod 5) retro pecegrupnoray év roils savas evoke 
Asyd' Eos dé tig Kc. Ec lib. Ill.c.66. peagruges 3} ]oig uP’ juawx, o wongraig av Tog 
upvews &c. qvoin loco-duobus illis verfibus fex alios premittit; fed qvi int 
Hymno in Bacchum,qvem hodie fub Homerinomine habemus ,nulli exe 
{tant , non magis qvam ili bini qvos adfcripfi. Sed & Paufanias Lib. IL p. 
143. ex Homeri hymno in Cererem tres verfius affert & alios tres.Lib. DV; 
p- 354. qvihodie inter adfcriptos Homero hymnos fimiliter non compas 
rent, ubitrium tantum verfuum vpsidiev in hanc Deam legitur, qviqvefunt 
infuper diverfiab tis, qvosmemorat Paufanias , ut poft Xylandrum,nota- 
vit illuftris Spanhemius ad Callimachum p.2.& 650.Johannes qvoqve I ze= 
tzes preter Homerihymnosin Deos memorat etiam ipfius uperes vue inate. 
Porphynius Lib. de antro Nympharum p. 255. laudat hymnum ih Apolli- 
nemnonaddito anétoris nomine , & verfus qvatuorex eo recitat » qvi li 
Homericis hymnis hodie non exftant. Or: de gy tajgrupDays averiSer av are 
TOL y KG THT AAT A TAS VAIO W a4 ETI IHyaY ol RAK lay UdaTova) coMsiES 
paces vaiides éxaeAuvTo,OnAci x, 66s AmroMave UG » tye Atyeray. Zoid aoe KC. 
Czterum{criptor antiqvisfimus Thucydides proferens tredecim verfus, 
qv hodieqve in hymno Apollinis occurrunt v. 146, — 150: &165.—-172i 

ine tergiverfatione auctorem laudat Homerum Lib. IIL. p.243:dyAdide 
pee Aisa Opene@ ori rowmura wv, Ev Taig EMETt TOS OL, a ES W EXT ooiess Amonese 
¥@-, ad qvem locum Scholiaftes notat &x agoomividem efleacé? usw, v= 
pevus oo, Inqvit, Te M pookpsce sxecAyy. Aborzynempe, qvod cantum deno- 
tattefteHelychio. Pretereafcriptor Certaminis Homeri & Hefiodi pri« 
mum verfum Hymniin Apollinem ** memorat qvalis hodie legitur: ev 
Alereiibas de ty lov Agyeov woAsseoveu tive diemAEuerer eg AyAov cig TAV Ware 
yew, Ky caDeic ews toy wegarivy Bapeev Ady dupvoy cg Aro Dara, oH XN. 

‘Minropoy #3€ Aatupcy AwoRavGy exaroto, 

Inde Kelzav@- yyw dicitur Homerus veteri Poétzapud Svidam in Maywvie 
dnc. Paufanias etiamcum Stephano Byz. in Teupenoscs , Thucydide ac Dio« 
doro Siculo, non tantum credidit, au€torem hymnorum efile Homerum, 
verum elegantia verfuum, Orphicos etiam hymnosab Homericis vinciac 
_ fupe- 
* Apud Diodor. Sic. a Geroy ae@» legitur. oe. gloffema eft pro KES. Neqve pon 
affentior Johanni Jerlio, qviin le€tionibus Lucianeis Lib, Il. c. 6. p.1$4.apud Scholiaften 
Apollonii¢¢@» refcribendum monet, Vicislim uaraetoy videtur mihi glofiema effe pro 
aBars:. &ex Diodoroapud Scholiaften reftituendum, | . 
** Huncfolum iuterhymnosHomero tribuendum putat Steph, Berglerus pref. ad. Homerom 


edit. Werllen, cet obfervat Virgilium qvogve aligvot loca reliqvorum hymnorum effe 
imitatum. 
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faperari, licetilli plus religionis pra fe ferant, affirmat Lib. IX. pag. 771. 
noo peo Ou O79 sav emcy deurepcia Pégowro cy (01 OePinol) pesrad Openee ye tele 
Dpeves, Tens désx F Sey noy e¢ wWAsov snxeivev Exxon, Audacter preteréa 
‘Homero hymnos ad{cribit Herodotus five qvisqvis auctor in Poéte vita 
%.9.&aJuvene Homero {criptos innuit. Svidas qvoqve inter Homer 
Scriptarefert hymnos, qvorum teftimoniis auctorem Sibyllinorum * ad- 
‘Mit Allatius Lib. de patria Homeric. 15.Veterem Infcriptionem apud Gra- 
‘xerum p.950. Amplisfimus Cuperus ad confecrationem Homeri p.108. 
sabi per pis Cermina intelligit hymnos,per /ibros Iiadem & Odyfleam,qvan- 
‘qvam posfit & alrus illorum verborum effe fenfus fiita diftinguantur: 
t  ° Dogmata Pythagore fenfi, ftudiumque Sophorum 
Et libros legi, legipia Carmina Homeri, | 
“Ait enim fe legiffe libros Sophorum & evolviffe Homeri Carmina, qvz 
pia vocat,, tum propterilla, qvzin Ilade & Odyffea de Diis{cripta funt 
_£everenter, tumpropter loca, in qvibus gratam memoriam facit eorum, 
qvibus beneficiis fuit affeCtus , ut docet Herodotus in ejus vita, c. 26. ut 
‘omittam induftriam pietatis Homericz célebratam Tertulliano Lib. de 
animac.s6. Videtur etiam Livins Andronicus ,Aqvo Odyffeam Latinis ver- 
fibus donatamconftat , fimiliter Latina Metaphrafidonaffe hymnos Ho- 
meri, ut conjicio é Mario Victorino fub extremum libril. de arte metrica, 
ubi verfus qvosdam profert ex Hymno Dian, qvosex Homerico transla- 
tosexiftimo. Exrecentioribus paucisfimifunt é viris do€tis,qvi hymribs 
interpretandosin fe fufteperint,ut videbis infra c. 3. n.19. Ceterum Napytia 
verfibus Heroicis , & Hymnos tefte Svida {cripfit & alter Homerus cogno- 
mhentto Sellus, Grammaticus , Menandro Comico junior. - 
“= VY, EPIGRAMMATA & POEMATIA VARIA XVI. fervataats 
guctore vite Homeri, qvz Herodoto tribuitur, néqaliis antiqvorum te- 
ftimoniis habentia fidem vel auctoritatem, nifi qvod Johannes Tzetzes in- 
ter Homeri{riptamemorat Eriyeappara mode, K unum item@ alteram 
tefertur a {Criptore certaminis Homeri & Hefiodi, ac Svidain Oume@». Ea 
Seberus in Indice Homerico refpicit,cum ad{cribit numerum XXXIILusqs 
ad XLIX. Subjeta ettam leguntur hymnis Homeriin Schreveliana & aliis 
qvibusdam poétz editionibus.Epigramma inMidam Homero {uppofitum 
effenotat Laértiusin Cleobulo. Deeo vide fis Longinum Jac. Tollit p. 
199. Omitto Epigramma qvod apud inferos fibicompofitum ab Homero 
Gngit Lucianus 2. Vere Hilt. T.1.p. 681. | 
VI. ATON, five certamen Homericum Hefiodo de qvo dixiinfrac.VIII.n.2. 
VII. fataz five Poémaceleberrimum de bello Gtecorum ad Tro- 
. Liz jam 
*"® Vide fupra c.t, mur, & , 
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qvod ante Odyffeam {criptum & in igore ztatis ab Homero compofi- 
tum non dubitat Longinys w& uipes fect. IX. p.66. & idem affirmantem 
Homerum ipfum inducit Lucianus 2. de Vera Hut. T. 1. p. 676. videturqve - 
innuere auctor prifci marmoris confecrationem Homeri continentis, in 
- .qvo Ilias gladium manu tenens ad dextram Homerifedet, Odyffea cum 
apluftri ad Siniftram, Confer Gisberti Cuperi commentar. p. 49.Czterum 
dubitarum pridem fuiffe 4 veteribus Criticis, & contrariam fententiam 
qvibusdam placuiffe idem Lucianus docet , & przter Euftathium prole- 
gom. ad Iliad. teftatur Seneca lib.'de brevitate vitz c. 13. Gracorum ifte mere 
bus fuit, qoarere quemnumerum remigumyfjes babuiffet , prior feripta effet Isas 
an Q4y[fea: prateres an cjusdem effet auctoris, | 
. VII. OAT=ZEIA five Poéma de erroribus & peregrinatione 
Ulyffis ex bello Trojano Patriam Ithacam repetentis , qvod ¢Jucarage hae 
bitum 4 veteribus, & Longino judice ab Homerojam fenecompofitum eft, 
unde in ea prevalet ro dinyapatixey, ut contra inIliade to dpacsxar & 46 
syayonov, Fuerunt etiam qvi Iliadem Trageediz, Odyffeam Comeediz . 
fpeciem referre affirmarent, aqvibus diffentientem vide Voffium de artis 
Poéticz natura c. XI.§7. Verficuli lliadis 13670. Ody flex 11668.. 
IX. Homerum ipfum auétorem fuiffe divifionis horam ambo- 
rum poématum in hb. XLVIII.vetus qvidamGrammaticus probavit ex eo, . 
qvod Poéta Iliadem aufpicatus fuerit 4 vocabulo paw , cujus primores 
duz litere numerum duo de qvadragefimum referunt. Sen. Ep. LXXXVII, 
Appion Grammaticus gvi fub C. Cafare tota circumlatus efi Gracia & innomen Hoe 
meri ab omnibus Cspitatibut adoptatus, ajebat Homerum utragve materia comfume 
mataS OdyffeaS lliade.principinms adjeciffe opcri {uo qvo bellum Trojanum complee 
xus tf, Hujus rei argumentum afferebat , quod duas literas in primo verfit pox 
 faiffet, ex indufiria librorum fuorum numerumcontinentes. Talia {ciat opertet ,qut 
mult vult fcire. Atd3 eos qvidem qvi ab Ariftarcho primum** Iliadem 
. . vel 
* Principalis Poctse Actio eftIra Achillis, decimo demum belli Trojani anno follicitataeam- 
qve fecuta clades Graccorum. Sed variis epifodiis hac ab Homero ita exornantur, ut totius 
belli per decennium gefti hiftoriam attingat. Confer Clariff. Kiifteri Hiftoriam Criticam Ho- 
merip. 70. feq P. le Boffu libro Gallico de poémate Epico. &¢. | 
¥* Plutarch, in Homeri vita: dinonpetvn Exatepa woineig cig tov bed peov Joow sate’ 
+ yetny" ary imo o aurz wom ; aR ume Jav wei Agisagyov, Euftathius 
ors By Ly ]b oapee cumexes DAY oy Evcipreos evita legendum videtar pro fudge~ 
feosor) 9 tH TAkd Ge weiner, Ol } cur dépsves tars xa smvraxy 
ws Dees Neri odre ¥ trav ASqvajav Tupdves Teauparinos xoy droeSae 
Cd pes navard ineivog agerxer, dv Kogupaj@,0 Agiraex@>( a hie 
aay Kaige 
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vel Odyffeam in libros diftinétam affirmant, hoc argumento refellit Ca- 
ftelvetrius, qvod Homer ingenio indignum plane fit tam prolixum poé- 
ma viginti qvatuor libris hodie digeftum fine ulla diftinétione tan- 
qvamuno tempore recitandum velauicultandum reliqviffe, contra exifti- 
mat Homeri ipfius divifionem interjeéto tempore confufam acturbatam, 
ab Ariftarcho autem deinceps poftliminio, non tamen usqveqvaqve felici- 
ter fuiffereftirutam. Verum ipfa Ludovici Caftelvetrii verba apponere 
juvat. Ita vero ille in erudito commentario ad Poéticam Ariftotelis p. 109. 
- Jo mi fowo mar avigli.sto di coloro che affermano Arifiarcho cffere fiato il primo divifore | 
del? Uiada  Odyfjea d Homero, dividendo ciafcuna delle dette opere in venti & 
quattrolibri, Ilche non mipoffo indurre a credere, non mi parendo cofa Acredere che 
Homero avedutiffimoe oltre atuttigl altri havelfe comme(founoerrore cofi fatto di cone 
tinuare venti S qvattro librifenza diftinttione niuna, recitandoeffe & afcoltando gli 
hltriinunafiata, Anzimipareecfer certo,che diftingueffe con difcreto ordine i predetti 
poemi, il quale effendo per aventura poiftato confufo dagli fcrittori, furinovato & rie 
mutato & ridotto in quella forma , nellaqvaleilveggiamo al prefente da Ariflarcho, 
Et come che egli fia fimato buomo di agutogiudicio, non moftro percio d baverne tutte 
quello che bifognava in far qveftopartimento , 0 inrinovellarlo,percioche lanarratione 
& Uliffe apprefjo Aleinoo de fuoi errori é divifain quattro libri, & nondimeno fu fatta 
Aa luiinuna fers. dAdangveo fece male Homero che induffe Uliffe aragionare in 
una fers quelle cofe, leqgualinoneverifimile che in coft picciolo fpatio recitaffe + O, 
fe le pote verifimilmente recitave, male ba fatto Ariftarchopartirle in quattro libri, 
faccia di meftire recitarle in quattro fere, Ma to non fon per dive che Homero 
babbia fatto male, parendo mi, che fenza fconcio di perfona fi poffano i libri quate 
tro predettivecitare in una fera, anzi Tl errore fia pure d Ariftarcho, il quale e flare 
feqvito da Virgilio, che non fapendo per che, & guardando fimplicementc all’ effem- 
pio che havendo davants crcdeva buono , divife (a narratione a’ Enea appreffo Didoe 
ne de fuoi errori in duc libri, non obftante che fatna iu una fera, 

X. Non defuerunt eqvidem,qvi plane inficiati Homerum fcripto 
confignafle poémata fua, affirmarunteum per partes illa decantaffe , qvas 
feparatim memoriz beneficio fervatas pofteri deinde collegerint, ac de- 
niqve Grammaticiinordinem ac libros digefferint Jofephus in lumine li« 

LI bri 
Jonge junior fuie Pififtratitemporibus 194 pe] dv diney ZyvedorGy, Ala +6 Emisye 
xe5 yoy durezitnroy Koy Alga Eto MecrnogesnatétEpov auto &soAAd, Kaj 
Ja loscvra] nara un Sérnoay ovopdecy mearoy Juxoy Acyov,ngy deuTe- 
ev, XG4 Jetrov, KG Tt song nadalmreg sxroinoey Koivt Qu év Tox pester Jov Opn 
ev, AR émesdyareg n BiPA@- einones mos whetw Jonata, exewway Cr 
pore dvopecucrary ‘Jeeg ‘Jomaas Joi ovo art Juv AOC ITED CL CcAY soreay ]ns ave 
Decomivns svaguovis Parnss Confer Syidanin Onng@, 
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bri prioris contra Apionem: xq Pacw ude Srov ey yermmars hv usd 
MOMTW MATCLALIEW » AIAG DAlg-revnpeovevo Suny ex Jay aruatoy USEpoY ruuTedye 
vous, Xgy Diggro WoAAas ev auTugey tas AlgOaras. Sed parum verifimilis 
Ahzcfententia videtur nataex eo, qvod Cinzthus Chius & alu Rhapfodi 
vulgo poft Poétz Homeri fata partes ejusmodi ciyenyesvas decantarent, ut 
sprater alios refert Elianus XIII. 14. Var. teftatus certa nomina partibus 
illis impofita, de qvibus confiles ubi lubebit {criptores laudatos 4 me 
infra c. IIL. n.28. Atenim nihil impedit Rhapfodos,ut aliorum Poétarum 
‘ita partes qvoqve decanta(fle lliadis vel Odyflez,licet integram utramqve 
Homerus ipfe {eripto confignaverat, & utraqve interjecto tempore con- 
fufa ac perturbataindiguit opera Criticorum. Le 
XL Primam Homericorum {criptorumcuwayaryyv Grecidebue- 
runt Lycurgo Spartanorum legislatori, qvi eam é Creta vel Jonta allatam 
4Greophyli pofteris acceptam vulgavit , ut narrant-Plutarchus * in Ly 
curgi vita, A‘lianus XIII.14. Var. Dio Chryfoft. 2.deRegno p. 27. feq. & 
Heraclides in Politia Lacedzmoniorum. PoftLycurgum Pif/rsti curace- 
lebratur, Athenienfium tyranni, qvi primus libros Athenis difciplinarum 
liberalium publice ad legendum przbendos pofuiffe dicitur apud Gel- 
lium VI. 17. qvemqve Tertulliano judice zmulatus eft ftudio Bibliotheca+. 
rum Ptolemzus Philadelphus. Videc.18, Apologetici. Hic Pififtratus /acré 
lacerum collegit corpus. Homeri , & Cicerone tefte 3. fe Oratore. primus Homeri 
libros confufos antea fic difpofuiffe dicitur ut nunc babemus. Confer Meurfit Pifi- 
ftratum cap. VIII. & qve viri docti ad Llianum, qvzqve ex ineditis adDio- 
nyfium Thracem {choltis Langbznius ad Longinum, Allatius de patria 
Homeric. 5.& Clarisfimus Gronovius prefat.ad Tomum V. thefauri An- 
tiqvitatumGrecarum. Tantumadjungam locum Euftathii ad inittum 
lliados x. Pasi 4 oi wadauoi Jnv parpwdiay Jaurav u—)’ Ounes idice reraiz bay, 
KOI AN SyKaTaAAsARyHVEY Tog pEcETs TIS IAsadG@», Uwe dk MeaoiseadtE TE 
raxda as ta woxew. Pififtrati, eqvalis Solon de ordine poématum Ho- 
mericorum non minus follicitus tefte Laértio Lib. I. fect. 57. & Svida in 
UroGoAy, lege abrogavit malum moremRhapfodorum, poémata Homeri- 
ca 


* Peraultus qvi poft Hedelinum negat Homeri Iliadem vel Ody{feam effe unum corpus ab uno 
auctore compofitum, fed contra ex variis {eparatis poematis adverfus auctorum fententiam a 
Grammaticis conftipatum & pasfim male coharentem centonem effe contendit,refellitur 4 
Dacerio ad Plutarch. p.276,A8ant Lycurg6e on n'aboit en Gregbe g6e des pieces datachies, & 
qSion donneit le wom dece qhe elles tontencient , comme la Saillance do Diowede,la rance® 
@? Hedior : mais on me peut pourtant pasinferer de la gbe chagfe poeme d’ Homere n'efl g6'x8 
vamas depiccesgs'on aconfues & gbiw ont entre elles aucume liaifon.- - Abant gfe f Encio 
de fut publiqbe,les Romains en a6oient des mourceaux comme celui de Marcellus’, celui des 49 
mours & lamort de Diden,& celui del impie Mezence: Cowclura- t=.0n de la abec 
apparence dev aifon, q6e ce ne fort pits despieces d un potme,gci abec elles we fait q6°un foul 
© selene corps} Confes Bolecum (bir, Boileau Despreaux) obleryatione 3. ad Longinum, 
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cacanendo mire confundentium, &jam hinc jaminde qvicqvid placuiffet 
decerpentium, & fuos fubinde verfus,fut deCinzthoChio notat Euftathius 
& Scholiaftes Pindari] Homericis affluentium: Ta Owsex && vaoBeras vie 
r] ~ 7 ‘ ~ ¥y _ * a s 74 ‘ 
yeaOs parladeictcy, oiov ome o meat Gy sAncev énestey cousdiex Tov Ey oeVOY » How 
meri poémata juffit ordine a Rbapfodis decantari, ut ubi prior defiffet, inde alter inci- 
peret ita enim reddenda Laértii verba, qvibus fubjungit: aProy By EcAay 
Opneoy € Durrsrey ¥ Nacisgas@y, OS Dacw Attu vidas ev TEUBTO Meyagixey. tte 
qve Solon magis quam Pififiratus Homerum produxit in lucem, ut obferoat Dievchi- 
das quinto Megaricorum, Pififtrato Patriintyrannide Athenis Olymp. LXII. 
fuccesfit filius Hipparchws, cui propterea forte qvod ceptamaufpicils paren- 
tis ful operam profecutus fuiffer & Solonis legem confirmaffet , idem qvod 
Pififtrato & Soloni veteres {criptores tribuunt. Platoin Hipparcho: xy te 
Openge moat Ge excpirey at Tay yhy TaLUTHY, KOY Wa yKaTE TES saddle Navadye 
vases &F UmoAI Psu EDELHS aura diefsvey. Idem é Platone refert Elianus 
VIIL. 2. Var. Meminit ejusdem legis de Homeri [& folius qvidem] Poéma- 
tis in Panathenzorum tefto publice per Rhapfodos decantandis Lycurgus 
Orator , fedaqvo lata fit non addit , oratione adverfus Leocratem: srw 
99 umrtAaBov Upcv ob marégEs omudajoy ctvey woimtay (TOY Oanpoy ) ware vopeoy I sy0 
70; KAD EXASyY revraETnpida TaN TlavaDyveeitey Mev8 Ta GRU monte parlpwr 
dicD oy ‘vet én, Refpicit & Mocrates in Panegyrico. Alcibiades yeaupatodse 
darxe ea qvo Homerum petierat neganti fe qvicqvam illius habere, colae 
phum inflixit: alteri vero qvi ajebat habere fe Homerum qvem ipfe emene 
daflet , & tu, inqvit, primas litteras adbuc doces , qvi vales emendare Homerum? 
Plutarch, Alcibiade p.194. 

XII. PoftHipparchum inclaruit Homeric Iliadis &docis,qvam a 
feemendatam 4riffoteles Alexandro M.dedit,& qvz editio ex tr dp bnx@- 
appellabatur , qvoniam Rex eam in narthecio qvod inter fpoliaPerfica ac- 
ceperatreconditamfecum circumducebat, Plutarchus in Alexandro p. 
668. Kaj trav By 1Aiade, THs qrodepnng aperag EDodicv x, voullav Koy ovoudCav 
pAaBey uly ApicoTéAus dip tcirarr@s » VEX & VAP THnG KAASow. yen OF ae 
PETS & Ey ECIdIB KELsyyY UA TOMeOTKEDMAKOY, WC Ovnrixpatns isconxey. Phi- 
nius Lib. VIL hift.c.29. Alexander M. inter [polia Darts Perfarum Reges ungvintor 
vum fcriniocapto qvoderat aurogemmisgve ac margaritis pretiofum , varios ejus ufus 
amticis monftrantibus , quando tadebat unguenti bellatorem& militia fordidum, imo 
Hercule, inqvit, librorum Homericuftodie detur, wt pretiofifimum human: animi opus 
quam maxime diviti opere fervarerur,Hanceditionem x ¥ yao onu@- non Art- 
ftotelis [ut preter Plutarchum agnofcit auctor vite Ariftotelis 4 Nunnefio 
editz , & innuit auctor Scholiorum minorum in Iliad. 0. v.252. & Scho- 
liaftes Theocriti Idyll. 1. v.34. verfum Homerilaudans:¢Sey AgisoTeAns eb 
Onno by parpe fed Callifibenis & AnaxarchicenGaram & manusCriticas exper 
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tam tradit Strabo Lib. XIII. p. 594. veperay yay tig degSaois THs Opener 
momen Hine vaednnGy Asyouem, Y AAsbavdou pera tov wee Kaddrcdévay % 
“Ava FagyovemerA Savi Gy % onpectiar apse Tiel, emer naradevrG» eg vagdaxes 
Ov sugev ay TH Tlserexn yagi woduteAas xarerxsvacevey. Editionem ame pag. 
SnxG-memorat etiam Euftathius ad Iliad. ¢. p.6. Verftus qvosdam ex illa 
produciab Ariftotele,qvz hodie in Homeri libris non exftant, contendit 
Daniel Heinfius adc.XXV. Ariftotelis Poéticez. Alia loca Homeria veteri- 
bus allegata qvz innoftris libris hodie fruftra qvaras , collegit Joh. Har- 
tungusin decuriis locorum memorabilium T.2. facis artium Gruterianz 
p- 664. Vide & Jofuam Barnefium ad Euripidis Oreftem. T.1.p.57. ~~: 

XII De Caffandro Macedoniz Rege incertum plane eft qvod 
fufpicantur viri doéti ipfum vel novam concinnaffe vel curaffe concin- 
nandam diogSwow Openpixyy, qvamvis Athenzus Lib. XV. p. 620. é Cary- 
ftio teftatur eum non tantum verfus Homericos in ore freqventer habuifle, 
fed & Iliadem atqve Odyileam illi fuifle idiws yeygauusras. Non enim 
omnes qvi librum in privatos ulus vel defcribunt ipfi vel defcriptum ha- 
bent, eumqvoqve recenfent Criticainduftria. | Neqve occurrit qvo au- 
étore Joachimus Camerarius affirmat Peolemaum Evergetem ll. Egypti Re= 
gemcorreftiones Homericas edidiffe. 

XIV, Mafalioticam aliqvam degSarw Homeri & Sisopicam five 
Sinopenfem memorat preterea Euftathius ad Iliad. ¢. p. 6. fed ita ut ipfinon 
infpeétam appareat. adr oy érepay Opngingy dog Success pvyovéuertcy y diay 
xGY n isopEtLiVy Tre yaoSnnGs, xgy Macsadwriny dé tis ngy Zwamwey, Idem p. 
$0. Ors nate T8$ rales) Maosaditixy Hgy Lwwwen Exddos TH¢ LAsae@» ve 
parnoopay Ale: ro 4 és. Cxterumqvo tempore velauctore hz duzedis 
tiones adornatz fuerint, non conftat. | 

XV. Euripidis Tragici notiffimi, fratris filius, Euripides, Tra 
gicus &ipfe, Athenienfis, 4 Svida traditur feciffe éxdorw ‘Openeuxyr, Mox 
addit: uy dea eréox esi mifi forre alterius fit, alteriusEuripidis puta. Ita 
enum ille Svidz locus videtur accipiendus. 

XVI, Patet exjam diétis qvam vere idem Svidas {cribat Zenes 
dotum Ephefium qvi Philete Grammatici difcipulus , fub Prolemzo La- 
gida prefuit Alexandrine Bibliothecz , primum fuiffe Homeri diegSae 
sev y nifi hoc intelligit de Grammaticis Alexandrinis , qvorum com- 
plures funt in recenfione Poematum Homeri verfati. Hanc Zenodoti 
editionem freqventer advocat, in Iliade prefertim, Euftathius, & fub- 
inde lectiones emendationesqve ejus refellic , ceterum qvando idem 
Ariftarchum xoguPasoy tay dropSarapevav, xgy petra Srov Zyvo orev laudat, 
non temporis rationem habuit fed dignitatis , plurimum enim femper 
tributum eft editioni de gva mox difturus fum Ariftarchezx, Fine in 

Q- 
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{choliis ad Dionyfrum Thracem legas Pififtratum * LXX.Grammaticos: 
convocaffe & fingulos Homerl poémata privato ftudio ordinare ac re- 
cenferejufiffe, omnium autemjudicio prz cxteris omnibus probatam 
Zenodoti& Ariftarchi recenfionem,fed inter hos duos qvoqve przcipuum. 
locum datum Ariftarcho. Kaj mera ]o wavrag § wong slyss cuvayayey, 
mepexadsrey (Bdousinorra yoaumarinas cuvSeney Td F Ounces txasov nor 
idlay, on ee dd doyn Ju cuutercctavts neAGE eye sari pide meewoves Aogixsig 
aivdgetors noy KerTays Woche roev excisw dedtoxais xat’ idiay mavras Tes six us ores 
Hy UUAyaye, HOY METe 10 Exasev CULE KOT CR INV EcoUE yrcuLeRy eg EV CUNT 
yarer mavias Jecmeodex terres yeappatinus CDetrorracemisaray aura sxe 
Soy piv diay cuvterw wagevray ous WavTay. Ouro By axgoae ado ¥ weos 
dew cadre wgos]d arn Ses ngy may Jo Jiro couccov Expway wavrss xoWwn Koy 
6poParas ewmpatnocy ‘rv cuvdeciy TE NGly O80 rary Agisdeys KG Zyvoders. 
Kaj rad exoway av duo cuvteceay Je gy dlopswasay EsAriovea jnv Agisdgys. 
Zenodotum confutat etiam Porphyrius in qvezftionibus Homericis &Am- 
moniusingdév, Allegatur 4Stephano Byz.in Awdary, Tatiano,aliisqve. 
Aufonius in ludo VII. Sapientum: 
Meonio qualem cultum qvefivit Homere 
| Cenfor Ariftarchus , normagve Zenodoti. 
Przterea Svidas alterum Zenodotum inducit Alexandrinum juniorem, 
qvem ait {cripfiffe rece ret un’ Agircceys aSers pave § orome, five contra Ari- 
archi in Homero varia rejicientis & obelo transfigentis criticam auda- 
Clam, tum w&s Tig Openoings cuun tetas, & Avoess Opengixay amoppncray. Ab 
alterutro horum nomen Zenodoti pro Critico ufurpari coeptum,ut in trite 
illo Bibaculi apud Sveton. c. X/, de illuftribus Grammaticis: 
En cor Zenodoti, en jecur Cratetis! 
Fuere preterea Zenodotus Atolus,laudatus Germanico: Zenodotus Mal- 
lotes qvem allcyat Scholiaftes AratiGracus,ZenodotusT heophilus,qvem 
citat auctor {choliorum ad Nicandri Theriaca , Zenodotus Troezenius 
cujus mentio apud Dionyfium Halicarnaffenfem , Zenodotus deniqve 
Damafcit in Philofophicis preceptor , de qvo Photius cod. CLYXXI, 
M ut 
_ * Zenodotus & Ariftarchus longe juniores fuerunt gyam ut corum opera uti potuerit Pift- 
ftratus, Sed fnilem anachronifinum in Eultathio etiam notavitLangbainius ad Lon- 
gin, $i pro Pifittrato Scholiaftes Dionyfi nominaffet Prolemxum, temporum rationem 
minus lafiffet, & apertius innuiflet originem fabule de LXX, Grammaticis ad exe: 
plum LXX. Interpretum librorum facrorum confite, Eurdem locum Scholiaite ex 
alio MSto vulgavit Jac. Gronovius pref, ad T, V.thefauri Antiqv. Groecar. atqve inde An- 
tonius Van Dalen libro de Ariflea p. 146. Et ex Codice Baroeciano Humfredus Hody !ib,2. 
de verfionis Grxcx Bibliorum auctoribus veris p. 157. : 


| 


274 3 Aloredser: POEMATUM = Zib, IL ¢. I 


ut prxteream Zenodotum five Zenobium Sophiftam fub Adriano Imp. 


clarum,cujus Proverbia exftant. Zenodoti Stoici Epigramma in Zenonem 
Citieum exftat apud Laértium VII,29. Aliud Zenodoti nelcio cujus difti- 
chon in amorem, Lib. 1. Anthologiz. . 
XVII. PoftZenodotumEphefium diftipulus ejus & fubPtolemzo 
Philadelpho Bibliothecz Alexandrina prefe€tus <riflophanes Byzantinus 
novamHomeri dic cw edidit,qvz ab co Ags oPaved@- dicta eft, tefteHip<. 
parchoin vita Arat. Memuinit Euftathius non raro, &f{emeliterumqve. 
auctor ftholiorum minorum in Homerum.Refpicit & Athenzus VI.p.228. 
XVIII. Hinc Ariftophanis difcipulus riferches Samo Thrax qvi 
Ptolemzi Philometorisliberos Alexandriz inftituit, preceptoris fin ind 
ftria & judicio non contentus,novam Homeri vulgavit editionem, comen- 
tariisfuisinftruétam. Inhacfeveram plane Criticam exercuit, pluribus 
verfibus obelo notatis acreje€tis , ita utetiam in proverbium abierit ejus 
rigor,* non omnibus tamen zqve probatus,nam & Zenodotus junior Alex ana 
drings adverfus Ariftarchum {cripfit,utjam éSvidanotavi:& fortasfis etiam 
Cleanthes Stoicus, cujuslibrum xgos Agisagyov & weg! rome Laértius com= 
memorat, tum Prolemeus Afcalonites, qvieodem Svida ‘tefte {cripfit wk: rH 
sy Odurceia Kasapys doptorens , & LucianusL. Il. de varia Hiftoria T.1 
p.676. Homerum inducit de a9srsQuois sizos interrogatum, eos omnes. 
agnofcentem pro fuis, xareyivwoxov av, Inqvit Lucianus, rev ei ray. Zavadee 
TW gy Agisagyov Teappatixay mokdyv puxporAcyiav, Forte etiam Ariftarchi 
editionem Iliadis adcenfuram revocaverat Philoxenus , qvi Svida tefte {cri- 
plerat wh: cxnetav tay ev Arad five de locis obelovel alio figno Critico in Niade 
motaté, Reprehenditur etiam Ariftarchus 4 Strabone, non uno inloco : a 
ue 
* Nota funt Ciceronis loca, & illud Horatiiin Arte: 4rguet ambigue dicium,wutanda notabit : 
Fiet Avifiarchus Hieron.1. in Rufin. iad mirer, q60d Arifiarchus noftri temporis putrilia 
if nefcierit, Vide Erafmum proverbio fre(tis fgnare. Cecterum de notis'Criticis veterum 
Grammaticorum,qvarum uli ad libtosBiblicos etiam interjeCto tempore applicavit Orige- 
nes,confulendi Seriptores laudatia VenerandoD. Jo.Fr.Mayero ad calcem Hiltorise verfiohis 
Germanicz Btbliorum D, Jutheri , Laértius in Platone & ad eum locum Cafaubonus acMe« 
‘Nagius; Epiphanius de ment{uris ac ponder, IfidoriOrigines L.I. ¢.20, Prafatio vetusin Pfak 
mios apud Cotelerium Tom. 3 moriumert, p. 586. Analecta Greca a’ Montiauconio edita pe 
395. Reineffus L,I. Vat.Lecte, 7, & Epilolisad Hotinannum p. 93. P.Pithoeus L.I.c.3. Ade 
verfar, Woweranus Polym ¢.17.Leopardus XIX, y.emendat Andreas Chriftianus E(thenbas 
chius diff, de VeterumCriticorum ofes0 80's p.ats.feq. Mich. Meifnerus fynsagmate de 
adriotamentisPhilelogicis A.1623.8.Claudius Dausqvejus in Opere de Orchographua,Clarifi 
Kufterus in Hiff. Critica Homeri p.97. & Carolus du Frefne in appendice ad gloflariam me- 
dlize & infimse Gracitatis, Do omtzesoig Criticis in ora Scriptorum Hippocraticorum olim 
additis vide Galenum’T, ¢. edit, Balil. p. 399404. Seripta Philoxeni wgi ohpeeow EY TH 
Sroyoviee ‘Horseds. uti Diogents Cyziceni & Svetonii Tranqvilli #egs Taw év BS Atoug 
Oye, pridem temporum injuria interciderunt, 
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Plutarcho deaudiendis Poétis p. 26. feq. ab Athenzo V. p.188. & fortasfisp, 
199. ubi malo ordine collocatos verftis qvosdam annotat.Plurima exempla 
Criticés Ariftar¢hex occurruntin {tholuis minoribus adHomerum &apud 
Euftathium., utindicem {criptorum in utrosqve infra 4 me exhibendum 
confitlenti patebit. ‘ Refpiciturab Aufonio Epift. XVIIL 3 
a vigve notas [purtis verfibus appofuit, 
Eugenius prefat. ad Hexaémeron Dracontii: 
Quod fi Virgilia, F vatum femmus Homerus 
 Cenfuram Meraere novane pe? fata fubire 

++ Qvam dat Ariftarchus, Tuccay Variusqve, Probusqve, 
Netjve vero obelis tantum notavit Ariftarchus verfis vel hemiftichia ut 
apud Steph: iniAvwy , qvx ejicienda cenfebat, fed & «ferifcis five ftellulis 
ornavitloca pulchriora & verfus elegantiores. Scholia ad Odyff. 1,01 ass 
plexes yorssvPa‘de nadac ers éapans ra om Act, Exftathius: dey tStarw evraute 
siaraArajo) asepionoy os exw see Or onUEFOY YiadTov EXaW EI TOG yuwlcys SHY UAE 
Em) va apices SovTEN ER GV KOY ei epderdiac eioves Aaprovrav.Giphanii conjeCtué 
ram qvi Ariftarchi doeSairw hodie exftare & manibus ftudioforum teri exis 
ftimabat, refellit Doétisfiinus Kufterus five Neocorus in Hiftoria Critica 
Homerip. ror. Hic fuit Ariftarchus, cujus dictumsefertvetus Horatii in- 
terpresad L. II. Epift. x. (enon poffe feribere quod pellet , nee velle qvod poffet , licet 
oftingentos urousaTer libros eumicompofuifle Svidas auctor eft. Agis: 
saoxvewv five Ariftarchi diftipulorum mentio apud Athenzum V.p.222. 

XIX. Ante Ariftarchum Homeri Poémata, alterum faltim , res 

cenfuit 4ratus Solenfis , cujus Phenomena habemus, inter cujus Fertpes 
Svidas refert dioeS-are Odvoraas, AnonymusaP. Vidtorio editus in Arati 
vita t' Key rxv Odvosetay ) dopdmrev, HGY xadsinejres.dippduris stag Aen reac) 
us Alisa. 6th ngy AoisoPainr, Twes4 aurey us Zupiay eAbAvSavey Das nagy 
ysyovevey wap Avrie yea Key nriaday vm auTd, aretaIAade dhoptaisteadt, Dg 
To vroméMavAsAyzarday. Hunc Arati laborem Woweranocap 18.Phi4 
lomathia fidére vifus eft Timon Sillographus; qviutieftapud Laértum 
re 113.Aratd qv#renti qromodo :liqvis ncorpipta Hometipotmatacon- 
feqvi 


poflet, refpondit: ¢ roi ep x,ayors LV TYCaDers AyTUY YEN » HOY jy TOIE 
40% AceDwwvow~, Sedforte Timon ab Arato con{ults fuit-anteqvam ipfe 
recenfendo Homero operam impenderet,& refponfo ifthec hon Arati fed 
vero Zenodoti Ephefii dog tac perftrinxit, oT ST tage 8 oe 
XX. Ariftarchigeqvalis & emulus fuit Crates Malloces,Grammaticus, 
idempHomerictis & Criticus appellatas,qvem Svidas narrat compofiniie 
(ante Ariftarchum, ut éStrabone cohigo] dogtacw lAsed@y xo Lduow cag 
Beats. Allegatur plus fimplict vice ab Hiuftathig Gin {chelas ad 
ce a! Em2) exw .“ Hoe 
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Homerum minoribus , tumaTatiano & Clemente Alex. ubi de ztate Hoe 
meriagunt. Cratetem & Ariftarchum xoguasus inhoc Critico genere voe 
¢atStrabo Lib. I. p. 30. ubi utriusqve disfidentes fententias fuper verfu 
qvodam Homeriexponitacrefellit. Allegat & Cratetem alibi, Homerica 
loca expendens, ut IX. p.439. Idem L. IIL. p.157. teftatur Cratetem ad {ti- 
entiarum precepta Poétam exegiffe, illarumqve peritum eundem demon- 
ftraffe. Herodicus o KearyresG> laudatur ab Athenzo V.p.215.219.VI.p.234. 
XXI, Tyrannion qvoqve Phanicius , Terentiz Ciceronis liber- 
tus , preter alia fcripfit ‘Oprgucy moorudiay & doped wow ‘Opngouiv » ut é 
Svidadifcimus. Sedneqve Nicanor Alexandrinus inter Homeridiop$urreég 
prztereundus, qvi fub C2fare Hadriano claruit , & eodem Svidatefte {erie 
plir wbisrypis 716 weap Opn ow ngy Tas éZ autav AlaDogas ev] Alaveia. Hic 
Nicanor sryperias inde di€tus eft, utnarrat Euftathius, & vs@» OnneG-ut 
legasapud Stephanum Byz. in iegezroAu, licet ibipatria vocatur non Ale- 
xandrinusfed Hierapolitanus. Huicaddendus Comeras eft, qvi fimiliter 
Homeri poématarecenfens interpunxit,ut videre eftex his verfibus Jam- 
bicis qvos exhibet Allatius Lib. de patria Homeric, V. 
Eupay Kopytas tas Opngesss BiBAus 
EQS agdwas |e xedapes sry Seas 
Erigas deopiAsurs ravtas erTéyyas 
Ty camelay pncas De cg exensicts 
"EvreuSev ob yea ovres Jus ec Parpwws 
me Maderiwciw , aig 801n3 pecevt eves. 
Alius Cometas Cretenfis, memoratus Clementi Alex. 1.Strom. p. 3x: 
, _ XXI1, De Homeriftis * five Rhapfodis Homeri poémata decantane 
tibes,qvos a premio laboris agno,grwd¥s etiam diCtos conftat é {tholiis ad 
Pindari Nem. Od. 3. diligenter fatis egerunt viri ‘doét Jul. Cafar Scaliger 
L.1. Poétic.c. 41.: Salmafius ad Solinum p. 867. feq. & Kufterus Hiftoria 
Critica Homeri pag. 86. feq. Itaqve tantum adfcribam locum ex ineditis 
{choliis ad Dionyfium Thracem qvzadPorphyrium auctorem referuntur. 
Luveppawroy 90 Jus xar aAAHACy Algvoay amagril ovrac.-sixus Openginss Kg] 
eWadrrev Jo §Pecgysacos [eteo5 wees as AzrodAwvos coprey. Karaiyoy 08 % xAaddus 
dacpvan ok Opngitey sy Taxe xseolN,oT8 TES Opnginsis Uuresy AwoAAaw@s sogry 
Gipecrrer. Maven ds xAadus kyo Ale ]o ar Iarts Ins woceas, xg ors 1S Opsite 
gs moines wavtinagy bm izes. ‘Or 08 eavtess day Ess Dovro ]s AmoAAawoE, “a 
. ° av 
* “Openeldeu fant Homerl pofteri apud Strabonem & alios, Sed Philoftrato in Scopeliano p. 
§19- Svide & Pindaro Nem. a, fic etiam appellantun Rhapfodj qvi Atheneco XIV.-pag, 620, 
rm Porphyrio:Opsgeisaa. Alio fenfa apud Athenseum XV. p. 669.. ons 6x Jest 
amr edi tan Tog Opngidass, VideR qva: visi dostiad Harpocrat, in Opngldcar, 
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Tav isogiay AdPrng Juvos scogns, O Oe 3omTAG pavreue a uO» Paperay xg ev @Ae 


Aois Ue wodoig, WAM KY EV TETOS, Pas WD weorwmrw ¥- MeresdavGe Ale Joy 
Aiveiay* ors Toweosw ave Ses, gy Wajdes way dwv Joinsy weromiSav Eworray.O7s de 
aAySe suavrevcato, Aso a Mody mata. EL Alves 90 9 Pouagny wer, Xo 
Asvesidey oi BacsAds. In aliis ad eundem Dionyfium fcholiis, Oi usS" Gungoy 
wEeacyo Aves ngy cdovres ]a éccutan 8x EDeric cas viv xétvTey oi SiO, BTaG sACyEN 
dxodsdus smiderxnidya, ar srevdey naxcidav, Acyy yaew ame Jade cerdis 
ava singov xgya ste pe ceAidix Eva, Haw GrAH Evahaovees,x, BT Ws oUUcY OYTEE 
#K) 36 dase Tag shgss ets €v 8s desl orras ]@ mparypatiAcys Yau es yeipeue, 

> '¥ Z »v , ” , ae, 9 
CH LENT AS, 9 yentriss, & aots mpoxer Awey 9 STAC EMECHMKIUUTO. Fawrew 90 
ist'Ja duswra rund ew,% bos vv pamres Pak es ducaraipdtia as evruvd 
youras Upc tiesamoreAxeras. Non videtur autem verifimile, poftSolonis 
legem latam[de qvafupranum.XI.JRhapfodosampliu centones ejusmoe 
di five confufumverfuum Homericorum chaos decantaffe, prxcipue in 
feftis publicisacPanathenzis: qvin Dionyfius Thrax ipfe, itidem inedi- 
tus, pa\Podsay non ait effe centonemex variislocis confutum , fed partem 
exintegro poémate decerptam, qvo fenfir finguli libri Iliadis vel Odyflex 
infcribunturpatbediay. Pabedia, iInqvit, sss pseG@» womparG@s wares 
AnPos twa vaoGsrw. Erpyrey*)parpeodiaocioves*** paBowdia, soa azo ¥ daQrls 
ynpaBdw, rupbirw AmcrAAumane , wEapyodwus aday Ta TE Opyes womuatan 
Solebant tamen Rhapfodi canere undecunqve fa€to initio qvod loco vel 
tempori oportunum ducebant, utaliqvot exemplis demonftrat Plutarchus 
IX. 1. fymp. Rhapfodorum agonas ab Alexandro inftitutos memorat idem 
in ejus vita p. 666. Delphis primus Stefander Samius citharaHomeri pugnas 
decantavit facto ab Odyffea initio, vide Athenxum XV. p. 638. 

: XXII. Ab antiqviffimis temporibus propofitum fiiffe Homerum 
juventuti edifcendum in Grzcorum fcholis,teftis locuples Ifocrates,cujus 
hzc funtverba in Paneg yrico:Olucy de x, Tnv Ounes woinew nella rAaBcv dovav, 
OrixaAws kc roAsunravras t01 Gaplaposs evexapeictore. Kaj Alot Jairo CurnSyvey 
Jes meoryoves nec evrieey auTE MoT cs THY TEXYNVAVTE TOIG ING MBC INHS BS ALG, % 
Ty waudeued ‘av vewrépuv, Ivamomarns axtorres Jav exav exuavIavadu av 
EyJoay tyv apos autres urracyseay. Hinc pauper Homerus innumeros alere 
dictus, qvi nempe illum juvenibus pralegendo didaétrum merebant: & 
Alcibiades **** ludimagiftro alapaminfluxlt, qvi de Homeri codice roga- 
tuseum haberefe negaverat. Pratereo qvod Romanictiam pueros fuos 
velinprimis Homerum docebant,ut é Qvintiliano & aliis coniftat. 

: Mm 3 XXIV. 


* Confer difta fupra Lib. I, c, XXIX.n.2.  ** Confer qvzx de fimili Gallorum veterum pot- 
tarum more Antonius Verderius in Bibliotheca Gallica p. ro, 
. ™** Non probatur hoc Vosfio LII.7.16. Inft. Poétic, licet confentinnt Syidas,Euftathius & alii, 


#7 Plutarch, in Alpibiade Sc Apophthegm, 
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XXIV. Deperdita Homeri Scripta hac memorari reperi ab ane 
tiqvis, qvorum titulus, in faciliorem ufiam digesfi ordine literarum. 
sft five Capra. Videinfranum. ro. 

I. AMAZONIA, Svidasin‘Oure@s, 3 7 , 

2, AMOIAPEQ ‘ESEAAZIA H ‘EIS CHBAE five OHBAIE ; Cofie 
ftans mers feptem, cujus hoc initium refert {criptor certaminis Homer! 
atave Hefiodi: Apy@- aeds Grd worudifioy iva dvaxres, Idempoéma 
memorat Herodotus in vita Homeri cap. 9. Svidas & Joh. Tzetzes,  Paufa< 
nias in Becoticis p.729:cum de bello illo egiffet, fubjungit: éragdy 7 "es 
Ter wroAspuoy Jécav xy barn OnPajors, Ta ds éxn aura KaAcyG-aOme 
cburaay ets ponpeny, EDnorev Onngay Jov wovirayre civey. KaAcavea dé woldes Te xg 
akiroysnara laura syraray. Eye dé div woinow laura psraye Lrside % 
]a@ barn]a és Odvosta trae pance. : 

| 3. APAXNOMAXIA, Svid. 

4. TEPANOMAX{A, Svid. as "oh 

§. TNQMAI extemporales * Herodoto c. 9. memoratz ; utrum 
{cripto deinde traditefuerint,incertum. Qvodfifactum fute, forte non 
diverfz funt ab operecujus apud Svidam exftat mentio, HOsewaxt@» five 


lapupyo, : 
HF 6. EIPEZIONH. Herodotus de vita Homeri c. 33. Fuere & alii de 
Irefione verfus, qvosinPyanepfiis precinebant pueri ramum olive omnt 
genere frugum onuftum ferentes. Hosrefert Plutarchus in Thefeo, Cle« 
mens Alex, 4. Strom. fib init. Svidas & Etymol. M. in eigeotwvy & Scholia- 
ftes Ariftophanis ad Plutum p. 50. & ad Eqvites p. 230. Emendatos exhibet 
Ifaacus Vosfius ad Melam. p.78. De Irefione multa etiam Nicolaus Loéns 
fis Lib. IV, Epiphyllid. c.10. Meurfius in Grecia feriata p.245.& Gatas 
kerusin adverfaris p. 473. edit.Lond. _ oo 
7. EITONOL Herodotus Lib. IV. cap.32. AAA’ Horséd sy ess ews 
vmtelsoctav esendua, ios dk Gy Opnewen Emriryovoics , 6 On Ja ovr ys OnneG 
Ura a Ewsa swroigee. Fuerunt ex five carmina feptem, qvorum hoc ini- 
tium refert {criptor certaminis Homeri & Hefiodiapud qvem male legitur 
Exesyodue pro ewiyeves, notante Rich, Bentleio: SS, 
Nw avs om AoTEpaY avdgay apyametea Mica, neatly 
Antimacho exsyoves tribuit & idem poématis initium refert ScholiaftesCo* 
mici ad Pacem. Sed & Joh. Tzetzes inter {Cripta Homero tributa refert Jax 
EWI CVV UZAY, a 
Ce, 8. ‘EDI. 
* Verba hac fugts 194 BEL lav Asyomévavume Tavmeagsovray Eco werov yreepects 
amoDaweuerG, a&i@v sDapero evay Toig @kB¥o's, Idemc, m: Karon ds ep 
TRG AST Y CHS TOV Ege N EY 7H Ku pen 6 MeAeouyerns, ra cmka Te weeroins 


Vol GUT EEKUTO » HG EV] cis Noses ETERMTE TES AxMOYTES, 
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8. EMI@AAAMIA, Svid. 

Q. ‘BIIKIXAIAEZ, Herodoto in Vita c.24. Svide acTzetzz mes 
mMoratum poéma , qvod cum pueris decantaret Homerus , przmii loco 
ab iis tulit x4yAas five turdos, ut auctor eft Athenrus Lib.II. p,65.¢ Menz-= 
chmi libro wi. reqyrrav. Recte igitur Amilium Portum Svidz interpretem 
reprebendit Clarisfimus Kufterus in hiftoria Critica Homeri p. 68. qvod in 
Epicichlidibus hifce putaverit ab Homero aCtum fuiffe de turdis,atqg inde 
nomen operiinditum. Amores fuiflehujus argumentum poématis con- 
ftat ex Athenzo XIV. p. 639. a 

‘10. “ENTEMAKTION AIrA inter Homeriwasyna memorat Pro-= 
cli codex Allatianus in vita Homeriubi Allatius legit ersawexriov ex Hefy- 
chio, cuiérrawixriGy eft, HRataas reixaséyera. Sane inter Homeri 
{cripta Johanries Tzetzes qvoqve A/ya five captam refert in hifte verfibus 
qvos ex ejus Iliade inedita allegorica protulit Vir doétisfimus Rich, Bent- 
leius inEpiftola ad Joh. Millium p. 63. 

Tele xo cies yEveaPe pympecouvey ata 

Mapyitny Je gy Aiyare xg TaV pLuay Day pecyny 

Ty savyovey pez ‘6 yeaPes XY onfaila, 

T7v Olyanriay » Kegnairac, «§ Tas OENS TE Ups 

Kai ]iv ewrasmantion ugy TAS EMMY Ai das 

Kas triyedumata mone ouy noni U pAvous 

Kas Tnv Odurcday autav mera ts TAiadGp, . 
Ceterum ‘Exrtamnnxrioy Procli, & Tzetzx srraswaxriy recte fortasfis retule- 
ris ad Poéma, qvod in vulgatis Svidz codicibus vocatur HJstraxr@, de 
qvomox. . 
II. H@IETIAKTOS five fAMBOI. Vide fupra in rvapey. Vel fi 
Joh. Tzetzz le&tio 7 ‘Exrasraxt@ praferatur, ut fane Proclo qvoqve & 
ipfius Svidz pofteriore loco, codicibus fuffragantibus videtur faciendum, 
nonimprobarim conjecturam doétisfimi Bentleji, fufpicantis poéma illud 
fuiffe in homines feptem qviinlitore corpus curabant. Aut vero confta- 
batfeptem carminibusqvoséa axrn¢ five in litore Homerus effudifle fe= 
febatur. 

©HBAIZ, Videfupra num.2. 

In, IAIAS MIKPA, ut Svidx & Hefychio in AwprdaGy civetyxy; 
fiveut ab Herodoto in vita Homeri cap. 16. vocatur IAiag ¢ sAdosw, ubi 
refert eam 4 Poéta compofitam,cum apud Ludimagiftrum Thefloridem ver- 
faretur, qvideinde profuaeandem vulgaverit. Initium Operis hoc fut 
tefte eodem Herodoto: 

LArscv aerde: ugy Aegdavinv sdwwdov 

"He wees TOAAG wide Aavaed Ssoamorrtes Agn@y. Mt 

ea 
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Neen a Sa pee ee a a arated 
Meminit ejus Poématis, fed non addito auctoris nomine, Clemens Alex. 
x. Strom. p. 321. & Callifthenes libro fecundo \yuxav apud auctorem 
Scholii veteris * ad EuripidisHecubam v.914. qvod écodice Fulvit Urimi 
Producit Jofephus Scaliger L. V. emendat. temporum p.378. Ea Aw d 5 Feds 
Auavos penves, wis poyrrivecis oesxcar, 07 der igrapAwes, 005 0] pxpay rude 
ypatpas,cy don ODbiverrog Asopiles Paures [nv dAwow , Daenaw cuupmve Jors Tav 
ed larmlw, nvina Nuk by i usrcra,Aapmpa d swiléAAs rsAcdva, 
LefchemPyrrheumLesbium parvz Iliadis auctorem facitVetus ta- 
bella Miaca illuftrata 4 Raphaéle Fabretto,qvem vide p. 342.349, Eufebius 
m Chronico ad Olymp. XXX, & ex eo Syncellus p, 213. otholiates Pindari 
& Tzetzes ad Lycophronem v. 344. ubi unum, & v. 1263. ubi undecim ex 
illa verfus producit. Sedqvanqvam [Ais wépow, ** Paufania tefte, lefches 
{cripfit Arctinum Milefium zmulatus , longe tamen latius patuit argu- 
mentum parvz lliadis, ut docet Ariftoteles c.23. poétices, unde Iii aépra a 
Lefche {criptam cum parva hac Iliade Homeroad{criptaneutiqvam con- 
fundendam, adverfus Salmafium in Solin. p.854. contendit Theodorus 
Ryckius diff-de#Enez in Italiamadventu, p. 4.45.Initium poématis Lefchis 
perftringit Horatius in arte v.136. {criptorem cyclicum appellans: 
Fortunam Priami cantabo, & nobile bellum. 
Actor Tipsct cass Juxay woAtwor Je xAsevvey, 
Czterum falfus eftPetavius, qvi in Rationario temporum part.1. LI. c.16. 
part.2. L. IL. c.y.10. & alibi pro veteriilla parva Miade habuit,tum Federicus 
Morellus qvitanqvamveteris Poét2 Graci cumverfione & notis Parifiis 
in 8vo. edidit poéma Iliacum Grazcum eruditi, fed -recentis Poéte Laurentié 
Rhodomanni,qvod fine auétoris nomine edidit Michaél NeanderLipf x59. 
Qvo.unacum ejusdem Rhodomanni Argonauticis,*** Thebaicis &T roi- 
cis, five Epitome Homeri & Cointi totius hiftoriz Trojanz, Stylo Home- 
rico elegantisfime expreffa, Troicis item Manaf{z verfibus politicis , & 
poémate DoricoRhodomannide Arione Methymnzo. Troica eadem, 
prefixo ne qvis dubitet Rhodomanni nomine, paululum mutata legun- 
tur cum Metaphrafi Latina poética ad Calcem Cointi Smirnzi , Hanov. 
1604. vo. ~ ) 
13. KEPAMIZ Svidz memorata five Kepa wee ut ex Polluce legit 
Clari 
¥ Vosfius de hilt, Ge. p, 41. ait ex belli Troici hiftoria 4 Callifthene {cripta Plutarchum in Ca 
millo reterre qvo die capta fuerit Troja: Sed ex hoc loco Scholiafte Euripidis apparet, 
{cripfiffeillud Califthenem libro fecundo RerumGracarum, Solum enim Callifthenis 
nomen nullum vero ejus {criptum laudat Plutarchus, licetapud Ciceronem V.12. ad farmil. 
exftat hiftoriz belli Troici 4 Caflifthene {criptze mentio. 
© T1ii Perfin (cripfit etiam scatus Argisns laudatam Athenzolib. XIV. & Stefcherme de qve 
infrac.ig,  *** Hecpro antiqvi (criptoris Anonyini pecmate habuit Ciariff. Jolua 
Bamesad Euripidis Medeam p.17¢, 
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Clarif. HemfterhvGus,nonaliud poéma eft, qvam XXIV. verfius Hexame- 


tri, qvi exftant * apud Herodotum in Homerivitac. 2 ubi teftatur, titu- 
lum illis datumKAMINOZ five Forn.x, Pollux X.23. fect. 85.74 de Kas 0m eo 
moinrailoc THs xepauets, # ries Hoody (fortafleleg. Ounom) weorvdusos. 

14. KEPKQHES ab Herodotoc. 24. & Proclo in Homeri vita qvikéee 
xumras xeves vocat, tum 4 Svida & Johanne Tzetza inter fcripta Homer; 
memorantur, Harpocration qvoqve memorat rac cts Opengev civa Depo suite 
Kiexwxas, Fuitautem argumentiludicri dehominibus callidis ac fraudu- 
lentis verfutisqve: Inde Proverbium xégxa7rilew,pro fraudulenter agere, Vide 
Euftathium ad Odyff.x’ fib extremum.& ad Odyflex 8’. p.74, Cicadarum 
qvoqve genus xeexwrs¢ apud Hlianum X.44.hift.animal.addeP.1a Seine de 
Nepenthe Homerico p. §347. 
| 15. KYKAOS etiam 4 Svida refertur inter {cripta Homeri,& Johannes 

Philoponusin 1. Analytic. teftatur KuxAov Poéma a qvibusdam adalios, a 
nonnullis ad Homerumauctorem relatum fuifle. Neqve alius videtur ab 
illis intelligi qvam Cys/us Epicus (Melicis & elegiacis contra diftinGhus) five 
corpus qvoddam woAusixzov ex Cypriis carminibus,parva Iliade,aliisq;Poé« 
matis pluribus variorum auctorum, Hexametro carmine {criptis conge- 
ftum. ** Proclus in Chreftomathia apud Photium codice 239, auctor eft 
incepiffea Coeli & Terrz congreffu, pertexuifleqve fabulas Grecorum de 
Diis,& alias intervalli Mythicinarrationes usqve ad excidium Troja,& qvi 
hoc fecutus eftreditum Ulyfisin Ithacam. Hocitaqve corpus poématum 
propter confeqventiam non interruptam integrama@ & periodum rerum, 
qvas defcribebat,& propter amplitudinem operis, dictum eft, Cyclus, 8 
Poétx, qvorum erantillacarmina, Lefthes, Antimachus, Eumelus, Stefi 
chorus aliiqve, Scriptores Cyclici, de qvibus confulas licet Jac. Nicolaum 
Loénfem L. I, Mift. Epiphyllidon.c. 4. Jofeph. Scaligerum Epift. 195. Ca- 
faubonum VIL3.feq. ad Athenzum. Joh. Woweranumc.24. Polymathiz, 
Vosfium III.5.1-4. Inftirut. Poétic, Dan. Heinlium Daceriumqve ad Horat, 

Nn Salmafium*** 
* Rectius itaqve debebat hoc logo, ubi deperdita Homeri {cripta recenfeo, pratermitti. 
** Vetus Epigramma in Apollodori Bibliothecam Cycli Epici gvoddam veluti compendium, 
apud Photium Cod. 186. pn MURAL Cures mrohus es opx0V &c, 
©¥* Primus fortasfis, gst H, Dodéfellas corporis hujus collecter fuit Déosp/ius feu Milefius 
feu Samins feu urbis utriusgve civis, Hune xuxdoyeaPor alii, (ut Tzetzes XII. Chil, v,186.) 
alii xuxA ev (utSchol.Pindari, vel ut Svidas) KUKAY iscpix8 auctorem Veteres appel- 
Jant, Non qviden ut opinor qvafialius ac Epico Cyclus ille fuilfet Hiftoricus, fed qvod Poé- 
tas complectereturhiftoricos, qya nempe Mythica etiam Hiftorize nomine cenfetur , hifto- 
Fiacerte in qva verfarentur Poctx omnino dignisfima, Sie enim Eumetus Poéta antiqvis- 
funus Hiftoricus appellatur Schol. Pindari Olymp, 13. Hujus DionySi libros feptem fuifls 
auctor Svidaseft. Nec illum numerum excedunte veteres, qvi ex hoc opere teftimonia de- 
proinferunt Clemens Alex. in protrept, & Athenzus Lib. VII. Dipnof. c, 3, (AtSchol, Euri« 
pidis undecimum librum laudat v. 1133, Phosniff.) Qvotempore vixeritincertumeft, Clee 
mente 
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Salmafium * p. 597. feq. ad Solin. & Henr. Dodwellum de veteribus Grz- 
corum Romanorumaqve Cyclis p. 8c. feq. 

16. KYMPIA ETH, fivexurgiaxe , qvz a parva lliade diferte diftin- 
guunt Ariftoteles in poéticac.23.Paufanias L.X.Svidas & alii,diciturHome- 
rus filiz fux dotis loco dediffe, cum prz inopia aliter eam elocare non 
poffet. Auctor Pindarus apud Elianum L. IX.c.15. Variar.Filiz nomen 4re 
fepbonem fille notatTzetzesChil.XIII.v.638.GenerumHomeriStefaamCy- 
prium ** vocant Grammatici veteres apud Proclum, affentiente Tzetza, 
ajuntqve eundem carmina illa edidifle,qvz a patria Stafini deincepsCypria 
appellarentur. Cui fententiz Proclus opponit, qvod non infcribantur 
Toupee xuree accentu*** in antepenultima. Athenzus VIII.p.334.6 sa 
Kumpie woinras bay e786 Kumeiog Tis 851,  ZradowGysm Osis dy Wele Yasees ovoe 
pa sSay. Homerum auctorem illius operis negat Herodotus inEuterpec, 
417. & Clemens Alexandrinusin Protreptico p. 19. ubi {criptorem Cyprio- 
rum Carminum ab Homero diftinguit, perinde ut Svidas in ch©», cuiade 
de, qviilla retulere ad Diceogenem ut Ariftoteles c. 16. Poétices, vel ad Hali- 
carnaffeum qvendam ( Pigretem fortasfis) vel ad Safimum {ub cujus nomine 
Cypria laudat & verfus qvosdam ex illis producit au€tor Scholiorum ad 
Ihad. A.v.5. velad Hegefiam Salaminium, ut refert Athenzus L. XV. p.682.& 
Proclus in Chreftomathia ap. Phottum Cod. CCXXXIX. vel ad 7heopem- 
pam,cujusC ypriacum carmen laudatFulgentius 1.Mytholog.c.2. vel denis 
ad Euclouns Cyprium,qva de fententiaGyraldum confiles. Pluribus opus hoc 
conftitit libris, nam librum undecimum Athenzus Iaudat p. 682. & duode- 
cim verfis Hexametros ex illo producit, Alios affert idem p. 334. & fab Sta- 


mente tamen antiqviorem fuifle conftat atqve Athenzo. (ime xqvalem Hecatzi, circa Ol. 
LXV. clarum fuifle teftatur Svid, in Exc ]aj@») Acceffere deinceps alii ad huneeundem 
Poétz ipfi qvoqve Epici , collectore fortafle Po/eswone, 4 vo nomen Cyclicis Polemoniacis. 
(Confer Scholia ad Iliad, 'y. 2.42.) Illi locum fortaffis habebant in Cyclo qvalis exftabat aetate 
Procli, Hee dottisfimus DodsGellus, qvibusadde fi placet qv de Dionyfio Milefiodixi L, III. 
©. 32. p.799. Xogaw SYXUXAIoW Koy Teayixcv @ywvas memorat Plutarchus Alexan- 
dro p.681. Cynefiz Cycliti macilentiam perftringit Ariftophanes apud Athenzum XIL. p.¢s1, 
* Idem Salmafius apud Ariftotelem de Sophift. Elench. L. I, c. 9. ubi Homeri potfiscuititulus 
KuxA@ fophiflice fgurs effe arguitur , qviacirculus figura eft: pro Opes nomine jubet 
Feponere EUu7As, De Eumeli Corinthii poématis qvi circa Olymp. IIL claruiffe dicitur,agit 
prater Salmafium ac de Pottisferiptores Voffius de Hift. Gr. L, IV.c. 1 Sam. Petitus LIL. cg, 
Obferv, pro Operon apud Ariftotelem legit 6 4€¢@», qvz conjectura mihi non probatur. 
** Herodotus in Homeri vita c.2¢, auctor dt ¢ duabusPoete filiabus unam difcesfiffe innuptam, 
alteram viro Chiocollocatam fuiffe. Porro sx ray Slacive Kuz play hi yerfus proferune 
tur in yeteri Gnomologico cap. WEI ajdss & apud Scobxum; 
Zivee d€ Taw pecavlae ngy os rade wavs éPutsvoey 
| Oux sires csxéin , the yao AO» is y gy eydais. 
~~ ‘* Nam veroKum pia, ut putabat Salmaftus, anKuagsa, non addit, 
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(tiie eee eee ee eee eee 
fini nomine Tzetzes Chil.2.v.710. Latinis vérfibus jam olim reddiderat 
Poéta vetus Nevius, cujus Cypriam Iliadem \audat Charifius L.I.p.118. Hic 
Nevius 4 Scaligero ad Catullum p.112.eumqve fecuto Salmafio vitiofe Lz- 
vius appellatur. Nam & Prifcianus Lib. X. Nzvium vocat, inteftimonium 
citans librum Iliados fecundum, ut obfervatum TheodoroR yckio in diff. 
de nez in Italiam adventu, qvem p. 4.46. fg. de Cypriis hifce Carmini- 
bus accuratius differentem vide pokk Salmafium ad Solin. p. 598.599. edit. 
Trajectinz, Joh. Meurfium in Cypro Lib. I. c. x. & Clarisfimum Virum 
Tiberium Hemfterhufium ad Pollucem p. 1295. 
17, MAPLiTH= five Poéma Satyricum in ftultum qvendam hoc 
nomine.Harpocration in Magyirng. ExaAgv dé ]d¢ avonreg trav, Alo: rev ets Tov 
ef 9 c V4 4 ° 
Opengor avaPags Quer pagyirn omrag wolyues KatNiuayos Saupacey soxsy, At 
qvem locum confules fi placet Mauffaci &Valefitnotas. Dio oftomus 
il. 53. réyeaDs dé x Zavaw o PiddooPDos cice tHy TAsada ngy tiv Odvosciay, Hof 
Ei mapyite dé. Aoxes yao Kgy tito Jo reine Uwe Ouney yaryovévas, vewTépe Xgl 
amorepajs ® aus Pucews wees roow. Auctor Certaminis Homeri at 
Hefiodi: KoroPeavies da % tomer demmuurw sx Pacis avlov yedpuedla diddere 
aorta ? worens apracdcy v, wojecy mearov Joy Magyityy. Meminere prate- 
rea hujus poématis Homeroqve tribuunt, & qvedam ex eo proferunt Plato 
Alcibiade. 2, Ariftoteles in poétic. cap. 4. & Lib. VI. ad Nicomach.c.7. (ibi= 
qve Euftrathius)& ad Eudemum Lib.V.c.7. Plutarchus in Demofthene,ubi 
verfus qvidam ex illo leguntur, qvos Demofthenes ad Alexandrum M. ap- 
plicavit. Scholiaftes Ariftophanis ad aves, pag. 404. Tzetzes Chiliad. 4. 
vert 868. cis ov 6 yépaw CuneG- nearaduBus yedOe, Idem Chil. 6. hift. 62. & 
Svidas in Maeyitys: Ex eodem Svida in Miryens cognofces poéma hoc a qvi- 
busdam non Homero tributum, fed Pigrers Halicarnafleo Artemifiz fratri. 
Ab Euftathio ad Ody x. p.413. laudatur 6 romoag rev exryeaPopevoy Openpt 
paopylryy, Similiter ambigui hzrent Proclus & anonymus alter ab Allatio 
editus in Homeri vita & Clemens Alex. 1. Strom. p.281. Heroicis Hexame- 
tris trimetros Jambicos, qvatuor breves primo pede habentes, in Margite 
pasfim permixtos(a¢aia u(x Tzetzes vocat teftatur preterHephzftionem 
inEnchiridio p.64.Marius victorinus Lib.L.IL& III. artis metricz pag.25 12. 
2524. & 2572. edit. Putfchii. Czterum de Margite ftultitia, qvz poltea in 
proverbium abiit,videndus Svidas & Adagiorum Scriptores. Dio Chryfoft. 
Orat.66.Lucianusin Hermotimo T.1.p.516. Polybius in Excerptis Peirefc. 
P.59.Tadta yae x olov Tipscyoy ctemnevay Tie ay Wiseveeey, ADA Bde Tor Asye= 
ov Mapyitny Exesvov. Vide & Petrum Petitum Lib.II. Mifcellan. Obfervatt. 
capite primo. Scholia Gracaad Lucian. T.2. p. 36. ubileges Margitem nu- 
merare molitum flu€tus maris. Jambico metro primus ulus nMargiteHo- 
merus ficredimus Alio Fortunatiano p. 2692. | | . 
| n2 13. 
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18. NOZTOIL. * Svidas. Videntur hifuiffe pars Cycli Epici & egifle 
de reditu Grzcorum in patriam poft everfam Trojam. Sine nomine lau- 
danturab Apollodoro Lib. II. Bibl. & 4Scholiafte Euripidis in argumento 
Medew, ¢ tus roses yearpas, a 

19. OIXAAIAZ AAQZ=IZ, de hac dixi libro fuperiore cap. 4. ubi 
deCreophylo. De argumento hujus Poématis confer fcholia ad Iliad. ¢, 
392. & Strabonem lib. IX. p. 438. qvi non magis de Oechalia qvam cepe- 
rit Hercules qvam de auctore poématis hujus conftare affirmat. 

20. MAITNIA Svid. & Herodotuscap.24. in Homeri vita, fed ex 
qvo loco ut Proclo etiam in Homert vita apparet, non fuifle fingulare 
Scriptum Poétz hoc titulo, fed potius Batrachomyomachiam Cerpocas & 
Epicichlides generaliillonomimevenire. Ettam juniori cuidam Homero 
a aa'ywe Svidas tribuit. . . 

21, ZIKEAIAD AANZIEZ, Svidas, apnd qvem ‘O:yadlag pro Line 
aias legere fine ulla dubitationejubet Richardus Bentlejus Vir Clarif in 
Epiftolé ad Joh. Milltum. 

_ 22. TMNOI, plures aliiqve fub Homeri nomine olim leéti funr, 
qvamhodie exftant, uti fupra, cum de editis Hymnis agerem, annotavi. 
Verfiisqvosdam ad Venerem Sophocli ab als, ab aluis tributosHomero ree 
fert Athenzus XIII. p. 592. ° | 

13. ¢QKAIZ -Herodot. c. 16. five legendum @AlIAKI= ex Ovidig 
IV. ex Ponto12. 27. & 16.27. ubilatinam Twsicani Metaphrafin laudat. 

24. YAPOMAXIA. Svidas. . 

Omitto poéma commentitiumde pugna Heroum apud inferos qvod 
ab Homero icriptum fibiqve donatum fingit Lucianus 2. Verz Hiftoriz 
T.1.p.679. Ejushocibidem recitatinitium: Nov ds’ wo syveare Mio aly 
BéXULY H pwr. ; 

Deznigmate,qvod Homericum vocat Diodori interpres, que cepimens 
amifimus , qua non cepimus babemus, meminit Diodorus Sic. Lb. V. p.2.17. 

* Scripfere yoGuS Antictides Athenienfis , Eumelus five Eumolpus Corinthius, Lyfimachus 
Alexandrinus (male Plefimachus Pluiatcho p. 160. de ftum. & Symmachus Tzetzzx in 
Lycophronem) & Stefichorus, Vide Mauffacum ud Plutarchumt de Auminibus ubi de 
Inacho, & Voffium de Hiltoricis Gracis p. 431. Svidam in Neg @. 


CAPUT III. 

De Homeri Schohaftis wnterpretibus &S Metapbrafies 
Gracu,quicxfant velediti vel MSS tum dePotta verfionihus & edities 
nibas;Argumentis;indicibus, lexicisqve in Homerum vulg atis, 

De foriptis Didymi Ghakenteri, qui Hemerums aliosqve {criptores etiate profarias coms 

Miche 
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mentariés tlufiravit. 1. Scholiabrevia tamen que fubcjus nomine in Homerum 
exftant, non funt bujus Didymi, neque alterius Didymi Alexandrinijunioris,2, 
Sed ex Didymo Chalcentero alisqve prifets Homeri interpretibus diu poftfeletta, 
. Num Euflathius ea viderit qualia hodtebabemus? 3, Porphyrium non effe bow 
vam {choliorum auttorem, 4, Eorumtum feparatim tam una cum Homerovul- 
gatorum editiones.5, DeSchreveliana, de OxonienfiS Cantabrigienfi Homers 
editione cum feboliis Gracis, Additamenta Schreveliana [cholits Didymo tributie 
sllaudato more inferta.6. ScholtaGraca in quosdam Homeri locos 4 Cantabrie 
gienfibus primum vulgatae codice Aloyfii Alemanni,7, De Euftathiocjusque wa- 
sxGorajs in Homerum , editionibus, excerptis Adriani JuniiSc.3. Commene 
sariorum Eupfathi: lus, inflitutum, verfic latina inedita Vincentii Marinerii,g, 
Scriptores ab Euftathiolaudatinominibus propria haudexpresfis, Quavenuee 
quam alleget libros Scriptura Sacra? 10, Commentarius Euftathii in Batrachoe 
myomachiam, i. De Scholiis Gracis incerti autloris in librum LX, liados editie 
AConr. Hornejo. 12. ScholiaS commentariiinediti variorum auflorum anony- 
morum, tum Porphyrii, Procli, Andronici. 13. Jobannis Tzetze Metapbrafis, 
ébnonois, allegorta in Homerum , item pro Homerica, Homerica, poft Homes 
vica, <Allegorie Homerice Heraclidis Pontici, NicephoriGregora, Mich, Pjelli 
& Fobannis DiaconiGaleni,1.4,. Scholia Georgii Chryfococca © quorum pars a 
Scherpezelio editseft, Manuelts Mofchopuli, Mich, Pfelli Parapbrafis, dea 
perdita Demofibents Thorac, Conflantint Hermoniaci Metaphrafis, Scholia 
Ifaact Porphyrogeniti Quintus Smyrneus falforelatus inter Homericommene 
ratores. 15, Adetaphrafis Grecobarbara Nicolai Lucant & Demetrii Zeni. 16, 
Editiones HomeriGrece.17. Latinis verfibus redditus Homerus. 12, Latina 
prosa , ubi de Grecolatinis Homeri editionibus, & commentariis snotisgve five 
editis five promitfis recentiorum, 19, Ferfiones Homeri Perfica & Syrica, 10, Ine 
dica.rt, Anglia, rr. H:/p nice, 2 3. Beigwce. 24, Ltalice,r5, Gallice.r6, 
Germanica.r7, Ttuli Argumenta & periocha librorum Homeri, 28. Indices,2.9- 
Phrafcologia, LexicaS claves Homcrica. 30. 

Oftqvam de f{triptis Homeri egi; confeqvens eft, ut de inter 
retibus ejus pauca addam, ac primum de Gracis qvi exftant, 
rn his familiam ducit Autor brevium Scholiorum , qvz in 

iadem & Odyffeam feruntur fub nomine Didyni, * Alexan 
drini puta Grammatici Ariftarchel, Chalcenteri 4 pluribus 
laboribus literariis appellati ; qvi fub Augufto Imp. floruit & plures Pods 
tas Commentariisilluftraverat: Commentarium ejus in Iiadem laudat 
Ammonius in Ayteeyew & KAapus. Ejusdem Eenynow ‘Qduosaas y Rty mo- 
Nn j logi- 

© Plures Didymi, etiam Grammatici fuere, qvos diftinguere docet Jonfius p. 222, 
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-logicum M. a€ioxéa]o & cxvg@@». Commentarios in Euripidem, Scholia- 
ftes ad Hecubam v. 887. 1036. &c. In Ariftophanem, Phrynichum,fonem, 
Sophoclem, Athenzus: Libros éfryncsws Mwdagnne. LaCtantius libro I.c. 
22. InBacchylidem, Ammoniusin uveurmpa. Tegh Augixay wouray, Ety- 
mol, Magnum in opG@» & wpooedicy. Iluftraverat etiam Scriptores Profa- 
rios, ut I Demofthenem,pluresq Rhetores,qvod idem Ammonius in 
vys¢,Farpocration & alii teftantur.Ne de aliis Didymi {criptis in prefenti di- 
cam, qvatuor millia enim librorum {cripfiffe Seneca Auétor eft Epiftola 88. 
Etfi DemetriusTreezenius apud Athenzum L.IV.p.139. Hefychius Illuftris 
& Svidas * tantum computantter mille & qvingentos. Ob qvam caufam ab 
eodem Demetrio diftus fuit B.BAwAaPas, qvod fuiipfius, puto in tot li- 
bris, oblitus,fepenumero fibi contradixiffet. Vide QvintiianumL.L c. 8. 
II. Qvanqvam vero ex dictis conftat, Homeruma Didymohocillu- 
ftratum fuifle, non tamen zqve certum eft, Scholia Graca, qvz habemus, © 
illum auctorem agnofcere. Nam in illisnon exftant, qvz ex Didymi in 
Homerum ¢£yae4 profert Ammonius, deinde in iisdem laudantur Scrie 
tores DidymoJuniores, Plutarchus, Cointus, Galenus, Paufanias,Jam- 
blichus & alii: undejunioricuidam Didymo Alexandrino, qvem ward 
& we: optoypahias {cripfiffe Svidas ait, illa tribuebat Meurfius in Bibl. 
Grzca p. 13359. Sed & hoc Didymo juniores fine Cointus & Jamblichus, 
nam Apollonium Dyscolum, qvifab M. Antonino vixit in DidymilyJard 
{cripfiffe idem Svidas notavit. Qvinetiam Didymus ipfe (Chalcenterum 
intelligi non dubito ) in Scholiis illis nominetenus laudatur ad Iliad. a. 


400.0.475.& ad y.126. Qvod autem Iluftris Vir Gisbertus Cuperus ex lo- 
co ad Iliad. d, 379, Schrevelianz editionis (in aliis enim hxc qvz- 


ras) ubi Aidun@» 6 ai: dicitur , hac Scholia a Didymi Difcipulis col- 
lecta effe fufpicabatur Lib. II. Variarum obfervationum c. 8. Virum prz- 
ftantisfimum fefellit additamentum editoris, qvod lineolis ille diftinxit 
qvidem, czterum malo more, Grzcisverbis, ad antiqva{cholia adtexult. 
Schrevelii enim hzcverbafunt: aro9s rapedwxs AiduuG- onuersp@-(hunc 
qvippe putabat effe auctorem fcholiorum qvz recenfebat) cuppsdyus eovay 
Tuspariaeras Tay woAsopxsrray , Boyrys > ra¢ BonSevrag Teic WoAsoeKE Avon, 
re{piciturqvead Scholion Iliad,@.Catalog.310.& y.188. Similiter fraudi fuit 
additamentum Schrevelianum do€tisfimo viro H. Dodwello,qviin prale- 
Etionibus Cambdenianis p, 386. ut recentem valde probet {choliorum ho- 
rum colléctorem, obfervat inillis allegari Euftathium ad Iliad. ¢, 203. Af 
enim Merico Cafaubono in diatraba de nupera Homerieditione p. 4.4. vi- 
dentur hzcin Poétam Scholia refpici abEuttathio,cum infuis ad] pomerurt 

om 

® Vide Svidam in yaAiDeorG. 
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Comentariis fubinde laudat yoAawaAcud Idé obfervat,plerac illorumEu- 
ftathium in fiios comentarios transtuliffe, ade ut exhilve non pauca{choe 
liorum locaemendan posfint, qvod aliqvot exemplis p. 56. feq. oftendit, - 
Sed & Didymum plus fimplice vice laudatEuftathius,ejusds tFyyqoes affert 
tin Hiad 8 p.274.[Hiad. A. p. $13. & aliis in locis, verum ita fere, utnonipfe 
fateatur feeum infpexifle: 6 Aidup@» dé, Pacs, Ayes, ut omittam illa qvz 
affert é Didymo, non reperiri omnia in {choliis qvz habemus. 

III. Verifimillime itaqve dici poteft {cholia iftanon effe Didymi,neds 
ex folis Didymi commentariis, fed ex Didymo multisqvealiis raacpis & 
veeijeeex,, Ariftarcho, Cratete, aliisqve (plures enim interpretum fententias 
pasfim colligit, cujus rei illuftre exemplum habes Iliad. =. 486. & Odyif. . 
43. XL. 6289. Et Odyff. 8. 132, xas’ énce, inqvit, ray Us oumuarey, Mia. 9 
156.133.1359. 69 zw {cil. uwopypeci. Sed & MéJaPeasas memorat ad Iliad, 
A’.232.) incerto auctore, multis forte poftDidymum fzculis colleéa, ine 
terim erudita, & ad intelligendum Poétam & pernofcendam Mytholo- * 

iam & diale€tos* utilisfima, tironibus vel imprimis commendanda. Eu- 
Rathius ipfe,qvem pleracp illorum in fas wagsx(SoAae transtuliffejam dix, 
non pauca praclara exlisdem omifit, forte qvod illaincodice fuonon ine 
venit. Qvi enim {choliaPoétarum in antiqvis codicibus evolverunt, {ci- 
unt ea fubinde ab alia manu auéta & plurimum inter fe diffidentia occurre= 
re.Acde his ipfis {choliis Didymo tributis Mericus CafaubonuslibeHo lau- 
dato p.45. Eyusdem autloris tam fibi repugnantia cife, non ego prefiem. Necrepu- 
gnantiatantum in his {choliis offendas fed eadem qvoqve bis repetita aliis 
verbis, ut ad Odyil.299.300.1.179. Iliad. D,194.y.188. Itaqve nec Herscleo- 
sem Grammaticum fcholiorum horum au€torem effe mihi perfvaferim, 
qvz fententia non improbatur doétisfimo Barnefio T.2. ad Euripidé p.158. 
IV. Deceffor meus Vinc, Placcius 6 wexagirng libro de Anonymis 

75. ait é Gesnero fe didiciffe qvod Porphyrius 4 qvibusdam autor eorun- 
dem habitus fuerit. At enim hzc non a Gefnero ipfo verum 4 Sim- 
lero in Gesneri continuatione memorata fententia, qvam fit parum ve- 
rifimilis (licet ex Porphyrio plurimum profeciffe horum Scholiorum 
auctorem lubenter profiteor) conftat vel ex eo, qvod fubPorphyrii no- 
mine alia in Homerum {cholia manu exarata adhuc exftant in manibus 
viro= 

*Paflim notat voces Bocoticas, Zolicas,Doricas, Jonicas, Cyprias, Theffalas,Phry gias, Atticas &c, 
Schrevel ad IT. 6029.8. $59. A. 704, ubi notatur dativum 4 Poéta pofitum effe loco gee 
nitivi, de fuo fubjunxit eam effe yevixny tBoasnqy. Sic P/almus p31) Dasidis, Aum 
Hebraifinum notat idem Schrevelius Iliad. §, 329. Grammaticos & librarios imperitos vetu- 
ftiores pracipue, multa in Homero corrupiffe qveritut Scholiaftes ad Iliad, 9, 160. Verfus ine 


fititos & fuppofitos netat ad Iliad, (3. Catal, 35, 46 395,6671, Odyil A, 622. &o, 


~ 
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virorum do¢ctorum, ut infra dicam: deinde laudatur nhilfce nonmaoado . 


ipfe Porphyrius Iliad. “3% . 8.249.308. y.175.250. 314. fed & Jamblichus 
Porphyriojunior Odyff. 6.153. Laurentii qvoqve Lundii fifpicio qvi in 
Bibl.Grzca p.5 4.JohannemTzetzen brevium {choliorum minorum conji- 
cit effe autorem neutiqvam congruit cum Tzetzz ingenio qvi vanioribus 
longe & uberioribus commentariis Homerum interpretarieftagereffus. - 

V. Scholia in Iliadem edita primum fant addita ipsa Iade,Gracé, 
Romz * A. 1517. fol. EyoAse warous ]av wavy doximov ets Tv Ounes irsae 
da, Premiffa duo Jani Lafcaris Epigrammata (non in Didymum fed) «is 
ris év]n RiGAw Opnes Uwourqualisas, Scholia in Odyffeam primus edidit 

refixo Didyminomine Aldus, adjunétisnon modo in Iliadem editisjam 
ante {choltis, fed & Porphyrii qveftionibus Homericis & libello de antro 
nympharum, Venet.1521.1528. 8vo. Scholiain Odyffeam feparatim ex- 
cufa Parifiis Ao. 1538. 8vo. memorat in Bibliotheca Gesnerus. Joachimo 
inde Camerario & Jac. Mi-yllo curantibus Homerus integer Gracé cum 
{choliis in Iliadem & Odyffeam cutvis paging in ora libri adje€tis , & fub- 
nexis ad calcem voluminis Porphyrit hbellis editus eft Bafileg apud Her- 
vagium 1535. 1543. 1551.40. five parvo fol. Iterum Scholia feparatim,Ho- 
mero qvem explicant non addito, emendatius vulgata funt a Jacobo Be- 
droto, Gracé, fubjun&tis tisdem libellis Porphyrii, Argentorati 1539-8V0. 
cum Bedroti & Joh. Sturmiiprzfationibus,fub titulo: ‘Ouger éSryntac. 

VI. Interjeéto majore qvam fxculi {patio Cornelius Schrevelius 
Homero fio Grzco-Latino eadem Scholia, qva Didymo audaéter tri- 
buit, inimofingularum paginarumGrzce fubjecit, Amftelodamiapud 
Elzevir. ** Et Lugdini Bat.apud Francifcum Hackium Ao,1656.4to.Qvan- 
qvam vero hac Editio elegantisfima eft, tum difpofitionis ratione tum ty- 
porum, tamen & in Grecum Homeri Textum vitia typographica non 
pauca fiperiorum Editionum & recepit & auxit, tum & Scholia adverfus 
priorum cditionum fidem detorta, depravata, mutilata, plyrimis addita- 
mentis *** coinqvinata exhibet leCtor1, ut qveruntur Mericus Cafimbonus 
in diatriba de hac Homeri editione ad virum Clarisfimum Joh. Georg, 
Grevium edita Londini 1659. 8vo. & Cantabrigienfeés in przfatione ad 
fium, de qvo mox, Homerum ; in qvactiam Oxonienfem éxdoew Miados, 

qve 
* Hance editionem exftare meminj in Bibliotheca Gudiana, Etiam in Bibl. Petri Francii fuit 
cum M. Sladi emendationibus, 
*# Fadem hac editio eft etfitirulidiverfi; Communibus enim fumptibus Homerum excuderunt 
Hakius & Elzevirius. Itaqve falluntur yiri docti, qvi deillisloqvuntur tanqvam de diveriis, 
ake Hacinterdum virgulis includit, ut ad Iliad. y «365. STANK cTaPpovwaow oi sSwixcs. O 
ea Seer y x94 1 PougevuneGy ney idwAorhateson ooPie, Sapiflimeyero fine ulla 
nota antiqvie adinifcuit, , 





ssro THE MOARE » g alies veteram, qhorngy fcript. 

Hac illi}. qvi.cetera Didymo tributa valgo ftholia nec ipfi sistent ad 
finast, dean Trae diintens howe Bretpouaes en 
t us b aillertatione s fe receperunt , 
mittenda Ody flex. ; : Lacem qvaqve: adipexit Ilias, .Grecé cum JicHems 
Scholiisidymo adfcriptis » Oxoniz. €  Scheldoniano Ao. 10953 . 
8v0. a ‘dues % eis'dusny yorum Ysuderiypafe Asdiues, 

Prater hxc incertorum minora ftholia; exftant ets - 
fa a in Hiadem ariter atqve Odyffeam , diffufi & varja eruditione, 
(asammatica ertim, referti Commentarii, five ut ab au€tore infcri- 
Exftachii patria CPolitani, qviRhetorum primo Mapi- 
fter, ** a magnz Ecclefiz Diaconus, tum defignatus Lyciorum Myreo- 
ram Epiftopus » ac deniqve Archigpiftopus  Phellalonicentis, circa an« 
num 
+. ¥Egusmodi exemplar editionis Ftorentins Ao 448 Soeum Sqholiis MSS, in Bib] Regis Chaie 
. . fianiffimi exfare teflacur Labbeus p. 280. Bibl. nov.M 
. Yjide Demetrii Chomateni locum apud Allatjum de Confer Ecclefie Oriental & Oceid LI, 
©. 8. p. 613. Etiam libellorum fupplicum Magiftrum fuille Euftashium tradit, fed nefcio qve 
auctore, Nicolaus Majoyanus. In Catalogo Bibljothece Scorialenlis p.127, memoratur Oras 
tio ab Euftathio Theflalonicenh Archi Epifcopo habita ad cos qyiin templo evant A 
bye five Demetri principio inditonisanng Mundi 6708. (CHRISTI 194 > 
‘y “ La 
on ee 77 .3 ot os . ‘Nw. 
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num Chrifti *1160. & poft floruit fub Manuele Ale xioqve & Androni- 
co**Comnenis. Cum hifce Commentaris Grzcé primum editus Homé- 
rus eft Romz prafixis privilegiis Juli III. Pontificis (cui etiam infcri- 
ptum opuseft 4 Nic. Majorano) Caroli V. Imperatoris & Henrict I. Regis 
Gallia,A.15.42---1550. tribus in folio voluminibus,qvam editionem manu 
Salmafii pasfim notatam evolvi Gluckftadu in Bibliotheca Gudiana. Ite- 
rum excufus cum Euftathi commentariis Homerus Bafilez apud Hieron. 
Frobenium 1560.fol.2. Volum. Indicem locupletifimum adRomanam edt 
tionem compofuit Matthzus Devarius , cujus exftat libeltus infignis de 
particulis lingvz Grecz,Romz primum editus A.1588. 12. deinde Londi- 
ni1657.8vo.& Ao.17C0. Altorfhi in vo. eodemqve anno Trajeftiin 12mo 
recufus. Indicis in editionem Euftathii Bafileenfem fuccinctioris auctor 
SebaitianusGuldenbeccius. Prolegomena qvz jam in utraqve editione 
obviaEuftathio przmifit Nicolaus Majoranus, cujus judicio Jnterpres ifte 
Homeri dotlijhmus, Philofophus acutiffimus, Theologus religsofifinus, qui fenfus abdi- 
tos eruit , fpeciem omnem deformitatie abftergit, arcana fapientia & pictatie aperit. 
Imprineisque id agit , ne quam totine Philofopbia partem artificiis Poéticis occultatam 
ignoremus, Incredibilecft memoratu, quantas opes Grace Eloquentia, quantos Thee 
faxros omnium difciplinerum expromat, Selectas ex Euftathio expofitiones 
Gracé excerpferat, cumqve his Homerum recudendum dederat biennto 
ante Hadrianus Junius Bafil. 1558. fol. | 
1X.Has merito in{cripfit Vir dodtus xegas auarScaseft enimEufta- 
thii in Homerum opus veré qvoddam lingvez Gracz velut Copie Cornu, ut 
omnes eruditi agnofcunt, & ingiliacum pra fe tulit Martinus Crufius in 
Germano Gracia p. 39. Modeftia & inftirutum Euftathii patet ex his 
ejus prolegomenon in Iliadem verbis : #9 dé ro QiAixcy Sérnpee Aly. tHE 
TAucdos &c. Placuit mibi lliadem pertra@are(uti pofteaOdyfieam qvoqve)& sti- 
linm rerum copiam fiudiofis ejus leforibus exbibere , non equidem virts doltis, qvos ni- 
bilborum fubterfugit,fed tironibus, vel recor davies, qua pridem didicere cupientibus, 
Hoe 


® Male apud Voffium de Hiftoricis Gracis. p. 491. excufum eft A. Io ccL. {cripferat Vir do- 
isfimus clo ¢L. 


** Nicetas Choniates Lib. X. Annalium narrans hujus Euftathii precibus lenicum effe furorem 
Siculorum, gvemcapta fub Andronico Comneno Theffalonica in victos exercebant, hoc 


‘ . 
cum encomio mattat, Is erat dodirina, elogsentia & Sirtute celeberrimus WoOAUS KG4 
4 > 


piyas ev Aoyois x agetn Afeiteondw Or awavarn, Euflatbine, goi S prue 
dentia & uf rerum mirabili praditus & dotirina profanarum & fatrarsan (sterarum 
uberrima ceteris omnibus antecehebat . caqbe Geint infigné & peculiaré meta celebraba- 
tur TO OiNEIOT LOY EXEVO, x, eoupsTOY mY Yaeax|npLT LLC, Name cjus orationt 
Sel horrida cautes wreSeri potuiffent, & fole confpetiu alienigemis ita erat Sencrabi- 
dis, ut & Genienti affurgerent, & orantem libenter audirent, & ojus menitis ad buma- 
witatem fieclerentur, Selati Culnus inflammatum gbod le6i manu aqua molitur, Idem 
libro oftavo eloqyentisfimum vocat & DEO Mahumedis anathema dicendum , adyerfus 
Manuelis Imp. fententiam yehementisfima orationc contendiffe refert, 


bal 
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Hoc igitur egi,  utilisfima quaque idonco ordine collegi, non utomnia congererem ab 
enterpretibus bujus Potte in medium alate , qui labor inanis neque utilis valde, ima 
menfus erat futurus; fedut, quieqvis cognofiere defiderat, fuo queque loco difpofits 
reperiret.ea, qua non fupervacia mibi vifa fant, puta fenfus vel orationems folutam 
feribenti utiles, G Rbetoricas circumductiones in loco exprimere volenti, methodos 
conpenientes , quarum iudiofus G imitatione juvetur aliquis, S Poéta artificiam dee 
miretar: dittiones plures quidem etiam profa idoneas,fepe vero duras qvoqve & afpen 
ras Potticas, qua nificertiori fue originis fignificatione explicentur , propofitus locus 
manebit obfcurus: dilla infigniora frve Gnomas , qvibus non rsro Homeric a Poéfs exor- 
wastur, Hiftorias woneas moda, quibus Potta ex profelfo utitur, Sed latins interdum 
ex aliorum [criptis defumptas: Adbac fabulas, alias quidem fimpliciter, us propenuns 
tur citns penitiorem contemplasionem , S nudas; alias verdcum allegorica declaration 
ve, G altiore reconditifenfus interpretatione, & alia innumers , quorum cognitio S 
bonefla S ad vitam urilis eft, atque ea non folumcompendiofe , verumomnine varie, 
Teague, fi qvis absqve invidia, toto boc opere per(petto modefte dixerit conatum bunc new 
frums baud provfus infruttuofum effe, ille, opiner , non mentietur, Y.atinam vere 
fionem commentariorum Euftathii non in Homerum tantun, fed & in 
Dionyfium Periegetem *adornavit Vincentinue Marinerus Valentinus, Biblio- 
thecz Regiz E{curialenfis Prafectus, tefte in Bibliotheca Hifpana Nicolae 
Antonio: Sed hz alizqve viri illius translationes nunqvam lucem publi- 
cam viderunt , qgvemadmodum nec latina verfio commentariorum Eufts- 
thii in Odyffeam, qvam ab Offavio Ferrerio Mediolanenfi concinnatam 
tradit Paulus Freherus in theatro eruditorum p. 15 41. | 
X. Auétorum Catalogum, qvos plurimos laudat Euftathi- 
us, proximo Capite Leétori exhibeo, in prafenti contentus adno- 
tare, qvod {zpenumero ipfi Scriptores allegantur fub nominibus appel- 
lativis antonomafticis, v. g. 0 rexvixeg pro Dionyfio Thrace, Rhetor Cili 
pro Hermogene, o yewypa PG» pro Strabone, pro Athenzo 6 demvcooQicns. 
owemyntrs proDionyfio, sta sduina oul euvav, ote sOvine yearpas proHer- 
molao & Stephano Byzantino, 0 @& wegruy isoenras pro Xenophonte, 
6 sgnynins pro Herodiano vel Apione. 6 Algoxevasns eft illi perinde 
ut auctori minorum fcholiorum ad Ody{f A. 583. Homerus ipfe, qvia 
narrat, & vine Alyruevasixcy adhibet eoqve deleétatur, ut reété obfer- 
vatum Merico Cafaubono pag. 36. diff de nupera Homeri edit. Czte- 
rum in vaftis ad HomerumCommentariis occafione toties fefe offeren- 
te virum Chriftianum , imo Archiepifcopum, {criptores Ecclefiafticos 
rarisfimé laudare, facram Scripturam ** nunqvam, merito miratus eft Ja- 
cobus Duportus p.278. Gnomologiz Homeric. Videtur autem inde fa- 


Oo 2 étum 

. * De his dicetur libro qvarto cap, 2. ubi de Dionyfio: at de aliis Euftathii {Criptis, aliisqve 
_ Euttathiis, libro qvinto, . 

¥* In commentariis ad Dionyfium tamen laudat Seay yeaOn ad vert AQK, relprciens 


Exech.XXXVIII.13,.& Davidem coPev CacsAéa adv. 666. allacoP{CKLNVL. 16, 
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&um effe, qvia pleraqve fia ex antiqvioribus Homeri Interpretibus colle- 
gitEuftathius, qviEthnici nullam {acrorum librorum rationem habuere. 
In hoc qvoqve multus eft, ut Pofteriorum Poétarum Grzcorum loca paffim 
conferatcum Homericis, & qvomodo ex illo expreffa fint, doceat. 

XI. Dicitur preterea Batrachomyomachiam Homeri Commen< 
tario illuftraffe , qvi vifus tamen ha¢tenus non eft, &incert4 fide refertur 
4 Gefnero in Bibl. & 4 Nicolao Majorano prafatione ad Euftathium. 

3 XII. Poft Euftathium non omittenda Scholia vetufta in librum 
1X. Miadis, Grxce edita a Conrado Horncjo Helmft. 1620. Svo. Illa Johannes 
Cafelius Florentiz defcripferat ¢ libro Petri Victoril, in qvo, fi non in 
utramqve Homeri weinow, in alteram certe vel plufculos ejus libros erant 
manufcripta ejusmodi Scholia. Qvo liber Victorii pervenerit , haud facile 
dixerim, etfi in literis Marci Velferi ad Scaligerum prid. Cal. Augufti Ao. 
1602. datis legi Venetiis venales proftiaffe qvinqvaginta circiter Codices 
Grecos MStos, religvias, inqvit Velferus, quantum quibusdam indiciis fuppie 
gor , Villoriana Bibliotheca, ques mediocri nos pretio praftinaturos Bero, Neqve 
ha€tenus potui certo refcire, qvis llorum {choliorum fit auctor, at egre- 
ia vetufta & do€ta affirmare poffum , poft veriffimum de illis Cafelii & 
Fromejijudicium,qviE.uftathio qvoqve infpecta haud dubitaturum obfér- 
vant, qvisqvis ejus in eandem Homeri librum Commentarios compara- 
verit. Non autem adeo occupatafint in phrafibus, vocibusqve explican- 
dis, qvod nec ipfium nihilominus plane in illis negligitur,qvamutoften- 
dant, Homerum magno verborum delettu, indign ofdine & arftificio 
shetoricoubiqveufium effe, egregiaqve pracepta Ethica & politica pasfim 
poémati flo infperfiffe. Criticoram itidem fententias de verfibus Poétz, 
eorum yvyo1t7]s & leCtione hinc inde etfirarius referunt : Zenodoti, Ari- 
ftarchi, Apollodori, Ariftophanis Grammatici, Ariftotelis & aliorum. 

XIII. Scholia optima inedita Porpdyrii in Iliadem, etiam ab illis; 
qv Hornejus vulgavit, diverfa, & ex Bibl. Peirefciana accepta habere fe 
teftatus eft Ifaacus Vosfius ad Melam , eorundemqve editionem promifit, 

ap. $9. & 15-4. Sed obiit citius vir doctisfimus, qvam hac aliaqve, qvorum 
f em eruditis fecerat , daret. Bibliotheca tamen ejus, atqvein hac Scholia 
sha fervantur , utaudio, in Bibliotheca Academiz publica Lugduni Bata- 
vorum. Lucas qvoqve Holftenius de vita & {criptis Porphyrii cap.7. p.33. 
cum Porphyri in Homerum commentaria éMacrobio & Euftathio come 
memoraffet, obfervat ineditum Scholiaften Vaticanum {zpius ufum Pores 
phyrii auCtoritate, przterea aliorum {choliornm evexdésaw {pecimen in 
primos Iliadis verfias affert ¢é MSto Codice Florentino Mediceo. Idem 
olfte- 

® In commentariis ad Dionyfium tamen laudat Seay yeaday ad ver£ 195. refpiciens 

Rzech, XXXVU,13, & Dayidem roPev Baris ad y, 666,allato PS, CALYIZ 16; 
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Holftenius {choliaften ineditum Mediceum in Homerum paffim laudat 
notisadStephanum. Sed & apud Labbeum pag. 372. Bibl. nov. MSS. men- 
tio fitScholiorum longé accuratisfimorum & antiqvisfimorum m decem 
libros Homerinunqvam in lucem editorum. Joh. Rudolphus Wetftenius 
diff. de fatis {criptoram Homeri p.156. memorat tres Codices MStos me- 
taphrafeosin Homerum, cujusinitium: ty ogyzy dari & Osa F ys warsas 
AXIAASws Hv eASpiav. Itemqve aliam Paraphrafin in Bibl. Florentina qvz 
incipit : @sd KaAAwmyetwe axpiBaic sv sppsrsice arowi]iny Tot Kalla Thy petivw & 
AxoXras x.7.A, Aliam item paraphrafin Mofchopali, a {choliis, de qvibus 
infra, diverfam &in Bibl. Vaticanaobviam. Omitto, qvos in Bibliotheca 
Czfarea occurrere narrat Lambecius, codices Homeri MStos, refertos 
{cholits Grzcis marginalibus & interlinearibus. Venetiis in Bibliotheca 
D. Marci lIliadem cum {cholliis ab editis multum differentibus fervari, no- 
tat Clariffimus Kufterus five Neocorus in hiftoria critica Homeri pag 114. 
‘& Thomafinus in Catalogo MStorum qvz in Bibliothecis Venetis occur- 
sunt p.39. recenfet libros 4 Cardinale Beflarione illuftrisfimz Venetorum 
Reip.donatos. Idem do€tisfimus Neocorus in nova editione Criticz illi- 
us, qvam modo laudavi, Homer hiftoriz, vulgaturus eft variaf{pecimina 
{choliorum, paraphrafium & Metaphrafium Homeriineditarum, qvzin 
Bibliothecis Bodlejana, Regia Londinenfi, Regia Parifienfi aliisqve de- 
{cripfit. Superiore anno MDCCI. Dordraci in au€tione publica Biblio- 
thecz illuftris Johannis de Wit venum expofitus fuit Homerus MS. cum 
obelis Ariftarchi, & f{choliis MSS. qvz marginibus ad{cripta, bonam par- 
tem Porphyrium auctorem agnofcunt, adjuncto Procli commentatario ad fex 
libros primores Iliados, ex Bibl. Antonu Seripandi Cardinalis: tum Odys- 
fea cum antfiqvis {tholiis MSS. copiofis. Ao. MDCXCVIII. in Bibliotheca 
nobiliffimi javenis Cornelii Nicolai proftitic Amftelodami Ilias Grecé 
unacumcommentariis amplisfimis Johanna Gummatici, Tzetzx puta, de 
qvo mox plurd dicam, 4ndronici* {cholia Grezcain Homerum MSta extitis- 

e Venetis th Bibliotheca SS. Johannis & Pauli, memorat Gefnerus in 
Bibl. etfi Thomafinus in Catalogo MSS. Bibl. Vener. nullam ejus mentio- 
nem facit. Videtur autem Gefnero hic effe M. Pompilius Andronicus, de 
qvo Svetonius in Grammaticis c. 8. conjeétura ut mihi qvidem videtur 
non valde verifimili, cum Svetonius teftetur eum foliPhilofephiz inten- 
tum Grammaticaneglexiffe. 

XIV. Jobanns Tzetze Metaphrafis Homeriverfibus Politicis , five 
ut ipfe Chiliad. IX. verf 283, loqvitur, nmaczeuQuos sic {cripta ad Irenen 
Auguftam, 4 qva pro fingulis paginis tulit duodecim aureos, hinc try 
Auysas (sCAoy vocat XIII. v.625. Fuit MStain Bibliotheca Antonil Avgu- 


Oo 
© Andronicus Philofophus allegatar 4 Gellio Lib, XX, Z $: 
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ftini, & hodieqve in Bodlejana exitat Oxoniz , fragmentumgqve illius 
produxit Vir Clariff Henricus Dodwellus in differtationibus de veteribus 
Grxcorum &Romanorum Cyclis p. 802. ex qvo apparet non Homerum 
tantummodo fed & alios qvide bello Trojano {cripferunt opere illo velut 
compendio-effe comprehenfos. Video etiam 4Labbeo & interCodices 
MStos Bibliothecz Czfarez Vindobonentfis referri Tzetzx lliadem par- 
vam Homericam: Preterea inRegia Londinenfi habentur eyusdem Tze- 
tzx Pro-Homerica , * Homerica & poft Homerica, qvzin Catalogo MSS. 
Angliz ante paucos annos edito perperam referri {ub corrupto nomine 
Johannis Tetri, per literas me monuit laudatus Neocorus. F 
tum infigne peSopagiamav, verfibus 20. Hexametris conftans, cum fcho- 
liis Gracis edidit & notis illuftravit idem Dowellus libro laudato pag. 
803. feq. ubi monet operz pretium effe facturum qvisqvis wgoquqexed 
illa & MeSouqexad , utpote ex reliqviis prif{Coram Poétarum Cyclico- 
rum ipfilicet Tzetzz non infpectorum colle¢ta integra in publicum edi- 
derit. In inftructiffima Imperatoris Bibliotheca Viennz , in Epifcopi 
Norwicenfis Bibliotheca Londini, & Lipfiz in Bibliotheca Paulina ferva- 
tur ejusdem Tzetzz inedita Homeri efayne luce non indigna & fupra 
cap.1.§.9. 4melaudata. In Hifpanica qvoqve S. Laurentu Bibliotheca 
fuilfe Tzetzz commentarium in Iliadem notavit Labbeus p. 385. Bibl. 
nov. MSS. Idem p. 110. & 134. memorat ejus ineditas allegorias ** in 
Homerum ad eandem Irenem Alemannam Auguftam, qvz etiam bis 
exftant in Auguftisfimi Imperatoris Bibliotheca. Ex hoc opere. forte 
petitz allegoriz qvedam Mythologicz Phyficz & morales , qvasfub Tzes 
tzz nomine é Bibl. Jani Rutgerfii accepit, Latine vertit & utraqve lingva 
edidit in libellulo Federicus Morellus Parif’1618.8vo. Cujus generis alle- 
goriasnonnullasa Mich, Pfello{criptasGracé cum Hensclicie *** Ponsiciallego- 
rils 
_ > Fragmentum horum exftat etiam in Bibl. Auguftana, fed in Catalogo MSS. p.79. perperam 
latine redditur titulus ; rerun ante Homeri tempora geflarum, Pro Homerica enim five 


Ante Homerica funt de rebus Homerico poémati premittendis ejusqve argumentam ante- 
cedentibus, 


** Meminit earum Tzetzes ipfe Chiliade qvinta verf. 776. uti EFIry no sui Chiliad, IX, v. 2$, 
Hanc pridem etiam laudavit Petrus Crinitus in libris de honefta difciplina, ne recentiores 
jam memorem.ExTzetze allegorica Homericarum fabularusn expofitione {cripta verfibus 
politicis, exftant fragmenta in Appendice notarum ad Jo, Malal Chronicon. Habet & 
Clariff. Ludolphus Kufterus delcriptam ¢ Codice Barocciano & collatam cum MS§, Regie 
Parif,Titulusett: TroSsou § Omngs auryopnbcica WO¢ lwawsTpappa ing 
S Tiree, 7 xearaydjaty BaciAlosy xg Openpixsiary Kupia Exgnvy +y &F 

AAaeetvcav, Initium operis: Ewe Dayle wavetdave otdnvy oshac Dogs KC. 

WES Sive Heneclstipetins, Vide qvee de hoc libro dixi Lib. I, c, XXII. 
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riis Homericis vulgavit Conradus Gefherus Bafilez A. 1544. 8. ut prae 
teream auétorem anonymum ( Nicepborum* forte Gregonem) moralis inter- 
pretationis errorum Ulysfis ab eodem Gefhero vulgatum, & allegorias 
anagogasqveHomericas Jebswnis DiaconiGaleni,ejusdem cujusinHefiodum 
fimilis labor editus habetur, qvas memorat Labbeus p. 110.111. Idem Lab- 
beus p. 171. ex indice Scipionis Tetti refert MStosnefcio qvos qvavein Bi- 
bliotheca exftare Interpretes Homeri triginta antiqvos, tomis duobus. 

Scholia in Homerum duplicia diverfa ab editis legifle fe teftatur P. Vitto- 

fius XXXVI. 13. Var. Leet. 

: XV. Georgii Chryfococce , qvi Theodori Gazz familiaris fuit, {cholia 

MSta in Odyffeam, habenturin Bibliotheca Vaticana tefte Allatio Lib. de 

Georgiis SP. 360. qvamvis ipfe hzret ambiguus auctorne fit an duntaxat exe 

{criptorifte Ehrytococces. Michaélis qvoqve Pfelli Paraphrafin lliadis verfi- 

bus politicis fupereffe docet idem Allatius libro de Plellis, &ex eo Gerh. 

Johannes Vosfius libro pofthumo de Poétis Gracis p. 83. qvi hoc ejuslau- 

dant initium : t#v opyry cié & Ota ¥ Us F MnAgos. Ejusdem Pfelli Para- 

phrafin in Odyffeam cum {choliis qvibusdam MStam fuiffe qvondam 
apud Joh. Oporinum teftatur Gefnerus. Nefcio an eadem fit Paraprafis 

rzca Iliados qvam nullo auctoris nomine addito in codice Regis Gale 
hn. XII. MStam occurrere teftatur Labbeus p. 110. & 270. Sed & Odyflez 

Paraphrafis Grecaeidem memoratur p.27™. Bibl.novz MSS. Siclliadem 

in profam Grecam olim tranftulerat Desmo/tbenes Thrax ut auctor eft Svi- 

das. Specimen Paraphrafeos Homericz exftat apud Ariftidem libro de 
dictione civilic. XIV. & apud Platonem Lib. III. de Rep. ubi oratio Chryfe 

Sacerdotis ex Iliad. a. fermone profario eleganterfolvicur. Emanuclis Mo- 

febopul: ** Byzantini Paraphrafis five {cholia paraphraftica in Iliadem MSta 

dicuntur exftare in Bibliotheca Vaticana, eadé forte in ibrum 1. & 2. Iliadis 

qvz memorat Sylburgius in Catalogo MSS.Codicum Bibl. Palatinz p. 109. 

Hzc etiam edita debemus JohanniScherpezelio,qvi Ao.1702.8.vulgavit hbros 

duos primores Iliados,illisq3 preter verfionem emendatam atqve animad- 

verfiones fuas,& Joach.Camerarii viri preftantiffimi comentarios adjunxit 

{cholia Mofchopuliécodice MS. in qvo Etymologicum imedirum Gracum, qvod 

Antwerpia é Jefuitarum Bibliotheca ad Clarisfimum Gravium miferat 

Papebrochius. Titulus eft: Euavena & MogyowsAs TExyodoyia yy avdnjucis 

Tay As yeav, 2 mours PiGAix, Y Omaes, Te wuts Teqvoroyia % avant |usis ry dev}ége 

‘. SOVas 

* ™ Vide Dan, Neffelii Catalopum MSS, Bibl. Vindob. part. I. p.285.num 9, 

- ™* Hic Mofcopulus Byzantinus fuit temporibus captz a Turcis CPoleos, & cum aliis Gre. 
cis in Italiam profugit circa A. 1453, ave yics Mofchopuli Cretenfis, qvi floruit fub ex- 
tremum fculi XIV, Locum ex Eman. Mofchopuli five alius éenynoes eg Tov O f7eov, . 
ad Iliad, PD. producit Allatius de Patria Homeric, VI, 
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See ee te 
sores & Onnex. Inter MStos codices Vulcanianos Bibliothece Lugdune 
Batavzp. 416. memoratur nefcio cujus Conflantini Hermoniaci Metaphrafis 
inHomerum, J{2eci Porphyrogeniti {cholia in Iliadem MSS. exftare ex Joh. 
Vaillanti fide refert I. Rud. Wetftents diff. de {criptorum Homeri fato 
p.158.corumgve fj ecimen ab illo accepiffe fe teftatur. In Dan.Neffelii Ca- 
talogo Bibl. Vindobonenfis parte IV. p. 5. refercur Homeri Ilias & Odyffea 
‘cum notisfeuRhapfodia Quinti Soyrne!, Veramnullas in Homerumnotas 
fcripfit ille Cointus, de qvo videaslicetqvazdixiinfrac. VIL - : 
XVI. Ilias verfibus Politicis in lingvam vulgarem Graecam translats 

4 Nicelse Lucano produt Venetiis Ao. 1526. apud Stephanum Sabium & A, 
1603. 4to. Butrachomyomachiam eodem Grzco-Barbaro ftylo verfibus 
Politicis expresfit Demetrius * Zenus, Zacynthius circa Annum 1530. Clarus, 
vam cum Latina verfione & notis edidit Martinus Crufius in Turco Gre= 
cla p.373- feq. Ex Crufii editione recudi fecit Johannes Michaél Lange in 
parte altera Philologiz Barbaro Grzcz. Altdorf. 1707. 4. sO 
XVII. Homeri Ilias & Odyffea una cum Batrachomyomachia & 
Hymnis Grace ** primum vulgata eft (cum nullus ante liber magni mo- 
menti Grzcus typis ex{criptus fuiffet) recenfente ad MSS.codices & Eufta- 
thii ineditos tunccommentarios, emendationisqve curam getente Demes 
trio Chalcondyla Athenienfi, accedente dexteritate alterius Demetri Cre¢ _ 
tenfis, typis pro illo rei typographicz primordio fat luculentis, Florentie 
Ao.1488. fol. cum prefatione Graca Chalcondyla, & Latina Bernardi Ner- 
lii typographi ad Petrum Medices, Laurentii filium: prxmiffo Herodoto 
ac Plutarcho de vita Homer! , & Dionis Chryfoftomi differtatione LIU, 
Hanc fecutz Editionesitidem Grzcum tantummodo Homerumexhibene 
tes, didine Ao. 1504. cujus exempla qvedam excufa in membrana & Ao, 
| 1517. 

* Hujus Zeni AAtSavdeG@» 6 Maxeday five liber de Alexandri M. rebus geflis verfibus pow 
liticis excufus Venet, 1529. 

** Editiones Grecas Homeri qvibus adjunéta {cholia Didymo tributa, vel Euflathii commentae 
ria,paulo ante memoravicum deDidymo &Euftathio agerem, Cater hancFlorentinam edie 
tionem nen usgve qvaqve obviam ufurpare mihi licuit ex Bibl. Reverendi & CeleberrimiSenis 
Esdra« Edzardi , cujus humanitate co nomine gratiasconceptisfimasago, Prinium hunc fue 
iffe librum alicujus momenti qvi Grace typis ex{criptus fuic, teftatur Chalcondylas in pref. 
hisverbis; Eres } €ugy jay py wmaAoy x04vOV ayatov tis Dircheyes TEX, ones 
Onjois eg sumropicey BiBAsav Adfuxay, Aeya try TTay EvTUMaTIY, EwoT ETE 

€ TET duro Ket Toig EMnmincic iCAlosc, wdem de sToAuce pes yas %, viv éaulon 

iG Tro xaSeivey ats % Aoys abiov, dedws diucy THY S moaypdjos durxe~ 

perce , Taw Jes ex P wees Daves woAsas DAmgsrtiag ev wePuxcraw vEos wat 

Aoire naryaSos Pircpea Ses re x, Dirsrryvec duo wy aderDoi Bigragdos nef 

Néaic TH Nngidita , TeITOG oF ouy TETCG érajeos adja Iwavng © ARXioNeS UX 
Cid. onus Smriarvisee Ts ave Pamoay EV para mood uses tig TEE Td server. 
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1517 .152.4.1528.8 v0. Argentinenfes apud Wolfium Cephalzum Ao. 1525.A: 
1542. §vo. curante Johanne Lonicero, qvi varias lectiones Florenting & 
utriusqve Aldinz ad Calcem voluminis fibjecit. Lovanien/is,Odyflex Batra- 
chomyomachiz & hymnorum. A. 1535, 4to. Parifienfis [Iliados duntaxat] 
emendata per Adr. Turnebum A. 1554. 8vo. altera Parifienfis fed totius 
Homeriapud Morellum A.1562.1584.4to:. Wormatienfis 1565.8. duobus 
Vol. tumParifienfis tertia caftigatisfima & luculentis typis ex{criptainPoé- 
ts PrincipibusHenrici Stephani A. 1666.fol. Hanc fere editionenem poftea 
— fecutifiant, qviemendatiffimum Homerum publico dare voluerunt. Ho- 
merus minore forma exiguovolumine in1zmo Gracé exculus eft Geneve, 
Ilias A.1559. & Odyffea A. 1567.apud Crifpinum & A. 1609. iisdem typis; 
qvibus Graco-Latina ejusdem anni editio ab Emilio Porto fuit accuratar 
iqve Odyffeam nitidisfime & emendate nuper excuderunt Cantabri- 
ienfes,forma majore o€tava. Batrachomyomachiam Grace editam Pari» 
is A.1507.curante FrancifcoTiffardo,memorat A. Chevillierius de origis 
ne typographiz Parif’ p.249,. | 
XVI. Qygnqvam impar fui eft Homerus inalias transiatus line: 
Bvas, qvod de Gregorio Naz, latine reddito dixit S. Hieronymusr. in Rus 
.tamen verfiones po@matum ipfius commemorarejuvat. Odyfleam. 
Latino Carmine olim reddiderat Zevias [a] Andronicus, Wiadem Accius Labeo 
{qvem Iliadem Homeri verfibus Latinis foediffime compoftiffe legas in: 
fcholtis ad Perfium fat. 1. v. 50.] Grejus [b] Martins & Ninnias Craffas,itaenim 
apud Prifcianum L. LX p.866. MStus Put{chii Codex legit pro eo qvod ante 
um infpe€tum ipfe edidit NimiusCasfivs, Sed horum laboribus pridem 
deperditis,primus ex recentioribus Homerum Latine reddi curavit Fran- 
cifcus Petrarcha, qvodnotavit perfonatus Vignolius Marvillius in mifcel- 
Janets Gallicé editis. T.2.p.21. Verfionem Latinam Odyflez,auctoreCarole 
Aretino, MStam memorat Labbeus p. 335. Bibl. nov. MSStor. Angelus qvogp 
Palitianus in, Homero latiné transferendo defudavit , cujus verlionem ex 
flare optat Capar Barthius L, LUX Adverfariorumc.14. ubi & fuz fpecimen 
exhibet, & T. /, in Statium p. 7. ait, fe primoresduos libros lliados tridue 
latinis verfibus reddidiffe. Verumutadeditas Homeritranslationes vee 
niam , ac primum commemorem eos, qvi Carmine latino Pogtam exe 
prefferunt, exftanclliadis L, 1.21, 1X. Vincentio Obfopeo,Et Liber 1IIV, V. XUI. 
XV11i,cum initio undevicefimi, tum XX, XXI, & XXIV. Nicolao Valla ins 
. a ) , , tere 
. (a). Mentio apud Ciceronem Bruto ¢, 18, Gellivts Lib, I, c 16.Lib.VIl.c. 7. & Lib. XVI1.c.9, 
Vide Scal, ad Feftum in topper, Feftum ipfum in »eg6/noxt , nagenm & ommentans, Hane 
Odyffeam veterem antiqvisfimum carmen vocat Charifius Lib. 1. p, 64. Lawdant & Diomee 
des, Prifcianus , Nonius Marcellus aliiqve. 
(b) Allegatur a Charifio Lib. I. p.93. Diomede Lib.L. p 336. GellioLib, VI,c.6.L.IX,c.14, 
Aped Prifianom L, Vil. p.7 60. edit, Putfchii perperam vocatur Cn. Manlius, Vo: 
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terprete Parif’ 1¢10. 4to & Bafil. 1541. §vo cum Darete & Epitome Iliados, 
qvz latinis verlibus Hexametris circamfertur fub falfo nomine Pinderi * 
Thebani, Eadem Nic. Vallx & Obfopzi Iliados metaphrafis, fuppletis, qvi 
defiderabantur , ex fobani Hesfi verfione libris,recufa eft Bafil.A0.1573.8vo. 
Iliadem enim integram carmine latino reddidit Heffus Bafil. 1540. 4to. 
apud Robertum Winter, & 15-49. 8vo. etfi diffvaferit hunc laborem’Era- 
{mus , qviL. XXIV. Epift. 5. itaad Heflum ferpfit: guod Theocritum reddi- 
di fi latino Carminc,miror fi Siculamillam Venerem affecutus es, Homerum opinor exe 
perivis tratkabiliovem,in utrogve tamen argumentovercor, ut fama labori vefpondeat, — 
Qui Grecenorunt , nam glifcit indies ea lingua latins, malunt cyusmodi auttores 
audvre (ualingva canentes Librum primum & fecundum Iliadis in latinos vere 
fis Hexametros convertit etiam JoschimeusCamerariu,additis pereruditis ift 
eosdemlibros enarrationibus five Commentariis. Tubingz A. 1537. 1540. 
4to. Francof. 1584.8vo. Qvatuor libros LY. X,X/ & XIL Odytiee lato 
CarmineElegiaco expreffit fobannes PrasfinusW itteberg.1539.8V0.Integram 
Odyffeam una cum Batrachomyomachia [4 Jacobo Balde Jefuita etiam ele- 
gantiffimo poémate latino ornata & amplificata] Carmine heroico Simes 
Lemnius Emporius Curienfis , Bafil. apud Oporinum 1549. §vo. libros oft 
Francifeus Floridus Sabinus Parif. 1545. 4to. 

XIX. Profariofermone elegantiori lliadem transtulitlatine Lewe 
ventius Vali.s Brixiz 1497.fol. Colon. A.1524.Lugd.1541. 8vo.Odyfleam Ree 
phaél Volatéranw cujyusverfio addita Valle Iliadi,& Batrachomyomachiz * 
ab ldo Manutio, hymnisqve Homeri a jodoco Velareo Verbrokano translatisy 
produit Venetiis A.1516. fol. impreffus per Bernardinum VenetumdeVite- 
libus, & ex officina Joh. Graphei Ao. 1528. 8vo. Video etiam memorari O- 
dyffeam latiné redditum 4 Georgio Maxillo Argent. 1510. fol. Hymnosa Geere 
Zio Dartona Cretenfi,cum Andrez Divi verfione mox memoranda editos. 
Utrum@enim Poéma Iliadem & Odyffeam transtulit przterea Awdreas Die 
pus Juftinopolitanus cum verfione Batrachomyomachiz ab Aldo Mara- 
tio& Hymnoruma Dartonacompofitalatine vulgatam Venet.1537. Parifi 
1538. & Saligniaci 1540. §vo. Cuyus verfio licet Pasfim ut aliz eyusdent 
Scriptoris inepta, tamen qviaverbum éverbo reddere promittit, aptiffi- 
mavifaeft, qvz in editionibus Homeri Grezco-Latinis fervaretur, & ab 
Editoribus fubinde emendaretur , uti factum eft ab Henrico Pataleone 
Bafil. 1533. Fol. 4 Jobanne Spondano **k Mauleonenfi , admodum juvene 
qvifuos qvalescunqve in intcgram Iliadem & Odyffeam Commentarios 
adjunxit, ibidem 1583. & 1603. Fol. ab Oberto Gifanio, cujus etiam note ac- 
cedunt Argent, 1564. 8vo. 2. Fol. diligentius 4 Seb, Cafellione Bafil. A507. 

Fo 





* Dehoc fcripto dixi in Bibliotheca latina, | 
** AliosBatrachomyomachiz interpretes & illuftratores vide 4 me. notatos Lupsac, 3° Rego 
*** | exicon Homencusn qvod idem Spondanus promittit, non vidit fucem, 
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Fol.ab Henrico Stephano Genev.1588.12mo. 2. Fol. diligentiffime ab mi- 
io Porto, qvi Francifci Patrié fui commentarios in Homerum ha¢tenus 
avexderus accurate feqvi fe affirmat, Genev.16c9. 121n0 V. qvanqvam in hac 
qvoqve Editione errores qvosdam verfionis notavit Mericus Cafaubonus 
p. 32. feq. de nupera editione Homeri. Iliascum verfione per eundem Pér- 
tum accurata prodierat Lugd. 1580. 12mo. Henricnm Stephanum feqvi- 
tur Editio nitida Homeri Graco-Latina Amftelodamenfis per I. T.P. Ao. 
1648. 1650.8vo. 2.Vol. Cantabrigienfis A. 1676.1679.vo. 2. Vol.Gifanivim 
_ Jacobus Letting incorporeGrxcor.PoétarumCarmims Heroici Grace & lati- 
“ ne vulgato Genev.1606.F. & majorem partem Gornetits Schrevelins in editio- 
ne, de qva fub initium hujusCuapitis dictum i me eftubietiamde Editione 
Graco-Latina lliados a Cantabrigienfibus noviffime.accurata,‘in qva verfio- 
nem poft tot virortim doftorum labores 4 fe caftigatam dare allaborarunt. 
Deniqve fo. Henricus Lederlinus qvi Ortentales litteras hodie docet in Aca- 
demia Argentoratenfi, & Stephanus Berg/erus Transfylvanus emendatam 
Homerieditionem Graco-latinam curarunt minori forma , nitidis typis, 
recenfitam ad exemplar primz editionis Demetrii Chalcocondylz & Poé- 
tas principes H. Stephani, addita latina verfione pafftm,in Odyffea prafer- 
tim eimendata. Am(t.1706.10. apudH. Werftenium. Omitto fingulorum 
librorum Homericorum Editores & Interpretes, ut Martinum Crufium, qvi 
librum primum Iliados non infeliciter vertit & illuftravit Franc. 1584. Fol. 
Melcbiorem Volmarum , in libros primores duos Ihiadis Parif’ 1523. 4. [Con 
fer Menagii anti Bailletum c. 121.] Joachimum Hanfium cujus przlectiones 
in qvatuor primos Iliadis libros prodiere DantifCi 1612.8. Andream Cratane 
drum,qui libros]. &ihOdyflex récenfiit,& premiffaAngeliPolitiani deHo- 
mero differtatione Grace edidit Bafil 1520, 4to. Joannem Hartungumin tres 
primos libros Ody/ffez. Franc. 1539. Jobannem Sanderum a qvo liber nonus 
Iliadis editus eft, cum fuis de Homero colleétaneis Magdeb. 166r. 4to. 
Commentarios item affectos & deperditos recentionnm in Homeram, ut 
Claudsi Belurgerii Galli, qvi Grxcas literas Parifiis docuit, & tefte m Pinaé. 
cotheca prima Jano Nicio Erythrzo, adco in deliciis habuit Homerum, 
utnec*intemplodeponeret, fedin manibus, in oculis, inanimofemper 
ferret, & facrarum precum loco recitaret, obutqve Alexandriz in itinere, 
qvod infano inPoétam amore qvinqvagenarius falceperat,vifurus campos 
ubi Troja fuit atqve omnia loca qvorum Homers meminit, Pretereo de-. 
niqve promiffas Homerteditiones, ut celebérrimi Viri Jobsnnis GeorgiiGra- 
vii, qvem poftilluftratum 4 fe Hefiodum etiam Homerum edere conftituis- 
fe,difcas ex Bofi: Epiftolis ad Reinefium p.363. Cui adde Commentarios, 
Pp 2 Vos 

* Vignolius Marvillius perfonatus {criptor th. Mifcelian. p.221. CL Belurgerius soit y fou 

a’ Homere , ge” ill’ aboit toujours entre les mains, & jusq®’ aupied Tanielss Ilnecretott 

p4s qs’ aucun autre ecribain meritat dA étrelu a fon prejudice, 
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I) 
vés Erudithexpectant a fobsme Rudolpho Wet fento,s Johanne Jacobo B stevia, 
eqvorum conatibus vide EphemeridesBerolinienfesClarisfimi Chaavini 

An. 1697. . 98 a ; 

--. XX.SeddeHomero inalias lingvas Vernaculas.translato paucis 

adhuc dicere reliqvum eft.Nam & Herfice verfum teftatur Elianus L. Xi 

Var. hift. c.48. qva lingva adhuc exftare notat Labbeus p. 257: Bibl. nov: 

MSS: Syridcamverfionem a Theophilo AfttonomoRohenfi five Edeffeno 

adosnatam meémorat Abulphragius p.26.40.&148. Sy 

, - XXI, Eodemin loco #lianus auctor eft etiam Arde: idiomate fad 

Homerum‘legiffe, qvod confirmat Dio Chryfoftomus differt. 53. 

3 XX, Atqve ut de tis,qvz edit fiunt,dicam verfionibus; Homerus 

integer Angi carmine redditus exftat,d.Georato Chspmanno Londini fine 

temporis notain Fol, &a Fob.Ogy/b+, Lond.1660. Fol. Ilias a Thornes Hobbefaa 
ibidem1675.8v0. Odyfiea A. 1677. 8v0. Jobannes qvoqve Drydewins Anglo- 
rum Poétarum Princeps,qvi V. Nonar. Maji A. MDCC. diem obiit fupre- 
mum ,Homerum Anglica Metaphrafi donare voluit, licet fpecimen vix 
operis, fed perelegans librum nempe primum Iliadis publico dedit, qvi 
primo loco comparet inter aliaejus poémata nonnulla, fub titula fabula-< 
rum veterum recentiumqve, junétim excufa paulo ante obitarh augtosis; 

Londiniin Fol. 7 | mo Thtae 

. + XXL IW iasaChrifophorode Mefa Hifpanicé verfanon vidit lucem! 
Odyfiea Gundi-Salpi Pérefii prodiit Antwerpiz Anno 1553. 14amo. & 1562. 
$vo. Carmine fats puro & eleganti, qvod Nicolai Antonu judicium eft T, 
x. Bibl. Hifpan. p.427, 0 7° ne 
| KXIP, Belgice prodiit Odyfiea Delphis1606. 8 Ilias. Amft. r69Q. 123 

. XXV, -Herrufcordiomate Odyfleam reddidit Aieromynea Buttetians 

Florentiiz 1582. 8vo Sed & Antoninus Maria Satvinwe nuper ad umbilicam per- 

Guxit foam Homeri translationem eocarminis genere qvod.Italis Mert fei- 

oti dieitas, Verfibus ludicris fex primores Iiadis libros eadenz limgva‘ita- 

Lica expresfit Joh, Francifcus Lovedanus An.1653.12m0. TEV. sabia at 
,cy &XKVIAHabentur& primt decem Iliados libri @allice redditi, Carmix 

ne abVlugone Saklo aril 1945. Fol.1555.1574. vo. reliqvi tredecim ab.Amde 

difo Famine, Pant1580.12.Qdyflez qvocp libri primi tresab eodem translati 

_ prochere abid. 1592. 4. curhnotis. Nefcio an reliqvi etiam libri ex ejus Me= 
taphrafi lucdm -viderint qvamr ad ambilicum perducere voluifie con 

ftat ex.A. Verdesii Bibl. Gailita p. 25. qvi p. 676. memerat:: etiam Jo: 

Clopuisth poémaGallicum de evetfione Trojz Lugd. 15°44. fal. Biaw &: 

Odyfiea integra & Salomane Certone in‘Gallicum fermonem converfa ibid. 

2615.8 v0.2. Vol, Batrachomyomachiam qvoqve vertit Gallicé Amtenins 

Aacaulies Part 1540, 45:9, Repbier Aouts fo. K1554, Uiadem S, de rn 
re Se S * . } bit, 


r 


ew rye" 


td 


chigraminatéo Monachienfi ae are translataad{pexit lucem Auguftz 


a Pp 3 7 XXIX Indie 

* Obiitin patria A. 1705. di 23. Martii, | , _ 

* Idem Alianus lib. 1, déanimal.c: 42: laudat Homerurh in MatgexA cia (Iiad.a. ) Ite 
Modeopiaw Pollux L&. 55, (liad, Y.) & Paraners 1X, 106, (Odyll, 3) 
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" . &XIX. Indicem deniqve omniuminFpmeré Verborumconcinna, 
vit Wolfg sngus Seberas ap. Commelin, 1604. 4to. Cui Editioni novus Titur 
lus prafixus Amft 1651. 4to, 

XXX. Phrafeologiam Homericam/7.scobus Sergcrus dedit Franc. 1625. 
8vo. Lexicon* Homericum Ludovicus Coulonius Paril: 1653. 8vo. Homeri 
Epithetaexlliade, per Nicolaum Prouftem Lugd. 1594.12. Epitheta ex Ho- 
mero Kallis Poétis Gracis collecta Conradus Dinnerus, Hanov. 1605. 8x0; . 
Clavem Homericam Antonis Robertus, Duaci 1636. & Georgius Perkinfis 
Lond. 1647. 1671 Roterd. 1655. 1673. &c. in §vo,nomine audtorisfuppretfo, 


* Bafilides olim {cripferat 6 ¢6 i AsZeas Onngnns, Cujus libri Epitcomen concinnavit Crati® 


nus teite Etymologico Magno in aoiCgr@», De Apione & Haredere, Philoxene oe 
qve cpitomatore 4:/s0 Severe dixi infra 6, §. 


CAPUT IV. 


I. Index Scriptorum in Scholus minoribus ad Homerum alle- 
atorum, 
— nonnullis illuftris viriGssberti Cuperiobfervationibus emnen- 
datior anétiorqve. 
Litera fola, Libroslliados, Od. literz prafixum, 
Libros Odyflez: numerus verfim fignificat,. 
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Andron. A. 52, a 
Cademici Philofophi. ev isopieys, 1,235. 8 
E 2. Androtio Od. A,270. vs 
Acufilaus r. 307. Od. a.| Anticlides u, 44, Od. 1, 471, 
320.2. $33, P.207, Antimachus ColophoniusE, 389- 
Ffchylus =. 486. Od. B. 20, sr tpuae- Apollodorus Athenienfis A, 10. 
yaryois. Od. K. 133. 195. B. Catalog. 3, M, 117, Ni 


Agallius Corcyrzus, Ariftophanis 12. JOL. 5, 296, , 448. Od. ¥, 
Grammatici difcipulus. =. 491, 198, : 


Alczus Od. >, 71. Ev |e wrecir, B.1O3. 

Alcman Lyricus, A.222,1.242. 250. Ey deursgw. A, 42. 

AAxpanincy UHL, Hyperbaton. O Od, | Apollonius in Argonauticis A.264, 
K $1}. Ev dtusége. 1.237. 3 

Alexanderf. 314. Plevronius. 1. 235. Apollonius rammaticus®. SCS. Of 

Anacreon. ©. 193. Od. ®. 71, T.177. & xararoye x veaV, e, 

Andromachus évEruoAcyincic,N.130, 284. 


Apio- 
* Confer, fi placet, qvainifa p.33% wP 
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Apio. E. 403. Clitopho. T. 40}. 
Aratus E, 385.07. A. 272, K. K. 96.8 év ‘Jo | Cointus (Qvintus) 6 axenic & rik 
ar eos ecm pore Em txy dette &. 436. ued Gpengov. B. 210. 
Archilochus. Od. 3.508. Crates A. 740, OLB. '. Fr. 293, 4 84K, 
Ariftarchus. A.5. B. Catal.x.-£. 385. 86 A.14,M.68.T.225, X, 188, 
397. 422 1.395, K'301.0 741.1. ]Cyclici Potte Fr. 242.2, 486.T. 332. 
$3- 357. ®. 389. 323. X. 493.00. A. V. 340, 660., - 
320,B.L.132,H.2.4,0.352,K 3.2.29.| Cypriorum {criptor , ¢ Tob Rimes 
P. 455.7, 229, ¥, 296. 310.2. 1. eT ommKeds IT.140. 








‘O: Agiseoy.etoh, *A 5$91,0 82.  EraouGy [leg. ZtachG]} 6 14 
Ariftodemus. N. 1. Kum pice ROW onbat. Ae Ga"! 
Ariftophanes,Grammiticus A 5.Od.]/CyrenaiciPhildfoghi. £2, - : 


Demetrius Z, 3$. 0,194. Scepfius r. 3. 
H Ane. B. 20$. 
Nepa Anuan, Od.T. 301%. 
Demofthenes E. 146, 867. Od. F.171, 
Diczarchus.Z 396. 
Didymus. A. 400.4 379.475, X,226¢ 
Diocles Od. T. 475. 
DionyfiusOd. M. 85. 

Ey tn & amrogey, B, 308. 
Dionyftus ThraxNn. 41. 0.741. 

. Ev rays paderaus. Od. X. 19. 
Diphilus.t. 122. 
Epicharmus H 93. 
Epicurel. E 2. 
Eratofthenes E. 422, X.29. 2.24. 

Evy Exedy B, Catalog.54, Eretrici Philofophi E 2. 
Calliftratus. Od. P. 455. Eumelus 6 Jay Evugemiay menounos, 


Chilonis fententia, tyyia, ade ¢ 130. 


. ¥.296. xara ZfAtunev Od.B.1YO. 
ieee) A. 88 y3, Od. M. 129 
. 2 29UP,674.¢%.292. 
oe ie .291, X. 299. 
“+ Teg ts Meapospeias: Od. x. TQ, 
Tew AGy. A. 687. 
Afclepiades. Od.A, 269. 320.326 $1. 
Ev tpayws dw Awoig Z.1S5.H 467, 
Afcalonites. Vide infra; Prolemzus. 
Bacchylides. M. 397. Od. #. 2y5, ° 
Callimachus 8. Gatalog..136, 273.0 1. 
A. 697. P.$3. 2. 487-X 398. Od. 
B. 132. P. 599. X. 299, 300. 
‘Ey oAT INNS: ‘A,609.B.145, N.166. 
Er B asriav. A. 106, 


dard Od. ©. 357. EuphorioB.t57,212.0.314.N,21.2.295 
Chryfippus Stoicus. N. 41. =. 486 2.602. 
Cleantes (idem urexiftimo cujus li-|Euripides a, 119, 114s. 
brum V. rerum fabulofarum ‘Ey AAxgysidi. Bzot. V. 273. 
laudat Porphyrius in vita Py- ‘Ev Baxyiaus © =, 323, 
thag.JT. 64. Ey HeaxAa K, 438. 
Gale- 


* Grammatici Ariftarchei fuere qviex Ariftarchi ejusqve difcipulorum hola prodiiffent ut 
Pamphilus Alex. Didymus Chalcenterus, Polemo &C, 


“2 we . 
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Galenus. Od.-B,3tg.;- .. ©... {Parmenifcus, 2,1co. noo 
Gloffographi T, 27. Od, A 217. 388. | Paufanias Od. B. 3005 - 
Hellanicus3.105.1F.1£44. «§1,250,£.]Pherecrates Od.B, 289. 

64. M, 41. 1.145. Od.B, 185. Pherecydes. Z 153. H.9, A. 67%, 708 


-— = «0 


‘Fa. Agyoducdic, T.7 Tf N. 302.2, 120, I-475.=. 486. Od. 
roy Tay. ArAastiiy =, 486, . . A265. 2BO. 320. 325. M70. O, 
‘Ev Buwrineis B, Catalog. I. 16, 223.225.T. 432 0, 23. 
Herodoms:, 229, Od, B. 315. A. 356. Ey TH eBdoun Od. A.289. 320, 
A 14.N 96, Ey Th denarn Od. A. 263, .. 


Hefiods 4.7.42. A 176,222, 402.B. Philochorus Od. r.155. 
19y.205.& Catalog, 2§G. 0.374. Philoftephanus 8. 45, H. 96, 0. He 
424, A50ith3. £,422,Z. 35, 0.31. |Philoxenus A. 575. , , 
f. 4BO.K: 363. M397.5.12-4.274.0. | Pindarus I. 2.43, K 435. 2,201. 14th 
38. 37- =. 486. Od. A. 8. Fr. 68. A 234. 0.194. Od. K, 3. &. 304 
232, K.139, A, 285, 325, 359. M | Pittaci undey aya. K.2.49, 


70,168 -T. 34. Plato Od. T.178. Ev @ajdew Od. M 63; 

"Ey T015 egy/cis % TOUS Haega .4. {Plutarchus — sy. mires Suances 
ne Ey Saovyoriz. O. 390. 0.625. 

"Ey Karadoyois. B, 336. Polemo A. 39. 
Heftiza Grammiatica F.64, H Sic a aogitaapuniag ri 
Hippocrates B, 2.40. L4] KuxAsxcig. T. 24.2, 
Homerysev 74 ja parpudiaT. 40. ta Porphyrius A, 17, ANOS. 

ret aoe IL SOS. Homeoteleu- - Ey tog jriuars ona By 

ta in illo obfervata.H.93, ° 1s 249.308. PAZ oop 
Jamblichus Od. 8. 153, Ey te ) wees cman Te 
Ibycusl. 314. momry ovojc san, T2250, 3&4, 
Lyscophronl.314.E, 412, 1 361.245, Pofidonius x, 325. 

Q 251. Od. N,2$9, Praxagoras evry averopy,X, 325 
LysurgilegesN. 5. .  {Proxenus Od. 3,327. 
Mnafeas Od. 5.34. Prolemzus[Mendefius nifallor]évra 
Marfyas 3. 226, Od. =. 84. reat xeorw Od. A, 228. 
Menander Od. 0, 2.46. Ptrolemzus Grammaticus Afcaloni- 
Nicander K. 335. tes 100. T. 337.%. 323, ubi mas 
Niclas ta. reary Od. ¥, 218, le: in Schrevelii editione Aya 
Oraculum E, 64, ° ' Aevitys, -IdemPtolemeus, ut 
Orus in Orthegraphian, 461. ~“exiftimo,refpicitur 4, 334 Py- 


-® Iluftrem Cuperum monuit doaiff. Gravius,verba? TloAgseavies #706, non reperiri in MS. - 
qvem con{uluity ac fi vera lectio , rationem nullam fe poffe cammjnilci qyam qvod 4 Pelee 
mone qvodam in unum corpus fuerint collecti Cyclici,Polemone forte Evegeu F, difcipulo 
Ariftarchi. Ex Polemone proferiht voqve Mythicar ormalla Clefnehs Alex, in Protreptis 


go& Arnobius lib, LV, Forteleg, Toss ATO KUNAKCOIS, 
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Pythagoras I.1,0.412, Thales Cynofurz monftrator =, 
Pythagorazi de feptimeftri partu T. 487. 7 

| (: Theophraftus w& sugnudrav A, 449. 
Quintus, vide; Cointus. 7 ' Ey Durixoig Od. K. $10, 
Sardanapali diftum Od, 8. 315, Theopompus A. 38. 


Seleucus (Grammaticus) Od, 8.| Thrafybulus 11.233, 

190. 0 @eaF, Vide, Dionyfius, , 
Simomtdes N, 103. Od. =. 435.7. 518. | Thucydides 1, 395. K. $6, 253. a” Tg 
Sophocles Od, H. 106, A. 127. T a. Il. $9. 


471. Timzus =. 486. 
Stamis sv to we Aco Qe F.250. . | Tragici (Euripides) A,7.1,145. Ode 
Staphylus ev 9 OcoraAsmay 11.175, P, 208. 
Stafinus, vide, Cypriorum carminum | Tryphon A. 43. 

{criptor. | Xenophon k. $6. Od, N. 288, 
Stefichorus 8. 339. ¥. 91. Xenophanes H.99. 
Stoici Philofophi E. 2. Zoilus Ephefius, £, 4.&20, 


IL. Index fcriptorum laudatorum in Scholiis ad 
Liados IX. a Conrado Hornejo in lu- 


cem editis. 


Schylus. Verf' 150. Corax & Tifias (male Kryciag edie 
Ammonius. 536, tum ) Rhetoricz inventores, 
Apollodorus. 147. 4.43. 

Archemachus Eubcus. |DiogenisCynicidi€tum, 446, 





525. Dionyfius. 460. 
Ariftarchus. 19. 66.147. 282. 310. 349. Gloffographi. 566. 
350, £60. $80. 601. 684, Herodicus Selymbrianus diztetices 
‘Ev ty Erépa Jay Keir epys 653. inventor. 453. 


quafi bing fuerint Ariftarchez|[focrates in panegyrico, 63. 
exdoras poématum Homeri. _| Menander. 394. 
Ariftophanes Grammaticus. 4. 205.|Nicanor, 153. $34, 


547.684. . Sophocles, 453. 481. in Oedipo Cho- 
Ariftoteles locum Homeri aSerav. rus é facerdotibus. 571, 

aI. Strabo. 525, 
Chiron botanices inventor 453. Zenodotus, 21. 130, $60,656,684. 
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Galenus. Od. 8309:.. .. °.. .fParmenifcus.t,1c0, “9 = | 
Gloflographi T, 27. Od, A 217.388. |Paufanias Od.3. 300: a 
Hellanicus8.105.0.144. 1§3,250,£.|Pherecrates Od.B, 289, 

64.M. 41. T.14$. Od.B. 185. Pherecydes. Z 153. H.9, A. 67%, 708 


Ea 8 eyarsecig, F. 7. N. 30203, 120, 11.175.2.496. ‘Od. 
HERG ae ArAasreony =. 486, . A.265, 2BO. 320. 325. M,70. O, 
‘Ev Boiwrincis B, Catalog. I. _ 16,223.225.T. 432- © 23. 
Herqdoms®. 229, Od, B. 315, A. 356. Ey TH eBdoun Od. A289 320, 
A 14. N 96, Ey Ty n dexarn Od. A. 263, 


Hefiodis 4:7.42.43,176, 222, 402.B. Philochorus Od. r.155. 
15.205. & Catsing.286. ©. 374. Philoftephanus 8. 45, H. 86,0. Me 
42.4, A.80i193, E.422,Z. 35, .31-|Philoxenus A.§75. 

 f. 4BQ.R: 353. MG397.5.124.274.0. | Pindarus r. 2.43, K 436. 2,201. w4it 
13. 37-5, 486, Od. A, §. I. 68, A 234. 0.194. Od. K, 3. 6.3046. 
232, K. 139. A, 28S. 32H. 359. M | Pittaci udev cryay. K. 249. 


70.168. T. 34 Plato Od. T. 178. Ev @ajdou Od. M. 63: 

"Ey TONS egyois % TUS Hates Aa Plutarchus sy. manaress Oqengoedt 
Ey Saoyovig.O. 396. 0.625. 

"Ey KaraAoyors, B, 336. Polemo A. 39. 
Heftiza Grammatica F.64, H O13. acitarquunlog* ea 
Hippocrates 8,240. [204] KuxAxois. 0. 24.2, 
Homers ev 74 a parpadia T. 40. ev 59 Porphyrius A, 1I7,A10S. 

reer ahogts 11.995-Homeoteleu- - EV tel drriuae. Qeguns By 

ta in illo obfervata.H.93, 249.308. P75 
Jamblichus Od. 8. 153. Ev Ta wegh BOpARhE ELL ENON rT? 
Ibycusl. 314. ory Ovo.atav, To 2SOQ, 384, 
LysophronI.384.E, 412, 0 36.7.245, Pofidonius x, 325, 

2 251. Od. N, 259, Praxagoras evry avaTouy,X, 325 
LysurgilegesN. 5. Proxenus Od. 5.327, 
Mnafeas Od. 5.84, Prolemzus[Mendefius nifallor}re Tea 
Marfyas 5.226, Od. =.§4. Towra) xegovw Od. A,228. 
Menander Od. 0, 246. Ptolemzus Grammaticus Afcaloni- 
Nicander K. 339. teSZ 100. T. 337-4. 323. ubima- 
Niclas r@.mearp Od. ¥, 218. : le 1 in Schrevelit editione Ayva- 
Oraculum E.64.°. ' Aovirys, -IdemPtolemeus, ut 
Orusin Orthegraphian, 461. . * “exiftimo,reficitur 4 3340 Py- 


‘® TWuftrem Cuperum monuit do&iff. Grevius,verba: TloAgeavies #70, non reperiri in MS. . 
qvem confyluity ac fi vera lectio, rationem nullam fe poffe cammjnifci qyam qvod 4 Pole- 
mone qvodam inunum corpus fuerint collecti Cycli cj olemone forte Eveppti F, difcipulo 
Ariftarchi. Ex Polemone proferitit qvoqve Mythican onnolla Cleihetis Alex, in Protrepti- 


g0& Amobiuslib. lV, Forteleg, 5 TloAspecons ATO KuxALxoig, 
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so tic $496.7. 518.. | Thucydides 395+ X $6, 253.91 
ahocles Ody nile: AOG.:.Ai. 4276 °F | veh IL $95 e . 


faa Timzus®. 486. 
el t aieGe Fr, 0. : Teg (Bhp) A745. * od, 
q me 1.175, 
Sopiaaies carpe) NahonA 42, . 
ae! per ney Ki shots : 
hora 9.8.9 rice bes , -— 
‘ici Philofoj LE» 2 A A Zoli Epes 4.8820, 





IL, Jiadexferiptorum Landetorians in Scholiis ad 
: Aedes DE ‘Conrado: Hortejo ine be- 
Cem editis, > ; 
siya Vert 150. _ |Corax & Tifiss (tle rena ‘edi- 
Pee ee bt Rhetoricz _tnventores, * ; 


Archemachus Eubeus. Biogenic ditt 446 


Sarchus 1 > 66.147. 212, 310.349. Giotiog phi. 566. 
$0. $60, $80. 60: rR lerodicus Selymbrianus diztetices 
'Bv th Evépae Jaw Agragas 653. inventor. 453. 
“geal binz fuerint Ariftarchez|Ifocrates in Panegyrico, CO, 630 
ixdoces poématum Homeri. _ |Menander. 39 
iftophanes Grammaticus. 4. 205. Sophecl nr 1 edipo Choe 
$47,684. 45: in 
Roteles locum Homeri on cco 9 id 


iron botanices inventos 453, Seb 5 tee lh 
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IIL. Index * fcriptorum ab Euftathio in Commenta- 
riis ad Homerum allegatorum , accommodatus 
ad paginas editionis Romane. 
Chaus, Xdcxorra Ama pogo uc XesdoOs. pag. 753, C, abi 
wooxes fignificat woth five pullum hire ins Odyf, 
1596. 45. | 
| Ahianus. Primus beflum Trojanum cecinit Syagruspag. 4. ufurie 
s04 tO» OS las rapSive 4s Qnow coades Cavs erie ri ares es wee 
esepayp, 71. A. Purpurarios, purpuras, unoictu frangere. p.524.C. tH) cong 
Ardsavog nos ageo iv apes Oeov cadugorarey, P. 738, C. ors sxPary yuraxa@ 
xoruGy. p.1175.A, de aquila. p, 1361, B. | . 
Ey 10 wes Zidav idioryr@y, ibi xAdd& pro xAade p.5B.C, Ody. isoge.1493-59) 
1630 64. 1653.16, Fr, 1390.26, 1404. 465 1766.30, 1757. $1, 1870. 550 
‘By ry Gee xpovelag. In eo afus eft voce ang (unde adegiew) pag. 100.'A, 
eppes dex gi 6 oPIaAues pag, 495. C, exeo refertur fequens oraculum: Méie 
) Suaitciow adpryavey sFarcada , Hy ext yewowoor watne Zee sy 
yudaivey, p, 657, C, xAxiy GIXit, toy amroxoroy, ufus eft voceayxumpen pag. 
797.8. . 
#lias Dionyfius in Lexico. p, §4.B, p. 166. A, p, 203. A. 204 B. 
ERaarey to viygcis’ ng Emus. no} KaTAaXEXAGT Abo oMpacw suUBAEIEM, Po 
106. B, Buosavynv, p.107. A, p,217.B. p.219.B..228,C, 229, B, 231. C. 239.8. 
Ascidts wayeremal todmsCayp.2.43.A, 2593.B, de Sparta, p, 294.C, de Magne- 
te lapide. pag, 338. B. devocibus drys, rears &c, p.341.A, Fr. pag, 368. C. 
aliud Fragm. ibid. dicitur dévdgor ney divdgeov noy dévde@- ‘P36: 396, B. we 
Teotivav, aroveven, doguecvav & idoftrav. p. 405,C, Chordas muficas olim 
furfle Awéas p, 421,B, dts sdev Asuxay avdpav operas pag. 455.C. 456. A. wise 
TSTESS 
* In fuperiore editione exhibui Indicem in Euftathii commentaries, in qo concinnando 
ufus fueram induftria egregiorum tum adhuc juvenum Jo. Chriftophori Wolfii, Conre- 
étoris hodie Flensburgenfis, & Petri Zornii Hamburgenfis : Ab eo tempore Jo. Hud/onus 
vir dodtrina & umanicate juxta preftantiffimus ad me Oxonia mifit indicem in eosdem — 
Comnentarios Euftathii , alia longe ratione eaqve perqvam oportuna concinnatum, 
dignifGimumque qvi lucem videat, Eum hic exhibere tibi integrum Lettor, precfenti loco 
volui, qvem cum priore opere pretium fuerit conferre, uti in tam longo tamqve molefto 
labore tieri neqvit qvin aliqvid hinc inde excidat vel perperam annotetur : qvo minus ipfe 
conferrem, temporis me anguflia prohibuit, Adjunxi etiam qve in hoc indice defiderari 
intellexi fupplementa qv ad me pro fingulari fua humanitate mifit Ilufiis Gish, Cupe- 
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Jeséss more p.464.C, ipmaraoséAy@ avtl Ti ‘waren @ » apud Tho 
cyd, pi a7 De ave, quz dr@- vocatur p, ¢61,A. ors ADarges'Jeiy pas ay 


SOC ti of ania » kereAsyerre yag ol al a a ieuaeror ar arres Pag: 


q.% ‘p-4o, 
vus.:Quoniam vero binse exftant editones opts Rofathiani ,°ne Baileenlis:qoque | 
éxdérsus 5 cv paginas extra huncindicem in hecopere femper fere aiihibeo, pofieflores 
aliquem ufum ex caperepoflint, scce thi coljationem paginarum utriusque, = * 


Yiadossw AJ BOA BDH om Be oe Mm NR SB, 
Bafil, 1, 12}. 280. 330.386. 473. $27. $72, 623,697. 755: 84%: 879. 946, 
Rom, =I. 163, 370. 435. F1, 623. 661. 693, 73%. 785. 825, 888. ts, 963, 
fiados O UuRyY . UE & XK BW A 


Bafil, 998. LOSK, 112%, 1172, 1229, 12.62. 1299, 1348. 139K. 1462. 1919. 
Rom, LOO, 1041. LOgK. 1127. 1168, 119%. 1219. 1253, 1234. 1336. 


Odyflez A BB 1 RE 2&2 Hk o®§ L kK 
Bafil, 3 «73. «= OJ. «143, 202. 242, 267, 289. 330. 376, 
Rom. 1379. 1429. 145} 1478. 1520. 1548. 1565. 1583, 16ML, 1643. 
Odyflez A. ™M. N. £ oO, mn FPF & TT. Tr 
Bafil, 414. 464, 500. 526. 568. 589. 616. 650. 678. 719. 
Rom. 1670.170§. 3730. 1747. 1772 1791, BIO, 1833. 1851, 3880, 
Odyflez %, x ¥,. Q . 

Bafil. 742. 769. 798. 819-347. 

Rom, . 1897. 1916. 1937. 1950-5976. 
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40.C, TOv iaTeOY drt H ovomedce, P. 4¥.C, Aawade pro akawace p.65.B, 
ons o owws (abi Sag pro xada serene nat) pp B, wedi, eee 153. C, 
wArixapnG» Seersna@». p.165. A. Amarns dnajag ex dmorares Osos. p, 188.C. 
Asowas, os dexorrts. p,203, A, xerayrep@ p. 211, B, 212,C, dgica deewva digs 
rag’ aieciay Teh. p. 242. B, Aaudcs 0° umm. p. 274. B, Keres Dade s 
extra TavTa Anoop. 305.C. Taruudyovia yridG p,309. A. Apod eum 

itur vox Augray@-, quz eft sSrixoy & Avprmosos per Syncopen. p, 322. B, 

xotasor aryxuAnre, P..344.B, reDyyxey ajyecs yenudtay awawdy p.253 C, 
Phrygas & Troas confundit , quos Homerus diftinxit, p. 364. C. iad 
p 381.B, Badw pro Baoseds, ibid. Emagrepor p. 427.B, peux Sew, p. 440.B, 
Avdigur youype P.472.C, Megyapa, sderseas. p, 503, A. Yancy Wry 
p.sis.A, payteys veow. Pp. 560. B, upvetray ux asav Deowrion aroduppoSen. ps 
634. A, sre dyn», wre ers avae. p.641,C, sav dun, 7018 OSude pare Atyet 
p.698.8, Yrayoraria. p.699 B, 706, C, Darrel oxwe dixrvey dveysow aro, Po 
711. B,717.A, xsdve BAasave BsAsupata p.720.A,de tripode. p.740.A, pov 
Ssciv ScivarG@» & dager ied, ud arti Sua, ud" exurasvdav Aco KC, P. 744. 
A, ePlotsegor, p, 746.C, xydevew xed’ savrcv agereves anger, p. 758. GC 
xAswng , 6 syropias, pag. 772.C, Séogrov p.784. A, 827. B, omidiy medion , 0 65 
paxgey. p. 882, C,9:6,B, agyuerAata. pag. 917. C. ABger@ serie p. 968, C 
PAsPaga por xoipeaiy umva, p. 98LC, Opepce Aay Sue ding, p.994- GC 
OTs Aids MewTOs poroey Ta WEL pagady , quod Euftath. refellit, Pp. 995. A, 
Tay raDgov avAava Qnos, p. 1657, B, melv avy maraypcs aiypat@- yorpouTove 
AUTOS of Yoavay Ceug xaTasasas xEgoW, P. 1183.A, WETARS psrAay Zips. Pag. 
1294.B, mAiv Ooiay Paoya Agyes. p.1266.C, yadxodétas xerdrcus cro[se. 
p-1282.C, ayant Seo), of ayopayjos, p. 1325.C, 1343.C, deca dtirra dograd 
ajgeactay. pag 1358. A. Odyf 1386.12, aspoyertovas » 1390. 20, oSginada, 
1395-47, eFnfeG@». 1428.21, Fr. 1430, 62, 1432.5) 1446.325 1447, 20, 1473.2 
Tmovday yaArAixpyTor PIs, 1433. 38, 1484. 48, 1497. 42. anouges pugen- 
xg. 1500, 29, Fr. IFO. 35) 1535. 24. Toms. 1F 38. FO, 1640, 30, IF 41. 29> 
1545.49, peugpnxes anruges. 1547. Il, 1554. $55 Fr. 1999. 60; 1996. 25 
35.97. 31, 63, 1698, 59) offer oPelxare. 1625.47, 1629. 11, 1705+ $3» 1713-49 
3775. 21, 379K. 43, 1828.27, 1832. 59> 1833+ 4, 1839 56, 1843. 16, 185%, 26, 
185 4.259 1872, $5 1923.60, 1940. $71 1941.1) 47s 19651 49s 


‘Ey Méproug. p. un. C. gy Ayapiuvon tuayytAG@e nes yéveito [nT eos euPeuras 
wapa. p. 22, C. Odyff 1726.13, 1854.26. 


FE{cbylus Alexandrinus, Fr, de amore celi & terrz. 978- 2. 


Agathar 


RENT r Pee “Ss . whe 4 Be :: debe oe a = 7 ar 
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* -Agatharchides. pi696.C. 1c19.C, Odi. 1960.28, ee 


i Ne Pr ats6. Be. sy Ae 
Aghia, daca : 
: Agathocles (Babylonicus) + ‘P. 903. B. Pe 994.C, vat.’ Baie 
“eocotigi Homer emendafle. Odyf1524.27, 
Alcaus, “yiewn | dinit ov id ead xoY moe ls 4 Eis = 





de 


af - 


Sif sans ee 1687. $5759.97 1904 $0, 19 
Alciphron,. rarioydigen,: ye fst pot 
forminam. p,762. Caner ipey ee wad RmOS B, 


Alcman. sx'.agss sores Kagicr> sh. peg 2gu.A, | 
an soe ee ae Bee ut Ins 
oS pityalss ancy. srcids. ? 


379. C. ¥ Fy corde weg ages te tig Tronben $4 546. B, Alcmanicumn . 
give quale fir. stores nes edue xarov. 1147. A, vc AxporQe 


Pearis p pag. 154, B, Odyff. 1449. 12, Oe 47; A547: 30, 1563. % 1633. 


3633.51, 1648. 7, 1701. Bly 23s 17352 50s 1787. aii 89% 
t Alexander, reo» "Exroga Awe Selidon, ad Vv. 314. 
Tv. 


Alexander Aphrodifienfis, Biudoon. Odvff. 1405.5} 
Alexander ¢-Koriasus. p. 589.C, 


Alexander Myndius. p. 254.C. 
_ Alexander Paphius Ody, 1658. 47, 1713. 38. de Homeri parefi- 
t 
Alexion. a: eTMS » focius, dactves, p.641,C, 1017. C. Ody 1783. 
$% $F. 
Alexis. p 8¢9.C, 863.B, cin@- Eenxos rage ¥,0 yae Kogiv SiG Rara- 
ner neg éss. pag. 953. B, 962..B. Alexis 3 Jey tguta wéreDay Atye, ada Jus 
as. p. 987. B, Fr. de amore. 988. A, oft A, 1226. A. Somnum dixit 
Tea woven Wausiee. 1336. A. Fr. ay SewurG» oy a peo doxcig Kueqrayos. 
&c. pag 1184. B, xaisras pos be ru, nen , mux d attucn HDajcw sures, 
Le, cmwIngs st, C, F yag suugiire 6& adaPase, 161, B, Fr. 1164. B, 
q 3- . 4169. 
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1169. A. o8 0° Se AaAsipay wHWAOTE eIdoy , BIE KECKAHAY YUVA u xit]ai, 
sx andwa KC, p. 1282.C, Ejus Griphus de fomno. 1336. A. Odyff. x94 Supit 
dopey wis. 1411-34, 1422.49, 1449.8) ibid. 20, Fr. 1560.61, 1571,9)20. 
1594-92 1623. 51) 162.4. 48, Jesctuaoy Yuyées, 1632, 13, 1646.17, 1712, 445 175 20 
2, 1817-60, 1837. 20, 1842-14, 1960. 51, oo. 

3 Amertias yAwoscyedD@». p.757. A. Ubi exponitur illud Homeri, 
Tico 06 pus ev nagos ayory. 

Amphis Comicus, p.1o15.C, —— 

Anacharfis, Ejus Apophtegma de navigantibus, p.1034. A, “Odg, 
3524.21, 1896.14. a , , 

Anacreon. xagumoegyes 6xcve. p.367.B. & 707.C. EoAaixOe PocyyOx, 
ie. Pugagixes. p.368.A, ela Je veleor ves » yaraSmev: p. 711.B, leone 
xogn Spor , Jovmoanss samer agwicer eyes, p. 725. 8. cxuxQor. 900. As Asyues 
weap Avaxpeoves iri Soya xtidhay sov upyor. 928. C, voce yoruxgores, xi dee 
daw ufas eft, pag. 932A, Kad 3 Asmes tgscy, P 1001.B, pets sie dy Toresdntnw 
asans veDircy 3 Cdats Baguovra, ayes» de wis Tatayeos. 1012. A, 
yura wardoria, 1098. B. Jor nduraSa (ex Athen. XV. 690. C.) AudowaDy EDy, 
p.1144.A, dtewewa dersus Sygav, 12.47.A. ruxtaaicen, pag, 1322.C. 1329.8, 
meretricem vocivit ravdiolay & AswPoge. Odjff. 1476, ayjrat®» 1538, 
49» Jeurnenconpdve. 1542. 47» 1654, 15) 1746, 335 1856.13, 1862.16, 190K. 43, 
1942, 4- 

? Anaxandrides, Odj/. 1632,63. ex Athenzo, 1761, 49. xadcg av Juv 
ow KC, 1834. IF. 

Anaxarchus sudaypeovixos DiAcoo PG, 1273. 

AnaxilasComicus. Odyff. Fr, 142.2, 55, 1714.37. 

Andocides, s» ]@ wt acsPeas. 381. 

Andron Hiftoricus. Odyff. 1507. 44, Exeo de more comburendi 
cadaverainter Grzcos quazdam adducit. Sh.Hom.ad, v.52, ll, A. de Sellis, 
quos Homerus varoParas Aice vocatad v. 235. Il. a. 

Anonymi, 6 etawy ov Alrgmcv worapeoy sAwmcoraroy Uda (i, e.nigerri- 
mam aqusm) p. 57. A. Ieerrenes Tis Ono, deGs yas ameirecw, ajrxum > 
ous, corrnglay syovra Jovd émicace. p. wt. C. Citatur Comicus incertus. p, 
302, B, De Creophylo Samio, quicum hofpitio excepiffet Homerum , dono 
ab eo accepit potma de excidio Oechaliz. pag, 330.C, Joayinos xsedajre- 
Vs Jev wees Zagdtow mrs pon, i.e, aurum. pag. 366.B. Tragicus de Helena, # 
xaducw xporePais nAG» duyate. pag. 397. C, oar cdesw shuywric, 467. 
C. Bpidus cxdsroxaras daiO- ayrayosr Pag. $13, & wadaw wei radon 
xippars, Jig to’ 6 wwAav] avdpancda, tye maga, pag, 586.C. 633. B. ékins 

goog 
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47, Fr. 1616. 47, 1623. 39, 1624, 33, ¥625, 20, 1626. 34, 1630, 40, 
1661. 48, 1679.12) 1858. 53, 1859-38, 44, 1862.13, 1864.8, 1872. 8, 16, 1882. 
25, I885- 252 29, 36) 1887. 56, I9QC0, 9 1904. 34, 1908, 49) IQIC, F. 

r 3 23, 
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a ee 
3 38) 48) IgIs. 22, 1921.54 1934-235 1936-17» 194%. $3, 196K 
K «Yeo 
m9 Avtochthon Grammaticus 1207. 
Bacchylides, ‘Eurs 77 ax axvdays wives. 344.B, 864.B, 1198. A, 
04), 1909. 61. 
ByzantinusRhetor, 962, 
Callimachus. Fr. rev ext paBde pity vOawcdvoev.p.6,B, 9 axrmdie 
cituretiam axraiy, ws xi AT]ints DDG Kasax. 84, A. Te Tega, 
oi «gay. 108. 8. Epigramma de Creophylo Samio, 331. A. ‘EAimataroy udag 
Aio78.35-4.B. 380. A. vdaroovdry. una ex Nereidibus. 437.B. sAx@-dwsdes, 
462. C. ots Jauyan signe nancy KC, 522, B, F pedurrny@e Peospuoy Aye 
riAcys. 629, C. 630. A. Amores , ob cvnfos. 727, A Micray xara Kgy Aq 
wim og eye voreidl, Ja 827,B, 855- s fo A, 1204, A. xarad@e, 
1208, B. 127. B, 1289. C,.Iye saroes. 1.€. vG@>. 1299. B. dzapscvs@> iv6 
‘rene pon Mae ca 1317. A Odyff, xemy Asuxcy ddwe cinfaaihs, 1404. 38> 
Fr. 1457. 50, teumcavoy aamodsnov, 1471, Gy Fr. 1438.37. 1571-579. 1584+ 14s 
ANTE Ae IF9% FB 1599. W4, TH Y 6s done. 1627. 43, 1665. 47, 1687. 40, 
( & UmopvIeacs, 1784043.) 17F§9. 25» 17 Oe 449 1759. 2, 1832. 6451849, 183 1946. 
25,1959. 61, 1988.60. 
(Callum. ad v, 136. Brot.) ad v, 273, Beeot. ad v.42, IL r. Herculem 
ludos olympiacos primum inftituiffe. ad v.697. Il. A. ad v.53, Il. P. de : 
; se Lycaonis filia, fideribus illata. ad v, 487. IL =. ad v. 
398. II.X. | 
"Ey Tadareia, ypuoioy av oDpvow isgov ix Suv. p,1067.C, 
"Ey eS vincas ovomarias. Ody: 1936.15. 
Callinus, Ody. 1385.51. 
Callifthenes. 918. 
Calliftratus. Ody/ff, 1827, 58, 1818. 3- 
Carcinus. Odyff 1574.14. 
Centonum Homericorum Scriptor, 1206, B, 
Cephifodorus. Ody. Auyvoxautiav. IS7t.ag. 
Chamzleon, Grammaticus, var, leét, p. 12, 12.90.1310. 
| Charax, quare Cecrops difuss diftus fuerit.1156, C. Odyff p, 1504. 
$7» Jus CaNONES. 1600. 17; 1859. 44- 
Ey [raAmcig. p.734.C, —— 
Chzremo Tragicus, Ody‘. 15 45.53, Fr, 1658-55% 
_.,  Cheerobofcus, pag. 269.B, 365,B. 368, A, 380.B, 818, B. Ody/f, ejus 
EZIynric. 1599» 47» | 


> 
Ev 
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Ev 07 tedorpaOia, 315.C. 356, B, 

Chiron 6 AuOimoairas. Ody 1712.55. 

‘Chryfologus. xgariges ss susQvos oit8, p, 137. A. 

Chryfippus. p.447.B. edofacs, cPoysocsdess tas uxas mera Sdvarev 
yinStoy. 1288. A, Odyil 1602.23. 1679.25, 

Clearchus, znigma de Eunucho pumice noétuam petente. 713. 
A, Odyff 1397. 35s 15.41. 36, 1623.47, 1908. 47, 

Claudianus Philofophus. p, 995,.A, 

Cleitodemus. OdyiT 1419, 56. 

Cleonymus, Odyff" 1630.9, 

Clitomachus. Odyif 1753.17. 

Comicus, or: roev wo ois warcycig, o¢ Koy 6 sseabXeog sDajvess 
1d woitinas nyu susteas wedew xgy yedPew, pag. 4. co Dune Bwporcxov Te 
sreves.9.C. IreQuas tajs etgpoeasc. 16.C, Auleta Olympus. 27. C, sav wy 
amoDyvea Wevray asTian EUs y ef OE pen, Morte Owe cy doxy uulv,66.C, stew 
snaurss. 191, B. seedi av. 228. C, 277. A. Magixds. 300, B. wis dvdpamedis cs 
oi OsrraAot, 331.C. ras arowas ngy Tas capsras. 363. B, awuracse Wee, 
41, C. spare JG. 428. A, mice, Jo Ta Dobay F ne. soryets’ exDaver, 
440, B,- Wevdodiree xovias, pro Wevdovitex, 483. A. wAsupovav pro aveuucval, 
ibid.- ro BaeG- o ov Paces c dves Dever. 488. A, Karavatro TOUR 4 MMe 
§27.B. Wevdorgadutues whéa. 534. A, sumeDopierubwos 539.A. Ayopas , Dee 
grec Ta yxonwara evexupaCoway, $73, A. ororusiss, $94.B, Xreve oa. 632. Ae 
Aig ve tov dé tov Badoy BadiCouy. 637. A. Apderay sive o vec y we Adyew Js | 
oeeiov. 641, A. Equit. pag. 293, C, dnpeov Boctoy ws év meee dict are Tov dateav 
Arrixey, pag. 710.C, yehidoi pro ueasdon 716, C. Tey vSy iy ced s xay Atyw dee 
Frey, 730.C, AecBiagew. 741. A, 9 xucdy 4 xvoe Acovtn. 746. A, Kavere rH- 
Assy. 749.A. 750. B. xaramrarrewwos maumrady yernroucy, 736. A. adaware 
Seas emav, nyuy xovicgas. 836. C. care Sappy tus Bees varepPeoveis. 843. By: 
auaivs Aides. pag. Yo. C. wel yureas Gy Aowadec. 396. C, Nub. pag. 
188. D. xen yao ametaupdroy ts Tov didarxaroy, 0 wei svOnuws eoprbn, 
avtt & uictov dgvay. pag. gir. C. Equit, pag. 292.C, Torovd aurs Grwe 
AleBeBnxoros. 914. B. yyrurios. 932. C. 6 Ocises Aan ex tay sép- 
patav, 950. A, Biov axopytov axy xo. oft, C. apvexay, 0 esivoay ws 
ares. 962. A, exnuxarcs , vel syxuxdreg , veftis muliebris, 976, A, 
oes tirw ape TeTéAEsoy way TEDYyxey 4 yaoi, 982. C. 1084. A. ridet 
verfum aliquem Euripidis. xaxoytisare xArcdia. WOR. B. e& avis FuAw 
191 amayzacay 1125, C. rpwixgosge, To THs REPaAyS NIrV, 1127. B.1152.A, 

éPe. 
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sDénnze, pro exmennge. 1163.8, XwAH ( EX XwAa) Pro KaATH. IB, A, Mogua 
¥ Soarus. 224.C. avappasor, 1241, A, Diana aygorige, 1247. A. H6 JauToy 
ayes 0 TERCAVECD a4 » x4 Jo KOWTE ay. 1256, A. ovcuo Oy Ld a Te. SxrAUveH 
Gs, 12.03. C, xe ey oi Waryoves ‘Jer adserpuovey, 1278, C- xeiBavera (aia, 
1296, A. sro 0 aQecynacs wrew n duo doyud. 1298, C. gxadioy xBeds 
adGy. 1292. C. rxsr@ xupnBacoy, 132.6, C, AaCny evdedaxas, 1327. A, ExGN 
ares em@y recdopeta. ibid, desranga. 1363. a. Odyfl, 1450, 455 1454, 28) 
1462, 45, 1464, 1, Zenagarov, 1467. 425 1468. 63, 1469. 48, 66, Fr. 1470. 
64, dvidvz. 1471. 7.13, 1479. 26.445 avexcarps, 1481. 32, 1482, 61, 1484. 51, 
1485.29 1489.5) 1490. 45, xAzrov Tov woAW JavtTy. 1497, $3, 150}. 2, 
ESOQ. 21, Tous. 1517.8, KewPus, 1522, $52 1528, 2) 1532 3, xawaxtacasdy 
y8 Jas FUgas. UF 3%, F9s 1934. 49» IF3S. 2s 1$39- 33. 1640.45, $H If 42. 43; 
48) 1543-50» cu oPeeucyves, 1547, 61) Boteus X94 wAWwES. 1550. 23s araugtie 
TW. IS$4. 29, aad Ado, Pag. 16$9. 45> 1670, 5. Fr. 17. 142 ISBhy 21, 
mayryvov. 1§49. 47, aeuTawed, 1599. $0, erirajCav. 1602. 12) 160}. $4, 1604, 
19, AjgkiPigedtay, 1604. $0, 1605.17, 1607. 16, 1608. 61, 1924, 33, 42) $4, 
1625, 4, 13) $f, amerudagira. 1679, 38, 1680, 2B, 1684, 30, vaj sw aed 
1702. 2, HGvAdiay 1703, 20). 1710. 43> 1733. 49s 1714.35. 5h YeuddasreGs 
xovie. pag.1714,62, 1715, 24; 62, Pompe gk. 1718.9) 3719. ty 1720.25, 1723.20, 
euxoran'|ng. 1726.14, 1729. 43) 1745+ 49, 1745+ 43, 1752, 24, 1753. $9 2B 
1754+ 43) 64, 1757.38» 1761.26, 1763, $92 1764. 33, 42, 1766. 43, 1769, 
43, 1770. 8 1774. 39> 1776. 40, 1786, 42, 1788. 20, 22, 23> 179%, 45 
EBIB. 4, 1822. 21, 1829. 12, $55 1834,23, 1846.8, 1848. 62, 1852. 45, 1854, 
EI, 1856, 2) 1857. 16,17, 1858 58) 1859. 38, 42, 1866. 18) 42, 1867.26, 
3871, 43, 1875+ 41,1886. 47, 1887. 15 51. 1892. 44, 1896.56, 1899. 61, 
GOI. 18, 19CO. $ 4s IGIO. 12 1914+ 34 1928, 33s 1937+ 63) 1941.46, 1954.19) 
196}, 64, 1969. 53. : 

Comanus. p.346. C. 

Commentariiin Lycophronem, p.269.C, 302,B, 

Copronymus. Ody/f 14.06, 11. 

Corinna, p.266, A. Oeaz‘Jo pro Peatw.§24,.B, Odyff, 1654. 2.4. 

Crates. pag. 814. A. (0 paddwrns ) pag. 890.B, 965. B, 1003.8. 283, 
‘ we 1468. $0, 1485- 1, 1649. 33, 1671, 2) $9, 1748, 56, 1863. 435 
1893.1. 
Ev} wees AspQuav, Odyff, p.1613. 39. 

- _Cratinus. Terram Laconicam Spartam vocavit. p. 294.C. wie 


7 


Javar@ civv av idup ern. 344, B. oxrmporw ararxa weeliBarra, 668. Be 
737 
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m7.A. Quen moorsmat|arevidwas. 759.C, 6 J mriti@e wom ep m pd[saror 
By Gn Atyov Badiges. 768. A. ors Tawar 6 pmgos 7s Koative.777.C, $99. As 
947. A. Fr.1220.C. Dirac was BaraveouParss ixit. 1261.B, Odyif! Jesoxee 
Ay. 1398.20, 1430. 25. 1446, 29» 1479. 433 1484.28, appevomes. 1571,45,160K, 
47) I6S1- 1; 1669. 455 1721.27, 1761. 20, 26, 1828.9. 
Cratifthenes, 6 PuacsG, Odyff 1503. 30, 

Ctefias, Odyff 1552. 30, 1834.6, 

Ctefibius 6 yaAutes DircroPGy, Ody 1603, $3, 
Kuxdiav wore, Odyif 1494.55. : : , 

Cycnus Hiftoricus, Odyff, 1968. 45. ae  , 

Cypriorum conditor. oa Kumgsa woviras, ets Jerry ax Saraerys 
AnrslardeG» dinero ets ]3 fAsov, p.643. As 1321 
: - Daitnachus. &y woAsopugriccis, 294. A, © 

Demetrius. 1037, C, Odyff, Phalereus. 1496, 1. © IAsus, pag. 1696. 
41, BudavtTiG@». 1584. 8. a 

Demo (Anna 4 Dircro@y) Pott acaidorosiay allegorice interpre- 
tataeft. p.1154, C. . 

Democritus, p.370. A, quare Minerva dicatur Terroysvee. p. 696, B. 
$62.B, Odyff 14.41.16, 1496.61, 1784. §8- ; 

Demofthenes. p. 62. A. 273. C. 324.C. 927. C, 1019. C, yarxye 
nt ibie 1243. A, 1356. C. Odyfl. 14.48, 2, 1483. 5) 1573.49: 1702, 34» 
175 G 7» 

_ , Demofthenes Thrax, Odyiff. 1333. 26, 1398.27, 1406.19, 1409. 61, 

Fr, 1419. 1, Fr. 1485. 32, 1486. 58) 1495. 29, 1639. 59 1645, 23> 1658. OL 


1661. $2, 1662, 4) 1683. 33. 1716.47) 1809. 28, 1833. 50s 1936. 325 1338 53 
1851.29, 62, 1852. 13. 


Diczarchus. de Theba, urbe Ciliciz, Sch, H. ad v. 396, Il.2. 
Didtyaca. 6]a Aimmruana werernoas, p, 1192, C. 
Di&tys. p.1319. C. sgariorns are (dosSve 319. ubi docet Euftathius 
thius multos do&tos viros etiam bonos militesac duces fuiffe. . 
/ Didymus. p, 362. A. ots idy 8 peovov 9 TeWiKy » aa way 3e@» »&e¥ 
‘|e xuxdrw ssw idev. pag. 500. C. de vino Pramnio, 871. B. de voce aPAasoy, 


1039. B. 1146.C. 1300,A, Ody ff. pag. 1392.23, 1408. 49, 1422. 6, 1430, 
61, 1727. 9. | 


) isopinw. pag. 624. B, 
Dinarchus. Odyff. 1840, 22. 
Diodor. Hiftoricus, de Scipione. p, 130, 0, 11 


Ss Ty 
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oy Asyes HGH Huser. pag, 1282, C. Odyll, 1390.20, 1896, 






Tay nord 
$3}, 1962.25. 
© KpiroPavedG, Ody{l 1480, 24.25. 
Megaricus, Odyif 1397.34. 
Grammaticus. Odyff, 1504.38. } Co 
Dio. ors re xAsclov 16 Jaw weeatav cxsmaciney cintdioy é5s, 78, A; 
YAay pro xAcyurcy 133.A, sosestoy, NON coreray fecundum Dionem dicendum 
OFFA. 
P Dio Chryfoftomus. 460. syepovixcéregev ‘Jaug@» Asovr@». pag. 258, 
Odyff, 1675.62, 1961.15. 
Diogenianus, Odyff. 1533, 47. 
Dionyfidorus. Odyff, 1554. 31- oo, 
Dionyfius Grammatic&s, 78. Thrax, pag.854.A.1040.B,.exponi¢ar _ 
guid fit 2uPiSer@- Pica apud Poétam.1299,C so 
Dionyfius Halicarnafleus, yroundov. p, 927. €. ae 
Dionyfius, pag.1148, A, Ody yAis.1471. 3; 1647.59» 1680.48 
Dionyfius. Poéta& Rhetor, p,1243.A, 
Dionyfius Sidonius. Ody{f'1410. 59. 
Diotimus Adramyttenus. 986. 3 
Diphilus. apyvets Boayy ]s Jaravrov. p.740, A, syneov aricay suvess 
Quregoy » 16 yae ‘idect ara oT ess rH Puyn naxov, 746, C, sros ie 
XATW. 0 OE THAdS EYO HESpE”S av env evExe ns las axeas. 1178, A. 1209. A, 
puToy Xopuvre, duo yous, 1296, B. Odyffl, 1479. 445 1483. FO; 15719, 1678, 
46, 1829. 49. Fe 
Dorotheus. p.1297, B. 


_ _ Duris. p. 1187.B, Ody{f 1834.7. ; . 

ESuxcay xatayeadn. in ea Anax pro nomine proprio occurrit. pag. 21. B. 
Kua pro KuamniGr. 300, C. de Pheneo, 301. A. de Pasrhafia, .p. 302. B. 
de Buprafio. 303. C. de Hyrmina. p. 304, A. deOleno (wAsv@y) ib, B, de 
Alefio, ib. de Dulichio, pag.3c5. C, de Ithaca. 307, B, drs ajrwA@e ewiSercy, 
Bg 10 aréy, pap.211.B, de Lyéto. 313. A. de Lycafto. ib. de Phzfto. ib. B, 
de Lindo. 315.B. or: ra eSvina: earire psa. 34. A, de Alo, p.320, A. de Pyrafo, 
324.B, Avrecin@s ov@- Prov. p. 324.C. de Baba, 327.C. de Glaphyris, 
327. C. de Metona Thracica, 328. C. de Ithoma. 330. B, de Titano , regione 
Sicyoniz. 332, C. de Argiffa, 333.B, de Gyrtone, ib, | 


6 ta vind yeaivas, de Phthia, Achillis patria, 71. A. 265. C. ors ra Se 


CHS 





“290. Ay state rir Ronee ma vee 
bane, 29. Cape Me Ng Fs Pinay Oafrarey, 4B de urbe Lae’ - 
aoe oe aeke aye de’ Oetyld ‘Urbe, 29$. Lurbes tres, ** 
Se ete roche aa 


eibus, 368. A, Shesabe on A, Tee a de Thiyo 
wxte. ee 88> A. ib, jterum. deBaden, t075,8, de 76) abe Ph ocidis, 
a 
pelo Babin 35 OrardQptorre pdt Biba soay 
ire]ed angi ALE wists’ pe ach rc ean _ 
F645. 4 tap. 4 papain : a 
P-386;C.p.m72.B, . . a, 
enone Ody 1485.45. ot 
, Ephippus Comicus, Sra paSin md dra, 8. fg wp. 
; P.948.B. p.1178.B. 


Ephorus. Pp. anne 1556. 59. 1864, 3 22, 


Ss2 . Epi-« 
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Epigrammata. Epigramma Phtiadis Megarenfis in eos, qui 4 Perfis oc- 
cifi erant, pag, 264. A. Epigr. inaquam infalubrem urbis Dii, vazeee Jo dinvcy, 
ae , KK Ee , . ’ VAs ’ 
YAUKEPOY BOTOY, nv déys Wing WavTey pays dilas 5 tutu ds XA Giors, pag. 280.C, 
Epigt.in Ajacem ex Porphyrio, Ad sya d JAapev apera ag Jods 
xaSnucy Aavr@» Juplw xepewin wroxapus, &c. pag. 285. A. In Nefto- 
ref. pag.296. B. In Timotheum Citharoedum. 3:3, A. In Erinnam Poé- 
triam, 327. A, InArcadionem os Save &x xavens Cwpomoraw UK», 
746.C, In Linym. 6 Awe wavra Secios JessQve &c. 1163, C. In Hecaten. 
1197.B, In tripodem, a Diomede Apollini Delphico confecratum, xda- 
xscg aus Telreg, TWudel o avaxepay ayeAua &c. 1313. C, In Archiloe 
chum , cid O° eye Secccmay pv sruadow yécovrG» &c.1320, A, In Nioben. 
6 DuuBG@» eG evdw sx se vin. Kc. 1368. Be Ody Jove’ EAscow 
Axsra LarapinG», Bc. 1400, 13, 1457.23, In Phyallum Crotoniaten, 
wives sm) wevrinovra modem &C, 199% $44 In Medicum Acronem. 
1634, IO. . 

3 Fratofthenes. or: Oates ae Apnaci péoov Ts weirs xgy duos, 
302. B. de Beotoram soAvPayia. 954.B. Odyil 1445. 41, 1483.57; 3613 
19, 1645. 63. 

4 Etymologus. de Alefio(AAcio:ov) p, 304.B. & p. 883. As 

Etymologicum magnum. p.263.C. p.834.C, Odyil 1397.50, 1422 
2, 1433.64, 1692.5 ° , oo, 
Eubulus, BeGeeySv@- axe xoy xexoSonr BuO», 890. C, Beotos fuiffe 
moruayus. 954. B, Fr. p.976. C. Eubulus amoseper wrepay tev fewra , & 
quare, pag. 987. B, de Philofophis dixit , avmaromodss, xapapsurades, asgiae 
%Oby AVCT IOS » AmeUYyES, adorei xTEAVOV a ogoceaviass. ag. 1058. A, 1167, A, 
cis viv Jercormy muccay Bamrileray vnsis wovnge xesetas Jelsov Pion. 3479, 
A, Odyff, Fr. 1422. 47, 1538. 43) 1720, 29, 1843; 16, 

Eudemus. p, 553.B, 

Eudoxus, p.270.C, Odyf 1505, 61. ; 

Euenus. av ydvopatrav ]6 aug evey xeccrisov ep. Plutarch, II, $0.A2 

Euphantus, Odyif.1713. 47. 

Euphorion. de Achille ait: &¢ Din iad xatne rapwar ayte 
o@. Tavexa Mugmideves pu Kylee Onuitavro. pag. 1s. A. KAEGs asin Bam 
xrov,235. A, 266, B. 270. B. ons &x  ayed|Gn ¥ puevtG@s ex Tac F ArarrO» 
ohayacvanw@s sfeQu.285.C, 747. As 1583. Be Odi. 1397 92 1493+ 45+ 
3784.60, 1837.29, | 

Eupnorus, -p. 363.C, 


E — om, 
eons If -" 
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Eupolis, 231,.B, éferAdynv ‘yee ida siaGevta ra Acuide, 293.C, a 
xcen Jo gauss nidsG. 500. C, 1033. A m ooarinoy 30009 Adyes Tov & arya. 
1063,C, ayerajas igtdas » Jac eixaece sPy.1165.A, Odyff- 1387. 47> 20490" 
Teov. 1401, 10, Fr.8406.17, Fr. 1422. 54 14.41, 16, 1432.36, 1481.32) 1F175 
119346145 1535.18) 1547.5 fs 1S71. IF. 1624.44, 1680, 263 1761.39, 1817. 495 
[S.17, : 

Anuos. Odyil 1594. 44. 
i. Euripides. ueGnrs ouneey srvdk, pag. 4, iva Sede yag dkrmords 
Ae ypeny. pag. 21. B, AytanwS Ale ty wap Eveeridn copay ngy wornaw 
Sav, pag.22.C, Accol do” swreppoSaoay. 28.B. && idlas avoiag xowa xand S80 
y ylerray. P. 42. A, ots 50 ]6 KAvroupwns ens Otuas wuss naSyyvisay. 43. A, 
tomrda, #t EYYG. p.48. A. Avayxcy nperosorss. § 5. A. HOA WIG oAly apxen 
106 WORMS KATHVTES, YarETras coy meraascr $5,B. mpovwwiy » pro 
oven. §2.C, Sardcora xauces marra 7 avSeomuwy xand, 108. B. ercricer 
Lvov, 129.B. oeai os dsFicey KEUTTOVTS LC) rerun sumariy setDora , ais en 
mocdive yevedI@». pag.129. B. evvasay pro evvas, 131.B. ABpcr Basvucre 

evxw wodi pag.146.B, wapryognray. 152.C. ézei dé xgctosoy 70 nenoy 455 
1a98.154.C. Ex illo Homerico, exe ra yepsiova vine iaaroBsxorG», 160, 
ty Mydetay Daoi toxddGs dinyy Ascivyc ravexSwav, 160. A, Ai devvagad 
16 Doorrides eoMairepcu, 164. B. dy wor aMws vuxtos sv maxew rgovw éPpove 
“t.108.A. @c8 Aaumada tay nusoay Onol,170.C. y4 HErAavomrepuyay ovespaw 
re. 173. B. de Argi oculis, 182. B. de Agamemnone, quam lati imperave- 
. 185, A. De Troja ait, azo dt seDavav xéxagoay wipyuv. 189.A. xarepavray 
1a, 189. B, pavias eroyG@s roy». 210, C. XOUMTST Oh & KOUBTEY Oupea]a 
sav, 216, A. uyedy daxpuov xgy XAwedv.217, A, 233.C. 236,B,C, ubiquadam 
MosxoPary ex eo adducuntur, coDov sv BerAcupa tras mwomas NACAS vides 
0.C, SRacwarGe Seavre x’ asSeaarwv pero,245,B,249,C.250.C.Asano~ 
iG», pro Asano uG@».264,B. worvicdts rares.i, e, Diomedis. 269. C, De. 
»phontem oZev Ana vocat, 284, C. 319. C. De Sophifmate Theffalico! 
LC, uecayxurGs, 344.B. 353.A. giv Ocaxnv KceGo oinarnelov Oncs, 358. B, 
sminit iraay eerimav. 36%. B, sgwts Sumoy exmrayeira. 374, A. Aivomrags, 
» C, awG. i.e. xaarG@s. 381. B. ibid. pluraEuripidis ara? revo Ava ade 
cuntur. exBAsjov Je Tne Saddosys exCoarud. 384, B Adginvy , pro Adgte 
x. 405, 8, exemplum peraBacews a plurah ad fingularem, 415. a. Jstew- 
L 0y@. 427. B, aOSoy ya dann nea. ib. sews we xal] omparer “aes 
Non. 452A. db cosaw dup’ exw duxeuppodv, ib. Zqvcs aorvyeur@» olx Gs. 
6, B. AuPecosoy Sopece, 438. B. Tov xAsey Jaw ay aepors secs Japeverv En odov. 
6.C. Alawractey, 452,C, pirecus avadirons ww Suilecde AKAM, 454. B, 
Ss 3 peyee 
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TS 
payaAdvopa vmrépyvopizy. 462, A, wuxvass armics meDpixeta, 473. A. Atore 
*@ JoeB yaizn meDorxss, ib. 476, B. wEcoscc avae, avth ¥ wtyas. 484. A. & 
pavesws ome Suewas, & yerre paxpe cxerw everuas, 488. B, civwwcy ayray, 
492.A. xuue spavey enpifev. 495, B. Neptunus arora xgsav, $00.A. niboGs 
Cunwe as yap eAduw, ib,C. xAavidian cow xeupses, §19.C. Zusor d 
ix} waosdAw, $40, B, Exroges J ccrcuray uy. 545.B, pawor sw auc 
eur say rofuv iDing imeos Yevoas aduxrov cisey, 568, B. pats ony 
Detva. 575. A. cupiyyes lroraw ney evjrata. sR. C. avrg yosdav. $99, B, 
wawoc ead. 612. B. Ersvé Bou. 632. A. my av ayadds eimey ‘Jas yurer 
nas, sd o WEA Tete Thy ey Ton yeapudTon wAnres TG weve, 633, B. 
bevew te wéumwew cuuBorAd , ob dearsos o ev. 633. B. tiv suny Upraeay amie 
Soruny » yey xanoroysoa, 634. A. avtinoAmey choAuyns xanuToy ams. 64 
B. rav vidiwoda yourodéros wapaveus sxicnuoy iDn. 650. C, 654, A. suras 
dynacy. 656. C, sme d aden wupres, 669, C, xaxt ardens dag omew 
ux sxe, 682. C, xuxrmpa ivinvGy. 683. C. 6 aures AcyG@y éx te yr 
kay xqy en doxtvrev 8 T auroy Séve.73%. C. capa sv yorosyi SyAlag wet- 
mov, 727.B, res sures Seok Syyoxovras ¥ yasouot, 737. A. 739.B. 742.C. 
yapav Depvag didus ayuon. 743. A, 750. B, evdev ExyerAd ortaw jay payértaw 
DivG». 757, C. 776. C. Zavdev xearg dewdrus, 786, B. 789. A. 79%. 822. 
A. (6 yAuxus) Arunre@-» axras. 863, B. tra avey tay ivaray yAiz asSo- 
od, 383. C. 892. B. iowra o ws izarw ERAivev oo 896. C, pécov po oxpde 
Ges &C, 904. A. wig O emelaiges eiyk. 909.B. 830. C. seat dé copes 
uoaves mAnos WG» ones » mercy 1c yajay ADgoditns ure Bc. 978. B. de 
fomno , Pidrov Désrynrew xgy nd svdéovts mporwwv. 982 C, Ade 
wen mevisns ames agyaje doer, 1090.C, aidwes 1164. A, sx waye 
TOG ay TIE WeayLaTOS diosav. Asya ayura Ser avy, & Asyey oy . 
1192.C. siupara Snvaca Sid» exsxAwoe woAEuoY, 1200, B. A. iaaoss- 
xodar, 1205. C. OTs daAds aun uyG» dys mw cuuorov. 1242, C. ayay so 
cr 4 Savew xeewv. 1264, A, Pecraw 6 wag asaSpytG ajay. 1266.C, Quid 
tap. Euripidem dpyareov piAGy, 1276.A. 6 mexyav & axe wie. 130} 
B. cacov vov cdutov , und eee & wAnriov, 1312. B, dyopas ypafraw xuKAer, 
31334. C. Qataw, to ayadcr. 1356.C, Suyarges Nias cata isopel, 
1367. B. Ody]. 1359. 58. mousroPear, 1381. 39) 1397. 38> eer. 40K. 12, 26, 
Fr. 1404. 56, 1404. 48, Fr. 1412. 14, Fr. 1419. 47, Fre (1422.14, Fr. 
1428. 21, 1435. 64, 1455. 33) 1485.30) 1498.579 IF19. 40, oxpacen. 1528, 
28, 15F6. 28, 1564. 33, 1593. 48 1596. 45, 1632. 9» sLaxe ev, 1636. 
471 15647. 37, 1653. 27s, 1688) 19, 1693. 10, 1695. 39) 3700. 25, 3733; 8 
. . 5173! 


a a . rge ‘ sO : ""& *.e. ”, ee "Tre ell! . “OM oe 
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Zz 


‘Ad HOMERUM™ ALLEGATORUM: "> 28;224.17, say 


S54) 1743. 26,1775: 811799 30> 3834249 1837012 1856-13, 186.416 
75-45; 191009 1931-13, 1956. 33. 
anes teriaias 


Vocavit,p,2gr.C. a 


deity. p.20. B. a a an ~~ 


Prine. p.763,A, 
EAérg, 70 Ng@> bwrorpiora. "8 C. p-398.A. 
‘oom, ons a Anau § ajgiranss iy Pacsheds é Ayanami 
Guys. ca Phe. 
Sods, das dine AO » Here os rears noire 8 fp. 107.8,° 3 
ferabodety, pepe an, wixds tidy, pag, 170. / pag. Lot. A. 
f. 1565. §. 
sweetly. devoce dearer, 241. B, Ody. 1495.55 1805, 34, 1815.1 .. 
Powloserg. 394.4, parrinas Twas KAREN KOA a 78» ain 
¥ dedry Bun. p.419.As Pp. 666.B, p. 1021. Cc, | 
Ksenvin, yeuion wee” sor ogy. pag. 656.C. oat 1607 3 168 f. 
1902, }. 
Pajdect, a p. 690. B, Boy Ug 
KAxpactyeuns,  eepaine To Aevnafee. 1430: 62,.: me . 
Eoripides Prroorty parE f fuit. 1170. C. 
Enftsthion ors Ton BE ony TTI, pag, 2. lin, ult. p. ane pee 158.8 
1175. B 
Futhydemus, Odyff! 1951, 20, 
' Geographica Hiftoria, 305. 
Georgius Technicos. p. 13. .C, 45. A. 107. B g61.C, 1155. On 
Hecatzus, 27 4.B. yor. .B, 372. A, 1270.A, Odyf. 1441, 15% 
Hegemon ¢ rage Hig 1420. 37. 
Heliodorus, xegayaycy daw iucrra t07 indede dor wrod PAB, £60, 
Sdy ff, 1465. 13. 


Hellanicus 395.C. affirmavit, vetus lium ad fia usque tempors per 


ififfe, 460. A, 916,C. 1173.B. Var, Le&. Ody 1528. 6, 


._ _Hermippus, pag. 261, A. 855.A. 12.46.B. dniybana rnyahierra, 
1. C. Boiale Aswroohids Asarresege oy OspawTid@- Pag: 1289. C. 
Je. an 1404, 4, 1428, 60. Fr, 1483. 36. > 158 18-s 
8. 58: 

Heraclides five Alexendrinus five Milefius vel ambe videocar Ho- 
um emendaffe velexplicaffe, p, 54, 704.722) 780. - rer + 


are oe Ss : 


ia amb 
halen wy ae  Eletae 


ar 
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Heraclides. p.23.B. p.2§. lin. penult. ors Kumgios xgy Atrio) ragerriDéacs pie 
pars Ky avopacs Jot. Jay arorw wroAw Agyorres Kc. 32, C. 64-B, 341, C. 365. 
B. De voce pacdtes & pades, 452. B. 607.C. 705 C. 718. A. Fr. pag 722. C, 
734. C. 756, B. pag. 764. B. pag. 773. B, pag. 774. C. 780. B. 831. C. 842.C, 
853A. ( * 6 AAsgavdzeus ) pag. $12. A. 1004, A, Fr, de voce msaons, 
10y8, A. 

Heraclides Cumzus. p. 12.98. C. 

Heracleon Grammaticus, payeraty non payyrada, 106. €, 


Heraclitus ¢ oxoreoes , ors & Ris Jo Ww cvopa BiG», Jo de teye 
SavatG. 


Heraclitus ei¢ Jov Opener. 40. A. Allegorice Homerum interpretatur, 
614, C. 


$24. B, 


Heraclitus Mytilinzus. Ody/ff. 1503 33. 1859.44. : 

Heraclitus, 0 Jig awison ar pode Su Ge euPavay wisw. Odylf 1504. $5. 

Hermogenes. pag. 12, B, 148, B. 809, B, Odyff, 1653. 46, 168%. 230 
1834.43, 1854-20) 1864.13. | | 

Hermolytus Ta€ticus, p, 924. A. 

Hermon. 804. 

Herodianus. 7 eis vy Avyares ev Tn airiaving waite Peaysassir, pag, 
8,C. cwajgers. pag. 1. B. deaccentuvocis pug, 15. C, de etymologia vo- 
cis lant. p. 16. C. Toy sv Ja cidness RC. Kear curilnow Asye, 25, B. la 

» Bagurora Jav as is Anyovtay, suse Meta. KC. p. 26.C. 36.C, 67.A, Ta 
ex@» & Male. &. foem, 73. C. weyarns ‘wArsoiadss, &C. 73. A. 10, C. 113. G 
414.B, 317, C. Awe wus o AgisoPams vlvoDa cis » 1g 8 vive, ws Abe 
AoiPa &c, 143, A.149, A, de voce swingoy, sxinpa 152.C. 154.C. de geni- 
tivis ing, uti wugos , aAcg &c, quomodo cum aliis vocibus componanrur. 
183,A. 187,A. 217, C, 224.C. 277. C, 2$3.C. EDwy, ERay, Jeet a9, Teoike 
237,B, 297. B, ors ecAwrEs ob 67h away carugo. 297. C. 300. A, 324: C, 
341. A.B. 346. A, Zevg AS@@, qui in monte Atho colitur. 358. C. 376. C. 
413. A. ors xAIeGs awd F nadrov, Jo Svdov, 418. C. 423. B, De voce eavoxoes, 
438. A. dicendum effe yepcppus, non veiuapp@». 496. C, De declinatiene 
vocis ons. 518. B. Fr.524, B, $31.C, 561.A, de voce Haiaags , gerieAst@y 
ib. B, ors mavra Ja xara pany oxsmasneies Acuoria xadraToy, $70. B. 60% 
A, pro wbisgePeray in v, 903. Il. B, legit weiresPery, p. 620. B, 650.C, 
yoves , yar , dogas , degen, 677. B. pag. 704. B. ors xégag dat esx06s 
parse exi Poon xgy arAAaw Sagion Asyeray, 851.C, 1020. B, 1175, Av 1235. Be 
Ev 


® Idem forte quem Laértius V, 64, ait fcriplille To Mego ididecere de Perficis proprictat> 
bus, an dialectis, | 


' Ad HOMERUM ALLEGATORUM L641” yp 
"Ev ‘s ody weorwdia, pag.265,C, 
"Ev ]y wsyaay weorwdia, pag. 962, 4. oe 
Ev éxspepopcic, de voce vwsgxidavrag. 1445, B. ubi Fuftath. addit, nom 
| omnes sariwagio ees efleHerodiani, fed qvosdam pro fpuriis haberi, 
"By ]a cvoparana *, 445,C, | ; ae 
Herodicus 899, C. xxAuBgavec rosdoreiGns. 763. Babylonius. 1077. 
Herodotus. in vita Homeri pag. 4.& 913, A. 
Dii vocantur Seo}, dio): xoouy sIavr0 Ja warra Berypare p.1g, A, Avanwy 
21, B, éxiPnpilste. p.28, 8, _ , 
Pomico Md 855 Woe Tarrav arvIewmuy jov meer PuTigey cexew. 28, C, whe exAse 
Daryur myair, 35. 4. Ors Héporcss iereroy Koromens igever, 36, B. Ors wirus suxec 
were ux avaQue pom wavtwy devdcay. 42,C. _ tit cadavera mortuo- 
tum condire folebant. 43,8. Urbs Thraciz ditta Agora. 45, 4, gous ayee 
gals aca. ib. wewAary duc cic avbgaiaus érvmne weugyacitay, 48, B, Clifthe- 
nes maCtata Hecatomba filiz fuz procos {plendide. excepit, 49, <4. Jo a0Ae 
karamipa xirov witocy Dyoi. $4, B, mv jaypa Ts Desov ey AeAPiig of Dee 
weowes, pag. ss, C. dyAsovrcy dixit pro sGAamror, 70.8. saSuacaday apud 
erodot. pro soyacacdDcy. ibid. opxuc exnraray , pro saryyayor, 70, C, Re- 
gibus Spartanis cum {polia dividerentur, duplex dabatur portio. 72,8, ors 
yeredt] lees arteome inary sraa cia. 97.C° isepe geasyyoy Evpuidtyy agyenr, 
110, 4. de legatis 4 Lacedzmoniis occifis. 110, B. xatigns véhas tx ¥ spare 
éxi Tan Bar ly yenaoas tov Aw, 133,B, KataSupia, nomen proprium femi~ 
nz. 1.49, C, pagrupay uataarsouG. i.e. macrucas weePicav.155,B. De Lex 
munis. 158,B. ew} Tugavvids sxouyee. 165, B, 1 id. 166, 4, umecasay 06 xe 
orescoy Y Apraacy care, 167,4. cyroyG- emixdnt@, 172, 4. 50 ByAsusey 
néedEM, eh yae ngy evarToInPEY >» beBircuray py dev qTroy so. wrtytay dB 
vero 1S June ‘Jo (BeAsupa KC. 173,C. 176.8, ANaj.c, yaSeors. 179, Be 
eta yeyri PidGs rAryeDey, Asyede, 188, C. Kagss Au sparig Suriag aves 
y8o1, 189, B, 190, C, 191, 4, Ateemiggvra cs waxagisey crcy.p.201.B. o1yante 
207,4, 211, B, 233, C. 234, 4, B, loo @ Barirsu xexgitos Dooveew Je ed, noe 
Je Acyorts xpiga Sércw rewedtou. 238, . 240, G. 248,C, de Abis urbe: 
C 


279, 


& Gromatixey , cvopseTincl xeuvoves. i.e. Grammaticatrattatiode nominibus , ut Altyi- 
gesGrammaticus Svida tefte [cripferat KaVOVAS OVOMATINGS, Sic prise TiXeP » qvala 
compofuerat Apollonius Grammaticus, erat tractatio de verbis, Heradiani COLLCOT ENON 
memorat ctiam Etymologici magni auctor in UmNoKUdaVTaS, Aliud eft ovopeceg iar, 
diftionarium qvo vocabula exponuntur , qvale fcrip{e Pollux. Vide infignis viri Tie 
beri Hemfterhufii prapfationem ad Pollucem p.35. | Apud Stephanum Byz. qvoqva im 
Tapiadig laudatur Georpius Charabofcusin ovemasixe , ubi crediderim legenduma 
OVOLLETI XG, 
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ed 
2.78. C. de Labyrintho. 286. C. ors KAeSame EsxvawG» JvpawG- saavee 
rus parywdus ev Samus @ avil eta, 288.C. ors oixed TsAowovvycrov, cOvN currd. 
280. A. 1g 7 xHAsE ¥ Fides o puns awowiarte, 290. A. de Urbe KAsavaj. 
201. A. Snpiwdes ecto Qnoi Sadraosay-‘Jnv wes Jcv AQw , propter mullti- 
tudinem animalium marinorum. 294. B. Ad urbem Nonacridem aqvam 
ftygiam fuiffe. 301. B. de Elide. 303.C. de Rhodo Agyptia. 314. C. apud 
eum legitur wargas, i.e. dwo wareind adhads Sees 316. A. abi F ware 
Tos On pe Siovrss. 34. B. 346. B. Anuroy xgy TuGpo vare weAaoyiw Heo. 
dor@ oixeray Qos. 357. B, ors abs beacxyy o Keng waders. 358. C. Helle 
{pontum vocavit dApuger xorapev, 359. A. de Pzonibus. 359. C..de voce 
seapeaicery. 364. B. ore Myoves WeOTEpOY xaAs Ayes, Usegey Audol sxAtcyorce. 36 
C. de Pythio homine opulento. 366. C. eréwmaroy aAsss es T8¢ Wipocet. 373; 
G. avewarety, i.e. drSewere dopa, 374. C. Jeka wedirova, 375. A.” ons inser 
*O- Oruusrwrinng uadus@» dv eripyty ty Tinerla, 383. C. édiyyxang 
Soixe peeve veines avcsper, 386. B. 394. B. EuiAIw, cv. xup. p.395- A. Helenam 
nmunquam fuiffe Trojz. 397. C. narrat Gracos mififfe legatos ad Trojanos, 
qvi Helénam repeterent. 405. B. de proxenis , five qvi peregrinos 
blico Hofpitio excipiebant. 405. B. o Savar@- woxSneds seas Tae Cans 
ajeerarepG- 1a avIeumw yéyove, ubi Euftath. dicit, ré Cons in qvibusdam ex- 
emplaribus per 0 {criptum effe. 411. A. ori dgupa sxaror wien Aryurtion 
wavry. 411. C. xAsriov, xAiricides Duck, 412, A. xg iyycesoi Ales Jon davecs 
pec. 413. C. ors TAaixG@e Buantets twopunoay » weep» § ein éx 
Zweierns, 414.C. ibidem ex eo refertur Oraculum de pena perjurii dixay 
bis aemeryns. Le. weosiney. 415.C. Jo dewajger Ey Jo Sepucrsgor owreueey KG 
avarxigray, 416. C. ars Févus cs Adaves exarsy Jus CapBagus, 423. B. de 
€andaule, vehementi uxoris fuz amore capto. 431. B. piteas xatecdlyare, 
454.B. ecddyc xaega. 456.A. [6 yAuxus tay] tenues pro afpiratus more 
Jonum ponit; ut Bargax@-, evSeurer, xiSav. 468. C. omsrgras eva ¥ sa) 
aeoParate coPish Wutayoea, 497. B. Jersuraray Tov ajar Oars Jo Saver. 
sox. B. De Cleomene , qvi ignem ex pectore ftatux emicantem vidit. 
$33. B. 522. A. Filios olimartem parentum plerumaqve fecutos fuiffe. 808.A. 
$38. C. xaarcirey evs opQorara wamajGs umd ExvIav 565. A. Ono) we Te 
var Hocder@-s 07h Acerdia ekyov avr acridav, $70.B. EPsgov ney sryer'Tee.e¥ ‘Jy 
vio. 573.B, evezzpacy ise Jo wecowmey Jo oxnareny, 5 79. A. 601 B, de Agi- 
de Minervz.602. C. 603. A. GSuovre peed ced a1, Le. Wepeiar, 621. C. ort Octe 
uxar idde yAcosay 6 Anrue@-. 629. B, de campo Aleio. 636. C. de 
lenece, 639. C. drs éx Auow HADey cic Emacs Jo crAoruCew Emi‘ Jaw isgar, 
643.5. eds xian ptyay , Hgf WeAror wwrvy xaralimoWG F arian 


; etes . 
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655.C. de Euelthonte qvi Pheretime Batti uxori, exercitum ad bellum 
petenti colum aureum mi fit. 657. C. de Sefoftride » qvi aj dela yuuanas 
yon HAGE reorsveyeaDs. 668. Cc. Og Tispras yurayros netmite anneay, 

dimes usyir Ge. a wr, 1 e URgs 1. ibid 670. C. wecneas autos # 4a 
dana wees ‘Jes: KC, 680. A... Onciv Higa dur @ yipe ewey Jois Bacivsurw ro 
parders ‘jav Suosdhin |e cena ugy Ja ware AapfBavew » xg draws 
wpecw autos Te, Wavta, , 682. | C. Yeamecy purifavras. 688. A. Je Setov we 
ess DSovegov. 690.. B.. yee Ai) o pidnct die. 691. A. mt Jeosapas lorerus 
Guyviry whe AiBvev ERs sea dinners 707.A. 707. B. iga wadlsora 
7i2, A. 711-B.. 245: ‘C. sway oregov BeAavray 0 LadeT oruerey Btéiy 5. ewse 
gui duc-oy Atysct &c..746.C. montis -verticem sxosupf3ov vocat. 750. Bs 
ors 9 BauAay GnaToumvArGy § 17.758. A. fury Wpos, Pro xexty. pag. 759 B. 
WaT ED UIE, KOKA pspereisda, 767.B. quog piye efi. pag. 773. A 
927.C. ors nai ina Q aveaixcstey, 844.3. To xoAciry AsBucv Asko etvey Duet, 
980. B.. de Cleomene. vt fagrum lucym incendit. 907. B. de. Jeporibus, 
gog. A. cdrcireZ@ »- faxum’ rotundum. 925, A. yong d’. varog anor 
ro, 940. A. 945; B. avayaurxen , PIO gvaratav. 957.C. mpingcorag 
vag. 965. B. xAiBar@- pro x¢iBarG, 975. C, de Hercule & Perfea. 989.B. 
psyarc wenypate psy cg xu duvois. Sires nad cypiday, 1026. C; 1:a@» pro 
Jayuc. 1144. B. Ari daavey , iSinnay ‘ss weg . Heodore, 1147. A. on g. ott $16 
Je owpec xacrione > vam AWE ste eeyvosdng weemorra, 1156.-A, axe -& 
ER eATEV PIO HT & imate. 158 B. Temes 6AaS esusdlucs, 1161. B. dé Lino; 
1164. A. Tauradze , KA pace ex@ OQrTe Eeyov x but 1182, B. pour, hocuway 
Exeixara oi, Le, xarryopnoard. 1183. B. 1190.C. 1206.A. de Tritantech- 
me.12,06. &, OTs. a AQava, Ours wy Neo esdov@ Suyarne vouslercy ‘lois av 
Ta AsBey , Sices J. ¥ Ases. 1216. C. cPayiara dos Ti Sadarry Teaugot, 
1227.B, Zev auiBronacn, 1241. B. de Scythico Auvio Tearo. 1263. B. Seok, 
ra oes $Y WAvrOs Ady doops, 1264. B. OT6 91 wes ‘Tay Tercavidee nei 5 puke 
disa Suse Ts AS nv 1265. A. ws émi]a Macisia Magdinos KG 0 Seasos dared 
Syoav, oDiag Je autres igor HG 8s i@rares ngy ja uToCuyia, 1292,B, use 
sebérégos. 1306.C. 


Herodorus. asta s Opie. p. 28. A. 47.A. ont ta ore ona qe 
Omas, regiraratcy. 62 A. [vid. Apion.] p. 407. C, 


, Hefiodus : ejus paris, ev dnAw jets, Weurey eye iO] Opens cee 
do! pesrmody gv vEcgois UpvaIg parpavres codny, pag. 6. B. Mgcay EWE Tr ETE. 
9. A. Howes vocavit npLI Sess. 17. B. Heoa yosa Ques craven Dorreavt ss 
sm caiay, 17. C Agamemnonem Plifthenis filium dicit. 21, A. de 

Tt2 Pan- 
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Pandora.23,C. aGuirns ariz,|71, 4, ex Asis Pacidzec, 76,4, 88 B, dupopd- 
yo Darts. oF, 4. Mity Tennarrea itiav wad amwodewur. 97, 4, IAsus, pro 
siAsus, 101, B, Taprage Je ueivsa, 108,B, Mencetium, Patrocli patrem , fu- 
iffe Pelei fratrem. 112, C. waveo ds ‘Ja wargos Ageius, 124,C. Qidics } Pie 
Aov doidar. 125,B. svoySew » Td tari xedels xomriay, 143, 3. Bucyew xara ‘Ye 
YAS» Pro suwyety. 156, C, Jeg aoids xecrayes, 6% Myoroy no kta 161,B, 
YAADu mergier. 178, C. yongodiiens, 201, 4. weoPdees AL od¥ , wecPiges F ng 
Spye. 214, A. Tepnvov. 231, B, pydec , teftes, tefticull. 234;C, Aurog pep wavdte 
og ov etmérrs wiGyrcy , KC. 238, B. 245,°C, KuPorupyes.250,C, tpye of 
joey overd ©, ibid. Hoc ‘diftum a Socrate ufurpari folitum ; inimiicis ejus 
calumniandi anfam 1 prabult vid. Euftath. p.251, 4. iv dix vpliy Bowrrias ‘ete 
QDs xven, 265, 4. Koren veima xaxz. 270, C, De Cephiffo fluvio. 275,8, de 
Cyclopibus, 286, 8, de Iphiclo, én diqveyxs Jaxuryti, 323, C. Ubidugey tx 
drSigixey xagaray Si, Bol avinAn Kc. Wega yosadtay. 379, B, Teele xadr- 
AryuvauF, 385; C. Terreyss axirey 385,C, pélew, Jot ai dtids 407, 4, atpoimoe 
THt@ apayyns. 420, 4. Anray arta, 427, B, Arsen ver. 439,C, Tiavges 
yap ajdts ceixaciwareacow , of wAcions xaxles. 4475 B, dvd 09 
AaratcmolgrsvstudeG», 4614, Kenriddhs, 518, B. & Jsvyaw trégg naxor iG grate 
Jevyer, 522, B. ‘Jov sv ra idades F woke warradoy we etpectppoy xa, F25, B, 
‘Wroaganorracrag aiknis, 526, B, varie xamvd Seviy wyddduy, 540, B ‘Jes Ae 
Tar ipicaw prrioas, tas H pareyads Atyes, $60, 4, JemOape dbo. $74, B. 
0 dppacty Doircy Acyes, 585, 4. ori», pro yaixgos. O10, B, wiAGy arngror 
613,C. Chimzram tricipitem fing 24, B, puvoysnic de weis iin Pegte 
phy, 640; BR. meodvarovrs avlowmus aidw xo VE METI, 723; M4, wag og 9 diny were 
Reveray , dirs TeSyre weAw » Aaod dO arvSeiow ev auTy. 743,,B, Jou. Dskéovre 
Pirew, 778, A. Fesusous yitelr, 794, A. DégeGe de vawpden ux awarices, ri, B, 
amohyain udCa, 838, C. opanpes smi epinee &C. tb. ww J avy Bass 
fpin, 85554. 366, 8, RuBawG@> ol», 871, C, eves areg dard. 934, B, due 
xgwtts aveas. 965, 4. vero dewas antas, 982, B. 1040, 4, do wipOsraG@» 
yauTiAe. 1034, 8, varcaoeSis &e:9@», 1091,C, éraxracs gine rep. 1097,C, 
Bidoce nara , tv ols oes aurodtgovray. I117, C, seavind ae Exinre Alvos 
mohuigaroy yor Gc. 1163. C. de Iphiclo ait : éx) wugaples adigas exewG- 
sus, velocitatem ejus fignificat. 1206, 4. 75 peAiay drome vuscpav, 12X10, A, 
dard xenSev BAsPagey, 1257, C. expofiti infantes credebantur ex arboribus 
& faxis nati. ag. 1262, 4, 1293, B. vmeGaciy J aAsyeva. 198, 4, yuperey 
cia yes imraropdymy aryomlcsduo |p AraAayry. 1324, do exytrgy , [eo if seize 
Ass ytAgu. 1330, 4, 1363, B. 7 | 


; a 


| Ad HOMERUM ALLEGATORUM. Lib. «IP, 33 
by naraniys. P. 13,C, Catalogi feeminarum heroicarum mentio fit, p. 745, €, 
_ ad WN, p-1746, 9. , 

Ev 74 Stoyovia, ep(@»» pro amor, defiderium. 136,C, Myxwry. 291, B. 

Ey 79 tA apmedia. pag.QO0, 4. 


Hieronymus. pag. 82, C. . ; 
: Himerius. p.14, B. or ieG» 9 ya peesdicd dv Ts ngy Xgurauyis. P. 1593 
B. Odyif 1637, 13. 1710,38. . 

Hipparchus. terram ]eamsCoesdy dixit.690,B, - 

Hippocrates. eyus svodiey oupsede. pag. 48, B, ori ol araal oduet, 
vais vos KC. es waray inrw dyaSol, Kc. ess C, uxyrater Dagucxor, 
Pe xavaxaddjpor. 1163, B. ors tereos dv alderglaus cumPogais idiag Auwas xagwit- 
Tey. 1209, 4, (sv 1a WEL o Seen) p.1367,B. Odyfl 1547, 30. walyua. 15643 
$1. 1672, 3%. 1700,13. | | . 

Hipponax. p. 114, B. Kuerplav Bin@» xgy AuaSuciow arvea. 305, C, 
was codons iy sSsAuci wegvacw. 368, 4. 725, B, 74%, B, 7e oxwias varie Pan 
ye. 1288, 4. (0 Baguy Amos ) BopCopomny yurajxa. 1329, B, avararipane 
AG» yurr. ib. 13329 C, Ody. oxsga ous avrirddders. 1397,27. Fr. 1531, 56. 142 
50. 0 WiNpOS xray ow crisy. 1684, $I. 1721, 62. 1752, 16. 1817, 20. 1828, IT. 
1837,41. peormyudoeroxisn. 1837,41. 1964515. 

° Hiftiga. Grammatica. p.384, B. 

Homer arwou O1yaAias. 330. 

Hybrias Cretenfis, Odyif 157.4, 6. 

Hyperides p.1151, 4. Odyff. xara Anudds. 1448,7. 

Jamblichus. isogei 6 coQerar@» tanGaix@s , Ja NuSayopina curate 
Thee pan exe met 9 dénet avSedrss, pag.190,B, Fr. p, 360, C. 616,19. 951, C. 
Od ff, 1439, 23. 1461, 48. 1807, 16. 

Esc ‘]a xara Dutayooay, p.114, Be 
Jarpuccy BiBrjov, ineo aj ragaridts vocantur dieyeos, 410, B, 

Ibycus. Odytl 1558s 16.- Fr.1577,2. 1633, 11. 1686, 47.50. 

Hias.-0 tv fArcaw yeatfas.285,0. Fr. p.1187, 4, , 

Jon. Piarcy pordueGaacs, 12618, txarwpa daxrvdarw axgavrov wrugle 
T3500, 4. Odyff-1479527. 15413 43e 1761532 177539 : 

Ifocrates. de Canonetria pradicat , erpsrnay, wisw, duaeplar 
p- 90,4, 866,B. Ody. ev ravadnyraixw. 1455,25. 1658; 31- 7 

Ixion Grammaticas videtur Homerum iluftrafle, p.518, 8, [deloc 
Ixione vid. Svid, in AnpateiGy 6 éarmA,) - : 


Tt 3 Laertes, 
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Laertes. a Joie Jay coDisay (te, pag. 896. C. 
Lamprocles. Ody/ff. 1713. 5. 
Laodamas oPajase, Odyil 1837. 49. ot 
Lexicon Rhetoricum [Paufaniz Sor.) explicatur vox apodergeray, 
134.C. 200.A. 206. 217.B, ars HAdios BacBagePaves Exarzvro, Ale ‘Jor wAso- 
vaouty  ¢,279. C. 295. B.C. explicatur vox AiyiAap. 307. B. Jnrya Bags 
fo unaBags Ax )uxol &c. 310. B. 370. A, 411. A. 416. C. ors ibanes 0 revmndat 
GH ]éret0¢, 450.B. O71 Asuxel oi deshal, 455.C. $61.4, de voce xawrarikew. 565.8 
optoaAns iearss. 6 cpJo¢ aseodwos, 629. C..63%4. de voce Orory, 742. C. 799. 
p- 812. C. 855.8. de fignificatione vocis ewaal. 1036.4. ava bAudorey 1095. 
a: de Hyadibus. p.1155. C. 


Libanius. 7a eig Jov ogbeiryv ewcraPi, 1223.4. 1366. As Ody, ess 


Tov Esrscevov, 1421.59, 1639.°475 1867 $7. IOSE-Q.° 

Libanius. pag. 646, A. §41.C. 1282.C. | a 

Longinus cenfet fpurium effe illum verfium IL a, Afw éAsw o, dé nay 
xsxprucstey cvxsv kway, pag. 67.B. Spurium cenfet verfum illum Ho- 
meri, Dyuay ¥ yap syuy sts cos remedy cia. pag. 106. C. Cab, 
1919. 14. : og . os 
Lucianus. Negat, Attice Jody etiam de tempore futuro dick 
1co. A. Sed ab eo diffentit Euftath. pag. 153. B. & 1069. C. Odyff. 1703.18; 
1720, 63, 17.47. 16. 


Lucillus Tarraus. sv weirs i waponsior, 855A. 


90 wpiadoy Asyetay. 27. B, JnvoxuRay xavSaray dopnSway Davi, 42. 
Calchas prez marore obiit , cOareis F apdus haa y 3 Z 
_ G1. A. xnrwsa Ja mopveia, 70.B. Onrhacag wmpomor, 70. C. sparcy pugelcew 
Lame? ov. 76. C, Rowand, 83. A. Duca as Barca, v4. C. uinarSes Ilse 
cede. 116. A. paeap pro panos. 164.C,. AcPos arng sv Teola. 157..A. Ator]a 
xerpovree oddwrs Hoy yvadtois Ayia. 160. A. moupuora pre Quow. 160. B. Za 
Ayes eve, 168. A. KAnday Spore, 174.8. ‘Therfiten dixit ariDanopopOoy, 
206. A. Adv mepyress. 230.4 AgésuPanta. pag. 235.A, 264.8. moipeavdgl 
2.66. B. Senixin Avondav. ‘271. A, Mirvey oi apywavre. 272. C. Lowes ey Bok 
yu. 291. C. Aay mreonaess. 2995. C, TAS VIA xopas Onci 308. B. wvepwolses, 1.e, 
Baow, 310. A, Lenci. cuyysdam meminit. 313.8. Myrmidones a formicis 
fic ditt. 320. C.  KAwpecexec. 330. C,_ 333, Cy. Ryveus. 335.4. Arpayes.,337.R 
( * hodie legitur ap. Lycophr. aprayas. vid. Steph. v. area, & ibi fon 


Lycophron. Sirenas. andwvag vocat. pag, 9.8. ort Nelaues ahs 
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ften. ] 343. A. ciyupver. 344. A. de Myrinna. 351. B. payBa Joza. 375. A. 
ciyupver, pag. 381. B. mAoxauG» myyos. Le. Asuxes. 403,C. de morte Cafto- 
ris & Pollucis. 410. A. auvSouapuot. 410.C. merge Darnprowod, 424. A. 
xaduirGr, 487.C. Asmas. Le. ceewy Teaxveys 488, B. exes , pro tyxw- 
eG». 488. C. de Phereclo. 522. A. 57. C. Acrau@», Le. uayacGe, xpstigr 
yos. 577. C. Kontos ap. Lycophr. non xgySpos. $82, B. vAcirns AmoA- 
Awv, ab Hyla urbe Cypri. 596..C. Juarary ¥ Jeoys Jopua. 598. B. aQuasce 
Gor. A. Kessel, 603. B. irua ideupe onde t AuxsPe. pag.607. A. Ale- 
ar pevEH, 623. B. LwuDsus, yearn, awitea, 633. C. de voce Acepa. 648. B, Jaus 
ouoePov Juarauc, i.e, navis, que Europam rapuit. 667. A. sea naarren Cole 
C1 dmv DOR AunoPe. xata jes vores rofoc o Heaxdys sdetworaro , Ba- 
Dev exetvov, 714. A. 741. B, ayviry daw 748.C. syncpos Le. syxiParos, 
pesign ywrcy, 768. B. ib. Aynajes, 773. C. Dyrsioas wgopoy. 781. A. ‘hiv Exve 
atyihra 6On. 782, B. de Thefeo. 782. C. Atyva cxvanreia, 818. B. §25.B. 
fo7, B. aAuBdncara. 341.A. $42. C. 368. B.C. Anirw Quoi wiv ayxparse 
tov, 377. C. Argonautas. Mavas vocat 880. C. Pease. 840.A. 893. B. 894. 
B. ons 6 paves Aas atpwtG@» dyays tH wAeueas. 934. C. purdaxG. 959. B. 
Garnewca aiAG-. 960. C. dawraj aj pyay, 962. C. aipdrcs. 972. B. 
988. C. peatroves 989. B. Aprive, 1051. A. Jopesgor pectrrw Atyes. 1057. C. 
1076. B. adwa cadmas. 1139. C. caigr, pro ovo. 1160. A. qvomodo 
ortum hujus defcribat. 1163.B. 1169.B. 1187. A.B. De Dardano. 1204. C. 
naves ixAows(ys €On, 1215. A. 1273. B. Jas ayxupas, exropas wAnupupides 
ears, 1283. C. extogess , xe. 1292. C. Seudsypa, 1307. C. Aodudes, af SF 
bess pmovotvAc Aaumades 1313. B. 1321. A, de Epeo. 1323. C. cuvDag. 1330.A. 
1348. C. Ody/. 1384. 8, 1385. 64, euwares xcpay. 1388. 63. de Codro. 1391. 37. 
Tapacias ngatnp. 1409. 16, 1435.50, 1462. 43, daw ray.1-466. 30, Fr. 1473. 46, 
Fr. 1490.12, 1493- 46, 1494. 63) 1495.25, IFOL. $C. KNAwS ee 1527. 339 1529-51; 
1534. 25. 55, TuPos. 1536.18. WAS. 1539. 49, 1FF7-F1s 1658. 10, 1671.27, 
eweiriov. 1573.14, Guyases [non exftat] 1604. 14. BeBa¥, 1604. 60, 1605.3. 
Agutngiay. 1613. 34, Ala. 1614.1, 1631.27, Eewis. 1633.6. eyxePadoy. 1639. 
13, 1644.53, 1651.13, 1653.16, AsPvidev , 1665.64, 1667. 43,1676. 29, 1680. 33, 
1683.43, 1085.57,63, 1086. 39, 1691. $32 1696.44, 1697.56, 1701.23, 1709. 
HF, 1712, F, 1714, 46, 1728. 16, 173}. 3, 1747. 19s 17F§C. 23, WFLST, 1760, 
48, 1761. 30, 1765.9, 1769.14) 1771. 43, 1787. 19, 1788. $9, 1795. 155 
1802. 63, 1806. 44, 1809. 455 1816, 6, 1835. 28, 1854.25, 1857.62, 1860, 
$6, 1861. 35, 1885.64, 1894. 49, 1895. 36, 1898.47, 8900.26, 1902. 
43» 1908. 43> IGIO, 175 1914, 245 194%. 435 194}. 59 1947. 23. 
1967. 25. . 
_ Lycur- 


t 
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Lycurgus Rhetor. ejus Fragm, de llio, ejusqve excidio, 460, 4. 
Lyfanias. p.1975;C, 

Lyfias, Odyff. xeuodis xsgriBas. p.1401, 10. 

Kata Avdpoviny ov Je wes actieas, p. 381, B. 

Mayer. Odyil. 160427, 

Manethon. ev ro% apes H odorov. p.8575C, 

Matreas 0 AAchasdpsus. Odyil. 1580) 27. | 

Matron , parodus. p. 261, C, 310, B. 871,B. 0 wegiausG» sragudie 
BuACias ac ev xtorw Senile Auc wass acmet@ ou Be@» &c. 1053,4, Odyfl 
5382, 60. 1665233. 1700,4. MaleMavrgw.1094, | 

Melager Gadarenfis. Homerum Syrum dixit. p. 868, 4. 

Menander. of du dn Tira wegen tyes » 06 dE wun vevonn Syed, pag. 66,C, 
iwimara ex) To FaginG» crags. 73,C, a od ts stG@ TE KCenY pag 
AQUR. 6 mgoruay yigoy ddscus wag 8 Jo Dégnoy teity Traut empapes 

eteay.742,C, AunoGidies dy srw aj AeMaryas. ZO9,C, Poidhss ie. wedos, 

sun Sus, 9624, Syary iriveucy pus. i.e. aratar, 998 4. aralaser » pro 
ara Baseor, 161, B. AsAzpdyy yar ¥ Juss, xg AlePaves, YiTawagur sysom, 

5166, CG. f193, C,- Ody. Fr. 1412,15. ¥duAigew, 417721, Fr. 144050. 1504, 

63. 164728, Peiov. 1571.3. 159563. 1647958. 1724, $3. Aone THs vias xive 

pecndicrs, 1776, 48. Fr. 178152, 1799, 16, Ex Elio DionyL 1322.43, 1833,58- 1840 

3. ex Athenzo. 1854,7, 12, 

Menecles. pag. 322, C, 

Menecrates. p. 363, B, : | 
Menogenes 23, Beotiam Homeri tribus & viginti libris exponit, 
Pag. 263, C. ) 

_ Metaclides. pag.84, B. 

Mimnermus. Odyif! 1632,27, 

Murluax@», Comicus, feftive dixit; ons tavGy, Ja paged F Sac 
vate MUSHEIe, P.981, 4, Ody. 1717) 4.3% 
onl cero [Maga Bul avriag wroiupreca] ejus verfus de aqvils pag. 1351, 2, 

yf. 171351. 

Mufeus. axeces roeav conttripfit. pag. 4. 

_Naucrates qvidam Erythrzus commentarium in Homerum {us 

pfiffe dicitur. p.267, 4. 

Nauxparirys coer 1259, [Athenzus. ] 

Neanthes Cyzicenus. Ody 1564.33. 157%,%e. 
Neoptolemus yAucroyea PGs. p.757,4, Ody, 1817, 25 
Neoptolemys ¢ wagiarcs. p. 1347, 8 , 

Nes 


ry 
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Neoteles Grammaticus, pag. 715.8 
Nicanar, 6 nae iaiadiads dons émedudcyyre wt seypn 2:0. 
cander. bene pag. axosal xatai 658, 

Carmcpov ola, pursBogs a sth 705. C. 917, A. Baxas Weai®e be 
Ct pe 1017. A, 1057. A. Pusraxia. 1210.C, de rofa. 1295. A. Ouvit 
Lodups glory oorpengor. ISO4. 41, 1538. 43) 8Acry, 1$71, 9s 1632.7, RTH. “oe 
XO. 1714, 36, 1803, ™ 
By A. ér Snpexci. 948, B. av yAworas. 1295,B, 

Nicias, p. 496.C, Grammaticus. p.$39.A, 

Nicoftratus, p.677. A: p.917.B, 1207, ; 

Nonnus (6 re Amriaxd recicas) o) adas stove diov sx) sorters. 
HN 409.C, xaguts, 700.C, syxer ixgun syaniuon xogeg, i.e. xacdarj, 


701. Ae 

Nymphodorus. Tenedum xaRuyieaoce vocavit. pag, 875. C. Odyfi, 
350333. 

; Cenomaus. 7 76. 

ar peianus Caing mromrns ) ors y tply he egevion syorass swrawe= 
pare.87 § AlerPal Tne porns. 134. B, a55.B. yAaydeosa puke. 310,B,329.C. - 
Aasvorsdtey, pag. 381.8. haere » compofitum ex akety & pac reson. 437. A. 
pute yrayieos. 440,B, supwmrer corwAciey. 1.0. eed. 672.B, onde wy oDise 
xirw. 709. A, 865.B, 18 hit Que Tir asypadurr. $77.C. Aerhes. 897. G- 
ayxisee EexG-. , F69.A. (6 yAuxirat©») 994.B. 1033, vA de Delphine es 
B. 133.3, PAty pce Asyes ‘xv Stouny Prcyworw, 1239.B, SY XEALS » 
lAuv, 1240, A, dsgana cupmdrardyros, 1290.C. 6 Avd ges pro 0 Aud 
5309. B, Ody], Fr, 1406, 34, copedraoss. 1412, 28, 1450, 21, Fr, 1 468. 16. f, 
oPiruyOr. 1472.32, 1476.59: 1477.6) IfO$. 14, woe iAGy inSos, 15 09.175 
1523.33, sAaras BrawSecds, 1532.45) Eagyol. 1538.14, cirrncs psyay wover. 
IF 49. 23) 1595+57s 1650. $0, 1576, 48, 1590.5 391715415 1716, 26) 172.8. $3060, 
I7S UMS, Br $7 “oan 1847-49) 1851. 43s 1934.26, 

Oracula, Odyif. 1697, 43» 45153- 
. Lini, Orpheus, Odi 4 5%. ei tributum eres in honorem 
1163. 

Othryones Grammaticus. 1290, 
Palzphatns, Svs 01 ix-aromsyTcupos Pe xara, oa Hoey, 
ori Alveses abvesAs ver o Soby nee: 363. B. lobe, 1368. A, 0 fas tons 
3504.57, 1684.23, de by nge, 1769-95 tsp 47 Pam 
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Pamphilus. p.922.C, 1336, B. Odyf, tv']G WE yAwosay, 1572.41. 

Panztius, Odyff, 1946. 23. 

Pappus. Odyff, 1567. 60, 

Parabates (Julianus) év Jo eis Jov xAsoy éyxopein. 38.B, Minervam 
effe providentiam. 93. C. & 7s pide , n LeYN » wABeits ctvdgh wecRara 
Wy moAra yeadPsrey, &c. p.160. A. or: oi dicorxspos cic Ja duo yuo Dajpie fy ware 
rec even Snoav, 410.B, & mx Bho Jo tedsava én) Jav duav Diger Ja Jpcmaad, 
&c. pag 600.C, 728 A, 877,C. 1190. A, . 

Epiftolarum ejus mentio fit pag, 800. A. 


Parmenio, By/avri@> woiyras. Ody. 1500, 6, 1635. 7s 
Parmenifcus. pag. 854, A. 


Parodiz, 285.B, 714. B, Axserevaci, pro Aaci, 1108, C. 
Parrhafius Ephefius, Odyff 1698. 59. 


_ Parthenius, verfus ejus de fonte prope Glaphyras,in quem nymphs 
mutata fuerat, 327.C, quid fitau@iter@- PicdAy apud Gracos,1299.C, O yi, 
1776, 34. | , 
Paufanias (in Lexico) pag. 84. B, AgyeDovtnss 0 dQroxtovos, 103,A, 
106. B, de voce eviAAew & iAAdarey. 1b, Buosacxq.107. A, 219. By 250-8. 


~ ’ 


Seog Seis of marcus says aoyajs emcAcyey emsOnpucodva. 258. B. 274. B. 
de proverbio aanSesepa Juv eri Zayea,278.A. (in LexicoRhetorico ) de 
Amyri. 298. A. 302.B. wiAt@s easyero xgy 1 spuoify. 310, C. 326.C, 331,A, 
de proverbio, ferradsxcy ceQicect, 331,B, de Embaro. ib. yajav, dégu oAcos- 
Ongev. 344. A, Adrafteiam 4 Nemefi diverfam effe. 355. C, jus cixy Jiv AGu- 
de. prov. 357. a. Diana cypajna, 361, C. digo oi, DI¢ietc. 368. A, wagdes 
xs, genus militum, barbare loquentium. 368, C. ev xagi Jov xivduvey, pee 
Ib, 389. C. aE Jerriyav. 396,A, 403,.A, Exrrdadw@» o cumdnc tui, I 

docuzv© , asczG@s. pag. 405. C. de prov. agyeia Pood, 286,B, ib. Prov, 
Sareoa uy deou, Sareea} xnguxcsov mecigs uO. 408. a. Triasamy. 437. A+ 
487.4, de voce Oe8dGx. pag. 574.B. KuuBajoy aides Ts ararygis. $84. B, AA- 
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nit. 330. A.335.4.B, Quercum Dodoneam woAvyAwosoy dixit.335-C.AIA aAioxe- 
Jets 6 06 dewde opnG.336.B, evar ices xovr@». 34.7.A, OTH. 1. €. 7x07 06,349.C, 
xoravy axes laPus. 351A, 352.C, AvxaG@» ayogd. 354.B. Anachronifin 
guidam Sophoclis oftenduntur. 361. B, yrota x’ 8x ayvaret 101, 383. B, Jas xo" 
ecg acd dosoy wpoarorusduas.394.B, LoPonrre isoge, ev aAuoes Tle wagdae 
Atm Ins Sucas weoteSagvey F Avrivoe@» , cupBorov y ciwoeSarov sat nvey ‘Tye 
éixiay, 405.B, dogu eve. 405.C. & dur técarov opepece no JoAtns mixgas. 409. Cc, 
WG THs OAM HOY KATIYMNTH. 410, C, xanog nancis actaarGy exererot xte0 
veg yeves amwarras pilav shnunpdu Or sie (durws) caus wee Jer J’ ey Tene 
x wee 
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or Doxey, 413.C. Exemplum peraaceos a plurals ad fingularem. 415.A, oi tevae 
yAvor Bea Beis xArngitc drmray. 419, A. Jus autor Payen cdosre, 429, C, Bagrajon 
07,015, 432. B. opevues wedov 476. 436.C. AAszinoeG@», 439.C. (Pirduengos) xevara 
T axéwv ev 127. 440,C, ateyxt Gy cairenecrrO, 441, B. aturmseyss. 442. A. 
yérwtsPaudpar nape. 455.C, xeicBus, ¥ rave polgas eudaupovioray WEATHG. 479. 
B, xivadog émizerrsov. Ulyflem vocat. 485. A. bdates 0 vpaviag var’ dixyas 6 xad- 
AiBgoros Naguioses. 492A. Zany avigune tov ces Cioror Pyos,5O1,B.(ZxAaric Cues 
es) 3Up mVECVT IV oonyoc as EeaY, 1c, Asovur@y,514.C, Acuxsa'ar Ge ceanidy yiv0g.§ 2.4, 
C. 1’ uuoy crespov Desvacv.5 33-A. de Orphaniftis. p. $33. C. PopBasy7.539,A, parde 
Co. $ 43.B.dreAvdug , pro éJcavss.543,C, Guo Soper. $75.A. (ca woudl 
&c, Gor. C, cuciigis os verse. cinsipras pico’, 602. C, ¢¢,603.B, sugavve dodv, 
61s. B. Arrirpuge Ciov, evceAsig dixit. 622.B. eo PyAaw > nk, xecreapbear ay.643.B, xe¢o 
civ aQveatigais 623,C, Aias-b secsePeaw Gees YOMEG NAAR THs EaUE F ; Gat 
C. Darvov éud seyetl csv nduy. Uparaoress naxee, wysy Uppioes, 634, A. ors uder isn # 
ROMS, Ud vavcbenu@-avoewy. 638. A. de voce wpicmoAG», 642, B. (DsAcune@») 
645.A.656,C, xa] opSev seas. 661.C. exmeDevycop ra9@. 666,B, dnpians- 
15.666, C, pan yuvajnss av] avdeiw wthas Evars, 668. B, divaceav.668.C, dorax]es 
Qoveds.674.A, woruOSopor Je dope weAowidav, 674, C, weares cperAw ce Apes xe- 
Pres, 675.B. pores teen wecs vuxres de Tirefia,675. C. pudaccxnrds tunplesr x4 
x10. 680. B, os durduea}a dope Jeav sxSea, p.682.C, suuPevorcy,saPar, 687. C. 
692.C, sv adie: sow xavécn Aapearges maiz xuxdog i, e. fuit meridies. 698. B- 
PRU UPS Tar. 699.B. auPuctovas vase ruporavirASo, 706,B, ws aduger 
Tor woes xaxies.710.C.711,C, sursBeias emiBcyvovres pro sucesarres. 711, B.-( O- 
ponpincs CAsirns) -orgare os xanropS@. 714,C, andus, procandoves.716.C, wae 
guons as ds orAncias éuol723,B. VOL LLWXTs LeaN EY Tel DesVeh, 1.€, BEN, ID, CACY Why 
1.€, aPavws, ib. reidyAov Tov exer poy over OsAov Ey. 725.B, susyt 9 Sovcsosa aqdew 
aga oey.72.5,C, Hodny ray soy wrarége evrcyivra ot, 737. A. duce WaRTE HyBv 
ouynres,742.C, pixar axgas Prades. 751, Cov J’ aurds arwse of eoPal; vc 
/ Oiney Carayver, Te ds xegdavew £x8.752.B, duo Pign dagimara , arn Pécers, 
753.C. 754.B.756.A, tx Boay diiee cowga,.757.A. xawveond.757.B ire we- 
gescty, 768. B. ecsvrues Acalurazes usegePJoge,, 768. C. 775, A, de nomine AavtO4 
775.C. 777,C. panarsyor unrégss. ib, segrp,prosepcary.786, A.789,A. income 
moda feneCtutis enarrat.790.C. guts wy viv oss arravisaray RuRTAG KC. 79% 
A. ulus eft voce ceyayew.792,B.795.C. Zupet ev yp03.796.C. wetvre yas tds’ de 
mae » Tar actreara oH xuPecrapay’ 201, 805. B, spel tyvde wopmiues TEXrH 
fe Sau0y, 808, A, avanciraday Acyus, 70 avaxwaray, Sir, B.851.C, caxaarh s 
iggue. 85:4.C.859.C,867.C. 19 AaGay & Fidus wmuvdaxa eipyne. 970. B, videtur 
omnia animalia aliquo loco paAa vosare, 877. C,ddwe reupesy. 881. A. 
890.4, xazouicew ax imigoragercy BAdem B99. Ay 90d Ay. oH Tod’ Exess 
° . oe 9s e 
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OF, A. @ KOIANS wETENS yuaAoV.g44.B. Zyv Sto, GAN Eurlwyoy ny Bucy vexecr. 
Fiunc verfum in quibusdam Sophaclis exemplaribus defuitfe teftatur Eo 
Rath. p. 957, a. nov peevyaiAcs CeScivro cv Vere cpuxeoréeow,970,B, fomnum vocat. 
odtivns xay cAysow a00%,974.8.de Ajace,ggs. a. rar xiapadar coPisiv Adve. 
2023.4. di@» yap & mporesw, eygiivy F' ops KC. p, 1036, A. Bogects dporarmos, 1037, 
- C1041. B. éarixAnect, pro, naTyyogic. 1053.8. wreguyt, Tas ‘fav Apres y arate 
dag meters, 1055.8. (Oungixes (nrw%5) Pag. 109}. Ae 10BS.C. meas Jov Exovd’ 6 
PSeve¢ seares. 1093. C. 100, B. Ajax de fe gloriatur , vautrev eivey » oly urwes 
soars sdtox dy Tecie ySeves wodovs awe EMand@» 1133.6, ¥ meee iared woPs 
Seméw eoudds apes topaw ‘le mypats. 1147, a. cotiga Jing dixit. 1154. B. 
Pon wdpaurGs, 1157.C. Kvwossce ORK AaT ee, p. 1166.A 1196.c. Savaroy dixie, 
citarver, LOI. 8. xiwov tows axes@- av os Bearw, auc skeguales Aoyes 
8205. Aa, Farmoww 9 xu Beyer vausorgs YT ove. 1.€, iarworns yxeg, 1L0F.C. EX 
Gecic dedognora Aciurpew ws ds pov. UbiEuftath, dicit, s¢ cedvexcra paffive, pro 
seativre , accipiendum effe, 1260, a, cpuxed waded copat suvacer pow, 
1266.c, Agystos Asuxcorarides. 1270. B,1293,B, 8X seas axus.1295.C. tads Ae 
ou 1 e87010,1303. B, AeXAS THE OMS UndajLES USMYO MEI. T3OS, C. Thya viv ésw, 


xg Hp cic xugem Ey.r,1312.A, vor» SUACPEY, 1313.8. xciAe Your exo a, KG Web 

yelp yuge, SRT GMAT, 1319, C. aurouaBdader, Le. aurofudoy SKEW cope. 1332. A. sue 

nhosvra Iaroy ayopas. 1335, A, avoABos 6 awaideuT@s. 1364. A, 80s pu EF 

wrayxows Nuys avasnous.1364. C, Niobzliberos Thebis periiffe tradit,1367.2, 

de Niobe, 1368. 8, 1374.4. apud eom legitur vox xasret@, 1376, 3, 

Ev Teaywicys. ors 6 HAlos &x THE YUKTOS eet pyTecs yenactay dome. p.22 B, (9 vp 

avacgs odin lxrs xatewdle Ie Jov nav) de Hecatomba. 49. a. yAwea a 
vey, 217, A, 264. B, ort AjaPogety exer o moors xg ane. 42.0. C. Jor Hoaxréug 

Yirdove, ov Esare Aniaverpa,éevaPy are Acv reyes 599 C.& 600. A. Aauxoy pvsrrrev 

vocat cerebrum. 757. c. arborem fatidicam #oAvyAwosoy vocat. 1057, differens 

tia inter sou & avae, p. 1374. 

Fv Oidimrod;]@ exixodaves.p.3U.A, FORA Jav dvrryedPay Jo sdor(limen) yea Pes dre 

LAZU dev, 156,.C.aTéeIeY.P.452.C.owws Avow TiV Meir sudyT WoO ITED.B.I2ZEA. 

Ev Hadapenon. yecvs 78 AlereSas ooPuraras suPeres Dacie Ge wera xomwny ne- 

Sy Quoi  weosss xu Buse Jecrvov apyias axG@», 229. A. 

Ev Jauveidh. crower Znves ATW, (a Monte Atho fic di€ti) 358,.c. 

Ev Osdiwods Tuga. toaut eDupevcev, pro dua yedy,634.A. 755A 

Ey déuteew Osciredl, ddrcyac, i, €, @AGANTAC, D.723, B. 

Ey Didrourary. pag. 763. A, , 

"Ey Aytiyoun. tas SeatuaTinads WarTtUYlas Way LUAKA TEAY AEYH, P,6BO. As 

"Ey HAextec. pag, 723. 

Ey Deivins, pag. 1088, B, ) ot . 

Nx 2 : op 
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by Mary oPity caraiye Tuprynxn, pag. 1139.,C. } , 

Sophron, HeasAis yasaanre wrlyer,p, §61.B, xavioas d mdn’ oy “Jen 
aD’ isgas,633.C. 853, C, xaragenfov Jixvoy jiv nuway.1282.C, Odill, Aagi 
vévedtoy yo sriCecDap, 1383.1. cdajov. 1394, 36. Tpmcctitcy, 1397, 23) 38y 1457-24, 

3651.15 1766. 34, 
. Sofiphanes, Var. Le&, pag, 763, A. 

Softratus. Odyif 1696, 49. 

By Tesgscrice (Woinpect eAsryesancy) 1665.47. ° 

Sotades. cesay peAlnvy andiada défuv xar’ dey. p.12.B, 

Sozomenus, 1228. 

Spiritus. 6 cw Seis ]e¢ nara sone wreunarisuss. p.648,C. 

Stephanus sv Jsis ESvinci¢, 649.C. vide fupra, Ethnicor. {criptor. 

Stefichorus. 1018.C. dweipioG» xumAay pos, 1253. C, deEpeo.1323.C, 
Ody ff 1397.38, 1441.14, 1480, 215 1632.23, 1697-2, 1757. 3}. dup ays xaAq 
Auwed Arye, Iliad.p.10.A.277.A, watewe vocat lor xata warigan wetq 
yovoy, 316,B. AtumraG- ang Eryx, emIeTnas Atyercy.$2.4,.B. 688. A, 
Jas wieas ngy Jas oxoraicess JeAxwas wpornyegtucs. p.772.A, 

STRABO (cytwyecP@-) * pag.9,A. de voce wgoiamrw. p. 16. C, 
ors IAMS ‘wes oxi@ave syyow astt oxyarres. p,25.A, 27.C, Milefii 
coluerunt Apollinem ur, 32. C, de Cilla & Apolline Cillzo. 33.C.& 34 A. 
BE cmAPdyev uyar.35.A. Agamemnonis claffis Myfiam vatftavit, 46. C 
de Calchantis morte. 51,A, Jcv audrey Qyri 98. A. de pugna Lapitharum 
cum Hippocentauris. 100. C, de agro Thebano, 119, A, ors dare Jas KsAlnow 
Xevons » 71 Tov vavcaSuor , extaxcoum we séAly, 130. C, de more facrifi- 
candi ap. Perfas.135.A. ors wees Openeixcr TD RAEY peed » Te » émx’ eDevos vevesy, 
@ Perdias earoinee ‘Jov sv OAuparia Aia eAspavtwor.145.B, Ehtes » pro Lbrits. 
158-B. wva@s yuaIces.174, C. 191.B, 193.A. 231,B. Aryis 0¢@.252.A, wee 
Acis Aaua@.254.B. aediov cxapavdpov. 255. B. de Hyria.264,C.de Auli- 
de,265.A. de fcheeno. ib.B, de Afopo.ib.C. de Grza.266,B, de Mycaleffo, 
ib, de Erythris, p, 267. A, de Eleone. ib. de Hyla. ib, B. de Peteone. ib, de 
Medeone. ib. 268. A. de Thisba. ib. de Coronea.268 B. de Aliarto. ib, de Pla- 
tza. 269. A. de Potniis.269.C, de Hypothebis,270.A. deOnchefto urbe, 270.B, 
de Afpledone.272,B, de Orchomeniis Beeotiis, ib,C. de Criffa, 273. B. de Dau- 
lide. 274. B. areyvomsus. ib, C. de Anemoria. ib. & 275.A, Hyantes Hyam Ur- 
bem condiderunt. 275, A. de Locris,276.A, deLocride. ib, B. de Opunte, 
277.B, de Beffa,ib.C. de Scarpha. ib. de Boagrio fluv,278.A. de Eubeea, 278. 
C.de Dio, 2§0.C. de Caryfto,281.A, de Chalcide, 279, B, de Eretria,ib. C. A 


® Enuflathium Codicibus Strabonis admodum depravatis wf , notayit Cafanbonns ad Ste 
bon, lib DX p.186.& alibi, 


- Ad HOMERUM ALLEGATORUM, £ib, H,e.1V, yu 


Hiftiza, 280.B. de Cerintho. ib, C, de Styra.281, A, BaGuaanGe 7d eSvucay ss 
axe Trg wodews, ae Jas xaeas, 281, B. de Urbibus Atticz, 284. B, de verfu, 
quem Solon Homero inferuerit. 285. A. de equis Nifzis, ib. C. de Afina, 287, 
A. Hioves, Urbs,287. B. de Epidauro.ib.C. o xeon ‘Jaw Ounee npavewns tree 
Ad, 290. A. de Corintho. 290,B.C, de Urbe Ogveaé.291.A, de Arathyrea. ib, 
B. de Sicyone, ib. quatuor fluvii, ‘Afopt diéti, ib. dePellena,292. A. de Hgiae 
lo. 292, A, de terra Laconica. 393. C, de Sparta,294.B.C. de Pylo.296.B. de A- 
rena. p,2.96, C.de Alpheo,297, A. de fluvio Cyparifleis diéto.197, B, de Pteleo, 
ib, de Dorio, urbe an campo297.C, de Oechaliaz9§8.B, de Mantinea. 302, A, 
de lacu Stymphalide. 302. A. de Boprafio. 303, B. de Aleifio. 304.B. ons 14 
pieGe ourynaraartyeray ED ors fa GAw » Olov, dv EMedangyusrov ApyG@». 305.B, 
. de Zacyntho.305, C, de Samo five Cephallenia, 307, G. de aqua ftygia circa 
urbem Pheneum. 301. A. de Ripisib.B, de Tegea, ib, C, Etoli fundatores 
boni. 311. B. de Oleno 311.C. de Cnoffo. 312, C. de Gortyno. 313, B, de Ephyra. 
316. B, de Calydnio, 319. A. de Phthia, 320. B, de Hellade urbe. ib.C, de utbe 
Attalia.322.B, de Thebis & Lyrneffo, ib, de Pyrafo. 324.B. de Pheris. 
27.B. de Phthiis. 329. A. de Tricca, ubi antiquifimum templum E- 
deutapii.330.B. de Ithoma, ib, C. de Creophylo Samio, 331. A. de Ormenio, 
332.A. de Titano. ib. B, de Orin 38 B. de Centaurs. 334. B. de Perrzbis. 335, B 
de Titarefiofluv, poftea Eurotus di€to, 336,B. de Peneo, 337A, de: Magne- 
fia,338. A. de Arimis. 346, B. de Typheeo. ib. de Myrinna, 351.B. de Bateja, 
Dardaniuxore.ib, deDardano urbe. 352.C. delda. 35 3.B. deLyciis. 454.A.de 
Adrafteia. 355.A, dePafourbe & fluvio. 365, A. 071 0 aromrns xg} Ex aroTapaY 
cixnress sOnAwors. 356.C, de Sefto & Abydo, ib, de Pelasgis. 357, B. de Lariffa. ib, 
C, & 358.A, de Thracia.358,C, de Amydone , five Abydone, 360. A. de 
Enetis. 361. A. de Sefamo. 362.A. de Parthenio fluv. ib, de Egialo & Cro- 
mna, 362, B. de Cauconibus. Ibid, C. de Halizonis. 363,A, de Afcania. 365. A. 
Homerum Lydos appellare Myoras. 365.C. de Gygzo ftagno, & Colona. 
365. C. & 366. A,366.B, Cares quare Bag3agoPuvn ap, Homer, dicuntur, 
367. B, de Phehiribus, 368, A. de Boeotia Homer, 369, C. de Pygmzais. 372.B.de 
Amazonibus. Fr. p. 402. C, & 403. A. exriAccavro Tas Asiras Jay AuaCcval. 
403. C, de Pandaro Heroe. 448.B, de ilio. 459.C. Azy@y woduiifwev. 461A. de 
monte Cadmo. 497. C. Ilienfes Heroes quidem Crzcos fed non Herculem 
coluere.590.C, de Lacu Cephiffide.s 97. A, de Pedafo. 621.4,deSimulacroMi- 
nervzap. Trojanos.627. A. deChimara, 635. A. deSolymis,ib.B, Assy apiceve 
ev. &c. 637. B. Veteris Jlii nallum amplius veftigium extare, 653,B, de Erineo, 
loco prope Trojam , cujus Hometus Il. z. meminit. ib, de Rhectio, ubi fe- 
pulcrum Ajacis olim fuit. 666. C. dePhcia urbe & fluvio Jardano 671 B. de 
fignif, vocis axaAapparas. 688, C. or Tagyage sem@» éy ois ave Hagen, bs 
. Xx 3 bons. 


32.6 INDEX SCRIPTOR, Ab EUSTATHIO Zi, II, ¢.IP. 
ions. 697. C, ots yivetay av Ivdia citG@- auroGurs, soxas wvew,707,C. de Agis 
Eubcez. 708. c. de Styge , fonte in Arcadia. 718, B. de Jephyro. 732 ‘le 
Cerdamyle, Urbe, 743. 8. Orcum aliquo in loco olim cultum fuiffe. 744, 
a. 754.8, de Thebis pti.75§8. a. Phocenfés expilaffe fanum Apollinis 
Delph, pag.759. 8. de Pheenice Achillis comite. 762. 8, de Curetibus. 771. 
B,C, de vento apyesys dito. 845.¢. de fluvio Minyeio, 880. c, édion 884. A, 
de Arfenico, 913. c, de Nomadibus. 916. a, de Hamaxobiis ib, 8. de Sa- 
miis & Samothracia,917,a. deSellis, quos quidam Hellos vocant, 1057. c. 
de Callicolone , loco prope Ilium, 1195. c. de Enea, 129. a, de Cauconi- 
bus,1210.c. de Hermo. 112. c. de Lelegibus1225.c. ors 0 wowmTas tov say 
apyerny 1G verw weorvepes. 1238, Cc. de Zephyro, ib, quam late imperaverit 
PriamusRex Trojz. 1364.5. . 

Stratis. XiQ» a@pgrds » Kaey ux ta Atyew. pag. 1289. C. 

Svidas (s» gorgerexy Tet Aékear,) 378. A. 834.c. Odyil. £403. 17. 

Andnv, 1406, 23,1441, 12, 1469. 23, Weosype. 1628.28) 1538, 45, Ne. 15540 

33: aS eanxGy averugidas, 1571.25, 26, IBST. 13. (psictagiwv. Sed non reperio in 


Svida,) 
‘ Technicus, én: xajees 9 civer Buy Peacis 7h aerarnrle Juv Dearyive 
TO. DTD. A. Fexvinas (warase) 114, A- | : 
| Telegoniz anétor (Eugamon) Cyrenzus, 1800, 
Telefilla. pag. 1207. a. oo : 
Theocritus , feeminam vocat s7ryy, p, 23. C, Aury pooh ropyeres xada 
déune, refpondetilli Homerico, x4 éucy AeyG> avticwray. 30, C. #te Duns 
EW LONUEES STE vo010. 61. C. doguosc@- Kaswe.62.C, Acs pie Pursvorr@. 7§. Cy 
Mupuannss avceD pos swt woduTAnTetas Aas.77, A. Tov puwov Oncol, 108.8, ew 
Dire o pervdorey agy elemoryra 125.B, tsex awemey, 161.C. Adie, pro Asian, 
193.C, Eusde@s Apya.197. a, tuputes didarxadov & Jocevew HoanAds , @soxgle 
7© iscget. 299, a. Burina, fons ita di€tus, 309.a, APgoditn yeuoe wailurd, 
384.8, Aamoirys, nomen proprium. 395. B. fararescy xoguy oxewacarey Esa 
@cy. 425, C. Joy Jewixey xuxvov Asuxcv ayres Sau en. 455. C. ane xpor Duy 
rerousda wavres ynectAeot. 492.C, aduts memmursasdes, $65. a. AxQue. $65. B 
ons aden sw ApeGN 4 Hy 620.8, AxiMia wipyay auras Daci, 621.C. 2eWe 
Em) your) memajreto. 624. C, Tov amo yeapuas nove AiDov. 633,C. cAcPuyday, 
643.8, Egyarivas, 660. A, wapag@». 672, C. padcwragr@, 1.¢€, awahemderG@, 
691. C. ava Os wajc 727. A. Bareuvroy 5 ei Criev pizens.7 44. C. weorwrrases 
aeBvdcus , ubi lapides canere dicuntur. 746.a, ufus eft voce AtAcy xa 790- 
A. Delf ava uérov. Prov. 796.c. xAwgor yor BF2.C. 855.B, 862.0, extyepa. 877. 
A. BexcaGy. 962, A, dus. 971.8, aporyes worden Ts ayyéiov. tone 
. -- tay 


Ad HOMERUM ALLEGATORUM,  Lib.ILeIv, 327 
( &v Bepeviny) isocy icDuv , oy Aguxov 1 yAauxoy xaAtsos. 1067. C, roAAay dO dpiv 
voreeSe Kate ‘earis doveovro. 1112. B. Eg Sans, 1 puctairgua, 1162, B, or nay 
Heaxrca yeapupara AinGy edidarey, 1163,C. peyaroit@y, ¢ wav Asus. 1186, 
Cor rueye modes cAnGp. 1189. C, av eeixGy, 1206, A. AIG cct064. 1236, A. 
Qrciv 8 raven tov nAusy diduxéw, 12.66. C, ogex Sew. 1285.C. wapapos quid fi nif, 
ap. Theocr. p, 1319, A. posAoy Aayca(sorov.1332.C, moxiy Sérva. 1343.C, rausnvay 
Th Ey moos xectveus weer. 13493 A, Odylf, 1392, 30, emi DIuGew, 1392. 41. &xe 
yoappecis xivxirw ASD. 1397. 33, augnBO, 1428. 21, exsPIucew. 1482, 43. amray 
purr ov. 1$ $3.43. yee yAuipav. 1615, 2.75 1622.50,1625.53 1627, 31. Asragajoy. 164.4, 
34. FopeaAycvor, 1649.57» 1713-8) 1717-16, 1749: 40, 1763.25. 
Evy Aduwi? soa, DAinpercy, proSanferay, liad, p.102.A, 
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Timachidas. pag.1067.C. Odyif 1571. 7. 

Timolaus Larifizus. Odyffl 1379. 48, 1697.97. 

Timon, verfusde Baccho. p.989.B, Ody{l, # xagades. Fragm. pag, 
1404.2) 1505.15 1523.63. 

Timotheus Milefius. Odyff, Fragm. p.1422.49, 
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Davedtay div, p,666. C,. azwregp@- Aeys: p.675.B.° Act yap sv wrarrerey oi 
Aics xuBe, pag. 1084. A. _ yy 

Tryphon, Iliad. p. 303°C, p.524,A. 549.A. de voce Aydsos, p. 1146, C, 
de voce ws. p.1214,C. p.1236.C, 1471.A, gC, Odyff, 14.47, 47, 1698.28. 
Ev eis wee aeyajasavayvucens. pag. 556.C, oe 

Fryphiodorus. Odyff Teolag arwew fcripfit, p.1379. 53 1607. 60. 

Tyrannion. Iliad, p. 617.C. $55-B. 858.C. 890, A.1197.6, Ody, 1613.8 

Xenarchus, MsAowdavasurewoixGy.i,e, axpatos p.1283,C, Od. 1871.5. 

Xenodemus. Odyff 1596. 18. 

Xenophanes, ScripfitSillos, p, 204.B. warsss yee young Je xgy vdat@- 
sxyevousda, p.668.C. delride, 7 low xaresor veP@» » ngy Fro wéQune ope 
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Xenophon. Ufiseft vace-yacs. p.15.A. p.293-A. ort wodursAtsarey 
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Lett. 361. B. p.q10. A. Var. Lett. 438.A. Var, Lett. p.716.C. P7 1.A. Var. 
Le&. p.g27.B. Var. Leét. p.953.A. Var. Lett. p.962.A. Var. Leét. p.966.B. 
.1006.A. Var. Le&. p.r018.C. VarLeét. p.1084.B._ verfiis nonnullos in 
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1410.5§ 1 1470.7; 1438-371 1490.23 » 1500.40, 1773.28) 18.41.12, 1885.53. 
par Zoilus. Homer locum reprehendit liad p-§12.B. Odyff. ag: 
1614. 48. 
* zanveG, Var. Lett. pag. 804. C, 
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Pythagoras Euphorbi {cutum agno- 
8 


230 COMMENTARIA DEPERDITA  Zib. 1. ¢.V. 


De Commentarits in Homerum variusque Scripts eum 

ectantibus qua interciderunt, 

GIDIUS MENAGIUS in notis ad Laértium pag. 99. pag. 202, 

& 232. editionis preclare Wetftenianz, teftatur fe peculi- 

., arem differtationem {cripfiffe, wees Efqyijev Ounex. Et 

JOH. jousiv S Lib. 3. de {criptoribus Hiftor. Philofoph. 

pag. 238. promifit fe alibi plura difturam de Homeri commenta- 
toribus , fed neutrius labor Iucem ad{pexit. NICOLAUS qvoqve 
MAJORANUS in prolegomenis ad Euftathium , amplius feptuagin- 
ta nominare fe poffe profeffus qvi ex antiqvis Homerum ‘tafe ve~ 
runt, mullum commemoravit. Igitur poft paucula illa qvz in prole- 
gomenis ad librum primum Iliados de Poétz interpretibus deperditis 
notavit vir infignis JOACHIMUS CAMERARIUS, non ab re;fortas« 
fis fuerit hoc argumentum paulo diligentius attingere, & qvos é vete- 
rum fCcriptis mihi notavi Homeri ¢fxy#Jas, literaram ordine digeftos 
przfenti loco ftriétim recenfere, qvibus plures aliorum induftria fa- 
cile adjiciet. 

I. HLIUS SERENUS. Infra in Philoxeno. 

Ii. AGALLIUS Corcyrzus Ariftophanis Grammatici difcipulus. Vide 
Scholia ad Iliad. = 4091. 

Hi. AGATHOCLES GRAMMATICUS commentarios in Home- 
ram {cripfiffe colligitur é Scholiafte Apollonii ad Lib. IV. etymolo- 
gico M. In dixjuey & Euftathio. 

IV. ALEXANDER ETOLUS ex Plevrone £toliz opido. Confer in- 
dices fuperiore capite. 

V. ALEXANDER COTIEUS, Kerjicevs, cognomento soAvpabys alle 
gatur 4Porphyrio in qvzftionibus Homericisp.14.& 46 & ab Eu- 

athio ad Iliad. A. p. 803. Apud Camerarium perperam fertbitur 
Alexandet Cofytzus. 
VI. ALEXANDER MILESIUS, Polyhiftor, Cratetis dilcipulus, zqva< 
IS SYHZ. 
‘VIL ALEXANDER MYNDIUS five ut inLaértii libris 29. AAdzor. 
__ ALEXANDER PLEVRONIUS. Vide fapra Alex. £tolas. 

Vill. AMMONIANUS Grammaticus ; Syriani zqvalis & amicus , a Cae 
merdrio inter Homeri interpretes porii videtur ob perperam in 
telleftum locum Svidz, 

IX. ANAXARCHI dée9wow Homericam memoravi fupta c.2. 

X. ANDRONICUS. Vide fupra c.3, §. 13, x1 

An- 
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XI. ANTIMACHUM Colophonium de Homero egiffe é Tatiano difti- 


XII. 


XI. 


XIV. 


XV, 


mus, pro qvo Callimachi nomen apud Eufebium X.2. przparat. irre~ 
pfit. Allegatur fubinde ab Euftathio, & in {tholiis minoribus ad 
Iliad. E. 
ANTIS HENES Athenienfis, Socratis diftipulus, au€ter Cynicx 
fette, inter alia tefte Laértio VI. 17. {cripfit oS elnydav, Kw Ope 
ex, aliaqve ad Poétam fpectantia wi narhyar|@ », wes ncdllarxows 
wes HOOVES 5 aati Oduvosetac , eae tr sade ASma ) wee TrAtuaxs 0 
waz EXewng xg TinveAowns , wea Newréas » Kuadanl) 9 wei Gdvoseas, wer 
ows LET » ; ae widns, 9 wei & Kuxraw@», Tegt Kionns , wegi Ape 
Diavas , wees ¥ Oduosdug xgy IinveAcwns » gy eel & xv», 
APION Didymi diftipulus cognomento 0x05 cum Herodoro Ho 
merum recenfuut & commentariis luftravit , qvz tanto applaufix 
excepta funt, ut Seneca Epift. LXXXVIIL. affirmet eum C. Cefans 
temporibus tota circumlatum Gracia, & in nomen Homer ab 
omnibus civitatibus adoptatum, hoc eft, ipfius commentaries & exr 
pofitiones aliorum {criptisin Homerum editis pralatas fuiffe. Apio- 
nis & Herodori commentariorum in Poétam freqventer meminit 
Euftathius. Actes Opaguxas ab Apione expofitas teftatur Hefychius 
Alexandrinus in przfatione Lexici. | 
APOLLODORUS wi ssa xaJadcyw allegatur 4 Stephano Byz.& Stras 
bone IX. p. 405. Euftathius in Iliad. p.199.¢Porphyrio: Ayes 4 ore 
Mos aos Amoodag@ 6 AIgvey Gv emeaypareucare ra wei ¥ xd ]a- 
Acys dose, ev dudene BiBdAies. Apollodorum ev B. xaJarsys laudat 
Tzetzes VIL. Chil. v.76x. Refpicit Strabo paffim ut X, p. 453.457.460. 
& IX. p. 416. 
APOLLONIUS Grammaticus sv xa]aAcyw vesv allegatur a Schol. 
Homeri ad Iliad. {X. 484. ubi fanerefpicitur Commentarius Grame 
matici cujusdam in Catalogum navium Homericum, non vero Are 
gonauticorum {criptoris Apolionii Rhodii Catalogus Heroum five 
Argonautarum. Urex Pindari fcholafte ad Nemeon. Od. 5. ubi v. 93. 
librir. ApolloniiRhodit affertur, conjiciebat vir doétus Tho. Gale 
in diff. de Apollodoro p.18. Nam Scholiaftes Homer} narrat Tclamo- 
nis & Teucri breviter Hiftoriam,eamq ab altis accuratiffime memo- 
riz mandatam fcribit ,& precipye ab Apollonio in Catalogo navium, 
At Apollonius Rhodius verbo tantum Telamonis meminit, neqve 
naves recenfuit fed Argonautas. Itaqve libenter affentior Illuftri 
Gisb. Cupero qvi llam Galei conjeéturam rejiciendam effe mihi fi- 
gnificavit. Non pretereundus qvoqve Apoilonidyf{coli, Alexandri- 
ni, (qvi Herodiani pater fuit) liber rsgi xxzatew Onnexay laudae 
Xy 2 tus 
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tus Svidz, & Lexicon Homericumab Apollonio Archibu F. concin- 
natum qvodmemorat Hefychius Alex. in prefat. gloffarii fui. Apol- 
lonium Grammaticum iterum laudant Scholia ad Iliad. =. 505.7.177; 
& Porphyrius in qvzftionibus Homericis, do€torem fuum appel- 
lans, p.45. Apollonium Molonis id. p. 10. 

XVI. ARATUS Solenfis w& Gunes xy TAradQy & dip Sura Opneixyy 
auctor vite Arati & Svidas. Confer qvz fupra cap.2, num. 19. 

XVI ARCHIBIUS Alexandrmus. 

XIIX. ARCHIMEDES Philofophus Trallianus umournue es Orange 
{cripfit tefte Svida. : 

XIX. ARISTARCHUS Grammaticus d:pSaew & commentariosinHo- 
merum concinnavit, ut dixi cap.2. num.18. Confer indices fupe- 
riori capite exhibitos. 

XX. ARISTOCLES Meflenius Philofophus Peripateticus tefte Svida {cri- 
pfit decem librosdePhilofophia worspey anxdasarspos Opnpos yLLAa rar, 

XXI. ARISTODEMUS NyffzusRhetor & Graxaticus ante Apionem in 
Homero recenfendo verfatus fuiffe videtur. Vide Euftath. ad Iliad. 4, 


667. 

XX 1 ARISTONICUS Alexandrinus Grammaticus w& oapetor & Opesey 
Etymol. M.in Avxv@, ter ay, oan, Svida tefte {cripfit wEi rain onpscte 
suv tH¢ 1Asa 0G» xgy Odvesaas. Vir fummus Cameranius ait Ariftont- 
cum fex inHomerum libros fcripfiffe: fed aliud opus eftqvod apud 
Svidam feqvitur aovi]ax]Jav cvopa tay PiBAia 5". 

XXII ARISTOPHANIS Byzantini Grammatici dieGaow Homericam 
memoravi fupra cap.2. num.17. | 

XXIV. ARISTOTELES Stagirita preter exdwow Homeri fray sm 2 vee Sao 
x@» (de qva fuprac.2,n. 12.) bripfit plures libros problematum Ho- 
mericorum aliaqve huc {peétantiz. Et Ariftotelis rev Opnpev sfyyupetve 
meminit Dio 2. de regno p.36. Vide qvz notavi in catalogo fcri- 

torum ejus deperditorum infra Lib, IIL. c.6. 

XXV. ARISTOTELES alius 4 Laértio memoratur ¢ w€i {Aradogatxeay- 
patevdvos, qvem a Stagirita diftingvie Lib.V. fe&. 35. 

XXVI. wees Clazomenius ¢y +6 zregt ‘Ounes laudatur a Svida in 

Aex vO, , 

XXVIL ASCLEPIADES Myrleanus. Vide indices fuperiori Capite & Ety- 
mologicum M, in aevaps ubi laudatur in erounipeds Odvosaas, Am- 
monium in pee. 

ATHENODORUS Arati Poétz frater, Homerum adverfis Zoilum de- 
fendit, ut notavi infra cap. VII. §. 10. 

XXIIX. BASILIDIS wsgi Gungunns Asfes opus in epitomen mifit Crati- 

nus tefte Etymologico M. inagiGgAG@», XXIX, 
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XXIX In Homerum {cripta 4 CALLIMACHO commentaria Meurfius 
in Bibl. Gracacolligit ex Strabone L.I.p.44.&L.VILp.299. Sed qvz 
ibi Callimachus diverfa ab Homero tradidiffe arguitur, in qvovis alio 
opere vel poémate qvam in Commentario ad Homerum f{cribere 
potuit. Laudatur tamena Tatiano inter eos qvide Homero egerunt, 

viain xiva¥snimirum hoc fecerat Callimachus. Videtur etiam in ar 
ay libris lucem Homericis qvibusdam {criptis attuliffe. Conf-Euftath. 

XXX. CALLISTHENIS diegSwew Homericam memoravi fuprac.2. 

XXXLCHAMLEON Heracleota, Heraclidis Ponticieqvalis,Peripateti- 
CUS,'év 5 67']@ meet Acad @» laudatur aScholiafte Apollonii L-II.p.177. 
Meminit kTatianus inter eos qvide Homeroegerunt. ConferReiné- 
fii Var.Le€t.p.333. Ab Heraclide Pontico fibi per plagié furrepta fuiffe 

z deHomero&Hefiodo {cripferat,conqveritur apudLaértiumV.92. 

XXXII. CHRYSIPPUS Stoicus in libro wezi xompctran wpdc Qiropady & 
libris duobus zee: Y wag da Tay mompatey axsev & in libro wesc tus 
Kerrixss eos tov Ascdwecv videtur loca non pauca Homeri illuftraffe. 
Allegatur fubinde ab Euftathio, & a Plutarcho de audiendis Poétis 
ubi de loco Homertagit. Vide qvz infra in Cleanthe. 

XXXII. CINETHUS Chius hymnum Homero tributum in Apoliinem 
compofuiffe & primus Homeri Rhapfodus fuiffe traditur in Scholiis 
ad Pindari Nemeonicas Od.2. atqve inde 4 Scaligero in defcriptione 
grzca Olympiadum: qvod fi verum agnoftimus, error fuerit qvod 
ibidem additur floruiffe circa Olympiatem LXIX. Qvis enim nefcit 
jam Solonis & Pififtrati ztate hoc eft ante Olympiadem XLVI. carmi- 
na Homerica 4Rhapfodis decantata fuifle. Arguit autem Cinzthum 
Euftathius Homeri carminum corruptorem interpolatorum , his 
verbis: EAvumar)o de Pars 17 Opies wo yres raptona oF wEei Kivey- 
Sov, % roma tav aura avy rape: eGaAsy. Ceterumnon ab Athenien- 
fibus tantum fed etiam abE idauriis Rhapfodorum agonem inftity- 
tum docet Platoin Jone, ubi de officio Rhapfodi differens #90 ay 
ysvello ardle parade & un cuvin ta Asyobva unre & Wows, Tov 
pawadcv sopmvse, dS woiny THs Aaroias yryvedtou tes axsyc 

XXXIV.CLEANTHES Stoicus inter alia tefteLaértio VIL135.{cripfit gag 
Agisaoyov & wepl ¢ wom unde inter Homeri interpretes a viris qvibus- 
dam doétis computatur, etfi reg! wong nonnecefle eftreddere de Ho- 
mero, {ed poteftetiam verti: de officio poéte, ut reéte Menagio obferva- 
tum.Atarlutarcho qvoglib.de audiendisPoétis.p.z1.reprehe.iduntur 
Cleanthes atq3 Chryfippus, Homeri qvada frigidins interpretantes. 

CLEOMENES €y ro wegi Ounex. Clemens1.Strom. 

XXXV.COMETES Homeri poémata pun&tis & colis diftuxit. Vide fupra 
Ce WI 21. Yy 3 XXXVL 
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XXXVI. CRANTOR Solenfis Homeri ftudiofiffimus tefte Laértio IV. 26. 
& Hefychio illuftri. 

XXXVII. CRATES Grammaticus MALLOTES 2mulus Ariftarchi.Ho- 
merum & ipfe emendavit illuftravitq. VideGeminum c.5.&13.Aftro- 
nom.Euftathium, & qvz fuprac.IL.n.20.AchillesT atius agoge in A- 
ratum; Magfuesos > Kpatys x. Amievo TlActcovind , ots Agesvopeog Openscs. 

XXXVI CRATES THEBANUS in Nayyvies fuis Homerum wagad§- 
oa cognoltitur ex Laérti VI-85. Juliano &c. 

XXXIX. CRATINUS, Vide paulo ante in Bafilide. 

XL, CRONIUM Pythagoricum in Homer fabulis Philofophice expli- 
candis operam pofiuile, docet Porphyrius de antro Nympharum & 
in fragmento de ftyge. | 

XLI. DEMETRIUS IXION, Adramyttenus Ariftarchi diftipulus fub 
Augufto Imp. clarus Pergami, fcripfit inter alia efs'ynew ets “Openger 
ut teftatur Svidas, | 

DEMETRIUS PHALEREUS tefte Laértio V.g0. {cripferat wsgs isa d@s 
a EGS "OduosHtes a, B, Y's a. &X ‘Openginoy 5 a 

XLIL. DEMETRIUS Scepfius de qvo Strabo Lib. XIILp.609. Ex ris 
Sunpsws xg 0 Anurrei@s ssw ¥ Mepnipeeda wodasig , 0 Tov T gainer Alai> 
xoopcy e-wyroa QuG Toad ines xaila tov avlov yeavov yeyorais Keel 
ayls'ngy Apsaexo. Confer Athenzum VI. p.236. Interdum 4 Stra- 
bone fimpliciter 6 Zx7Js@» appellatur, ut X, p. 456. 1X. p. 428. 


e 


XLII. DEMOCRITUS Abderita inter alia tefte Laértio IX, z fertpfc 
Wah Onnos Hh ogFoemeing xgy YAWosEay. 

XLIV. DEMOSTHENES Thrax Iliadem paraphrafi profaica diffolverat, 
ut ex Svida Jamnotavifupra ¢.3. §.15. Hae freqventer ab Euftathio 
allegatur. 

XLV. DIDYMUS Chalcenterus. Vide qvz eodem capite 3.§. 1. 

XLVI. DINARCHUS diverfus 4 Rhetore hujus nominis, weg ‘Opes 
Acyov yeaipas memoratur 4 Demetrio Magnete apud Dionyfium 
Halicarnafleum T. 2. p. 112. 

XLVII, DIOGENES TARSENSIS in libris si Cynara weuytixan Svi- 
dz memoratis vel primam rationem videtur habuiffe Homeri. 

XLVIII. DIOSCORIDEM ey scis zag’ ‘Opsiaw vepas laudat Svidas im 
‘Oune@-. Adde Cafapbonum ad Athenzum lib.1. c. 8 

XLIX. EPAPHRODITUS Archebii diftipulus Chzronenfis ix ddadem 
laudatur 4 Stephano Byz, in awdavy. Confer Jac. Gronovii exer- 
citt.de Dodone p.27. J» Odyfeam ab Etymologico M. in awpos& xe 
Pavia, DehocEpaphrodito pluraSvidas, Ejusimago apud eune 

* demGronovium T,3. Antiqvitatt, Gracarum bbbb, oo, 
Loe . .. EPHO- 
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EC EPHORUS Cumanus de Homero egit, tefte prater Tatianum Plutarcho in Homeri vita. 


LI. Inter EURIPIDIS tertii, Pragoodiarum alioqvi Poétz, {cripta Svidasrefert Opnprcay ixdorw 
recenfionem feripternm Hemers ut notavi fupra C.2. 

LH, ERATOSTHENES 4 Tatiano laudatur inter Grammaticos qvi res vel Poemata Homeri 
illuftrarunt. 

LUI. FAVORINUS Plutarchi zmulus, inter alia, Svida tefte, {cripfit weph HS C4998 Dido- 
coQies , in qvo libro videtur non pauica Poéta: loca illuftraffe. 

FRONTO. Vide infra in Hermia, 

LIV. GLAUCONEM, Metrodorum Lampfacenum & Stefimbrotum Thafium de Homero-qvie- 

dam prodidiffe & ejus poémata illutteaffe innuit Plato in Jone, fub init, 

LV. HEGEMON Thafius Parodiarum Homericarum {Criptor. Vide infra c.7.n.2. 

Pro HELIODORO apud Hefychium Alexandrinum in pref. rete Herodori nomen reponit 
elegantiffimus Grevius. Idem fphalma apud Svidam in teiyAmva, . 

LVI. HEPHASTION Alexandrinus. Vide infra, Ptolemzus Hephzeftionis, 

LVI]. HERACLEON Agyptius sy UT OLLI eck] s =. Ae dG» laudatur ab Euflathio, tum ab 
Etymologo in pada $y. Huic fcholia brevia qv fub Didymi nomine inHomerum 
habemus tribuuntur 4 Jofua Barnefio ab Euripidis Trondes v. 849, T.2.p 158. incerta 

; conjectura ut exiftimo. 

LVIII, HERACLIDES Alexandrinus, 

LIX. HERACLIDES Cilix, Moplveftenus, 

LX. HERACLIDES Milefwus. Vide Euftathium. 

LXI. HERACLIDES Ponticus, Didymi auditor, qvem mitsgovvocat 
Ammonius in saQ7Ay. De eo Laértius V.92. Xaucidsov ta wag 
tav]a Onoi xAtpav]a avjev ra’ wees Hoods xgy Ounge yearvay, Idem 
Laértius teftatur {Criptos ab eo libros duos zrsgi 175 ‘Openex %, Horsde 
jrunias. Et totidem Aucew ‘Opengsxary & wee) Aoyircxs % Operon. De 
commentaris &allegoriis ipfi tributis dixt fupra Lib. I. c. XXII. n.3. 
Heraclidem ¢v + wee: Ope laudat Euftratius ad Ethica Nicoma- 
chea Lib. IIL Vide & fupra in Chamzleonte. 

LXII. HERACLITUS junior, Grammaticus. De hujus commentarlis 
in Homerum aétum a me eft eodem loco. 

HERMIAS. wees ts nad “Opungw taxvang ev ]uvoy cuyyeapsucs Zred]o« 
nAMTE Fousia 2% Deajon dard jing avdes. lian. c.1. Taéticor. 

HERMIPPI Colleétanea de verfibus Homeri aliqva * virtute infignibus 
laudantur aStobzo in florilegio, fermoneV. de temperantia. 

LXIII. HERODIANUS Apollonti Dyicoli F. ev ry Openging aeorwdiz, 
Svidas in pdéuryro, Eundem intAiaxi xgoowdia laudat Etymolog. in 

Ooseaxy weorwdia Schol. Comici ad aves. 

LXIV. HERODORUS qvoqve Homerum illuftravit. Vide fuprain Apion 
& Clanff.Grevii notam ad prefationem Hefychii Alexandrini. 
LXV.HIPPARCHOPififtrati F.tribuitur dieedaoss Onze ut {uprac.2.no- 
tavi.AliusHipparchus 0 ryyAsyuz'jicxny LAsades ewSesAthen.IILp.10r. 

XVI. 
© Confer qva infra cap, VI, §16. pag. 352. 
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LXVI. HIPPIAS Thafius difficiles qvosdam & ambiguos Homer locos 
interpretatus effe ac folviffe colligitur ex Ariftotele cap.25. poetic. 
Eadem loca ex codem ut apparet Hippiatangit Lib.I.Sophift.Elench. 
c.3. Plato qvoqve inHippta 2. notat ab Hippia Eleo obfervatum: 
qvod Ilias praftet Odyflez, & introduci Ayuda py avdpa agisor, 
Nesege oPura]ov, Oduoséa di roduleowurd)oy, 

HISTUFA five Hefties Alexandrina de Homerilliade nefcio‘qvid conferi- 
pfit,disqvifivitqve de fica Trojz ad qvam fuiffet bellatum, uré Deme- 

trio Scepfio refert Strabo XIIL p.s99. Allegatur etiam in Scholiis mi- 
noribus & ab Euftathio ad IL. Neuter autem ex his acne Strabo qvi- 
dem Hiftize ipfe {cripta infpexit. 

LXVII.HORAPOLL.O PanopolitesGramaticus qvi fubTheodofiolmp.A- 

lexandriz&CPoli docuit,inter alia aSvida traditur {cripfiffe nHomert. 

LXVIIL. ve LONGINUS, de qvo infra {uo loco, icripfit Svida tefte 
Amogipc]a Openpind, 4 DirsooPE~ Opener, NeoBaradla Opnes % Avs 
og BiCaia B. Tivx arog Tas isogias 0 Teappalines ais isa xo eke 
yavly, Et wb tiv mag’ Onng woe oypcuvecaw AELeuw BaAla d. 

LXIX. MASSALIOTICA Homeri digS won. Vide fupra c.2. 

LXX. MATRON parodiarum Homericarum {criptor. Vide infra c.7. 

LXXI. MAXIMUS Tyrius fab Commodo clarus abeodem Svida fcripfiffe 
traditur wegi Oungs % rh wae ala apxaia Pircrefia. Non dubito 
refpici é differtationibus Maximi qvz exftant diff. VII. & XVI. 

LXXH. MELEAGER Gadarenfis, Homerica qvedam illuftraffe colligi- 

tur ex Euftathio ad Iliad. A. p.814. 

LXXIl]. MENOGENIS Libros XXUIL in Catalogum navium Iliad. 8, me- 
moratéPorphyrio Euftathius p. 199. edit. Bafil. 

LXXIV. METACLIDES ey seic regi'Opsjox laudatur a Svida in @Pyrajac 
ubi male excufum pryaxAcidys, docetidem Svidas in MéJaxAcidns. Pe- 
ripateticus fuit ut notat Tatianus ,de Homero {cripfiffe itidem tefta- 
tus, & Tatiani focum faudans Eufebius X. 2. przparat. 

LXXV. METRODORUM LAMPSACENUM ¢¥ +a weg) ‘Opener allegat 
idem Tatianus Orat. contra gentes & omnia Poétz allegorice inter- 
pretatum fuiffe & ad res naturales retulifle notas. Meminit & Plato 
in Jone, ut Laértinm przteream. 

LXXV1. MNASEA Berytius. 

LXXVIl. NAUCRATES Erythraus, 6 Opereoy uropynednoas laudatur 
Euftathio, tum Stephano Byz. in Eeu ‘a. hr 

‘LXXVill. NESTOR Larandenfis Lycius fib Severo Imp.clarus{cripfit 
tefte Hefychio Iiluftri ac Svida Iliadem Aceroyedzpcejov ita ut in lin- 
gulis libris una exularet litera, in primo a, in fecundo f, in tertio ys 

atqve ita in czteris. LXXIX. 
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LXXIX. NICANOR Alexandrinus clarus fub Czfare Hadriano {cripfit te- 
fte Svida wEi sypns r75 map Ong nay sng EF aurav AjePopzg sv 77 Alen 
yoiz, Hujus Stigmatiz Nicanoris fubinde in fais ad Homerum com- 
mentariis mentionem facit Euftathius, Non putem diverfam fuiffe 
Nicanorem quem Hierapolitanum Phrygem ffacit Stephanus Byz, & 
novum Homerum dictum teftatur in iepctmroWs, , | 

LXXX, OENOMAUS Gadarenfis Philofophus Cynicus gui paulo ante 
Porphyrium vixit, {cripfit o& r9¢ x9" “Opengor Didroroias.Svid, 

LXXX1, PANETIUS Cratetis Mallotz difcipulus. 

LXXXIU. PARTHENIUS Nicaénfis quo nomine 4 Camerario annumere- 
tur iis qui Homerum illuftrarunt nondum comperi. Euftathius qui- 
dem femel iterumque & ante eum Athenzus é Parthenio lucem affe- 
runt verbis quibusdam Homericis , fed Parthenium Dionyfii Gram- 
matici difcipulum intelligunt, cujus libram wi raw ag rile isogs- 
x0is As Sean. laudat idem Athenzus libro XI, - 

LXXXUI, PERSEUS Zenonis Citiei difcipulus poft Magiftrum frum non- 
nulla ad Homerum explicandum & fecum conciliandum {cripfifle 
traditur a Dione Chryfoftomo Orat, 53. : : 

LXXX(V, PHILOSTRATUS Lemnius junior prater Tewixcy & alia fcripfit 

| Pearw 75 Opyes aowidG (Iliad. s.) utSvidasau€toreft, _ 

LXXXV, PHILOXENUS Grammaticus Alexandrinus Romz: clarus {erie 
pfic tefte Svida asei cnpeciov trav ev t7 1Xucd five de obelis & aliis notis 
Criticis quibus Grammatici in Iliade ufi funt , & segi rev wap Drea 
yAwosav, de vocibus obfcuris & peregrinis apud Homerum,  £/ins vero 
Serenus eodem Svida auctore in EsenvG., compofhit exstopsny rar Pido- 
Eeve ets “Ouzeov, libkrum unum. Leguntur & hodie nonnulla Philoxeni 
hujus in gloffartis editis ab H. Stephano, Vulcanio & Labbeo. Philoxe- 
ni commentaria in Odyffam laudantur a Stephano Byz, in dwouny. 

LXXXVI, PIGRES Halicarnafleus frater Artemifiz Cariz Reginz- idem 
cui Margitem & Batrachomyomachiam 4 quibusdam tributam fupra 
notare me memini, Svida tefte fingulis Iliados verfibus fubjecit Peh- 
tametrum, (perinde ut-Timolaus Lariffzus poftea Hexametrum) hoc 
modo: Mav desde Sea MyArizidea AYiAIGS whoa ydg cv maons ireigat’ 
exes.roDing. . , . | 

LXXX/U. PINDARION, VideinfraPTOLEM#US Alexandrihus, 4% 

EXXX/i, PIUS in commentario ad Odyflez #°, laudatur 4 fcriptore Ety- 
mologici magni in wyenesy, Ejusdem Pii-mentio in aregippndyc, Et 
apud Euftathium, tum apud Servium in V, Eneidos, ae 

Zz" LXXXIX, 
Mee’ WD, 
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Tsiaw MeAiny wydiada déciav nar wu", 
CIX, STESIMBROTUS Thafius, Phyfiolesizm Homericam § fcripfiffe 
traditur 4 Jacobo Duporto pref, ad Gnomelegiem Homericam licet 
nihil tale apud Platonem in Jone, nifi quod cum Glsacone & Metro- 
_ , doro eum conjungit, & de Homeri {criptis aliquii compofuiffe innuit. 
CX. STRATOCLES Rhodius fcripfit weet r7¢ xad Oungev Tcxrugs tefte 
 f£liano c, I. Taétic, ubi docet idem argumentum tra€tafle Hermiam 
quendam, & Frontonem Virum Confularem liani zqualem , fub quo 
- nomine Frontinumsliiintelligunt. 
CxI, SYRIANUS Alexandrinus Procli Philofophi Magifter {cripfit in 
| wniverfam Homerum libros commentariorum feptem, & partem 
" habuitin opere Procli 2égi tay wag Ourew Oca, VideSvidam, 
CXU, TELEPHUS Pergamenus, idem mi fallor cum Telepho,Gramma- 
__,, fico preceptore Veri Imp, de quo Capitolinus, {criptic. tefte Svida 
wees Taw Tap Omiow oxnuctav pyropinay libres duos. Tse rag xad Opye 
env Puroginis. Cujus operis mentio etiam in Scholiis ad Hermogenenr 
BEA SATE, T1seh Tig Ousyoe X, IAdrarG@-cupPavias, Et we wor@e OpeneGs 
_ sav aeyajev eRvides. Item de erroribus Ulyffis ab Homerp decanta- 
tis. Alius fuit Telephus Philete Coi Grammatici. pater , temporibus 
Philippi Macedonis.. Ne dicam de Telepho Myfiz Rege in quem 
exftaber Euripidis Trageedia, , . | 
,TERPANDER primus modulos aptavit verfibus Homericis, quos folims. 
— e@ftinagonibusdecantare, Vide Plutarch. de Muficap.1132, 
CXIII, THEAGENES o zregi‘Oungx (five ut Svid. ¢ ess Opengov) yeatvag me- 
' moratur Scholiaftz Ariftophanis, & Svidz in uyia, sxateov ac @say, 
Theagenis hujus Rhegini qui Cambyfis tempore vixit mentio in lo- 
co Tatiani quem retult fupracap.1. §. 4. = So 
CXIV, a M & Umoumpats Odvascas allegat Etymologicum M. in 
wuEAG». a , | ae 
CX, THEOPOMPUS ¢ ‘oduoseia hoc eft ut intelligo in Commentario 
___ ad Homeri Odyffeam laudatur ab Erotiano in Aacicy, | : 
CX?1T, THRASYBULUS in Homerum commentatus cognofcitur é Ste- 
.. - Phani Byzantini fragmento de Dodone, ad quod vide notas Eduardi 
Bernhardi p.3. 00 3 
CAVIL, TIMOLAUS Lariffeus Iliadem altero- tanto majorem edidit , fin- 
gulis verfibus fingulos ex Ingenio fuo fubjungens, ita ut fenfus Poétz 
non perirét fed clarior redderetur, Specimen hujus operis habes 
apud Euftathium pref in Odyffeam p, 4. 


Hom, MF. a 
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Hom, Maw aed: Gee wnAniadee AxsAn@e _ 

Timol. Hv éSsro xeur8 xsxoruperG» euena XBONS» 

Hom, ‘Ovaoeny 9 peugi Axeyeis brye Eyxs 

Timol., Magraptvoig ore Towoiy atep woAgpul ov avaxt@p, 

Hom. roadas J iPSipes Wuyas aid aecia be 

_ Timol, Exrog@y ev maAcipyos dail opesvar amo duel, 7 
Confer quz fupra dixtin Pigrete. oo 
TRIBONIANUS Sidetes qui fub Juftiniano floruit Svida tee, fcripfit 

inter alia Mera Peace § Opngind § vay xaraoys. _—— 

CXVTI, TRYPHIODORUS Aegyptus preter iris aAwow de qua inferius 
capite VU. di&turus fum, ab Hefychio IMuftri in Nésoe traditur {cri- 
pfiffe Odyffeam Acmoyeciuparoy ita ut primo libro nullum effet a, f{e- 
cundo nullum B atque in cateris uti fupra in Neftore(dixi, Equidem 
Euftathius in proleg. ed Odyffeam p. 4. hoc aliter accepit, exiftima- 
vit enim in toto Tryphiodori opere nullum fuiffe figma, quod fi ve- 
rum eft, exulavit ab univerfo poémate ipfius nomen Ulyfis. Fjus 
verba fiint: ‘odvoseay Acmrayedumaroy roijoay isopyTey dwrehdores au 
7™s 70 ciyua, fed exhis ipfis conftat Euftathio neutiquam vifam hanc 
Odyfteam , cujus meminit & Svidas qui praterea autor Tryphio- 

orum fcripfifle aAgPeacw tay ‘Ounes wapalsoray, oo 

CXIX, TYRANNIO junior (alio nomine biockes Artemidort F. patria 

Phoenix) Terentiz uxoris Ciceronis libertus przter alia fcripferat 

_ eek TIS Omneinns woorwdias, “Ort AlaDaviios oi vewreces wommray, wEcs 
“Ourpov. AceSwowy ‘Oureinny. 3 Het 
€XX, ZENO Citieus de quo Dio Chryfoftomus diff. 53, yéyeaPe: J.ngy 
C xveov 0 DirsocP@s ats te ty lAscd Sa uoy thy Odvocreay nay oes y Macyb 
TE—- dnysusvEr Koy didicnav ors Ta xata divay Tade xaTa aAnteeb 
veyeaDey » crag py Dasvnray autos auta paysverGs, Homericarum 
quzft:onum libros quinque {tripfiffe ex Laértio VII, 4. & Svida difci- 
mus, Laudatetiam Euftathius. — 3 sO 

CXXI, ZENODOTUS Alexandrinus tefte Svida fcripfit seat sys ‘Opmeinas 
cumaas, & Auress ‘Openemav Tr OppM Lc T Uy. 

CXXIT, ZENODOTI Ephefii deSeow Homericam memoravi fupra c. 2. 
num, 16, Allegat Porphyrius in quaftionibus Homericis & {zpiffime 
Fuftathius. Confule & reliquos indices fuperiore capite 4 me exhibi- 
tos, In Scholiis ad Lucianum T, 2. pag. 4, male vocatur Gv2dae® 
‘Ounpouaer® ¢ Lmvoder@s (ita legendum) eexdArSy oQerioas xy ave- 
Tiras TOMA Y Ounce excav. 

CXXIM, De ZOILO itidem Ephefio diétum infra eft cap. VIL, 

223 _.,  CAPUT 
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LXXXIX, PLUTARCHUS Charonenfis inter alia deperdita compofuerat 
etiam librum w&i F yews 3 iviwd@- & Opyeixav wsrsran Bibria J, 
tefte Lampria, MeAéray Omagsngy laudantur etiam in {choliis ad lliad, 
6,625. &Schol, ad Euripidis Alceft, v. 1128. oe 

POLLES égienfis {Cripferat Svida tefte w& r7¢ xaD Gpenpov cimvomoAins. 

XC, PORPHYRIUS prater Openexz Cyrnecrres XXXII, ad Anatolium & li- 
bellum de antro Nympharum Ody XL guz etiamnum extant, 
{cripferat librum ws aDgrcrcispevav to woinry ovopertan five: de verbis 
quorum Homerus non meminit, taudatum in {choliis ad Iliad. 9. 179. 314. 

.. tum quos Svidas memorat, zegi # 6% Opngx aPedciag rav ResciAsun, 
BiGaia i. Denique librum zegi i Ounes ProroPias » cuyus particula 
libellus de antro poffit videri, & Commentaria in Homerum, quo- 
rum reliquiz adhuc credangyr fupereffe MSS, in quibusdam Biblio- 
thecis, Vide quzfuprac, 3, §,13, aa 

XCI, POSIDONIUS Ariftarchi Anagnoftes aliquoties allegetur ab Eutfta- 

thio, ut jure fufpiceris, eum nonnihil contuliffe ad emendandum vel 
__ Interpretandum Homerum. ae 

XCII, PROCLUS Philofophus inter alia {cripferat wegi raw wap Onrey 
Ocv, & in univerfum Homerum.vzo~mpea, Vide quz infra fuo lo- 
co, ubiProcli fcripta deperdita recenfeo, ; 

XCII, PROCOPIUS Gazzus Metaphrafes Homericorum carminum fecrie 

.,pfit variis dicendi formis , eloquentiam Homeri profaria oratione 
. , fiveexprimens five fuperans ut ait Photius Cod, 160. yo 

XCIV, PROTAGORAS gloffas Homericas fcripfit fi credimus Jacobo Du 
Posto, Laértiym auGtorem hujus rei Jaudanti in praf, ad Gnomologi- 

: _ amHomericam, Sed nihil tale apud Laértium reperire potui, | 

-PTOLEM#UM Philadelphum non modo Zoilum obtreétatorem 
Homeri extremo affecifle fiipplicio, fed & ZarxaTa Opneixe {cripfis- 


.-. {@, nefcio quo veteri auctore fcribit Petrus Ja Seine.de Nepenthe. Ho- 
4: 7 merico part. 2.p.1349. 





XCY, PTOLEMEUS Alexandrinus cognomento Pindarion difcipulus Ari- 
ftarch: Grammatici {Cripfit cunexav vrcdaypdtey (nifi numerus apud 
Svidam corruptus) Libros XC. Megi re Ounemt yagantneG@y. sei t¥ 
wap Owrew OuridGy. Negi aceporrais arap Opnpw pvmpeovevopeevs. 

XCVI, PTQLEMEUS alter febtator Anftarcht cognomento éaiteryss 

ww’ eodem Svida tefte {cripfit o&' raw map Opspy wAryanfive de plagis 

1 apud Poétam memoratis, & Commentarium in Odyffeam. 

XCVH, PTOLEMAUS Ariftonici Pater Romz clarus & ipfe n Homerum 

.1 fcripfiffe aSvidatraditur, XCVIIL 


* Non affentior Wowerano qui c,17. de Polymathia fifpicatur hoc libro Prolemeram egi 
de Hosnerj reprehenforibus, / , am 
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XCVII, PTOLEMEUS Evergetes Hgypti Rex, Ariftarchi difcipulus fuie 

“  & 4 viro praftantiffimo Joachimo Camerario recenfetur inter des- 

Swras Homeri, forte propter locum Euftathii ad Ody. ¢. p. 203. of 

WroAcucsGs Aryur']s BagiAele 6 Evepyérns ntiwce yeaPnray wap One 

w» Acuaves poraxe civ y oe, Potuit tamen hunc Homeri ver: 

fam in fuis Hiftoriarum libris obiter adducere Prolemzus, ut non ne- 
ceffe fitex hoc loco colligere Poétam integrum ab illo recenfitum, - 

XCLX, PTOLEMEUS Afcalonita, de quo alibi dixi, {cripfit, Svida tefte, 
ewoorwdiay Onnexyy, Ammonius quoque in saOvAy , laudat Prole- 
mazum é deurige wei tav 6) Cduosein mporwdtay, & MOX sy deuthow 
viv & Idd: porwduar, Addit Svidas eundem feripfiffe wee) tis ev 
Odvoseia Apisagys dropSwrew¢, Laudatur in Scholiis ad Homerom 
minoribus & ab Euftathio jam fub nomine Ptolemzi jam fub Afca: 
lonit2 nomine, fuperiore capite ut in utroque indice {criptorum nota- 
tum reperies, 

C PTOLEMZAUS Chennus Hepheftionts F. Alexandrinus (de quo 

' fib, IV, cap. 14, §. 15.) fCriptit inter alia ayScpuneoy five Potma Ho- 
meri exemplo divifum in libros XX//. tefte Svida. Ita inter latinos 
poetas Alanus peéma quoddam fuuminfcripfit Anti Clandianum. 

Ci, PYTHAGORAS incertz 2tatts & Medicus xsgi Ounes twa cutee 
TaypevG» memoratur a Laértio VIIL 47. mo 

€1Z,, SELEUCUS Alexandrinus, cognomento Homericus , in univer- 
fam fere Hqmerum sPyyrrixe five expofitiones fcripfit tefte Svida, 
Meminit Athenzus V. p. 188. Harpocration in Osyeiday , Scholia- 

 ftes minor in Homer, Odyff, B, 190, Euftathius &c. Incertum idemne 
Seleucus de qvoSvetonius Tiber.c, 56. Certe itaufum Torrentio. 

Clr, Flius SERENUS, Vide paulo ante in PHILOXENO. 

CIV, SINOPICA Homer dep Sars. Vide fupracap, 2. num. 14, | 

CV, SOSIBIUS Laco, Avjixes vocatur ab Athenzo & Euftathio , quod Av- 
oes Homericas, ut fufpicor, &in alios forte poétas {Cripferat, . 

CVI, SOSIPHANEM in Homero recenfendo verfatum fuiffe colligo 
ex Euftathio in Iliad. 7. p. 667. - 

CVII. SOTERIDFS Epidaurius Grammaticus inter alia tefte Svida {cri- 
pfit Carioas Oungmas, | 

CVII. SOTADES Poéta Ptolemzi Philadelphi temporibus clarus Ilia- 
dem fingulari quodam Carminis genere expreffit, quod ab ipfo 
Sotadeum ditumeft. Vide Scholiaftem Hephaftionis p,1o, Exempli 
loco poteft effe hic verfixs: 


Zu2 Tero 
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Tsiaw meAiny wnriada desiav nar wus, 
CIX, STESIMBROTUS Thafius, Phyfiolegiam Homericam feripfiffe 
_traditur 4 Jacobo Duporto pref, ad Gnomelog:sm Liomericam licet 
nihil tale apud Platonem in Jone, nifi quod cum Glsucone & Metro- 
. , doro eum conjungit, & de Homeri {Criptis aliquid compofuiffe innuit. 
CX, STRATOCLES Rhodius {Cripfit aegi ry¢ xad Oungov Tecxntnys tefte 
feliano c, I. Taétic, ubi docet idem argumentum tra€tafle Hermians 
quendam, & Frontonem Virum Confblarem Eliani zqualem , fub quo 

- nomine Frontinum alii intelligunt. : 

CXI, SYRIANUS Alexandrinus Procli Philofophi Magifter {cripfit in 
', wniverfam Homerum libros commentariorum feptem, & partem 
" habuitinopere Procli xsgi ra wag Ourew Ocav, VideSvidam, 
CxXU, TELEPHUS Pergamenus, idem ni fallor cum Telepho,Gramma- 
_ ,,fico preceptore Veri Imp, de quo Capitolinus, {Criplic, tefte Svida 

Tees Tay Nap Omiow cXnactow pyrogindy libros duos, Tsgi-rig wad Opeye 
. gx Fntopings. Cujus operis mentio etiam in Scholiis ad Bermogenenr 
BA Saree, Tei THs Ouyes % lAdrarG-oupPuvias. Et ais peorGs Opene@s 
_ sav dexajen Eryviles. Item de erroribus Ulyffis ab Homerp decanta- 
tis. Alius fuit Telephus Philetz Coi Grammatici. pater , temporibus 
Philippi Macedonis.. Ne dicam de Telepho. Myfiz .Rege in quem 
exftabart Euripidis Trageedia, } et - 
.TERPANDER primus modulos aptavit verfibus Homericis, quos folims. 
eftinagonibusdecantare, Vide Plutarch.de Muficap.1132, 5 
CXUI, THEAGENES o zregi‘Ounew (five ut Svid. ¢ as” yangev) yearvag me- 
'moratur Scholiaftz Ariftophanis, & Svidz in via, ixareov ac @say, 
 Theagenis hujus Rhegini qui Cambyfis tempore vixit mentio in lo- 
co Tatiani quem retult fupracap.1. §. 4. Lot 
CXIV, aN M ey vwoumpars Odvasciag allegat Etymologicum M. in 
wuUerAGr. , - es 
CXl’, THEOPOMPUS 6) ‘oduoseie hoc eft ut intelligo in Commentario 
_. ad Homer Odyffeam laudatur ab Erotiano in Aaciey, , : 
CX?1, THRASYBULUS in Homerum commentatus cognofcitur é Ste- 
.. phani Byzantini fragmento de Dodone, ad quod vide notas Eduardi 
Bernhardi p.3.° | , : 
CAVIL TIMOLAUS Lariffeus Iliadem altero- tanto majorem edidit, fin- 
gulis verfibus fingulos ex ingenio fuo fubjungens, ita ut fenfus Poétz 
non perirét fed clarior redderetur, Specimen hujus operis habes 
apud Euftathium pref. in Odyfleam p, 4. ; 
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Hom. Many aeds ce wnAniadts AxsAnGy | , 
Timol. Hv edero xgur8 xerodmpeevG ewance XBONS» 
Hom, ‘Ovaoerny 4 prugi Ayoqois dvye EQyxe 
Timol., Magrapetvoig ore Towow arte moAspulov avant py, 
Hom, modas oF iPSipss Yuyas aids areata 
« Timol, Exrog@- &v madaanot dail opesvav amo dees, 7 
Confer quz fupra dixiin Pigrete. . — 
TRIBONIANUS Sidetes qui fub Juftiniano floruit Svida tefte, fcripfit 
inter alia Mera Deaco § Opengind & vecy xarahoys. oo 
CXVII, TRYPHIODORUS Agyptius preter ia aAwow de qua inferius 
capite VI. di&turus fam, ab Hefychio Mluftri in Néswe traditar {cri- 
-pfiffe Odyfleam Acmoyecuparey ita ut primo libro nullum effet «, fe- 
_cundo nullum B atque in czteris uti fupra in Neftore‘dixi, Equidem 
Euftathius in proleg. ed Odyffeam p. 4. hoc aliter accepit, exiftima- 
vit enim in toto Tryphiodori opere nullum fuiffe figma, quod fi ve- 
rum eft, exulavit ab univerfo poémate ipfius nomen Ulyffis.  Ejus 
verba flint: ‘odvoseay Acmrsypdpmatoy mone cy isdonray awthards au- 
15 10 clyua, fed exhis ipfis conftat Euftathio neutiquam vifam hanc 
Odyffeam, cujus meminit & Svidas eens auctor Tryphio- 





dorum fcripfifle aAg¢Peacw trav ‘Opnes wapasoray, 
CXIX. TYRANNIO junior (allo nomine jocles Artemidort F. patria 
Phenix) Terentiz uxoris Ciceronis libertus prater alia fcripferat 
WE THs ‘Opnguxis meorwhas, “Ors AlgDavFes of vewreces wowray, wecg 
"Ouneosy. AweSuow Ounpinny. : ue 
€XX, ZENO Citieus de quo Dio Chryfoftomus diff. 53, yéyeaDe. J ng 
Crvav 6 DirsrcP@ ats te ty lrcata. ugy thy Oduereiay ngy WE Y Magy 
TE—- dinyswevG xy diduoxav ots Th nate dibay Tade xaTa aAnteseb 
yeyeaDev » Crug pon Daavnrey dures aura parsveG, Homericarum 
quzftionum libros quinque {cripfiffe ex Laértio VII, 4, & Svida difci- 
mus, Laudat etiam Euftathius. : “s 
CXXI, ZENODOTUS Alexandrinus tefte Svida fCripfit weet sys ‘Ounerens 
cumdeas, & Auress ‘Opengrncav aTroppy atu. | 
CXXII, ZENODOTI Ephefit deSwew Homericam memoravi fupra ¢. 2. 
num, 16, Allegat Porphyrius in quzftionibus Homericis & fzpiffime 
Euftathius. Confule & reliquos indices fuperiore capite 4 me exhibi- 
tos. In Scholiis ad Lucianum T, 2. pag. 4, male vocatur Gntdae® 
‘Ounpoudsi? ¢ Cmoder@s (ita legendum) exexdr Sy cQsrioas xy ave- 
TITAS TOMA Y Ounce exer. 
CXXII, De ZOILO itidem Ephefio di€tum infra eft cap. VIL 
LZ 3 ~.,  CAPUT 
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CAPUT VI. 
De Omnigena Homeri Dottrina © apud Vete- 


res auctoritate. 


Potta pro Homero. Homeri nomen de co qui in quaque ve excellcret.¥, Rei Mys 
- phice & Hiforia Magifler Homerus,2. Blanchini & Crafii fententia de fen- 
fe Hiftorico Uiados & Odyffea. ibid, Ad veteres fcriptores intelligendos , ad nti 
guos mores & ritus perdifcendos utiliffimus Homerus 3. Peritua Geograpbia, 
Num America ei innotuerit. 4. Aftrolagica, MuficaS reliqus Mathefeos [cien- 
tia in Homero celebrata. Scviptores © pittores ex ejus defcviptionibus prof 
cientes. 5, Homeri_cloquentia, 6, Pictss & quantam ad mores forman- 
dos conducat,7, Sententia Homerice,.8, Proverbis, 9. Principum & dua 
cum militarium dottor Homerut,t0, .JCti ad eum. provocantes, ibid, Ho- 
meri Philofopbia, 1t. Senfus allegoricus Phyficus Etbicus & Theologicus in 
Homeri poématis, 142, Medica Homeri pcritia.13. Theologia, 14, Futue 
vorum, fi Diis placet , confcius Homeru, 45. Sortes Homerica, & alia fite 
perfitiones circa alum verfuum Homeri, Grammaticorum floliditas omnis 
atati prifce nota in Humero querentium, Eorundem varia nuge & argutss 
tiones, 16. Mirifica quadam © fingularia carminum Homeri exeme 

plaria, 17. — 

L 


Emo nefcit, apud Gracos pariter & latinos Homerum habi- 
tum fantem atque origincm metrice difciplna, quomodo 
vocatur 4a Mario Viétorino fub extremum Libri L Artis 
Grammat, & Poétam fine exemplo maximum, qui magnitudie 

| ne operum, ut ait Vellejus, Lib. I, & fulgore Carminums folus ap- 

pelleri Poéta meruit. Athenzo Mechanico lib. de Machinis o wowGs xy eg 
dixaiag wojis, Philo de Abrahamo: xadexep yap 6 woumrns Gpre@- 
avelan CvTaY Moitay nat sroxnvy Agyetay, Cicero in Topicis : Homerus proc 
pter excellentiam * commune Poétarum nomen apud Grecos effecit faum. Impera- 
tor Juftinianus §, 2, Inft, de J. N, Scat cum Poétam dicimus, nec addimus nee 
men, fubanditur apud Gracos egregius Homerus, apud nos Virgiliu, Hieronymus 
Lib. IL 
@ Adde Barthium ad Statii IV, Thebaid. T, 1. p. 1097. feq. Sic & Trojani bel feripter var’ 
&¥ox%v dicitur Homerus , licet plurimi fuerint , qui idem bellum defcripferunt, tum proe 
fa tum verfu, Horatius L, L. Epift. 2. Trojani belli fcriptorem, Maxime Lol: , dum tm 
declamas Roma, Praneffe relegi, Feallitur Vir clariff, Joh, Henr, Meibomius qui in Mase 
cenate fuo, ex his verbis, Lollium Trojani belli {criptorem exfculpfit; notatus eo nemine 

4 Theodoro Gorallo five Joh. Clericoad Pedonem Albinoyanum, 
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Lib. I1.: commentar. in Miche c. 7, landaturus Virgilit verfum , fed & Poéta, 
‘Inquit, /ublimis, non Homerus alter, ut Luctlius de Ennio * fupicatur , fed primus 
Homerus apud latinos. Confer Plutarchum IV, 4, Sympofiac, & Boéthium V. 
in Topica Cic. p, 832. Hoc poftea etiam ad alia translatum eft, ut Homeri 
nomen acciperetur pro homine in quacunque doétrina fummo, quo fenfia 
Plato a Cicerone appellatur Homerus Philofophorum, etfi inter Poétas 
Homero tantum.concederet, ot ab Hliano Lib, If. c. 30, Variar hift, ab Eu- 
ftathio ad Iliad. , v, 392. & P, v, 265. feratur, carmina, quz compofuerat, 
heroica ipfe flammis tradidiffe , quia cum Homericis illa contendens, lon- 

e inferiora effe deprehendit, & ingenium atque ovepatoroilas ejus aflequi 

e poffe defperavit. Similiter Sappho 97A@s Gyespog in Antipatri Epi- 
grammate lib. I, Antholog. capite in Poétas, & Afopum Homerum fabulae 
rum a Juliano Imp. di€étum & Sophoclem 4 Potemone apud Svidam Home- 
rum Tragicum appellatum obfervant viri ** doéti, Quantum Poétam Art- 
Rtoteles exiftimaverit Homerum, ex eyus libro de Poética manifeftum eft, 

uo paffim eum in exemplum proponit ; oftenditque arte, Ingenio, Do- 
grins fummum exftitifie. Quid Poétz ipfi? non Grzci tantum, atque in 
his Empedocles Philofophus quem Oysexev vocat Ariftoteles apad Laér- 
tium VII $7. fed Latini quoque, Heroici cum primis, fed & Tragici, Co» 
micique & Sillographi & Satyrict tum Lyrici & Epigrammatum {criptores 
quorum omnium quique optimi-‘eum unicé femper imitandum fib pro- 
pofuere, utinfracapite feptimo fum digturus, Neque Valgium majore eloe 
gio credebat mactare fe poffe Tibullus quam hoc [V, 1. 180. Valgiue aterne 
propior non alter Homero. . 

HI. Jam id potifimum agerce animus eft, ut, quam in altis doe 
ring generibus palmam doftorum hominum judicio retulerit, paucis 
demonftrem. Nam non fabalaré tantum Rei pracipuus eft autor, vel eo 
nomine perneceffarius ad Scriptores pofteriores tum Greces tum Latinos 
pernofcendos , gui ad Mythologiam Homericam paffim alludunt: 
Sed & ad b-forsam veram illius xtatis utcunque intelligendam unice confert, cujus res, quia 
fabulis permixta multis funt, inrerfallem Temporis jLuSinoy dixit Varro apud Cenforinum 
Cap,21. Sane non omnia eum finxiffe Polybius *** Lucianus & alii preeftantis Judicii Scri- 
ptores fatentur, ut Strabo majorem quogue fidem Homero in Heroum geftis tribuat, quam 
vel Ctefix alicui vel Hellanico vel etiam Herodoto, - Franci/ins Blanthinus vic Doctiffimus & 
Ingeniofiffimus in hiftoria univerfali ex antiquis monumentis illuftrata & Hetrufco idio- 
mate ecita Cap. XXX, prolixé conatur Poclin Homeri ad hiftoricum fenfum revocare; 
contenditque Homerum: fub 726ss nomine defcribere Regem Athiopum , five none 

gue 
* Horatius lib.a. Epift. 1. Evmins & /apiens & fortis & alter Homerus, Vet. Schol, Exviss 
in principio Annakum fuorum fomnie fe fcripfit admenitum , quod fecundum Pythagora 
dogma, Anima Homeri in [usm corous Senifet, , 
** Cuperus aaroS Ewe’, P. 135. | ) 
*** Idem p, 67, 


344 HOMERI DOCTRINA Lib. I.e,V1. 


(quz tunc Zthiopia Orientalis habebatur ) atque Egypti, fub nomine Ja- 
nonis Regnum Syriz, Neptuni, Cariz : <pollinis Aflyriz five Babyloniz, at- 
que ita de czteris, quz referre longum fuerit. Quid quod Gerardus Crefas 
in Homero Hebreo* five Hifforid Hebraorum ab Homero, contendit Poétam mae 
xime in fuis operibus def<ripfiffe hiftoriam quz exftat in facris literis usque 
ad tempus qio Iffaélitz fibi terram Canaam prorfus fab primis fuis regi- 
bus fubsecere, & id eadem fere ferie rerum ac temporum atque S. Scriptura, 
& hoc nominibus quantum attinet ad fummam rerum Hebraicis, aliter 
quidem fonantibus literis fed fignificantibus easdem {ua poteftate res , ni- 
hilominus tamen admixtis atque interpofitis fuis Poéticis fi€tionibus. At- 
ue in Odyflea quidem, quam prius f{Criptam & priorem locum fibi me- 
ito vindicare putat, defcribi Patriarcharum & Ifraélitarum varios cafus & 
eventus inde ab egreffu Loti ex Sodoma usque ad Moyfis in montem Ne- 
buhtis abitum obitumque, In Iliade vero depingi oppugnationem exci- 
dionemque Hierichuntis & sliarum urbium terrz Chananzz per Jofuam & 
Aftaclicas , additis variis cafibus in quos populi utrinque inciderunt, & ade 
juntisaliquibus quz in fequentiatemporaincidunt. Hzc Creefius. 

+ I. Ad neminem porro frequentius provocant , nullius teftimonio 
libentius utuntur Scriptores Graci & Latini, quam ad Homerum : ita ut in 
utrisque multa facilius intelligat, cui Homerus familiarisfuerit. Huncenim 
primum in Scholis edidicerant, ** hunc tenebant memoria, hunc in ore & 
animo ferebant, fuspiciebantque velut Vatem aliquem Sacrum ac Divi- 
num. Ex-nemine etiam antiquifimorum temporum mores , antiquitates, 
vitus vel jucundius vel etiam certius petas, quam ex Homero, ut perele- 
ganti libello efterdit Juvenis doftiffimus Everardus Feithius , quem in qua- 
tuor libros diftribuit , & antiquitates Homericas infcripfit, in lucem ‘edi- 
tas poft {criptoris fata demum Lugd, Batav. 1677, 12mo, & nuper infertad 
rhefauro antiquitatum Gracarum Gronoviano Tom. VI. 

IV. Geoe 
. ™ Pars prima hujus Operis in qua poft introductionem agit de VII. primoribus libris Ody flex, 
prodiit Dordraci 1704, 8. Quemadmodum vero paucis perfuadebit fuam fententiam , ita 
Odyfleain ab Homera Iliadi promiffam p, 21, & 62, infeliciter probat ex eo, quod Nepos 
in Dione locum ex Iliade allegans, laudat fecundum rhapfodiam, Nam locus quem Nepog 
refpicit exftat in fecunda rhapfodia five libro fecundo Iiados , ut ipfe Vir CL agnofcie , & 
nullo excmplo vel teftimonio probari poteft integram Iliadem vel Odyfleam dictam vete- 
ribus fyiffe rhapfodiam , ita ut Odyffea fucrit Rhapfodia prima , Ilias fecunda, Lucianus 
2, de vera Hiftoria T. 1. p. 676. per jocum ait fe apud inferos inter alia ex Homero rogalie 
4 mpoTEpoy Evearpe THY Odvasesay 5 IAiad@y, ws roo) Daciv, & fubjungit 
ipfum hog {uille jnficiatum : 0 dé NQVETO. Apud Svidam legas Anianum Alexandriadem five 
Potma Heroicum de Alexandro, Homeri imitatione {cripfiffe ¢y parladiays xd, 
Ita enim legendus ille locus. 


** Plin, Lib, 2. pit 14, Quintilian, &c, Auguftin, lib, 1.¢.14, Confelf, . 
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IV. Geographie vero qvod peritum fe oftendat Poéta 
Carmine complexta Terrsm, Mare, Sidera, manes, -- 

Ut ait Silius XIIL 788. cuinam libentius accredes qvam Geographoruny 
principi Straboni » qvi eum cum Hipparcho non modo aeyryitny 77% yet 
yoapinis éemerpies vocat; fed vereita diciper totum feré libruam primum, 
& alibi paffim oftendit , cui addendus é recentioritbus Ampliffimus Cupe- 
rus eft, libri laudatip.128.feq. Antiqvioribus nominibus locorumufum 
Homerum obfervat Stephanus Byz. in youpaneic, Nec prztereundum, hinc 
integras ''-bes de finibus ambigentes litem fuam Homeri auétoritate de- 
cidifle, sdvoqve fuiffe , qvi in fuorum gratiam verfus qvosdam Homerico 
Carmini infererent, ut in gratiam Athenienfium aSolone ac Pififtrato fa- 
&tum narrant idem Strabo IX. v. 194- Plutarchus p. 83. itemqve alii, qvos 
obfervat Menagius ad Laértium Lib. L. Se€t. 48. & Joh. Meurfius in Solone 
c.7. AdditStrabo: # wapadeyor ey 4 revo oi Kila. Innotueritne Homero 
America qvoqve , qvam per occidentales Ethiopes innuerit Odyfiex pri- 
mo v.24. non aufim cum do€tiffimo viro Erafmo Schmidio in oratione 
(Pindaro fiubjeéta) de America p. 258. affirmare, cum ipfa Ethiopia Afri- 
cana in Orientalem & occidentalem commode diftingui poffit, vel ori- 
entales Kthiopes HomeroduntSabzi five Homeritz non 1gnotus Arabiz 
in Afia populus, qvorum refpectu Africanos Ethiopes vocat occidenta= 
les. Qva de re confules Jobum Ludolfum Commentario ad hitoriam 

FEthiopicam p. 228. 
V. Affrologia * & Mathefeos peritum Pottam jam ex vita Homeri Euftathie, 

Achille Tatio aliisqve notavit doctiflimus Cuperus p. 90. feq. qvibus addo, qvod de Mufice ejus 
peritia obfervat Arillides Qyintilianus Lib II. de Mufica. p.g7. Quin & Artifices, PsGores ptza 
cipué ac Scx/ptores multum ex Homeri deferiptionibus proficere poffe fe nulli dubitabant, uf. 
preeter vitam Homer! p. 401. edit, Galei, docent tabula veteres a celeberrimisartificibus exprefite, 
ut Necromantia Homeri pitta 4 Nicia, qvam memorat Plinius Lib. XXXV.c. 11, Phidi Jupi- 
ter Homericus apud Strabonein Lib. VIIL, p.354, Dionem Chryfoft. XIII p. 200. & Svidam in 
Pesdias. ScyphiHomerici gratiflimi ufas memorati Svetonio in Neronec, 47. Conter Stuckit 
Antiqvitates Convival. lib, 3.c,%2, Huc fpectat tabula Iliaca vetus in navi Hieronis, qvam é. 
Mofcione memorat Athenseus V.p, 207. aliaitem adhuc fuperftes qvam ad Calcem Commentarii 
in Columnam Trajani [mperatoris yulgavit, illuflravitqve Raphacl Fabrettus Rom. 168¢. fol, & 
poft Fabrettum Laurentius Begerus antiqvaruin elegautiarum Ocdipus feliciffimus in excidie 
Trojano ex antiqvitatum reliqviis tabula preefertim Ifiaca delineato & Commentario illuftrato 
Berolin. 1699. qto, Iliacum bellum pluribus tabulis pidtum a ‘J heodoro, qvod fuit Rome in 
porticibus, Plinius XXXV, 11. commemorat, ut Petronius Iliadem & Ody {lean piétam in me- 
dia porticu, Vitruyius V. 7. Trojanas pugnas & Ulyflis erratiores. Raptum Helene inOlym= 
pia depictum in temple Junonis }:io Chryfolt, MI. p. 163. UIFOULINL THE apWayaAg — Koy 
EDI Pad ALyaiois yeoupxzgs, {ii excidium pictum 3 Polygnoto, Plutarchus de 
Oraculor, detectu p 436, Pracclarus qvoqve rcbitedéws Homerus judice apd eundém Plutir- 
chum p.679. Alexandro Rege, | Aaa : VI. Jan 
* Vide Pfeudo Didymum ad Iliad: % . 2520 a. 606. Nullius non artisayt perfectacaut certe 

non dubia veftigia in Homero reperiri ait Qvintilianus XII. ult, 
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VI. Jam inter Rbetores & Orstores GrzcosLatinosqve qvotusqvis- 
qve eft, gvi Homeri verba, Sententias, affectus, figuras non fit admira- 
tus, qviin defcriptionibus, exemplis, comparationibus, non eum fibi 
feqvendum propoftierit. Et qvaminvidendum encomium eft, qvod Ho- 
merus Qvintilianijudicio Lib. X.c.1. Omnibus cloquentia parcibus exemplumS 
Ortum dedit. Hoc pluribus eodem in loco idem Fabius docet, & ante eum 
auctor vite, qvam Dionyfio Halicarnaffenfi tribui 4 Clariffimo Galeo di- 
xi, qvibus accedit Ciceroin Brutoc, ro. Lucianus in laude Demofthenis, & 
inter recentiores Illuftris Cuperus p.112.{g. Nic. Causfinus Lih.! de elo- 
qventia Sacra & humana Lib.I c.10. Auctor {choliorum ad tad 1X. ab 
Hornejo editorum v. 443. dajréjay Sy gy to THs Pylogmnas Crome eidas, —O 
wei Kopaxa dt xgy Kraciay (lege Tisiay) usepv éZexcpuray tay parrogenay, 
Homeri Rhetoricam five eloqyventiam ari libro olim celebraverat 
Telephus Pergamenfis, ut teftatur Anonymus Scholiorum auétor ad 
Hermogenem #8 sacrsav. Hippodromi qvoqve judicio apud Philoftra- 
tum 2. de Sophift. p.615. Sophiftarum pater Homerus. Confer qvzT 
XL Chiliad. v. 758. feq. 715. feq. 

VH. Singularis qvoqve eft Pretatis , qvod Homerus per totum Poé- 
ma, foli Divino beneficio non fuz vel cujusvis hominis induftriz tribuit, 
qvod ipfe aut qvicunqve demum alius, vel carmine, vel in dicendo, vel 
Mufica vel qvacunqvedemum f{cientia aut virtute valurflent, ut obfervat 
Ariftides Orat.1. Platonica T.3. p.38. 43. Ad mores formandos five Prz- 
cepta Erbica*inftillanda animis, uttlisfimum effe Homerum, probat Ho- 
ratius, qvi plus honeftatis & utilitatis fe apud Mceoniden inveniffe gloria- 
tur, qvim plurium Philofophorum fit przceptis expreflum, eyus enim jus 
dicio Lib. I. Epift. 2. Homemus eft 

Qvi quid fit pulchrum , qvid turpe, quid utile, quid non, 

Plenius ac meline Chryfippo S Crantore dicit. 

Qvod ne gratis affirmaffe videatur, confirmattum ex Iliade v.6. -16. tani 
ex Odyflea v.17. feq. Etiam Pythagoras jam olim Homeri & Hefiodi fele- 
étis fententiis ad emendandos animos ufis eft tefte Jamblicho ist ejus vita 
c.29. & Anaxagoras pronunciavit Homerice poéfeos precipuum effe are 
Tumentum, virtutem & juftitiam, ut refert Laértius Lib. IT. Sect. XI. 
dem libenter fasfi funt alii Philofophi Ethnicorum, Plato inprimis & 
Anftoteles, ne juniores commemorem, Lucianum, cui péyas aanbesag 
seoPnrne audit Homerus in amoribus p. §go. auctorem vitx Homeri, 
qvem Dionyfium Halicarnaflenfem a Ciariafimno Galea haberifapra ob- 
Giva- 
* Mapdeburg. A, 1617, 390, Germanice edittis eft Joh, Scharlachii Diadon? Solqveltenfis fpe- 
culum virtatum Homericarum five monita moraba ox XU, bixis' pomotikus Ody (lex 


ecllesia, leiber cft paginanan wlua 700; 
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rvavi, Dionem Chryfoftomum, a qvo Socrates Homerl Cnraric fuifle 
robatur diff. 55. Maximum Tyrium, Plutarchum de audiendis Poétis, 
ieracliti allegorias Homericas, Proclum in Platenemde Rep. auctorem 
nonymum moralis interpretationis errorum Ulysfis » Pfellum, Tze- 
am, Johannem Diaconum in allegoriis Homericis editis & MSS. item 
ve alios. Sed Chriftiani Doétoris pu ac difertiffimi Bafilii Ceefareentis te~ 
imonium praterire nefas fuerit, qvo judice waa Wy 4 wolyon ra Omnges 
2]ng cw imap Gy, % wav]a aures reOG Tero PEGes 0, Tipen wapscyey, Orat. de 
sgendis Grzcorum {criptis. 

‘VIII. Huc refer pulcherrimas Sensemtias, quae in Homero occurrunt, coilectas 4 Mich, 
eandro Lip, I, Gnomologici Balil 1564. 8v0: 4 Boztio Rordahufano, Lovan. 1555. 4f0. 6 
icum aliorum [criptonam, facrorum precipue, fententijs erudite contuljt Jacobo Du Porte 
aglo. Hujus Gnomologia Homesica lucem ad{pexit Cantabrigix A. 1660. gto, & Studiolig 
erito debrbat effe qvam commendatiffima. Non digerit autern fententias Homeri fub certis titu- 
» ut legas im Polyhiftore Viri clarjffjmi lib. I. p, 53. fed ordine librorum excerptas lectori 


IX. Qvyid dicam de pluribys veré, arguté, prudenter ab Homero dictis ac pronunciatig, 
@ pofleriori state in totidem proferbie abicrunt. Qvin fingula ipfius amp eypcates 
cem proverbiorym in omgnium ore fundta, teftatur Macrobius Lib, V. Saturnal. c, 16. Eft in 
anibus celjedtio & expofitio verfuum proverbialium Homesicorum CCLXXIV. excufa i 
mo. Henrici Stephani typis, nefcio, an eodem austore, naminmeo exemplo nomen defide- 
tur. Eandem Collectionem manu Frid, Lindenbrogii {criptam, meminj me videye in Bibl. Jos 
innea Urbis noftra Hamburgenfis. 

X. De utilitate, qvam Reges ae Principes capere poffent é Lectione 
lomeri eyusqve Poefi, qvam rae ov): yewasey effe W, ueyaromper xo4 arid 
wvaftirmat Dio Chryfoft.2, de regno p.19. & tota ila differtatione come 
robat: wei rH¢ EF Openes a Percsac trav BacsAéwv decem libros {eripferat Por~ 
hyrius, tefte Svida. Laudanturqve Principes Q:Acuneo: Alexander Ma- 
nus Homer! poématis indormire etiam folitus, (ut referunt Plutarchus 
lex. p. 668. & Jylianus Imp. Epitola 15,) & Achillem predicans beatum, 
vod in vita fidelem amicum & poft fata peyay xxeune nattus effet: (Plus 
ch. p.672.) tum pretiofiffimo Darii nartheeio nihil fe poffe dignius qvam 
[omeri Iliadem condere exiftimavit (id. p.679. ) Caflander Macedoniz, 
‘Julius Czfar Imperator, qviPrecepta reipublice gerendz pariter ac mi- 
taria preftantiffima juxta,cum pulcherrima fortum & prudentum heror 
mcelebratione in Homero & iegermnt libenter & imitati flint, ut de Phi- 
ypeemenc etiam Plutarchus. p.35§. Kai ravOpunginay cre vag wees ardcave - 
e1penY X, macopuyery erate Dallarias, teres resceyev, Stratagemata fua ex 
fomero deferibere orditur Polyznus, ut prateream, qvz de ufu Homeri in 
iftiplina militari poft au€torem de vita Homeri P-387. fy. edit. Gulei diffe- 
ant Coliectores Aétorum Erudit. T.2. fupplem. p.264. Syetonius auctor 
R, Claudium imperatorem pro Tribunali etiam locutum fzpe verfl- 

: Aaa2 bus 
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bus Homericis. Confule ejus vitam c. 42. Atqvein libris Juris Civilie Romani 
freqventer videmus Homeri teftimonia, Oraculorum inftar , adduéta, 
qva de re adeas licet Guil. Budzum annotat. prior. in pandectas Psy. {q. 
Scipionem Gentilem Lib. IL. Parergon, & Petrum Fermat de auctoritate 
Homeri apud JCtos (Tolofz Ao. 1682. vo.) Menagium ameenitat. juris 
p- $59. &anti Bailleti T.1.p.231. De Philopemene, Alcibiade, Pompejo 
aliisqve Ducibus ac regibus familiarem fibi Homerum habentibus, ma- 
gniqve facientibus, agit Johannes Sanderus in Homeri vita p. 67. feq. & 
Clariffimus Kiifterus p.36.feq. Hiftoriz Critice Homeri, ubi fingillatim 
de ImperatoribusRomanis Homer Lectione atqve uli fefe oblectantibus, 
animumqve confirmantibus. Euftathius ad Iliad. «. p. 1497. eixorag sya 
mointns EOAeTO Tis ye TS KADY dco. IropuvTay yuV Drrcungosmarice say 
6 peyas Anstavdy » 104 > xgy Kaosavd: Gs, ( Vide de Ale Dionem 
Chryfoft. diff 2. de regno p. 19. feqv. & diff 4. p. 65. ubi tradit Iliadem eum 
edidiciffe totam, & magnam partem Odyffez: Ptolemzum Hephzftionis 
Lib.IV. Lucianoum T.I. p.287. & Scholia p.12. & T.2. p.37. Euftathium ini- 
tio prolegom. in Iliadem & qvz fupracap.2. num. 12. & 13.) 6 x94 auijos Mae 
xsdovev BarsAsus rw DiAay Openeoy, wg Ale coudlos Dacw Eve Tar exavauy 
wa moma. Hy} rasr@s xg} Dadngeus Anant eos meat» ets SécdJoos wagie 
yey’ Dariparwdc tis xgy Oungiras naAustves ob Emehgduy Ta Opngs xaeb> 
We aos tet Howds ng ACY ATX KY ETECHIY, ; 
: XI. Longino qvoqve olim fcriptus Liber et OsAco oP@+ GangG + ut Svidas 
tefert ,Somnes propemodum Setta: Principem illum fub{criptoremqve Dogmatum faoram eff 
volucrunt, Vide Senecam Epift. 88. & Vitam Homeri a Dionyfio Halicarnaffeo , i Galeum audi- 
mus, {criptam pag.341,/e97. € recentioribus Johannem Jonfium p.244. deScriptoribus Hift, 
Philofoph, & Cuperum p. 119. /egg. ubi pro Ocenatiaus \eges Ocnomaus, Cynicus enim Oeno- 
maus {cripferat tefte Svida. weg 75 Kad Opngoy PirsooPias, qvo de argumento inte- 
gris etiam libris eg ére Favorinus & Porphyrius & qvi Homerum illuftrarunt olim ¢ Philofophis, 
Antifthenes, Zeno Cittieus, Pofidonius, Panztius ,aliiqve qvos cap. V. recenfemus, Praftane 
&flimos enim Philofophorum, cujusvis xtatis Secteeqve Platonicos prefersim in Homero, tane 
Gvam preecipuo auctore fuo explicando operam poluiffe recté obfervat Holftenius, qvem vide de 
Porphyrii vita p. 44.& 50. edit, Cantabrig, Edam Dione Chryfoftomo notante XLVII, p.¢23, 
B peovov sromtns ayades Waa ngy TO TeTw PiAccoPE. 

XII. Non omnia ab Homero qvz narrat probari, fed alia {va- 
dere cum, alia laudare, alia fimpliciter referre, alia deniqve exponere 
ut rideat & exagitet, obfervatum eidem Dioni 2. deregno p. 27. Proclus 
qvoqve & in Platonis vita Olympiodorus teftantur Homeri Scripta, a ve- 
teribus acceptanon fecundum fenfum tantum fimplicem literalem; Sed 
Quoixws qvoqve & Homes & Osoroyinas » gy awAws womhaxs. Putabant 
nempe B2Gusegor vey éyxexguupévor roic Eases ut eft apud Plutarchum ,. Lib. 
de Mufica, qvam in fententiam notum digtumPlatonis in Alcibiade ve- 

tantis 


¢ 
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tantis imperitos ad Homeri Leftionem temeré accedere, dba pan autos Tig 
coDias pudus cuioap]o yedPen tov. yewa. Sic fabulas Homeri Philofophice 
interpretatus fuit Cronius Pythagoricus, Numenui familiaris , tefte Por- 
phyrio de ftyge, & Lib. de Antro Nympharum , itemqve Nemefius. Ve- 
rum de tot4 illa ratione sllegori:4 , Homerum aliosqve Poétas interpre- 
tandi plura dixi Lib. qvintoubi ago de Procli Commentariis in Platonem 
de Rep. Nunctantum memorabo ab Euftathio in prolegom. ad Iliadem 
reprehendi duo interpretum Homericorum veluti extrema & modum ex- 
cedentia, unum omnia inallegoriam trahentium # jeovoy € +5 38 pudinoy, 
AIAG HG To Cporoyupeves igolrd sees, TOY A'yapeELvores Tov AAs, TOY Né- 
Sopa, Tov Oduoséa, THs Actes Hewes. Alterum, qvorum Princeps Ariftar- 
chus, omnia ad literam ftricte interpretantium & wer 89’ cAws aDispesvean 
aR 0c cy m ep Opt eas Yde ratcisogiag, ¥de rvs pubes, Qvibusrejectis fub- 
jungit: of} axeiCésegos wasp tals isogies ED éaulav pie aDyxay, srw gy 
sig wus ta mpare, Qo riSerjoy Stag Ere aS Asryor ley, Koy EMTNEA or oy THY 
wAaow aula Hg Ty EV aU]y WiDarvoTH] a di hg Ev LUDOK ANTE THE eixoviCe}cy, 
_ Tra Algite av ad]eig Duce pavdes aDevfes ro caspect]sxov tixdno ud, araleé “sow 
es TH iz a Rsryoplas Sugeno F uvde 4 Durwnic éPelalovrss, 4 xdla 7G», 
womaxe }% isceixos, Inter eos qvi allegoriis in Homero qvzrendis mo- 
dum excefferunt fut etiam Metrodoysus Lampfacenus, qvi in libro de Ho- 
mero Phyficé omnia expofuerat, non Jovem modo & Minervam ac Ju- 
nonem, fed Achillem qvoqve Heétoremqve & Agamemnonem, ut prz-, 
ter Laértium Lib. IL Sect. XI. notat Tatianus, qvem vide p. 80. Idem fe- 
cit Heraclitus junior Allegoriis Homericis , qvz exftant, Proclus'in Com- 
mentarits jam dictis, Porphyrius in qveftionibus Homericis & Lib. de an- 
tro Nympharum, ut deperdita ejus {criptaomittam. Ex recentiorum {cri- 
ptis hoc loco commemorandz Johannis Baptifte Perfonz Bergomatis 
NoétesSolitariz, five de tis, qv Scientifice in Odyffea {cripta funt, Li- 

ber in LXX. Colloqvia diftributus, editusqve Venetiis Anno 1613. 4to. 
XIII. De Nepenthe Homericoad Odyff.A 221. exftat liber erudi- 
tus pofthumus Petri Petit: Medicz Parifienfic Traje€t. 1689 Qvo. & alter 
Petri la Seine pracipue parte2. Lugd. 1624.8. recufus T. XI. thefauri Gro- 
noviani. Idem etiam cur4 expendit in Exercitatione decima decadis 6. 
differtationum Medico Philolog. praftantiffimus Jenenfium £{culapius 
Georgius Wolfgangus Wedelius qvietiam diff 6. ejusdem decadis agit de 
radice amara qva vulnus Eurypyli curatum Homerus refertIliad.A 345. 
& dignum effe Poétam pronunciat qvem & Medici legant & non paucis 
locis explicent ab aliis minus intelligenda citra diving Medicinz {c1entt- 
am. Medice artis* peritum Homerum oftendit preter auctorem vite ejus 
aa 2390. 

* Chemicz gvogre, fi credimus Jac. Tollio p. a0. fortuitos, Pw 
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p. 390. feq. edit. Galei, Tiraqvelius in libro de Nobilitate p.274. - 289. 
Thomas Bartholinus fub initium Libri de Medicis Poétis; & Adamus 
Brendelius diflertatione de Homero Medico Wittebergz nuper Ao. 1700. 
in vulgus edita, Convivandi rationem ex Homero perfeqvitur Athenzus 
lib. V. Dipnofophift. przferens convivium Homericum Sympofiis Plato- 
nis, Xenophontis, Epicuri & aliorum Philofophorum. 

XIV, Tbecologism Homeri * qvoqve fuit, qvi fingulari libello perfeqveretur , Petrus Lee 
{caloperius , ad Calcem Commentarii in Librum II. Ciceronisde Natura Deorum. Exilat & Nic. 
Bergmanni diatriba de‘Theologia Homeri, Prafide Rev. Adamo Rechenbergio ad difputanduny 
propofita Lipfix Anno 1679. cui addi poffunt qve de eodem argumento notavit Gerh. Croafius 
in Homero Hebrxxo T. 1. p.179. feq, usqve ad 224. 

XV. Sed & fauturorum conftins aliqvibus vifus Homerus, ut fureriore libro c. XXIX, 
num. 2. dixi, qvibus adde, qvod Jacobus Hugo ** Bel ga Infulenfis in vera hiftoriaRomana feu 
Origine Latiifive Italie ac Romana urbis 4 tenebris longge vetultatis in Lucein producta contens 
dit, Homerum divino inftir€u fub Hifloria Trojana Hierofolyme excidium, ful fabulis Greco- 
rum in IliadeServatoris noftri Vitam, miracula, paflionem & faéta Ecclefiz fub Imperatoribus 
pradixiffe: Harpyjarum nomine perftrinxiffeHollandos, nomine Eyenidis Genevenfem Calvie 
nun, Antinoi & Ladis Martinum Lutherum, & Lothophagorum, Lutheranos, Qvain ludi- 
cram ejus Delirationem edit’ Jens exercitatione ferid confutavit Ebertus Rudolphus Rothius, _ 
Qvid qvod Petro Loyerio Andegavenli , Libro de Coloniis Idumzorumcontigitin uno Homeri 
verfu*** procdj¢tum reperire preenomen & cognomen fuum patriamqve & annumqve heceflet 
inyenturus, 

XVI. Sed & multisjam olim Verfus Homeri pro Sortibur atqve Omcus 
Je fuerunt, velutiab Antoniovan Dale obfervatum eft de Divinationibus 
Idololatricis V. T.c. 4. Pretereo alias fuperftitiones & éxacdas ope verfi- 
culorum Homericorum patratas, qvibus fugari peftilentiam, dolores are 
thriticos mitigar! well ebrietatem, febrem qvartanam levari , & fimilia 
ejusmodi fiert poffeopinabantur. Vide qv infra libro fexto, ubi recenfe- 
mus Scriptores in Geoponicis laudatos, tum Brodaum Lib. VI. Miftell. c, 
20, Cuperi Harpocratem p. 44. Tho, Crenium part. 1. animadverf p. 12-4, 
Deniqve Homerus picrisqve Poéta ita multifcius, vel potius, ut Apuleyi 
in Apologia(p. 40. edit. Cafhubont) verbisutar, cunarumreruns apprime pea 
ritus efthabitus, & Homeri poéma qvibusdam adeo omnium rerum {city 
dignarum Compendium vifum eft, ut non modo exillo follicite & longe 

y {xpius 
* Notatu dignus focus Scholiorum ad Iliad N. 521, 074 avy TH WIN] cb QEOI Ta'pLa jlo 
HUG Acuargpevos avSpumotdus exizavjay, xgy aavaria piven diaOée 
paves ardoumay roi i evevev]oy wabers, Caulam qvare in Pocfi etiam Diig 
tribuantur affectus, ne {cilicet fublato veluti adverfario lan pvida fint & otiofe actioncs, 
notatuin Plutarcho de audiendis postis p. 25, 
** Liber ejus lucem vidit Rome A. 16¢5, 4to. 
#** Odyf A. 183. Zev d Bm TI EVEIKaACY vies, are exnrG, Per anapramimna, 
_ Tletp@y Awegi@> AvievnaG-larrGs TAciy, Reftant litere @, Xr. Qvx indie 
cant annum 1620. Vide Menagium in vita Petri Zrodii p,167, & Clariflumi Baelit Lexie 
con in Loyero, 
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fzpius petitis conjecturis res & mores temporumHeroicorum indagarent, 
cuyus rei infigne {pecimen refert Plutarchus de Oraculorum defectu p. 410. 
fed & qvx in illonon memorentur, ea uli ztati ignota fuiffe affirmarent. 
Qvod poftremum merito explodit Strabo Lib. XII. p. 94. Sic Jofephus 
Lib. IJ. contra Appionem p.1070. leges Gracis antiqviffimis ignotas fuifle 
probaturus, yd’ ave tavoe, INqvil, meAay tyiKorxé]o DG Tig Enos KG 
peaerus Ounp@s Bob 48 THO ToinTess aula aone 2 HwO-.Hy plicrates Gramma- 
ticusnotavit folum effe vocabulum qvodinow definat, xaraueop, qvod 
refellic Stephanus Byz. in Adio’. Pretereo alias Grammaticorum arguta- 
tiones, qvi verfus icabrpes, * adgciyidas, verfus Rophalicos five per 
fingula vocabula fingulis fyilabis crefCentes qvalis eft Ihad. y.. 182. & alia 
ejusmodi in Homero inqvirebant, memorata Gellio L. XIV.c.6. & Eufta- 
thio ad Iliados «, fub initium. Tale eft qvod Zopyrion Grammaticus apud 
Plutarchum IX.2. fympof. notat primum Iliadis verfium irervma2ov effe 
cum primo & poftremum cum poftremo verfu Odyffez. Qvod Appion 
obfervavit in prima Syllaba verlus primi Iliados in voce “yy numerum li- 
terarum XLVIII. utriusqve poématis contineri, ut ex Senecz Epift. 
LXXXVIII. notavi fupracap.2.num.g. Deniqve qvod apud Plutarchum 
qveft.10. Platonica animadvertitur in uno veriu Iliad. #. v. 185, omnes oc- 
currere partes oratiomis. 

XVII. His Grammaticorum difficilibus nugis , affinia erant proble- 
mata Homerica qvibus fefe inconviviis exercebant eruditi, ut conftat ex 
Plutarchi libro IX.fympof. lisdem hocloco ame aliorum in defcribendis 
Homeri carminibus zegegyia non abfurde adjicietur. Cujus generis eft 
qvod Ciceronis teftimonio tradunt Plinius VII.a1.& Solinus c.6. Jada 
Homeriomuem ita fubtiliter in membrana defcriptam, ut tefianucis clauderctur, Plue 
tarchus adverfus Stoicos p, 1083, 0: dé aweikadrunectry KG Mupumniony Akyove 
Te Onpuseyen coomeijec prac aregeis xarvarromves, Koy Alerogrevew a anraum 
yeanparwern ¥ Ofnos, Et qvod Zonaras ac Cedrenus narrant in Biblio- 
theca CPolitana ** r2cc00. librorum, qvz {yb Bafilifco Impcratore con- 
flagravit, interalia fuiffe 16% opdnev|@y EVTEpCY 7 OdGY EXATEV ELKOTS, SV IY VE= 
yeauweva Tay Opnes WO peared qTe TAsag Hey 4 Odvostia yeuorcichs yeaa 
poe]2 xoy TNS isogias THs TAY rpway mee Fews draconis inteflinum pedes CXX, longumsy 
cui Homeri poémata Ilias 5 Ody {fea aureis literis fuerant inftripta cum biflovia rerum 
ab beroiba geflarum, Conftantinus Manaffes in Leone Ifauro de eadem 
Bibliotheca differens: a | 

: Hoa 
* Vide Muretum Lib. XIV. Var. Leé. €, 13. Hoinert verfus lroulsQesexftarein codice Repis 

Chriftianifuni MSto, 2216, teftatur Labbeus Bibl. noy, MSS. p, 234. Confer Jao, Groe 

novii notas ad Gellium p. 655. feq. 


** De hac bibliothsca gonfiies Cangiumin Poli Chriftiana Lib, U, p, 150, Seq, 
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CAPUT VII. 


De imitatione Homerica, de Parodtis, Home~ 


ro-Centris, Paralipomenis ad Homerum, ac den- 
gve de Homert Lotlrs ac detraciatoribus. 


Homer us aGracis latins propofitus adimitandum, In oraculis ipfis frequentia imie 
rationis Homerica vefigia. 1. Parodie Homerica, earumaque auttores & feria 
ptores varit. 2. Homerecentoues, 3. De Homerocentonibus quiexflant bodie $ 
a gvibusdam Eudocie vel Pelagio Patricio tribuuntur, 4, Paralipomena Homeri 
feripta A Cyclicis Poétis & inter latinos a CamerinoS Emilio Macre.5. De 
Quinto Smyrnao cjuqve editionibus & interpretibus. 6, De Colutho,7, De 
Tryphiodoro, 3. De Haacto Porphyrageneto, Joh, Tzetza atque aliis Paralie 
pomcnon Homeri fcriptoribus. Et de Illuftris Fenelonté Telemacho. 9. De ite 
qui Homeri laudibus detraxerunt. 10, Homeri plures. 1%. 

I. ; 

Vanqvam Vellejo judice weqve ante Homerum quem lle imitares 

tur, neque poft illum gvi eum imitari poffet inventus ef, certum ti- 

men & notiffimum ab eo ceu fonte perenni vatum tantuny 

non omnium ora Pierlis rigata aqvis , ut canit Ovidius IIL §: 

amor. cui preter Manilium IL. g. feqv. fuffragatur trita Galatonis * pi- 
ctcris tabella, qva Homernm evomentem, alios Poétas ea qvz ipfe evo- 
mucrat haurientes pinxit tefte Eliano XIII.22. Var. & Scholiafte Luciani 

T.Lp.14. Utadeo fuerit fonsveluti qvidam /ngeniorum , qvomodo elegan- 

ter dicitur aPlinioXVIIL. 5. fins potius verbis Dionyfii Halicarnaffenfis jue 

Cicio appellandus: | 

— Bae 


* Celio Rhodigino MaaAadroy XXI. 44, Schofiafte Luciani TeAaray, ut pridem in illo 
anteqvamn a Clarif. Clerico in lucem ederetur legit Francifcus Junius, pro qvo dottiffi- 
mius Perizonius conjicit reaaoas Qvi aliis EAadas Phidize preceptor , flatuarius, Sed 
A-liani leétionem non crediderim follicitandam propter corruptos manifelte Codlii &Scho- 
lialuc codices, perinde ut abittu{tri Cupero p.63. amroDewe", reéte puto rejici fententiam 
Volaterrani, Nannii & ‘Kischeri, gvi Homerum io Galatonis pictura introducunt non 
vomentem fed mejeatem, 
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—— Baduipoirac usya sSivG. Axsavoie : 
EZ dwep wave wélapol XG] Tare Saraosa 
Kaj wary xenvay x94 Penata paxpa vevow. Ody. 0. 195. feq. 
De imitatione Poésmrum Grecorum Homerica plenius dicere inftituentem 
tempus citius qvam materia defecerit, verum non is mihi {copus cui fuf- 
ficit leCtores meos hac de re verbulo monuiffe, & exemplaqvedam il- 
luftria hujus rei cernere geftientes amandaffe ad Czfaris Scaligeri Criti- 
cum five librum qvintum poétices & Henrici Stephani differtationem de 
Sophoclea Homeri imitatione, de qva egerat haud dubie etiam Philo- 
ftratus Alexandrinus in fila redyuatea wei 716 ¥ ToPoxrcus xAowas 
memorata Eufebio X.3. przparationisEvangelicz. Non prztereundum 
vero eft qvod haud tantum in Sibyllinorum libris qvos habemus, fed & 
in aliis qvz apud Ethnicos fcriptores feruntur onscals freqventia & ma- 
nifefta imitationis Homericz veftigia fibi notabunt QsAcpeneos, ut ex gen- 
tilium fententia non hominibus modo fed ipfis etiam Duis Homerus ad 
imitandum videatur propofitus fuiffe. Qvam freqventer ac feliciter eun- 
dem é /stinis Poétis horumprincepsimitatus fit Virgilins, * poft Gellium IX. 
g. Macrobium lib. V. Saturnal. Cafarem Scaligerum &H. Srepbanum docet 
egregius Vir Fulvius Urfinus in Virgilio Grazcorum {criptorum collatio- 
ne illuftrato Antwerp. 1568.8. Jacobus Tollius capite XIII. fortuitorum, 
Renatus deniq Rapinus 1n collatione Virgiliicum Homero, qvzpoft ite- 
ratas Gallicas editiones ab elegantiffimo Brouckhufio latine verfa vidit 
lucem Trayefti ad Rhen. 1684, 12.& hoc ipfo Ao.1704.8- a Jano Berkelie 
adjuncta eft Palmerii Apologia proLucano & {criptis hujus generis altis. 
E recentioribus unum feliciffimz Homeri imitationis adducam exemplum 
Jacobum Da Portumcuyus Metaphrafi Greca Pfalmorum Davidis, librorum 
Salomoneorum & Jobi nihil exftare Ousguwregey, omnes qvi Homerum 
familiarem habuerint & Duporti libros legerint , lubenter fatebuntur. - 
II. Singulare genus imitationis Homericz {unt parodiefive verfuum 
Homericorum vel fingulorumvel plurium ad aliud argumentum paucis 
verbis mutatis plerumqve injocum facta flexio & accommodiatio. Qvan- 
qvam interjecto tempore ad aliorum qvoq Poétarum tum Epicorum tum 
Tragicorum, Comicorum & qvorumeungye czterorum verfus parodiz 
ufurpari ceperunt, antiqviffimz famen & reqventiffimz fucrunt Home- 
B riC®, 
* Homero Virgilium praferunt Cefar Scaliger, Joh, Dunzeus in Scazonte adverfus Lipfium 
pro Scaligero five Vindiciis Virgilianis (qvas exhibet Georgius Hackevvill in opere pree- 
claro de Providentia Anglice edito p, 288. feq) Deniqve Carolus Perraultus in collatio- 
ne veterum cum recentibus, Gallice vulgata. Saltim non in omnibus locis vicit Home- 
rum, qvi tunc qvoqve vix poterit vicifle dici, qvando illius fententias exornavit, At cum 
nusqvam meminerit Homeri, ingrastifinns fuille arguitur erga enm cud wibil non debe 
bat, ut ait Cafavbonns ad Strabonem Lib. XIV. p, 236, 
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ric , qvarum exemplo latini etiam in hocgenere elaborarunt, ut notum 
eft vel é Virgilit parodia ad Phafelum Catulli. Primam parodiam feri- 
tam ab Hippye Rhegino traditSvidas, teftatus eum temporibus Perficis, 
Foc eft fi Vosfium de Hift. Gr. p.4.41. audimus Darii & Xerxis temporibus 
floruiffe. Sed Polemo apud Athenzum Lib. XV. p.698. Hipponaétihoc tri- 
buic evssiv up av & yiveslarmwavaxta Dare sor tauBoracy. Ariftoteles 
vero ¢.2. Poétices, Hegemoni Thafio: ‘Hy7puxr} Gaci@» 6 res wapudlag 
meicacmeat@s. Atqve primum inter Comicos Hegemonem parodiis (ut 
RhapfodianteaRhapfodiis, confer Czfarem Scaligerum Lib. I.. Poétices 
c. 42.) in theatro certafle legas apud eundem Athenzum p.699. x9 TeTaw 
6 (Trav deyajas xwpwdiag womTay) wreatG- aonrDev 6 TEC ByaVES TES 
Superuxes Hynpnov xgy wap’ ASmalag svixnrs drAais ve wagudicus KOY +i 
Tiyavropaxia. Mentio ejusdem Hegemonis rapads & ejusliyarjomayias 
apud Euftathium. Eodem in loco Athenai memorantur ExbaiParil, qvi 
Philippi Macedonis ztate floruit parodiarum Libri IV. Preterea Beotus 
qvidam Parodiarum fcriptor. Docet ibidem Polemo hoc genere fubinde 
ufium in fabulis fuis veteris Comeediz poétas, Epicharmum Syracufanum, & 
Cratinum in dramate qvod in{cripferat Evoiedas, itemqve Hermippum, Sopatri 
przterea wapwdd mentionem Svidas facit , & ante Svidam Athenzus pluri« 
usin locis modo xagedoy modo QAvaxoyedPov appellans. Neqve alium 
exiftimo effe Sopatrum qviabEuftathio qvandoqve allegatur. Sed& Ma- 
tronem * wagwdcy non infreqventer laudat Euftathius, cujus perelegans 
¢armen centum amplius verfuum exhibet Athenzus Lib. IV. p, 14 q. & 
pluribus locis luftrat Jf Cafaubonus c.5, animadverfion. Initium hoc eft: 
Acinra pos swere pra roAUTpOPa Ky UaAe wWoAAd. Hoc ipfum carmen 
cumaliis ejusdem & aliorum z-apaday Grecorum & latinorum apolpalins- 
tlis atqve erudita de parodiis differtatione edidit Henricus Stephanus A.1575. 
8. adcalcem certaminis Homer & Hefiodi ,ubi p.178. habes etiam Joepbi 
Scaligeri ad Matronis carmen caftigationes. Eodem A. 1575.8. prodie- 
runt H. Stephani parodiz morales, ad qvarum calcem exftant centonum 
& parodiarum veterum exempla Grzaca & latina ab illo feleéta & illuftra- 
ta. Pulchre inter alia obfervat Philofophos qvoqve freqventer olim dele- 
éatos: parodiis ejusmodi concinnandis, ut exemplo fuo nos docetLu- 
clanus , tum praczterisLaértius, qvi verfis HomericosaPlatone, Dio- 
gene, Bione, Carneade & aliis ingentofe ac feftiveinflexos refert: Przci- 
pue vero incomponendis parodus multos fuiffe conftat, non nungva 
étiam parodiam parodiz oppofitam, ut Carneadi 4 Mentore, qvodas}i« 


ri 
© Matron Poita Gracus multa mikia Gracorum Serfumm ad_cufinags (f maccham meciie 
juice potmate, Cah Scaliges Lib, I, Pottis. ¢, $2. 
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mpuide gea,dictum,exStrabonis L.IX p.394.jam obfervavit do€tiffimus Ste- 


pans: Grsteters Thebanum de qvo LaértiusApuleyus in Apologia,p.28.edit. 
afauboni, Plutarchus de laude futp. 546. & Athenzus, tum Sillographum 
monem de cujus parodiis preter H. Stephanum confulendus Dan. Hein- 
as libro deSatiraHoratiana p. 133. Exemplum infignealludensad verfiss 
‘imos libri primilliados exhibet Eufebius XV. preparat.p.855.Neq Ora- 
res 4 parodia abftinuiffe exemplis variis patet, & notatum Hermogeni 
Gi esdads dewors}osc.18. Prolixior qvzdam parodia fine au€toris nomi- 
> occurritapud Dionem Chryfoftomum orat. XXXII. qvz eftad Alexan- 
INOS: ‘Toryapey ¥ KAXwE THC magewolnes THN TAB GY TET WONT X,'s. A, 
‘ztereo qvam plurimas breviores apud Athenzum obvias & in his per- 
ram lepidas plerasqve. Euftathius femeliterumqve mentionem etiam fa- 
waged vis, &tav swe vewtigwy wagydav. Confer Tzetzz Chiliad. X. 
ft, 319. & XIU. hift. 433. Photius qvoqve Cod. CLX. memorat Procopii 
azzi cixor Onnpixay utlaOedoes cig woixidas Aoyaw ideas txpspopPae 
was, Si qvis.vero reqvirat exemplum parodiz Homericz noftra xtate 
ram felicifimum & elegantisfimum, is Sufiadem legat Gracantisfimi 
(ua Barnefi Angli, qva Eftherz hiftoriam complexus eft, Lond.1679. 8. 
id qvid vetat initium, ejus, fpeciminis caufa infra ponere: . 
ns Maw dade Osa Mmadmpddie savi@» 

OvAcuery, 9 pupi E chen aAye éSyne 

Meprsar Dd iPSipus as wih mecca pey 

Oux avjav, Avjoios J” sAwpia réuxe éavlor 

'Hd’ tov oixoy awrarla, Ges ereheiajo Bsry 

EL & dy @Ei weara Algsrryv éolra|s 

MapdiniGe rt’ ED Hos DIAG» noy deweg Aucvevs. 

M1. Confeqvens eftut non nihil dicam de Homero Centonibus qvi Grzcis 
enpoxértpaves five Openpoxey # appellantur, & funt carmina ex integris 
1 dimidiatis Homeri verfibus hinc inde per univerfam ejus Poéfin fele- 
is ac novo proprioqve ordine digeftis compofita,unde alius fenfus & no- 
m poémaprodit. Antiqvisfimum ni fallor Homerocentonis exemplum 
‘od hodie exftat decem conftans verfibus de Hercule ad inferos miffo 
-vatum eftab Irenzo Libro& capite Lp. 43. editionis preclarz Grabianz: 
qvi Irenzilocum Grecz nobis tradidit Epiphanio harefiXXXI.29. Al- 
‘amoccurrit libroI Anthologiz Epigramm. Gracorumc.35.f.73. et toy 
wtws axsoay a nyse, itidem verfibus decem.Meminit hujus generis {cri- 
ndi etiam Tertullianus de prafcript.advers® hzreticos c.XXXIX.Homere- 
stonas voc are folent qui de careminib? Homeri propria opera more ccentonarioex multis 
6c inde compofitis in unit farciunt corp? Hieronym? Ep.103.adPaulin, Qva/inos 

Bbhb 2 begerta’ 
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leger imu Homerocentonas § Virgiliocentonas &e. Svidas in xs¥] ear UTauTas gy 
Aoyus Ex Ale Doewy cuverrey wEvacr va TxoweY anag]i? ovas , x8 pawacs Astor, 
ola, eos rt Opneoxevjec. Euftathius ad Iliad. . p. 1425. aowes iynal oem 
Ss) 70 syxsvrety ngy ua rew Oula tus nrAadioxoy a oix 9 ETON, Err pOw 
panos Ay wormeg woraves ie Ale Dogar xgouy uParparar, ypan'|éc 
oh) Bog |i Gevrey Tots Dogearraear@y Ginny [sey Wommpect Tey KH Fob7sO 
aoSsy aa, Owdia X, ta svreu Ter nAMsEV]ee Opnpoxssloc » tHTésw of Openpixcl 
xivTowves ols Opbatas *yavesT cy % && stipe woipriy tidy db WH Ngy EX WeCOAOYIEN, 
Cwrcios THD Horov ey eve 01 144 "yEVEVTES pnlogeics oWmetas aA’ wg ehardiy Acye- 
ouMsxtdday oi]es x, di OAS omEppoAcyEr es ev synwuiog, Idem ad IlialL a, 
fub initium , docet Homerocentones ejusmodi ex nonnullorum fententia 
fuiffe antiqvas rhapfodias, qvade re confer fi placet qv dixifupra c.2.n.22, 
Giots nek] weg G@» Dac rH meine ems Algdedoperns THY CUMBarar wolyTw.Ew or 
Tes 01 ddovec x, Tob UF Excl |eoas Opnginic Biers ouppan'jor)er ws sRiAct}e , ‘jae 
Yodo evrevey xeornyogivtncay. THs > rodurns parpeas @pgdery pe Tair y 
ob xévJoaves relist Ta Aryoswa Opmgoneren, Kevjoaves te 90 xuglug Atyorfay 
sx DaPogar HLCM CULEDP CELL LEYL C8 EV OI omecuav es Rang TH Chatcnsilga. Kaj 
perpardias 5 1 éx sxcctéger raw Opeyginey woinrean ouppaDere adh draroyosty 
UwONELsD Meayuars, yaw Tux dogrh. TS 5 dwayytrew Ounge moines 
rxsadacay aexny eroujod|o Kiverb vo XiG» &c. Confer qvz de hoc Cinz- 
tho notavi capite fuperiore n. 33. Verifimile fane videtur centones* qjus- 
modi Homericos decantatos ite aRhapfodis , anteqvam de vero ordine 
carminum Homericorum conftaret, nec Pififtrati cura opus Poétz utrumg 
digeMiffet: Poftea autem lege Solonisjuffi fuerunt Rhapfodi ordine carmi- 
na Homericadecantare, ut demonftravic.2. n.11. Itaqve ab eo tempore rha- 
pfodianihil aliud fuitqvam pars five liber alterutrius Poématis Homerici, 
qvantum una vice abfolvere cantando poffent: qvo fenfu apud Nepotem & 
alios veteres {criptores grecos & latinos vocabulum ja odias eft obvium. 
Cumqve laurum manu geftarent Rhapfodi Homeric1, interjecto tempore 
adje€tum infiper eftut violaceis veftibus induerentur qvi partemOdyflez, 
rubris qvi partem Iliadis decantabant. Idem Euftathius: 64 799 Onnpixay oi 
USECOV UM EXgivor]o dpapar}ixeiegay , any Ay Oduosciay ey a Aupy ois coy aa THY) 
{Asadee év spuS coSaPerw, sxeivo py xa]a Teg maraiecs Ag inv ev Sarcosy wAa= 
va Odvossws » Frode Ale Tus ey Tecice Doves x re evfevbev ayaa. Aa gyro dp 

cupCapecr 8 manor igor em Wenpect Tey ET USE pu, Fortea Demetrio Phalereo hoc 

fuit, gvi Rhapfodos Homeriftas primus in theatrum produxiffe dicitur, ut 

fuperiore capite notaviex Euftathio ad Il. 0. p.1497. Athenzo XIV. p. 620. 

IV. Ex- 

_ *Lucianusin Conviyio T.2. p, 641. meminit centonisé pluribus confuti Poétis. O dale 

© Yeapemerjincs Eppecrpeder usec Ge xaljaxerd. ©», % cuveDepen &g To a6 So 
detgu x Hovedur Avaxgsor]og cig 8% ima jaw pubcey adh wayyy tAci GIr0 EAS ays 
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IV. Exftant etiamnum Homerocentones in facrum argumentum 
deflexi, in qvibushiftoria paradifiaca, primum peccatum protoplaftorum, 
hinc Dei de hominibus in gratiam per Chriftum recipiendis confilium, 
pracipue veto hiftoria Evangelica & gefta Servatoris noftri fufe expo- 
funtur per capita LV. Primusillos cum Latina interpretatione Petri Cane 
didi in lucem edidit 4/41 Manutine Venetiis A.1504.(nonut in Eliz Du Pinii 
Bibliotheca {triptorum Ecclef excufium eft 1554.) 4. Hinc Grace & Latine 
recufi fant Francofurti 1541. 8.81554. 8.cum Probz Falconiz * (five ut vir 
przftantiffimus Thomas de Simeonibus nomen ejus efferendum monet, 
Faltoniz) centonibus Virgilianis & Noni paraphrafi Evangelit Johan- 
nel: Henricus qvoqve Stephanus Grace excudit additis iisdem Probz Virgi- 
liocentonibus &jam commemorato Nonni poémate 1578. 12mo. Ab eo 
tempore Claudius Chapeletus Parif’ 1609. 8. inufum Gymnafii focietatis 
Jef typis fixis ex{cripfit Poétas Gracos Chriftianos cum Latina verfione; in 
qvibus familiam ducunt ifti Homerocentones. Sed & in appendice Biblio- 
thecz Patrum Grzcolatina Bigneana occurrunt Parif: 162-4. Fol. pag.o5. & 
Tomo XI. Bibliothecz Patrum Gracolatina Paril'164.4.p.572. Nedicam 
in latinis Bibliotheca Patrum editionibus plus fimplici vice vulgatos lati- 
ne. Deniqve Grace fubjeéti fant editioni Homeri GracolatinzAmft.1648. 
8vo. uftrantur varia horum centonum loca ab H.Stephano in differta- 
tione -qvam parodus fis mortalibus fubjecit A.1575.8. Eos Aldus, Franco- 
furrenfes , H. Stephanus & Chapeletus fine nomine auctoris ediderunt. At 
in Appendice Bigneana & in Gracolatina Bibliotheca Patrum infcribun- 
tur Homericicentones Eudocia Augufle five Pelagii Patricii. Eqvidem Athenas, fi- 
lia Leontii Philofophi Athenienfis, qvza cum Theodofiojuniori Imp. nub- 
fiffet & lavacro baptifmatistinéta effet, EUDOCLE nomen accepit, 4Po- 
etica facultate celebratur apudSocratemVII.21.Photium@Cod.CLXXXIll. 
& CLXXXIV. Sedcum alia ejus Poémata Heroicamemorent, Metaphrafin 
Oétateuchi, Metaphrafin Prophetiarum Danielis & Zachanz, Hiftoriam 
Cypriani Martyris (illius ** cujus poenitentia five confeffio fertur ad cal- 
cem editionis Cypriani praclarz Oxontenfis ) & Jufting Virginis , tum 
poéma Heroicum in viétoriam 4 Theodofio marito ex Perfis reportatam: 
Neuter tamen facit mentionem compofitorum ab illa Homerocento- 
num, qvemadmodum nec Nicephorus XIV.23. AtJohannes Tzetzes Chi- 
liad. X. hift. 306. poftqvam negaffet fe Eudocig O&tateuchum & reliqva 
poémata nancifci potuiffe, duos ejus libellos carmine fcriptos legifle fe 
teftatur, Homerocentones & Metaphraiin Zachariz ac Danielis. : 

B H ds 
* De Virgilio centonibus dixi in Bibliotheca lating 
** De hoc Cypriano Jacobus Goar ad Evchologium Gracorum p. 719. 
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H 2° Evdoxia BaciAls 1 Acovs@> * Suyarne 

"Hs duo BiGAiddee ta di exav aviyvaw wt 

To ag ror Zayaglay te Koy Aattr opolws - ee 

Kaj Of ta ‘OMHPOKENTTA ra saura ow teraz -: 
In FridericiSylburgiiCatalogo MSS.Bibliothecz Palatinz p.roc.memora¥j 
videas Patricti Presbyteri de Chriftiincarnatione, vita, morte, refurrectione poémede 
tion , Homericis verfibusS femiverfibus concinnatum , ‘Ounpixsvrec. vulge dita 
Eudocie Augufieincadem Ounooxs]oa epigumma.Etp.121. Patricii Homoresems 
tra, fen Chriftiademex Iliade & Odylfea, Hic eRKPELAGIUS Patricus qvem ifs 
terfecit Zeno Imperator, 4 qvo Pelagio Homerecentones compofitos 
teftantur Cedrenus & Zonaras. Cedreni verba hxc funt in Zenone p. 291. 
Avace dé xgi tev Saupetsev ngy WEI wolngi Ewav aLisroyoy dvdpa TeAa yi TOP 
Tle leixtoy sAsuSscosopew eidore 1 Pigtlay isopiaa di seman ‘yeypd pacing 
awe Avysss KajrapGy, Tete woinua ugy Ta Nancy ‘ y 





@ OMHFO KENTPA Kg) 
ara pina Savua]@s avia. Zonaras qvidem in Theodofio juntoreT. 3 
Annal. p.37. ait Homerocentonibus a Pelagto imperfectis relictis ultimatri 
. ° . 7 ‘ \ é v @ 
manum additam effe ab Eudocia Theodofii uxore: Of« & w& Aoyus any 
BariAig exer, Cryo ta Agyoma ‘Opengoxer) , Tlareixis » 11G eorsyete 
eirallG- te cwsdarpati, aterscde xararimorrG@s auto %, ciov csmew avoge 
yaud)ov (in membra non digeftum) exci % ee TEAGe ty aye % cépyanarty. 
ws ngy n mae Exeirns Ale sixww Hewikay Te wompectti yeropery Exryean THis 
TAUTHY EHIST! Wegisyot. Verum huic fententiz temporum ratio repugnare videtur, Eu 
docia enim prius mertua exiftimari poteft qyam Homerocentones 4 Pelapio componerentur. 
Et forte Epigramuma Eudociz qvod in codice Bibl. Palatinz Homerocentonibus preemittebatur 
refpi. 
* hie. Leontii Philofophi, Ceterum, lubens koc loco cum lectore communico qve ex cla 
riffimi Boivinii preeclara obfervatione me monuit doctiflinus vir Ludolphus Neocorus, -Qyod 
Codex 2§91. Bibl. Reg. lari’ exhibet Homerocentones qvales a Patricéo primum colletti funt, 
idqve opus tantum conftat verfibus :03, Porro Codex 2977 & 3260. eundem Centonem exhibet 
ab Exdocia concinnatum & auctum qviconflat verfibus 615. Sed in Codice 2977. illud carmen 
non Eudociz Theodohii conjugi fed alii Eudociz, forori nempe Cyrzoés Monomachi vxoristri- 
buitur. Praterea alius Codex Homerocentones exhibet qvales Aldus primiim deinde H. Ste- 
phanus & alii ediderunt, qvadruploampliores qvam qvi Cod. 2977, Eudociz ad{cribuntur. Prima 
Colleftio qva Patricium auctorem habet & cujus apographum apud laudatum Neocorum exe 
flat, qvanqvam eft brevior, ea tamen omnia attingit qvze de CHRISTO in Symbolo Apofiolae 
rum & Nicweno continentur; Secunda collectio qvee Eudocie eft, prater illa qvx attigerat Pae 
tricius, variascontinet de CHRISTI miraculis narrationes, fuis qvasqve locis infertas, & fupremé 
judicii peculiarem habet in fine defcriptionem. Tertia collectionis autor prefixit operi fue 
capita qvatuor de Mundi creatione , de Paradifo, de aftu ferpentis, & de violata 4 primis paren- 
tibuslezedivina. Adhac non folum integros paffim verfus, fed & epifodia pottica & defcri- 
ptiones trivolas adtexuit tanta licentia, ut fepe abEvangelica veritate difcrepet. Hee pracitane 
tiffimus Neocorus, cui & eruditiflune Boivinio pro infigni hac annotatione gratias mecum ha 
ebune Studioli, 
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rofpiciebat non Pelagii pocma fed ipfius Eudociz qvz & ipfa tefte Johanne Tzetza Homerocen- 
tones {cripferat. Porro illos qvi editi hodie exftant Homerocentones Pelagio potius tribuerim 

yam Eudocis: proptes ejusdem codicis Palatini fidem, qv Voflium etiam ut idem fentiret, vie 
deur permovifle. Aubertus vero Mirus qvi in auctario de [criptoribus Ecclefiafticis hos cento- 
nes ad{cripfit Eudocie Auguite non Theodofir jon, fed Conftantini XII. copnomento Duca 
conjugi, recte reprehentus eft a Gvilelmo Caveo , viro de Ecclefialtica hiftoria £1 qvisqvam prec- 
clare promerito, E recentioribus Carmen O/snoxeyt pixcy in fomnum concinnavit Jacobus 
Duportus, qvod in ejus Poematis p, 231. Jegitur. 

V. Qvandoqvidem Homerus, non Hiftoricus fed Poéta, bellum Troicum neqve ab ovo ree 
petiit neqve ad exitum perduxit, jam olim paralipomena ejus exfeqvuti funt {criptores Cyclic#, da 
qvibus fupra c. IL. foét. 24. 0.12, 15. & 38, atqve é latinis Camerdenus, de qvo Ovidius Lib. IV. ex 
Ponto Elegia 16. Qsighe canit domitam Camerinus ab Hercule Trojam, Tum 4 miline Macer, 
inde Jéacus dictus ab Ovidio lV, 16. ex Ponto, & deqvaidem PoctaL. I, Amorum Blegia 1g. 

Carmen ad iratum dum tu perducis Achillen 
| PrimagGe juntis induis arma Girit 
Et Lib. II, ex Ponto Elegia 11. 
Tu canis alerne gficg8id refabat Homer 

Ne careant. furmmd Treica belle manu, 

VI, Exftant qvoqve COINTY cujusdam five QVINTI, * qvem ex nomine ut exiftimo 
Romanum fafpicati fant Volaterranus & ProlemausFlavius, Tay 6d Opgooy five Wg 
Acsm opeaveev Oper e Libri XIV. verfu grreco Heroico bellum Iiacum ab Heétorisinteritu usqve 
ad reditum five nauftagium Grecorum perfeqventes. In prim§ editione dicitur Qé:nrue Cala¢ 
ber, ** nullam aliam qvantum fcio'ob rarionem, qvicqvid paratrageedietur Dausqvejus, qvam 
gvod Poéma ejus in Calabria repertum eft ad Hydruntem, maritimum Calabria opidum, in vee 
teri temploS.Nicolai. Vita Celachi tPF ab Aldo Manutio poémati ipftus de Helenze raptu prefixas 
Korat triyt yam ay % +6 tr eagoy mroinct EASmns agwayy sy Aredia cumSes 
KY Y¥welLoy OWE KGY FONT  Opnoine KOINTOY am eworoy fugrray EV TH Nee 
F Seis NixoAdy To Kaoswirwy &£0 FV dzevre. 0 avarwras 0 Jas Brosagicy 
é Nucafas Kapdiva As OxcnsAares TOS Bsropetvors ixciwrs, XoY ©T0 de cmongue 
Dov yeyoves viv xower-escy, Conftantinus Lafcaris in Grammatica inftitu- 
tione abeodemAldo edita: Pocjis auremHomericifimit Qvintijam multo tempore 

sonora 

* Idem plane nomen eft Koiv |G» & Ocintus, neqve alia eft differentia nifiqvod unum fit feri- 
ptum literis latinis, alterum Grecis, Sic Qvintus Fabius apud Dionyfium Halic,Plutarchum, 
Appianum & alios Grecos [criptores Kost G@> Dai», & Qvintius Koirts@b. Apud 
Dionem Caffium modo Koivz@s fcribitur pro Qvinto modo Kuivt @s & pro Qvintilio 
Kui ]iAr@», Koi] @s Medtcusmemoratur apud Galenum T.4. edit. Balil. p. 370, & alibs, 

¥* Qvintum Calabrum 4 Cointo malediverfim facit Anna T. Fabri ad Di€tyosIV.c,1, notata 
eo nomine a praftantiflimo Perizonio diff de Dictye fect 13. Qvintus Catabius typopra- 
phi vitiodicitur apud Montacutium T. 1. Orig. Ecclef, p. 378. 

*** Ex hac idem referunt Rhodomannus in pref. & Leonhardus Nicodemusio additionibus 
ad Bibl, Neopolitanam Nicolai Toppip, 215. feg. ut Voffium, Bailletum & Laur, Ctaflum 
de Poétis Grecis prateream. 

@ diterum Flomerum vocat J, Thomas Freigius Epiftola Qvinto premifla. Hetero proxi- 
vars, BarthiuslI.8. Adverfar. Optimum Peitam & Lelum fegi dignam pef Homiram , 
Daa, Heinfius ad Nonai Dionyfiaca, 
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sgnota fuse F tanqvam extinéta: fed propins Reffarion Nicess Cardinalis Tufculani, 
ille [ane quam bonus & ut Homerice dixerim fimilis Deo vir, aliaque plurima innes 
& banc ex Apulia cum fervaffer, volentibus trad:dit , quam & ipfe olim defiderabam, 
De {e ipfo pauca hac commemorat Qvintus libro Xl. v.302- | 
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Ex hoc loco Smyrneum appellat poft Tzetzem Chiliad.2. verfta 488. & Be- 
nedictum #gium Spoletinum p. 10. ad Apollodor. Rhodomannus, & cum 
Parthafio inde colligit Scholam Smyrnz habuiffe & diftipulos inftituiffe: 
qvod poftremum Vosfio licet & Reinefio aliisqve viris do€tis probatum 
merito in dubium vocat Clariffimus Baylius T.3. Lexici Hiftorico Critica 
p-2 40. qvia nihil aliud affirmat hoc loco Poéta qvam fe adolefcentemad- 
huc &in Smyrnz campis inclytas oves pafcentem (ex qvo Ipfo ne Smyr- 
nzum qvidem certo colligas) 4 Mufis carmen edoctum fuifle, perindeut 
Hefiodus dum puer paterna armenta cuftodiret (Azvas roysaivan EAwwanes 
vac ZaGe00) a Mufis amatus fuiffe traditur 4a Luciano T.2.p.310. IdemRei- 
nefius in Epiftola ad Johannem Weitfium, & Epift. LXVIL. ad Rupertam p. 
591. Cointum noftrum eundem effe exiftimat cum Corinrbo*Smyrnao Gram-. 
matico non adeo antiqvo cujus libellus de dialeétis, infra fuo0 loco com- 
memorandus exftat. Sed utut non indignum poéma iftud Grammatico 
effe fateor tum ob argumentum tum propter accuratiorem & yeapua}t- 
xcijegor 111 Carmine & defcriptionibus locorum Characterem, qveminillo 
notarunt viri doéti, hzc tamenReinefii conjectura levi neminum fimi- 
litudine nixa refellitur ab auctore {choliorum minorum in Homerum& 
ab Euftathio tum aTzetza in Chiliadibus, & ad Hefiodum acLycophro- 
nem qvi non uno In loco qus mentionem facientes femper Kew]ov appel- 
lant, 1pforum teftimoniis fuffragante confenfu MStorum codicum & 11- 
lius qvo Aldus ufus eft & alterius in Bibl. Barberina {cripti manu Georgu 
Hermonymi Typhernatis qvi primus Gracas literas docuit Lutetiz x 
Reuchlini in his literis preceptor fuit (Allat. de Georgiis p. 393. {q. )alio- 
rum item duorum in Bibl. Czfarea qvorum meminit Neffelius IV. p.5.& 
52. Neqve Cafp. Barthit fufpicio multum habet verifimilitudinis qvi p. 
g6o. b. in Claudianum cum Cointo noftro eundem effe putat iia 
: . ium 
* Corinthum recat etiam Rey, Johannes Fats in notis ad Gyraldum de fepultusa veterdn 
p2g- 92. ’ eos 
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illum Smyrnxum, cujus poéticam facultatem laudat Eunapius in Prozre~ 
fio p. 121. Sane per tot fecula plures potuerunt effe Poétz patria Smyrnai, 
necp de xtate Cointiadeo certi qvicqvam conftat,licet ex Charactere car- 
minis, lubriconimisargumento, Rhodomannus & pofteum aliiconjece- ' 
runt propinqvum fuiffe xtati Nonni, Coluthi, Tryphiodori, & Mufzi qvi 
de Ero & Leandro poémation compoluit. Barthius vero ipfe alibi (Il. 10. 
Adverfar.] Cointum putat fub primis {cripfiffe Imperatoribus, idqve colli- 
git é vaticinto Calchantis XIII.336.feq.fed qvod {criptum poteft effe ad imi- 
tationem vetuftioris Poétz. Primam Qvinti Smyrnzi editionem Grzcam; 
licet plenam mendis ut notat Gefherus, ftudiofidebent 4/do Manutio, una 
cum Tryphiodoro ac Colutho fine temporis nota vulgatam in 3. Hinc re- 
cufus eft Bafilex , 1569.8. itidem parum emendate: Latina profa vertit Jo- 
docus Valareus Antwerp. 1539.§.& Lugd. 1541. §. Bernardi Baldi verfionem 
(latinam an Hetrufcam] non vidi. Caparis Barthit Metaphrafis qvi Tomol. 
ad Statium p. 584. teftatur fe adolefcenti ztate Qvintum Smyrnzum cor- 
rexiffe & latino carmine tranftuliffe, lucem non adf{pexit. Johannis Brodai 
note & caftigationes in Oppianum,Q. Smyrnzum & Coluthum prodie- 
runt Bafilez 1552. 8. In Poétis Grzcisprincipibus Henrici Stephani Q._ 
Smyrnzus eftomiflus, fedGrace & latine exftat in corporePottarum Grz-' 
corum Heroicorum cura facobi Leétiiedito Genev. 1606. fol. Tom. 2. pag. 
137. Libri tres poftremicum Michaélis Neandri qvi in Schola Ilfeldenfi los 
interpretatus fuerat verfione profaria editi funt 4 Zaurentio Rhodomanno in 
parte pofteriore operis aurei Neandri Lipf' 1575. 4. Rhodomannusin ele- 
ganti qvod premifit carmine Graco & latino refertfeinter auditores Ne- 
andritunc fuifle , atqs ipfum Qvintilibros przlegentem aufcultaffe. Idem 
Rhodomannus poftea integrum Cointum recenfuit,& cum verfione nova 
fua profaria poft triginta annos, per qvos in privatis fcriniis delituerat, fe- 
cundis au¢toris curis cmendata, & caftigationibus edidit Grece & latine 
Hanoviztypis Wechelianis 1604.8. In eadem editione occurrit Rhodo- 
manni Poema duplex Greco latinum, qvorum alterum inftribitur Ilias 
parva * complexa epitomen fingulorum librorum Homeri & Cointi, alte~ 
rum Troica five breviarium hiftoriz Trojanz undiqvaqve decerptum. 
Prxterea Dionis Chryfoftomi Oratio XI. de Ilio non capto, cum Rhodo- 
manni verfione & notis,& Jobannis Hartungiin Qvintum Smyrnzum bre- 
ves obfervationes qvz uno alterog folio conftant. Hujus Rhodomannia- 
nz editionis exempla qvadam cumin officina libraria Wecheliana adhuc 
fupercffent Ao. 161-4. qvolucem viderunt Cliudii Dausqviinote & obferva- 
tiones [qvibus Brodzanz fubinde interfperfz funt] in Qvintum Smyrnz- 
um, Tryphiodorum &Coluthum , Francof. ex cadem Wecheliana five 
Ccc Aubria- 


*Confer gvze de hoe pocmate notayi fupra c.a. fect, 24, num, 13, 
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Se 
Aubriana officina, 8vo, qvo facilius junctim venderentur, novusa 
graphotitulus Qvinto prefixus eft, atqve inde factum ut in qvi 
exemplis editionisR hodomannianz compareat annus non 1604.fed 1614. 
De Rhodomanno apponam unicum idqve re€tisfimum judicrum Cafp. 
Barthu LIX. 1. Adverlar. Locus is Calabri Sulgocorruptus circumfertur, fed mos erndiffm 
oi Rhodomanni emendationem merito fegsemur , 96i enm disinum Poitam totumin fe redegerat, 
adeout fimiliacidemrara felicitate feviberepoffet, Qbéo qbidemSiregracum Poitam neminem 
wngbam meliorem babuiffe Germaniam noftram exiffimo, cujus Potmatis plerisqbe talibus £ memen 
abeffet , nos antig&um auGiorem & non de bucconibus alig6em adfcriptursm fuiffe rectiffme jude 
cabit Fofeptus Scaliger, Loca qvedam Cointi emendat Guill. Canterus lib. 
I. Novar. Le€&t. cap. VII. _ Qvintum ut Hiftorici magis qvam Poétz 
officio funétum reprehendi ab Udeno Nifiello in parte 4. progymna- 
fmatum Italice editor. notavit Laurentius Craffus in opere de Poétis 
Grzcis eadem lingvavulgato p. 438. AtBailletus Gallus fallitur, qvijudic. 
de Poétis T. 2. p.52-4. affirmat Qvinto przter XIV. libros paralipomenon 
Homeri,binos tribui feorfim {criptos de Iliexctdio. Nam duodecimus & 
decimus tertius ex illis XIV. funt qvos Michael Neander feorfim in aureo 
opere edidit fub titulo fly ardesus BBAla due. . 
. VII. COLUTHUSéLycopoli Thebaidis in Egypto civitate clas 
rus fubImperatore Anaftafio [qvi A. Chrifti DXVIII. obut]prater 
nuxav Libros VI. éyxapsaverfibus Heroicis K repre qvz univerfa Svidx 
memorata interciderunt, {Cripfit EAsins agmaryry five de raptu Helene poéma 
Heroicum verfibus CCCLXXXIV,repertum a Cardinali Beffarione in Ca- 
labria una cum Qvinto Smyrnzo, & Grzce primum editum ab 4/dein 8. 
fine temporis notatione, deinde recufum emendatius in Poétis principi- 
bus H. Stepban: Parif.1566.fol. Latina profa vertit Jodocus Valerans Antw. 
1539. 8. Lugd. 15-41. §. carmine Helius Eobanns Heffus , qvod inter alia ejus 
poémata recufumFranc. 1564.8. Porro cum verfione &notis Mich Neandri 
exftat in hujus opere aureo T.2. Lipf'1577. 4. Pretereo qvod legitur Colu- 
thus ad calcem nonnullarum Homeri editionum ut in Greca& Gracola- 
tina qvam curavit Emiline Ports: Genev. 169. 12. tum in corpore Graco- 
romPoétarum cum latina verfione,ex recenfione Jac, LeGii ibid. 1606. fol. 
Notas & caftigationes johannis Brodai & Claudsi Dausqveji paulo ante deQvin- 
todifferens memoravi. Cum verfione & notis Stephani EbcliiColuthus pro- 
diit Franeqvera 1600.8.Cum metaphrafilatina Eob.Hesfi & Mufzi poéma- 
tio de Herone & Leandro,Hamburg.1617.8.curante Henrico Rumpio, Hunc 
o€tam emendatiorem cum fcholis Gracis, variisle&t. Obfervationibus 
hilologicis.gloffario Coluthiano & differtatione de CLI Trojani belli 
{criptoribus edere ante aliqvot annos*recepitRev.D.Vslentinus Ernefius La- 
feberas,qvi fidem qvo minus ha€tenus exfolveret a facro qvod ornatmune- 


re 
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' reprohibitus fuit.Eft & mihi Colutht itemqveTryphiodori codex fcriptus 
ante annos circiter trecentos,qvi olim fuit Eliz Putfchit. Germsanico carmi- 
ne haud infeliciter a feexpreflum Coluthum ante aliqvot annos oftendit 
gnihinobiliffimus Vir Z. Chrifiiannus Henvicus PoficllssHamnburgenfis. Anglice 
reddidit & notis illuftravit Eduardus Sberburne.qvod prodiit Londini 1651. 
& 1702.8. una cum aliis eruditi & przclari viri poématis. 

VIH.Coluthum in pleris@ editionibus,utGracis didins & emen- 
datioreH, Stepbani,tum Grzcolatinis Mich, Neandri,qvinotas addidit, Emie 

Aiique Porti & Focobi Lettiicomitatur TRYPHIODORUS *feu Tryphiodori 
Egyptii PoémaEpicum verfuum DCLXXVII. qvod infcribitur Ais aaa 
ow live de Trojacverfione. Grace feparatim editumeft A. 1617.8.curante H. 
Rumpio inufum Gymnafii Hamburgenfis. Nonnulla ejusloca emendat 
&illuftrat Pewlss Leopardus vir harum literarum apprime peritus XIX, 1. & 
Libro XX. emendationum. Praftantiffima editio eft qvz cum verfione la- 
tina duplici(profa & eleganticarmine]acnotis Micodems Frifchliniaccafti 
tionibus Laarestii Rhodomanni lucem vidit Francof. 1588.4. Vertit & Guil. 
Xylaxder carmine, ad calcem Diodori Siculi Bafil. 1578. fol. poft priorem 
verfionem qvam fimiliter carmine elaboraverat vix fedecim annos natus 
& infcioipfo Oporinus ediderat. C/audsi Dausqveji notis in Qvintum & Co- | 
luthum animadverfiones eyusdem in Tryphiodorum exftant adjectz, ut 
paulo ante monereme memini. Scripta Tryphiodori deperdita funt: Ma- 
eetomanra Kra'nara inmodapady, tumangPeaors tov Ounee Anil, 
& Odyflea Acswoyeapuar@» de Ulyfis laboribus &fabulis eum f{pectan- . 
tibus, deqvadixi capite fuperiore num. CXVIIL. 
| IX. ISAACUS COMNENUS PORPHYROGENETUS cujus 
{cholia ineditain Homerum memoravi c. III. num. 15. {cripfit preterea 
profa Gtacalibellum de prztermiffis ab Homero & yagaxtngicuata Gre- 
corum Trojanorumqveducum ex Dictyeutait decerpta. Pofterioris par- 

_tiseditionemé MS. Bibl. Amftelodamenfis debemus Fano Rutgerfio V. 20. 

Variar. let. Lugd. Bat. 1618. 4. Utriusqve Leoni Al/atioin excerptisRheto- 
rum antiqvorum & Sophiftarum, Grace cumverfione ipfius vulgaris Ro- 
mz 1644.8. JOHANNIS TZETZ£ Ante Homericorum & Poft Ho- 
mericorum mentionem feci cap. III. num.14. Videntur etiam Para- 
lipomenon Homeri fcriptoribus adjungendi qvi fingulis Homeri- 
cis verfibus de fuo verfum intercalarunt & fubjunxerunt ut Pigres & 

Ccec2 , Timo: 

* Coluthi aqvalem pleriqve conjiciunt ¢ carminisfimilitudine. Sed Gyralduslonge antiqvio- 
rem exiftunafle videtur , commemorat enim inter Poétas qvi fub Prolezis vixerunt , T. 2, 
Opp. p.166. Antiqvisfimus qvod f{ciam qvi mentionem Tryphiodori fecit eft Hefychius 
Iluftrisubi de Neftore Lyeio, Poft Hefychium [qvi {ub Anaftafio Imp. claruit ] Svicas , 


Taetzes ad Lycophronem & Chil, 1V.997, Euftathiusad Odyff.9. p. 324. &e, 
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Timolaus Lariffeus de qvibus fuperiori capite , & de qvo ibidem dicere ne- 
lexi IDEUS RhodiusLifiF.Heroicorum carminum {criptor,qviSvidate- 
emapeuParay size siywedimAace tay moinow Ores. E. recentioribus nemo 
ameenius differtiusqve in paralipomenis Homeri fcribendis verfatus eft 
Archi Epifcopo Cameracenfiilluftrifimo Franci{co Salignace Fenelonie,cuyus 
Telemachus five continuatio hbriqvartiOdyflez Gallica profa fcripta & pul- 
cherrimis monitis Ethicis ac Politicis Principi potisfimum obfervandis re- 
ferta fimulac (auctore ut feruntinfcio ) adfpexit lucem , tanto omniumn 
applaufu excepta, tam avide ab omnibus lecta eft, utintra breve tempus 
non modo plus decies recufa fuerit,fed & fua eum lingva exftare pifferint 
Itali, Angli, Belgz, Germani: folis Gallis qvibusdam iniqviorem de tant 
civis fui ingenio fententiam ferentibus, fed in qva plus malignitatis at 
invidig qvam candidijudicit facileagnofcas. ~ | 

X. Anteqvam de Homero dicere defino,cujus commentatoribus 

merito fuo adjungendum doftum & laboriofum {criptum doftuff. Medici 
Leidenfis Caroli DrelincurtifHomericus Achilles, Lugd. Bat. 1693. & 1694. 
4. commemoranda etiamnonnulla deejus Zoilis ac detractoribus funt. 
Eqvidem haud negandum videtur multos inejus laude & admiratione 
modum exceffiffe , *atqve dum omnia, pugnantia etiam ex Homero ex- 
{culpere voluerunt, juitam dediffe anfam Seneex Epift. LXXXVIIL feri- 
benti: spparet nibil borum eff inilla cuiomniainfune, Itaqve pedibuseo m fen- 
tentiam Antonii Van Dalen acutiffimi Medici & Philologi Harlementfis, 
qvi mlibrode oraculisp.§4. editionis fecundz & libro de Ariftea c. 26. p- 
2.cc. feq. oftenditfe non magnamadmodum Hebraicarum rerum vel lingvz 
notitiam Homero tribuere,etfi de illius allufionibus ad phrafes & ritusHe- 
braicos multa difputantur a viris eruditiffimis ut aJacobo Cappello inVin- 
diciis pro If Cafaubono c. 11.&12. 4 Merico Cafaubono de Schreveliana 
Homer editione p. 46. feqq. Zacharia Bogano in Homero Hebraizante 
Oxon. 1655.8. ut Dan. Heinfium, Creefiumaliosqve preteream.Qvemad-, 
modum vero parum hoc detrahit Homeri Graci poétz laudibus, ita fibt 
potius qvam ¢jusfamz nocueruntiniqvi & inepticentores ests axePa rss 
AGY ABLES OMNOB SIYAC EKATYOVTES , TH OE MCINA KOY LiVaAd THY BED OULEVEY 
viregeu wagegwvreg, de qvibus Plutarchus in confolationcad uxorem p.644- 
przcipue cum Homerus confidentia ingenu fuiadeo non curaveritGram- 
maticas minutias, ut primum etiam Iliadis verfum @ergov pofucrit notan- 
te Plutarcho, de profectu in virtute p.go. Sed vitio humaniingenii factum 
effe videtur, ut nimias Homeri laudes ferre qvidam non valentes, in vitu- 
peratione eyusdem & ipfi nimii effent , & ex reprehenfione ejus qvem 
omnes 

* His merito annumeres Jo, Tzetzen Chil, XII, vy. 670, qvi non dupitat appellare 
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omnes admirarentur,captarent laudem defecatiorisjudicii Talis fuiffe 
videtur ZOILUS, qviin Scholus minoribus ad Iliad. £. 4. & ab Euftathio 
387. Ephefius appellatur, fed Heraclito in allegoriis Homericis p. 427. & 
Piatarcho Sympof V. 4. #liano XI. 10. Var. & Svidz *variis in locis Ame 
phipolites, Vitruvioctiam prefat. ad Librum VIIa Macedonia veniffe Ale- 
-xandriam dicitur & Plinio indice Libri XII.& XIII. Zoilus Macedo: atqvi 
Macedoniz opidum Amphipolis. Idem Heraclitus eodem loco Thracium 
mancipiums appellat: qvodc plures allatraffet & reprehendiffet , di€tus fuit 
tefte Eliano Kuay prropucos Canis Retboricus. tas Ulius eo usg certa eft, qvod 
vivendo fuperavit Philippum MacedonizRegem, ad hujus enim mortem 
hiftoriam fuam perduxifle traditar. Cum vero Demofthenes ex orationi- 
bus ejus profeciffe dicatur, & difcipulus fuerit Zoilus Polycratis Athenien- 
fis qvi Socratis zqvalis fuit,aut adfummam fenectutem perveniffe eum eft 
neceffe [Tanaqvillo Fabro enim in notis ad Longinum,Zoilum Rhetorem 
qvicontra Platonem {cripfit 4Zoilo Homeromaftige diftinguenti contra | 
veterum fententiam affentiri nolim] aut errafle Vitruvium Architecture 
certe-qvam hiftoriz & Chronologiz peritiorem , qvi illum fub Ptolenzo 
Philadelpho poft Ariftophanem Grammaticum Alexandriam veniffe {cri- 
bit. Sed locus ejus infignis non eft pretermittendus. In /eqSenribus annisa Ma- 
cedonia Zoilts gi adoptabst cognomen ut HOMEROMASTIX Focitaretur Alexandriam Genit 
faagfiriptacontra Iliadem & Odyfeam comparata Regi recitaSit,  Ptolemaeus Gero curs ani- 
madsertifjet Pottarum parentem PhilologiagSe omnis ducem abjentem fexari, & cujus A cum 
Bis gentjbus feripta fufpicerentur , ab eo bituperari, indiguatus nullum ei dedid refponfum, Zoi- 
lus autem Cum diutins fuiffet in regno inopia prefs , fummifit ad Regem poflulans ut alighid 
j tribueretur, Rex Gero refpondiffe dititur Homerum i annos mille deceffiffet , #60 perpetuo 
multa millia bominwm pafcere, Item debere 6: meliori ingenio fe profitcretur nonwodo fe unum 
fad etiam pluves alere poffe, Et ad furmmam mers ejus** ut parvitidii damnati Sarie memora- 
, CC 3 tur, 
* Vide Svidam in Ava Sieerns ’ Anpeood évxs Se ZalAGy, Apud Plutarchum qvogqve in De- 
mc {thenis vita memorantem ts? ES vy Au Dirorirs Acyss | d Pwiree 
‘ 5 ‘ ; » lependum GWas & 
Au Qiac ATH, utex Dionyfio Halic. libro de Demofthenis gravitate & Svida monue- 
runt Reinefius p. 328. Var. & Jonfius p. 42, & 126, Confer etiam qvx de Zoilo notavit 
Voflius lib. I, de Hiltor. Gracis c, 15, & Boilscus (Mr, Boileau Defpreaux) reflex, V. fur 
Longin 
** Tam diverfz de morte Zoili narrationes docent parum certam effe univerfam illam traditio- 
nem, & torte deberi i:lis qvi tam malo mortis genere hominem di gnumcfletemere & pa- 
rumhnimane opinabantur ex iniqva admiratione Homeri, vel fui ipforum potius nimnia 
eeftimatione. in qvos Homericontemtum redundare exittimabant Qvis jam miretur reli- 
gionem tantundem mali fvadere potuiffe mortalibus, ut qvos tangvain hvereticos detefia- 
bantur , de illistoedasmortes vel fi effent libenter commemorarent, vel finon effent fin fee 
rent, Zoili enim exemplo videmus unius Poéta caufa, gvem ipfi omnibus encomiis efle- 
rebant, ille vero alpernabatur, truculentis{imo fupplicio dignum habicum fuille, Vitruvii 
etiain judicio, qvi poft verba a me jam adducta fubjun git: Utrum ei acciderit , merenti 
dignaconjt:itt pana, Non enim aliter bidetur promerer;, G56 citat cos, qborum re[pore 
[um qbia fenferint siribentes non poteft coram indcari, 
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tur, Alii eum fcvipferunt a Philadelphe effe in crucem fixum,nonnulliineum lapides effe 
conjeios,alit Smyrna vivum in pyramconjeum. Diverfum ab his genus mortis 
Zoilicommemorat Svidas,ait enim in Olympia de Scironiis EExis effe de- 
turbarum. ewsxrron Opqvopasif orsertcxwmtly Opnosv.dss autay tanSear ag ei 
év]7 Odupewia nate tay Dxigaviden retour 2Inoav,Abeodem Svida diftimus 
novem libros 4Zoilo compofitos adverfis Homeri Poefin( Jas xaF' Opnes 
cura res vocat Dionyfius Halicarnaff in Ifo p. 111.) & preterea Homer 
vituperationem. Pytae 4 ay XADidae oO, EYCAWE ULSYTOL Tine KOY Yoapa- 
TINA HGY HATA THE OMNES WANTEDNE Aye Ewea Isopiay ard Oxeyavias ws TIS Or 
Alwwa redeuTagBiOrAia rei. UselapQincrcuc .ngy xata looxgares Pr 
noyahamrace svcigugy poyevOunex. Qvaliafuerintqvez reprehendit in 
Homero Zoilus, vide fi placet aqud Longinum p.7o. edit. Jac. Toll, He- 
raclitum qvi vulgo Heraclides: loco laudato, Plutarchum V. 4. fympof 
tuin{cholia minora ad Iliad. £. 4.820. Euftathium ad Iliad. £.p. 512. 9. p. 
w510. Odyflezr. P. 335: Non abfurde qvedam notafle & in princtpe Poéta- 
rum carpfiffe certiffimumeft , qvod tamen tot libros reprehenfione.im- 
levit poématum multis nominibus {vaviffimorum & pulcherrimorum, 
in ipfum przterea Homerum, candidiffimum omnium laudatorem , fin- 
gulari oratione invectus, nefcio qvam arguit animi vel vanitatem vel loli- 
ginem, przcipue fiverum eft qvod legas apud AJianum XI. 10. Var. Ga- 
Jenum Method. Therapeut. Lib. I. c.3. T. 4. Opp. p. 37. Homeri iconem 
aZoilo flagris* cafam aan’ eree ye xG4 C oiA@» Evd0&O- tov Opssios ces ll ev tins 
ya, Ibidem addit Zoilum non magni fieri nifia QsAcAcsdopors , Dion tas 
men Halicarnaffenfis Epift. ad Pompeyum p.127. eum refert inter eos qvi 
Platonem (nam adverfus huncqvoqve & adverfis Hocratem feripfit ) re- 
prehenderint # Ale Povey} Ales PirawexInweciryy xapwdavres, are vAV 
adiseaar sfera Cartes, Ab hoc viro obtre€tatores qvicunqve vocantur non 
modo Zoi, utapud Martialem &alios, fed etiam Homerom.aftiges ** ut Pli- 
nioin pref. hiftoriz: «ob idcaveam ifos Homeromafiigas, Homero ipfi tamen 
Zoilus debuitut pofteris innotefceret, judice Ovidio remed. amor. vert: 
365. ita enim intelligendus ille locus : 
Ingenium magni detreéhat livor Homeri, 
Qoisqvises, exillo, Zoile, nomen babes, 
Primus pro Homero contra Zoilum {cripfit Arati Poétz frater thenoderus, 
ut legiturin Vita AratiGracis in illum{choliis premiffa. Definitionem 
{chematis feu figurz hancé Zoilo profert Phiammon Rhetor p. 98. edit. 
Laurentii Normannig paxagirs' gud eso sregov ay ROTH OATS cy érégov ds 
Arye, 
* Similiter Theagenis Thafitathlethz ftatuam ab inimico, fed haud impune, (collapfa vim 
ipfum oppreflit) cafam flagris narrat Dio Chryfoft. XXXL. p. 339. leq. 
** Sic Largi Licinii olim liber terebatus,infande (ut ait Gellius XVII, 1.) titulo Ciceremafiix, 
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Aeyev. Reprehendit Qvintilianus IX. 1. Verums id ipfium angufle Zoilus ter 
winavit, gvi id folum putaverit febemaqvo alindfimalatur dici quam dicitur, Zoi- 
lusRhetor ¢ rev Gungov Weyer ws wud oyedov, laudatur sv re Tere dav tryxce- 
jet apud Strabonem VI. p. 271. Plures autem fuere Zoili preter Amphi- 

olitam noftrum. 1.]Zoilus Patruus Pythagore. Laért.VIII.2. 2.JZoilus 
Lampfacenus Themiftonis Epicurez filius, Clemens Alex. IV. Strom. p. 
§22. 3.] Zoilus Cedrafenfis [¢ Kedgacsus] Etymolog. M. in aai@. Forte Gram- 


maticus ille hoc nomine, qvi ab Athenzo inter Dipnofophiftas collocutores introducitur. 4.) - 


Zoilus Pergeus qvem de Diogene Cynico qveedam commemorantem laudat Laértius VI. 37. 
$-) ZoilusSacerdos Boeotius Plutarchi eqvalis qvi ejus meminit qveft. Grec. XXXVIIT p. 297. 
6.\Zoilus Cyprius artifex ferrarius, deqvo idem Plutarchus in Demetrio p. 898. 7.) Zoilus Me- 
dicuscujus antidotum memorat Galenusil.13. de antidotis, nefcio diverfusne fit 4 Zoilo O- 
phthalmico cujus meminit idem 1V,7.de medicamentis XaTa TOFS, 8. )Zoilus Trevirenfis apud 
¢ Aufonium in Epiftola cupidini crucifixe pramiffa, ad qvem locum Scriverius notavit alios Zoi- 
los tres ex Gruteri Infcriptionibus p. 302, 2. p. 438. 2+ p. 900.9.) aliositem tres Zoilos Martyres 
ex Adone & Ufuardo 24. Maj. & 27. Jun. & Martyrolog. Rom, 24. Nov. His adde 15.) Zoilum 
Alexandriz Epifcopum de qvo Nicephorus KVII, 8. & 26, 16.) Zoilumqvi {ub Theodofio jun. 
Antiochiz porticum exftruxit. id. XIV. 46.°17) Publium Alium Flavianum Zoilum, Apollo- 
dori Afpendii Philologi fratrem, in veteriin{cript, apud Sponium 1. itinerar. p.107. 18) Zoie 
lum Milefium , in veteri anaglypho apud Bernhardum de Montfaucon p.70. Diarii Italici. 19.) 
Zoilum Tyrannum Czfareenlém de qvo Jofephus XIII. 20.820.) L. Noftium Zoilum cohere- 
dem Ciceronis XIII 46, Epift,ad familiar, Sed utad Homerum & alios ejus reprehenfores noftra 
redeatoratio , ei viventiemulum & adverfarium fuifle Sagarin five Spagrum , defuncto Xence 
phanem, tradit Laértius in Socratis vita, IT. 46. Ka Lay iG sDircveines Opnew Caves, 
amotavorrs’) sero Parys 6 KoAoPais@.DeSyagrodixi L,I. c.XXXIV, n, 3. Xenophanem 
idem L aértius IX. 18, teftatur graviter perftrinxiffe qvec Homerus & Hefiodus {cripferant de Diis: 
vyeyeaDpes dé na 8 ExET! Koy EAE yeiay KOY lapus xad Hodes xoy Ourex emre- 
THOM TAY AUTEN |a WEL Orca E1On LEV, Sexus Empiricus VIII adverfus Mathemat.p.341- 
evtev xy Sevopams dieA ey xa THs we: Oncor xGy Hoiodov Oyo. | 
Navree Geis aveInxav Opnecs F Hordes Js 
Cora wap avtoumoimy ovedea gy poy Gy és 
KAs@Tes pLoryevewrs xg4 aaj ors aw areven. . 
Edem lib. 1. p. $7. Gene» a4 Hod nase. Jor KoAcDavioy ZevoPavy Q's was 


~~ 


(ita videturlegendum pro 0g wruse ) ED Iey Favre Otay adsuisie sey RAEA TEV 
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pecsy Euct TE xg Ano amarevev Eonomine & penesinferos poenas dare finguntur Ho- 


merus & Hefiodus apad Laértium VII. 21, & Svidam in TuSayozasg. Ab Athenienfibus (ob 
eandem ut lulpicor caufam) multatum Homerumtangqvam infanientem qvinqvaginta drachmis, 
tradit Heraclides, eodem Laértiotefte II. 43. Her acitus vero Philofophus (id. IX, 1.) Homerura 
affirmabat dignum qvi ex certaminibus ejiceretur & colapfis ceederetur, Adde Auguttin. IV. 26. 
& 30, deC. D. Pato * qvoqvein libris de leg ibus teflatus fe fabulas illas & fictiones indignas Dis 
improbare, tertio Politias ¢ Republica fua exeffe Homerum jubet & aliorfum ablegat qvanqvam 
honoris caufa unguento delibutum lanaqve Dei inftar (confer Gravium ad Hefiodi €¢y@ v. 499.) 
coronatum , qva de refcripferat olim Llius Serapion tefteSvida : Interim videfi placet qve ad 
Dionis Chryfoftomi Diff LIU & ad differtationem VILL Maximi Tyrii Ifaacus Cafaubonus & Da- 
nicl Heinfius: Cafpar Barthius.ad Zachariam Mitylenzam p. 300, Tho, Reinefaus lib, V. var. 
* Confer Euleb. XIII. 3, praparat. & Proclum in Politiam p, 36% \ 
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ee a eT eee tae 
sgnora fuse F ranqvam extintla: fed propins Reffarion Nicass Cardinals Tafculani, 
ille [ane qvam bonis & ut Homerice dixerim fimilis Deo vir, aliaque plarima in ner 
& banc ex Apulia cum fervaffee , volentibus tradidit , quam & ipfe olim defiderabam, 
De fe ipfo pauca hzc commemorat Qvintus libro XIl. v.302- 


Tes ma viy nad’ txasoy apepousiw capa Mura 
EowsS’ 090i nc}éBnoay tom woduyavdeG» laws, 
Yudis 0 wacray pos svi Desert axel)’ aordn 
Tloiv poor aeDi wage nalaoxidvactay tAov 

Ewer ey damedouwrs wepixAv|as pire vipeor|se 


Ex hoc loco Smyrneum appellat poft Tzetzem Chiliad.2., verft 488. & Be~ 
nediétum gum Spoletinum p. 10. ad Apollodor. Rhodomannus, & cum 
Parrhafio inde colligit Scholam Smyrnz habuiffe & difcipulos inftituiffe = 
qvod poftremum Vosfio licet & Reinefio aliisqve viris dodtis probatum 
merito in dubium vocat Clariffimus Baylius T.3. Lexici Huftorico Critica 
p- 2540. qvia nihil aliud affirmat hoc loco Poéta qvam fe adolefcentem ad- 
huc &in Smyrnz campis inclytas oves paftentem (ex qvo ipfo neSmyr- 
nzum qvidem certo colligas) 4 Mufis carmen edoétum fuifie, perindeut 
Hefiodus dum puer paterna armenta cuftodiret (Azvas wosectivan EAszaoneg 
ume Zabiow) a Mufis amatus fuiffe traditur 4 Luciano T.2.p.310. IdemRei- 
nefius in Epiftola ad Johannem Weitfium, & Epift.LXVIL ad Rupertam p. 
591. Cointum noftrum eundem effe exiftimat cum Corinrho*Smyrnao Gram- 
matico non adeo antiqvo cujus libellus de dialectis, infra fuo loco com- 
memorandus exftat. Sed utut non indignum poéma iftud Grammatico 
effe fateor tum ob argumentum tum propter accuratiorem & yeapeua/i- 
xoJegor in carmine & defcriptionibus locorum Charaéterem, qveminille 
notarunt viri doéti, hac tamen Reinefii conjectura levi neminum fimi- 
litudine nixa refellitur ab auétore {choliorum minorum in Homerum& 
ab Euftathio tam aT zetza in Chiliadibus, & ad Hefiodum ac Lycophro- 
nem qvi non uno in loco ejus mentionem facientes femperKo]ov appel- 
lant, 1pforum teftimoniis fuffragante confenfiu MStorum codicum & 1l- 
lius qvo Aldus ufis eft & alterius in Bibl. Barberina {cripti manu Georgul 
Hermonym1 Typhernatis qvi primus Grecas literas docuit Lutetiz X 
Reuchlini in his literis przceptor fuit (Allat. de Georgiis p. 393. {q. )alio- 
rum item duorum in Bibl. Czfarea qvorum meminit Neffelius IV. p.5.& 
$2. Neqve Cafp. Barthu fafpicio multum habet verifimilitudinis qvi p. 
960. b. in Claudianum cum Cointo noftro eundem effe putat we 
| illum 
* Corinthum vocat etiam Rey, Johannes Fats in notis ad Gyraldum de fepultura veterdn 
pag, 693.b, : se _ 
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illum Smyrnxum, cujus poéticam facultatem laudat Eunapius in Prozree 
fio p. 121. Sane per tot fecula plures potuerunteffle Poétz patria Smyrnazi, 
necp de ztate Cointiadeo certi qvicqvam conftat,licet ex Charaétere car- 
minis, lubriconimisargumento, Rhodomannus & pofteum aliiconjece- 
runt propinqvum fuiffe xtati Nonni, Coluthi, Tryphiodori, & Mufzi qvi 
de Ero & Leandro poémation compofuit. Barthius vero ipfe alibi [IL 10. 
Adverfar.] Cointum putat fub primis {cripfiffe Imperaforibus, idqve colli- 
git é vaticinio Calchantis XIII.336.feq.fed qvod ftriptum poteft effe ad imi- 
tationem vetuftioris Poétz. Primam QvintiSmyrnzi editionem Grzcam, 
licet plenam mendisut notat Gefnerns, ftudiofidebent .4/do Manutio, una 
cum Tryphiodoroac Colutho fine temporis nota vulgatam in 3. Hinc re- 
cufus eft Bafilex , 1569.8. itidem parum emendate: Latina profa vertit'Jo- 
docus Valareus Antwerp. 1539.8. & Lugd. 15-41. §. Bernardi Baldi verfionem 
(Iatinam an Hetruftam) non vidi. Ca/paris Barthii Metaphrafis qvi TomoL 
ad Statium p. 584. teftaturfe adolefcenti ztate Qvintum Smyrnzum cor- 
rexiffe & latino carmine tranftuliffe , lucem non adfpexit. Jobannis Brodai 
note & caftigationes in Oppianum, Q. Smyrnzum & Coluthum prodie- 
runt Bafilez 1552. 8. In Poétis Grzcisprincipibus Henrici Stephani Q._ 
Smyrnzus eftomiflus, fedGrace & latine exftat in corporePotétarum Graze’ 
corum Heroicorum cura Jacobi Leffii edito Genev. 1606. fol. Tom. 2. pag. 
137. Libri tres poftremi cum Michaélis Neandri qvi in Schola IIfeldenfi los 
interpretatus fuerat verfione profaria editi funt 4 Laurentio Rhodomanno in 
parte pofteriore operis aurei Neandri Lipf'1575. 4. Rhodomannusin ele- 
ganti qvod premifit carmine Graco & latino refert feinter auditores Ne- 
andritunc fuifle , atq ipfum Qvintilibros przlegentem aufcultafie. Idem 
Rhodomannus poftea integrum Cointum recenfuit,& cum verfione nova 
fua profaria pofttriginta annos, per qvosin privatis {criniis delituerat, fe- 
cundis au¢ctoris curis cmendata, & caftigationibus edidit Grace & latine 
Hanoviztypis Wechelianis 1604.8. In eadem editione occurrit Rhodo- 
manni Potma duplex Grzco latinum, qvorum alterum infcribitur Ilias 
parva* complexa epitomen fingulorum librorum Homeri & Cointi, alte- 
rum Troica five breviarium hiftoria Trojanz undiqvaqve decerptum. 
Preterea Dionis Chryfoftomi Oratio XI. de Ilio non capto, cum Rhodo- 
manni verfione & notis,& Jobannis Hartangiin Qvintum Smyrnzum bre- 
ves obfervationes qvz uno alteroq folio conftant. Hujus Rhodomannia- 
nz editionis exempla qvedam cumin officina libraria Wecheliana adhuc 
fupercffent Ao. 1614. qvolucem viderunt C/iudii Dausquii note & obferva- 
tiones [qvibus Brodzanz fubinde interfperfz funt] in Qvintum Smyrnz- 
um, Tryphiodorum &Coluthum , Francof ex cadem Wecheliana five 
Ccc Aubrias 


*Confer qvz de hoc poémate notavi fuprac.a. fect, 24, num, 13, 
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Timolaus Lariffces de qvibusfuperiori capite , & de qvo ibidem dicere ne- 

lexi IDEUS RhodiusLifiF.Heroicorum carminum {criptor,qviSvida te- 

emapenlaray sixovsixwedimArace xy 7 oinogw Owrox.E recentioribus nemo 
ameenius differtiusqve in paralipomenis Homer fcribendis verfatus eft 
Archi Epiftopo Cameracenfiilluftriffimo Franci{co Salignaco Fenelonio,cuyus 
Telemachus {ive continuatio hbri qvartiOdyflez Gallica profa feripta & pul= 
cherrimis monitis Ethicis ac Politicis Principi potisfimum obfervandis re- 
ferta fimulac (auctore ut feruntinfcio ) adfpexit lucem , tanto omnium 
applaufu excepta, tam avide ab omnibus lecta eft, utintrabreve tempus 
non modo plus decies recufa fuerit,fed & fua eum lingva exftare jufferine 
Itali, Angh, Belgz, Germani: folis Gallis qvibusdam iniqviorem de tantt 
civis fui ingenio fententiam ferentibus, fed in qva plus malignitatis ata 
invidig qvam candidijudicii facileagnoftas, 

X. Anteqvam de Homero dicere defino,cujus commentatoribus 
merito {uo adjungendum doftum & laboriofum fcriptum dof&tuf. Medici 
Leidenfis Caroli Drelincurti*Homericus Achilles, Lugd. Bat. 1693. & 1694. 
4. commemorandaetiamnonnulla deejus Zoilis ac detractoribus funt. 
Eqvidem haud negandum videtur multos inejus laude ‘& admiratione 
modumexceffifle, *atqve dum omnia, pugnantia etiam ex Homero ex- 
{culpere voluerunt, juftam dediffe anfam Seneez Epift. LXXXVIIL fCri- 
benti: apparet nibil borum effe in illo cuiomniainfune, Itaqve pedibuseo m fen- 
tentiam Antonii Van Dalen acutiffimi Medici & Philologi Harlementfis, 
qvi mlibro de oraculis pf. 84. editionis fecundz & libro de Ariftea c. 26. p. 
2co. feq. oftenditfe non magnamadmodum Hebraic arum rerumvel li 
notitiam Homero tribuere,etfi de illius allufionibus ad phrafes & ritusHe- 
braicos multa difputantur a viris eruditiffimis ut aJacobo CappelloinVin- 
dicus proIf Cafaubono c. 11.&12. 4 Merico Cafaubono de Schreveliana 
Homer editione p. 46. feqg. Zacharia Bogano in Homero Hebraizante 
Oxon. 1655.8. ut Dan. Heinfium, Creefium aliosqve przteream.Qvemad-. 
modum vero parum hoc detrahit Homeri Greci poétz laudibus, ita fib 
potius qvam ejusfamz nocueruntiniqvi & inepticentores estes axeParss 
HG WABOHS OMNEH SIX HCEKABYOVTES , TH DEMCMA KY iy aAd TAY BEB ORLEVED 
vmreceu wagcgwyrec, de qvibus Plutarchus in confolatione ad uxorem p.644- 
przcipue cum Homerus confidentia ingenti fuiadeo non curaverit ram 
maticas minutias, ut primum etiam IIiadis verfum epereov pofucrit notan- 
te Plutarcho, de profettu in virtute p.8o. Sed vitio human. ingenii faftum 
effe videtur, ut nimias Homeri laudes ferre qvidam non valentes, in vitu- 
peratione eyusdem & ipfi nimii effent , & ex reprehenfione ejus qvem 

omnes 
* His merito annumeres Jo, Tzetzen Chil. XIII, v, 670, qvi non dubitat appellare 
TOUTES MAVTAS GMAT Tov Ouncov Toy pEyay, 
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omnes admirarentur,captarent laudem defecatioris judicii. Talis fuiffe 
videtur ZOILUS, qviin Scholiis minoribus ad Iliad. E. 4. & ab Euftathio 
.387. Ephefins appellatur, fed Heraclito in allegoriis Homericis p. 427. & 
lutarcho Sympof V. 4. Hliano XL. ro. Var. & Svidz *variis in locis Ame 
phipolites, Vitruvio ctiam prefat. ad Librum VII 4 Macedonia veniffe Ale- 
-xandriam dicitur & Plinio indice Libri XIE. & XIII. Zoilus Macedo: atqvi 
Macedoniz opidum Amphipolis. Idem Heraclitus eodem loco Thracium 
mancipiums appellat: qvodcp plures allatraffet & reprehendiffet, di€tus fuit 
tefte Lliano Kuay pyropmes Canis Rethoricus. tas illius eo usq certa eft, qvod 
vivendo fuperavit Philippum MacedonizRegem, ad hujus enim mortem 
hiftoriam fuam perduxiffe traditar. Cum vero Demofthenes ex orationi- 
bus ejus profeciffe dicatur, & diftipulus fuerit Zoilus Polycratis Athenien- 
fis qvi Socratis zqvalis fuit,aut ad{iimmam fenectutem perveniffe eum eft 
neceffe (TanaqvilloF abro enim innotis ad Longinum,Zoilum Rhetorem 
qvicontra Platonem fcripfit 4Zoilo Homeremaitige diftinguenti contra . 
veterum fententiam affentiri nolim] aut erraffe Vitruvium ArchiteCturz 
certe qvam hiftoria & Chronologiz peritiorem, qvi illum fub Ptolenzo 
Philadelpho poft Ariftophanem Grammaticum Alexandriam veniffe {cri- 
bit. Sed locus ejus infignisnon eftprxtermittendus. In /eqsenmribus annis & Ma- 
cedonia Zoilss g6i adoptabit cognomen uf HOMEROMASTIX Gocitaretur Alexandriam Genit 
frag firiptacontra Iliadem & Odyfeam comparata Regi recitaSit, Ptolemaeus Gero cum ani- 
madsertifjet Pottarum parentem Philologiagbe omnis ducem abjentem Gexari, & cujus ad cum 
Bis gentjbus feripta fufpicerentur , ab eo Gituperari, indiguatus nullumei dedit refponfum, Zoi- 
lus autern cum diutins fuiffet in regno inopia prefs , fummifit ad Regem poflulans ut alighid 
fibi tribueretur, Rex Gero refpondiffe dicitur Homerum 976i annos mille deceffiftt , #60 perpetuo 
multa millia bominum pafcere, ltem debere qb: meliori ingenio fe profitcretur non modo fe unum 
fad etiam plures alere poffe, Et ad furmmam mers cjus** ut parritidii damnati Sarie memora- 
Cc 3 tur, 
* Vide Svidamin Avakimerys , Anpocdévys & ZaiAGy, Apud Plutarchum qvoqve in De- 
mcefthenis vita memorantem TS end 8 g AMPironrizs Acyxs, lependum Laird oy 
Au Qiarc ATH» utex Dionyfio Halic. libro de Demofthenis gravitate & Svida monue- 
runt Reinefius p. 328. Var. & Jonfius p. 42, & 126, Conferetiam gvzx de Zoilo notavit 
votius lib. I. de Hittor. Gracis c, 15, & Boilscus (Mr, Boileau Defpreaux) reflex. V. fur 
on? lb 

**+ Tam Frverbe de morte Zoili narrationes docent parum certam effe univerfam illam traditio- 
nem, & torte deberi i:lis qvi tam malo mortis genere hominem dignum effe temere & pa- 
rumhninane opinabantur ex iniqva admiratione Homeri, vel fui ipforum potius niinia 
scflimatione. in qvos Homeri contemtum redundare exittimabant Qvis jam miretur reli- 
gicnem tantundem mali fvadere potuiffe mortalibus, ut qvos tangvain hereticos detefia- 
bantur , de illis focdas mortes vel fi effent libenter commemorarent, vel finon effent fin Fee 
rent. Zoilierimexemplo videmus unius Pocte caufa, qvem ipfi omnibus encomiis ctie- 
rebant. ille vero alpernabatur, truculentistimo fupplicio dignum habicum fuiffe, Vitruvii 
etiam judiio, qvi poft verba a me jam adducta fubjungic: Utrum ei acciderit , merenté 
digna Conlitst pana, Non enim atiter Gidetur promerer;, gé citat cos, Borum relpons 

[um qbid fenferint siribentes non poteft coram indicaré, 
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tur, Alii eum fcripferunt a Philadelpbe effe in crucem fixum,nonnulliineum lapides effe 
conjeitos,alit Smyrna vivum in pyramconjetium Diverfum ab his genus mortis 
Zoilicommemorat Svidas,ait enim in Olympia de Scironiis {axis effe de- 
turbarum. ewsxridn Oungopdsif orséricxwmtly Opnpsy.ds autav diaiheat eg oi 
év']n Odupmianara tov Dxigavidew retozy wIncay,Abeodem Svida difcimus 
novem libros 4Zoilo compofitos adverlis Homeri Potfin( Jas xa-F' Opnes 
ruwrages vocat Dionyfius Halicarnaff’ in Ifzo p. 111.) & przterea Homert 
vituperationem. Pytme 5 mv xoy DiroroP@y, syearle usvros THE KGY Yop 
TINA HGY KATA THe OMNE# WaNTENe Aoyye ews Isopiay aac Oseyavies sas 176 Dee 
Alwwa redeuTagBidrAia tga. UseliuPircrsuc .ngy xata looxngares Py 
ng aramrdca svcicngy poyovOunex. Qvaliafuerint qe reprehendit in 
Homero Zoulus, vide fi placet aqud Longinum p.7o. edit. Jac. Tollui, He- 
raclitum qvi vulgo Heraclides: loco laudato, Plutarchum V. 4. fympof. 
tuin {cholia minora ad Iliad. £. 4.820. Euftathium ad Iliad. £.p. 512. 9. p. 
w510. Odyflezr. P35: Non abfurde qvadam notafle & in principe Poéta- 
rum carpfiffe certufimumest , qvod tamen tot libros reprehentione.im- 
plevit poématum multis nominibus fvaviffimorum & pulcherrimorum, 
in ipfum praterea Homerum, candidiffimum omnium laudatorem , fin- 
gulari oratione invectus, nefcio qvam arguit animi vel vanitatem vel loli- 
ginem, przcipue fiverum eftqvod legas apud Hlianum XI. 10. Var. Ga- 
Jenum Method. Therapeut. Lib. I. c.3. T. 4. Opp. p. 37. Homeri iconem 
aZoilo flagris* cefim aan’ tree ye oy C wiA@» bvdeEO- Try Opesies wast ew ant 
ya. Ibidem addit Zoilum non magni fierinifia PsAcAesdopag, Dion ta- 
men Halicarnaffenfis Epift. ad Pompejum p. 127. eum refert inter eos qvi 
Platonem (nam adverfus huncqvoqve & adverfis Hocratem fecripfit ) re- 
prehenderint # Ale OFovev # Ale DirawexSnuerivyy xeowdsvres, are vay 
adn teray 6feraCarres, Ab hoc viro obtretatores qvicunqve vocantur non 
modo Zoili, utapud Martialem &alios, fed etiam Homerom.figes** ut Pli- 
nioin pref. hiftoriz: 4 0b idcaveams ios Homeromafligas. Homero ipfi tamen 
Zoilus debuit ut pofteris innotefceret, judice Ovidio remed. amor. verf 
365. ita enim intelligendus ille locus: 
Ingenium magni detreckat lever Homeri , 
Qoisqvises, exillo, Zoile, nomen babes, 
Primus pro Homero contra Zoilum {cripfit AratiPoétz frater Arbenoderus, 
utlegiturin Vita AratiGracis in illum{choliis premiffa. Definitionem 
{chematis feu figurz hancé Zoilo profert Phdammon Rhetor p. 98. edit. 
Laurentii Normannis paxagirs: gic tsw eregor py mgormoscta Say tregoy db 
Aryan, 
* Similiter Theagenis Thafi-athlethz ftatuam ab inimico, fedhaud impune, (collapfa sim 
ipfum oppreflit) cafam flagris narrat Dio Chryfoft. XXXI. p. 339. feq. 
** Sic Largi Licinii olim liber terebatur,infande (ut ait Gellius XVI. 1.) titulo Ciceremafix, 
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Atyev. Reprehendit Qvintilianus IX. 1. Verwms id ipfiem angufle Zoilus tere 
wrinavit, qviid folum putaverit febema qvo aliudfimalatur dici quam dicitur, Zoi- 
lusRhetor oe rev Gyangov eye wc putoyedDov, laudatur sv ra Tevediay syxu- 
jeiwapud Strabonem VI. p. 271. Plures autem fuere Zoili preter Amphi- 

olitam noftrum. 1.) Zoilus Patruus P orz. Laért.VIII.2. 2.JZoilus 
Lampfacenus Themiftonis Epicurez filius, Clemens Alex. IV. Strom. p. 
§22. 3.] Zoilus Cedrafenfis (¢ Ksdgacsus] Etymolog. M. in aa@. Forte Gram- 


maticus ille hoc nomine, qvi ab Athenzo inter Dipnofophiftas collocutores introducitur. 4.) - 


Zoilus Pergeeus qvem de Diogene Cynico qveedam commemorantem laudat Laértius VI. 37. 
§-) ZoilusSacerdos Boeotius Plutarchi zqvalisqvi ejus meminit qveft.Grac. XXXVIIT. p. 297. 
6. \Zoilus Cyprius artifex ferrarius, deqvo idem Plutarchus in Demetrio p. 898. 7.) Zoilus Me- 
dicuscujus antidotum memorat Galenusill.13. de antidotis, nefcio diverfusne fit Zoilo O- 
phthalmico cujus meminit idem 1V,7.de medicamentis XaTa TOFS, 8. )Zoilus Trevirenfis apud 
¢ Aufonium in Epiftola cupidini crucifixe pramiffa , adqvem locum Scriverius notavit alios Zoi- 
los tres ex Gruteri In{criptionibus p. 302, 2. p. 438.2. p. 900.9.) aliositem tres Zoilos Martyres 
ex Adone & Ufuardo 24. Maj. & 27. Jun. & Martyrolog. Rom, 24. Nov. His adde 15.) Zoilum 
Alexandriz Epifcopum de qvo Nicephorus XVII, g. & 26, 16.) Zoilum qvi fub Theodofio jun. 
Antiochiz porticum exftruxit. id. XIV, 46.° 17) Publium Alium Flavianum Zoilum, Apollo- 
dori Afpendii Philologi fratrem, in veteriin{cript, apud Sponium 1. itinerar.’p.107. 18) Zoie 
lum Milefium, in vyeteri anaglypho apud Bernhardum de Montfaucon p. 70. Diarii Italici. 19.) 
Zoilum Tyrannum Czfareen{ém de qvo Jofephus XIII. 20.820.) L. Noftium Zoilum cohere- 
dem Ciceronis XIII. 46, Epift, ad familiar, Sed utad Homerum & alios ejus reprehenfores noftra 
redeatoratio , ei viventieemulum & adverfarium fuifle Segerin five Syagrum , defuncto Xence 
phanem, tradit Caértiusin Socratis vita, II. 46. Kay Lay ‘C sDircveixes Openece Caves, 
amotavorrs 5 HevoDeerys 0 KoAoPas@-.DeSyaprodixiLI. c.XXXIV, n, 3. Xenophanem 
idem Latrtius 1X. 18, teftatur graviter perflrinxifle qvec Homerus & Hefiodus {cripferant de Diis: 
véveaDs dé gy ty tarers oy srcyeiay Koy lap Bus xaF Hoswde xoy Cures exe- 
TKoUTeV aUTiW ja WE Grav CON PLEVct, Sexus Empiricus VIII adverfus Mathemat.p.341- 
Er Sev ngy HevoParmc diehey xuvtH¢ we Opncor xoy Horiodev Oot. : 

. Navree Oecic aveInxav Opec FT Horwdes Js 

Cosa wap avtcumoirsy oveden gy poy Gy és 
KAsaTew pLoryevesTs xgy aaj rows aw arevey, . 

Edem lib. 1. p. ¢7. pone» xg Howd@- xara Jor KoAePawov ZevoPary a's was 
(ita videtur legendum pro &¢ wAcsa) sPIsyLavro Otav adsuisie teys KAEmTEV 
poor. eucs Te xGy aPAn Ao amcaTEvEY Eo nomine & penesinferos poenas dare finguntur Ho- 


merus & Hefiodus apad Laértium VII. 21, & Svidam in WuSayozes. Ab Athenienfibus (ob 
eandem ut lufpicor caufam) multatum Homerumtanqvam infanientem qvinqvaginta drachmis, 
tradit Heraclides, eodem Laértio tefte Il. 43. Herachtus vero Philofophus (id. IX, 1.) Homerum 
affirmabat dignum qvi ex certaminibus ejiceretur & colapfis ceederetur, Adde Auguttin. IV. 26. 
& 30, deC. D. ’/ato* qvoqvein libris de legibus teftatus fe fabulas illas & fictiones indignas Dis 
improbare, tertio Politias ¢ Republica {ua exeffe Homerum jubet & aliorfum ablegat qvanqvam 
honoris caufa unguento delibatum lanaqve Dei inftar (confer Gravium ad Hefiodi €¢'y@ v. 499.) 
coronatum , qva de refcripferat olim Alius Serapion tefteSvida : Interim videfi placet qvae ad 
Dion Chryfoftomi Diff LIIL & ad differtationem VILL Maximi Tyrii Ifaacus Cafaubonus & Da- 


niel Heinfius: Cafpar Barthius ad Zachariam Mitylenzam p. 300, Tho, Reinefaus lib, V. we 


* Confer Eufeb. XIII. 3, preparat, & Proclum in Politiam p, 36% 
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lect. cap. 6. poft Epiftolas ad Daumium p. 322. feq. G. J. Voffius de Pottices{natura cap. VIL & 
Lud. Thomafinus, in methodo Chriftiana legendi Poétas p. 10¢. -feqq. Huc refer 8& Siby-Le illud 
qvod laudat Lactantius Lib.!. cap, VI, Homerum mendacia feripturum, & qv in eandém fenten- 
tiam Lucianus Gallo T, 2. p, 73. Usqve adeout Opengil ew & HosodiGer: veteribus qvibusdani 
idem fit ac mentiri , & Opto Aretalogi velut notatum Salmafio ad Svetonium c,74. Au- 
guit. Nec pretereundys Dapbidas Telmiffenfis Grammaticus (Ciceroni de fato & Straboni XIV, 
p. 647. Daphitas) Svidatehte yeyeaPaic wEiOpenpy % tHe curs masjorewcors peurare, 
Reprehenfus qvoqve Homerus 4 Metrodoro in pluribus {criptis Plutarch. pag. 1087- qvod nor 
fvaviter vivereliceatfec, Epicurum, 4 Pasemene Thebano. id. lib. 1. Sympof. qv. 2 4 Parthe- 
wio Phocaézfi, Vide Epigramma Erycii qvod edidit Clarif. Neocorus ad Svidam in lap 7eveog, 
4 Bione Sophifts de qvo Acronad Horatii If. 2 Epift. 4 Protagoradenigye, de qvo Ariftotelesc, 
19. Poetices. Qvibus accedit Dio Chry/ofomns Oratione XI. de Ilio non capto qvam feparatins 
cum notis & verfione fua edidit ad calcem Qvinti Rhodomannus , confutandum in fe fultepit 
Georgins Henricus Urfinus Oratione delliocapto qvz fubjicitur egregiis viri illius eraditi obfere 
vationibus Philologicis, editis Ratisbone 1679. 8. ut preeteream qv Dioni Chryfoftomo oppo-* 
fita funt 4 Godofredo Kirbach in diflertatione vulpata Witeberge 1687. Qvanqvam Origenes 
qvoqvet. adverfus Celfum p. 32. faffus eft difficillimum effe tueri qvae de bello Iiaco ab Homero 
tradita f unt, Nonrepetam in precfenti exprobatam Homero in profodia vocum licentiam, 8 illud 
A-s¢ A2& apud Martialem , tum qvod idem féepius repetit & in epithetis ufurpandis non pari 
femnper delectu verfatur : neqve perfeqvar eorum criminationem qvi parumverifimiliter plagiurs 
Hemero in Sivyllam, Di&tyn , Mufeeum, Orpheum, aliosqve qvos jactant antiqviores Poétas 
commiffum objecerunt, qvade redictum pasfim Libro fuperiore; Nec qvod de Homeri poema- 
tis abolendiscopitarunt Casigela Sveton. c, 34. & qvi illis Antimachum preeferebat Hadrianus. 
Dio LXIX. p.790. Nec deniqve qvaain Homero reprehienderunt recentiores, Pulius Cefar Sca- 
liger Pottic, V. 2. feq. Paulus Benins in collatione Homeri ac Virgilii cum Taffo & Ariofto , Ree 
nitus Rapinus in comparatione Homeri & Virgilii , Alexander Tafforns * Jacobus Gaddins 
** Dbid & Fobannesr Clerics *** 8& in invidiofa faltidiofaqve comparatione veterum ac recen- 
tiorum Carolus Perr aultus , vicingeniofiflimus a Boilso in obfervationibus ad Longiaum confue 
tatus, nedum qvax Boisrebertus , **** Marefime Sorlinus 8: {imiles, Jam pridem enim tempus 
cft ut miffo tandem Homero ad alios {criptores Graecos nofler fermo defcendat. 

: XL Fuere 

* Erythraus Pinacothec, I, 486, in Taffoni vita? Narratit mibi fe qSingentas Homeri fenten- 
tias & amplius in unum Golumen colletiss babere, qGasedsturus effet, fiulte ridiculas. 
preefationem ad annotationes Taffoni pofthumas in Vocabularium Academicorum della 
Crufca Venet, 1698. fol. ubi inter alia memorantur Cenfurg ejus in Homerum , Petrarcham 
& Boccacium. 

** De {criptoribus non Ecclefiafticis T. 1, p. 208, 

*#F Johannes Clericus Vir Cl, in arte Critica T, 1, p. 100. David Clericus Oratione qvarta le‘tu 
nonindigna qvz eftin vituperationem Homeri, Preclarum tamen ejusdem Jo. Clerici de 
Homero judicium exft at T. X{. Bibl. felectec p, 355. feq. . 

W*** Baillet. Judic. de Poétis T, 1. pag. 40. feq. Adfcribam deniqve hxc Abulfaragiip. 40. 
Dicitur Anatinias (al. Anabias) /curra ad Homerum dixiffe, dedleriis me inceffe , ut ex con 
Giciis tuisgloriamcaptem , cum laude tuanon fim dignus: Dicenteqbe illenungbamid fal 
rusfumrelpondife,adiens ergoprincipes Gratorum pufilanimitatemillis tuane notam fa- 
ciam, Cuiflatin Homerus : Accepimus petente cane ut cum leone pugnam isiret in infala 
Cypro, abuniffe leoxem, dedignatum boc facere, Dixit ergo canis: abiens ego ad Leones, 
dgnaSiam tuam illis indicabo, Cui leo: utexprobrent mshi leones gbod baud aufus fusviae 

tecumacongreds, fatins mibi cf, bam ut myfaces meas fanguine tue ebinam, co 


. we 
-_ , 
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XI. Fuere & alii Homeri 1.) Phocenfis Euphronis F.Hefiodi 
lis, fi fides Tzetzx Chiliad. v. 209. & {chol. ad Hefiod..p. 3. & 69. 2B 
zantinus, Tragicus, de qvo infra c. XIX: 3.) HomerusSellus Grammati- 
cus, de qvo Svidas. Ut omittam 4.) Omerum Efavi nepotem aqvo Home- 
. ritas dittos fufpicatur Holftenius ad Stephanum Byz. p.235. &5.)Regem 
qvintumArabiz felicis(apud Pocokium fpecim.Hift. Arabum p.57.Hamy- 
arSabzF.)a qvo potiusHomeritarum nomen repetendumcontenditjobus . 
Ludolfus Comment. ad Hift. Ethiop. p. 231. Pleudo Archilochi vero nu- 
gx relatuindignz funt qvi ex diverfa patria Homero Poétz affignata o¢to 
Homefos effinxit, ut mirum fit ab illo verba fibi dart paffum Jacobum a 
CruceBononienfem, gvi ejus teftimonio tanqvam fide digno ac certiffi- 
mo ufus eftin annotatione, pulcherrima ut ipfe vocat, ad Gellium, qvam 
in face artium recudi curavit Janus Gruterus T. 1. p. 693. feq. Recte illare- 
jiciuntur etiam ab Allatio lib. de patria Homericap. ult. 


CAPUT VIII. 


De HESIODI ASCREAEI etate, fcriptis 

 editis ac deperditis, eorumgve qua exftant editio- 

nibus atqve interpretibus. 

De Hefiodi etate,t, Certamencum Homero an genuinum, 2,3. De vitacjus fcriptes 
ves, & obfervationes quedam. 4, Eeya xgynpscoy, §, nex Orphei & Mee 
lampodis defcripte.6, Argumentum.7. Poéma ilud admimtus Seleucus Ni- 
cator, 3. Primi decem ver [us utrumgenuini, 9. Graci Scholiafte teyuv Hefie- 
di.10, Acmis A multis Hefiodo abjudicara, 11, Num fuerit pars nowy utyan 
Aun frvequartinaradeys? 12, Greca in Apidem {cbolia,13. Théogonia Hea 
foodi'S incamveterumf{cripta deperdita, 14. Alsi Theogonia feriptores , eorume 
gue fcopus , F num Theogonia Hefiodee quadam inferta fint 2 Theogonia Orphei 
15, Scholia edita €S ineditain Hefiodi Theogoniam. Et deperditi quidam in alia 
Hefiodi feripta commentarii, 16, Catalogus feriptorum Hefiodi deperditorum 
cum variis obfervationibus, 17, Non videri fcripfiffe de herbi, de re Medicty 
nec feparatim fabulas, Euthydemipotmata {ub Hefiodi nomine vulgata,1§. Edie 
tiones Hefiodi Grace, 19. Cum {choliteGrects,20. Gracolatina’$ notis illue 
rate, 21. Metapbmfes Hefodi latineS vernacula. rr, Hefiodi fragmentuns | 
in Fulgentii Mytbologra tenratum, 23. Hefiodus Homeri imitator & ER paigav. 
24. Caralogus fcriptorum AGracis Hefiodi interpretibus allegatorum,25. 


Ddd . | I,De 
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I. 
E zxtate Hefiodi, Patria Cumani, fed ab educatione in A- 
{cra * Beotix vico Aftrzi, dicere qvedam me memini li- 
bro fuperiore c. XIII. ubi eorum teftimonia in medium attue 
li, qvi Hefiodum non dubitant Homero ipfo facere antiqvi- 
orem. Jam iis placet accedere, qvi eum cum Euthymene & e= 
macho apud Clementem I. Strom. p.327. Homero fupparem, annis ta< 
men aliqvanto juniorem fuiffe ftatuunt. Varro qvidem apud Gellium 
Lib. III. c.1z. non dubium effe ait qvin aliqvo tempore eodem, vixerint, 
idqve ex epigrammate oftendi, qvod in tripode fcriptum eft qvi inmonte 
Helicone ab Hefiodo pofitus traditur Lib. IH. Antholog. p. 389. & apud 
Dionem Chryfoftomum orat. 2. de regno ftatim fub inittum, &in certa< | 
mine Homeri atqve Hefiodi p.327. - 
|  ‘Hoied Qe Me orays ‘EAsmavios roy 0” aveSnxs 
Tye nixnoas év XaAxidi Seov “Openoov. 
Sed ab admiratoribus Hefiodi hoc confiétum effe contendit Salmafius p. 
869. ad Solin. perinde ut alterum qvod refertur ab Euftathio ad iad. 
p-5. & Scholiafte Pindari ad Nemeonic. Od. 2. 
Ey AnAw Tore MPBTOV EYW HGH “OuneG» Woidos 
} MEéArropesy av veccecis upevoss parvarrec aosdyy. | 
Georgius Syncellus p.172. Hoiod@xsyvegilero, ov EDopG» avelucy % TUY= 
Xeovey Ones Paciv. Ita legendum, maleenim editum ons Paciv, qvod pe= 
jus etiam vertit Goarus: gvem Epborus neporem & fibi Coavumcelebrat, Idem 
Syncellus p, 176. temporibus Davidis Regis: é aug 6 ptyas wouras “Ome 
rap Enow «gy HriedG». : 
__ IL. Idemjudicium virieruditi ferunt de libello infcripto aya ‘Opry 
x, Howes qvem gracé primus edidit H. Stephanus A 1573.8vo (una cum 
atronis & aliorum parodiis Homericis & reliqviis Pepli Ariftotelis five 
| epitaphils Homericorum Heroum)&Dan.Heintius itidem Grace tantum 
fiodo fuo Lugd. Bat. 1603. 4tofubjecit. Hoc certamen Hefioduscum 
Homero iniiffe dicitur ad exeqvias Amphidamantis in Chalcide, coram 
Panide Rege, defuncti fratre, qvi tripodem victoriz przmium adeoqve 
& primas non Homero fed Hefiodo tribuit. Mentio huyus rei apud Plutar- 
chumLib.V. Sympofiacon qveft. 2. &in Convivio feptem Sapientum Pe 
| 153. feq. 
* Hofiodi Evy. v. $40, Strabo IX, p. 409. & 413, Ovid. IV, 14.31, feq, ¢ Ponto. Ati. eo 
dus fervus, cujusmeminit Lyfias apud Svidamin Myoray@». Alius Hefiodus qvi adver 
fus beerefes {cripfit tefte auctore Praedeftinati in limine Libri I, & herefi LX XXIII. Effie 
gies Hefiodi noftri exftat T, 2. chefavri Antiqvitate, Grecar, Gronoviani we é 
Fulvio Usfino p, 23, Epitaphium 4 Pindato pofitum apud Syid, in Hoisotvor yaeete 
Alwd in Appeadice Vatcana proverbior, 1V.3¢ pad Svcs 
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153. feq. & apud Philoftratum in Heroicis , Libanium in Socratis Apologia 

T. I. Opp. p.653. Themifttum Orat. XXX. p. 349. Preterea apud Joh. 
Tzetzam prolegomenis ad Hefiodum. Vide & fant Rutgerfii Varias le- 
Etiones p. 423. Heinfiiintroductionem ad Hefiodum p.42. feq.& Apofto- 
lium XV. 88. Erafmumin Adagio Nand@- ¥xD)©». Sané vittoriz & tripo- 
dis Mufis dedicati meminit ipfe Hefiodus in Epyeg v.655.feq. Sed Home 
rama fe victum non memorat, de qvo ambigit etiam Enftathins prole- 
gom. ad Iliad. ex sguray Ounpos Hoodw te Arxgajanr, 2] 94, omee oxx@» Tei 
Openeldays % Atyedy wryreey ay Toig eg TBTO Yeaarw, EV Olt EXXEWTOY Ta pyre 
THC 5ei0@». Homerum in campisElyfiis victum ab Hefiodo licet longe 
inferiore, fingit Lucianus 2. de vera Hift. T. 1. p.677. a. 

III. Qvanqvam verd certamen iftud qvale hodie fertur & poft Adriani Imperatoris tempora 
Cujus nominetenus meminit {criptum conftat, totum confictum fortaffis eft, non minus qyam 
TUYXEUTIG Philiftionis atgbe Menandri edita & preftantiffimis Viris Rigaldo ac Rutgerfie, 
rem ipfam tamen contra tot tamqve antiqvos teftes indubium vocare non aufim. Neqve id facere 
audet Clariffimus Dodvvellus, qvi diff 3, de Cyclis Gmecorum erudité de Homeri & Hefiodi 
setateagit, & certamen illud circa annum primum Olympiadis undetrigefimze * certatum effa 
conoludit, Viceris itaqve Homerum ztate provectum (neqve enim Tzetzee de juniore nefcio 

o Homero conjectura probanda videtyr) Vicerit ingvam Homerum illum celebrati{Timum He- 
odus florens adhuc annis, ut {chylus fenex victus eft 4 juyene Sophocle, 

IV. Praterea Cercopem qvendam (Milefium haud dubie Athenzo memoratum) com Hefio- 
do certafle legas in Thomz Magiftri argumento ranarum Ariftophanis: To ump Quow 
Ounew tig avaivypO- mois Tarup© (lege Luaye@») How dw + Keexatp, Laértius 
JL. 46, Kay Kepxar) eDsAovetxes ‘Hoiod aa , TeAguTnocevts dé SevoDecvys. Devith 
Hefiodi non indiigenter agit Lilius Gyraldus dialogo 2. de Hifloria Poctarum 4 Colomefioillu. 
ftratus: & nmulta prafatur Joh, Tzetzesin fuisad Egya prolegomenis, qvee hoc loco ame repeti 
nihil eft neceffe, A Mufis edoctum fe teftatur ipfe in Theogonia y. a2. feq. & in Epyors 
v. 659. de qva re videndus Dio Chryfoft. diff. 77. 8¢ Maximus Tyrius diff, 22, illuftratus 4 Pee 
tro Petito Lib, I. Mifcellan, €,20. Vaticinandi facultatem Hefiodo ereptum it Lucianus in 

Ddd2 Alg- 
*  Pleriqve omnes veterum ac recentiorum longe antiqviorem faciunt tum Hefiodum tum 
prcipue Homerum. Sed fi verum eft Thaletem qvi natuseft Olymp. XXXV.1, fuifle inventorem 
eeqvinottii, Teomay folis, & aliarum cjusmodi obfervationum Aftronomicarum , non video qvid 
refponderi poflit doétiffimi Dodvvelli argumentis ,cum non tantum apud Hefiodum illarum vee 
ftigia occurrant, fed & Heliotropii in Syra infula (4 Pherecyde ut refert Laertius lib. 1, fect. 119. 
pofiti) diferta mentio apud Homerum Ody! ¢ v. 403. Qvamvis vero hanc potius probo loci iftius 
Homerici interpretationem qvam Perraulti & Boilzi p. 130. Obfervatt, ad Longinum, Fateor tamer 
in plerisqveillis traditionibus deinventis veteres neqve ita fibi conftare , neqve adeo tantam meo ju- 
dicio mereri fidem, ut ex illis certa argumentaChronolopica duci poffint. SicAnacharfidiinventam 
figuli rotam tribuunt Pofidonius,Eaphorus, Plinius, utLaértii & Svidecteftimonia omittam, Atqva 
_Teoyov xecapsn's dilerte memorat Homerus Iliad. 2. 600, Qvid itaqve? num Homerus ju- 
nior Anacharfide? Aut num audiendus Pofidonius, qvima/ebat Gerfis in Homeri libris fel/os 
affe qham fabulam,utaitSeneca Epift. 9. Neutrum puto verifimile, fed potius aflentior Straboni 
& Senecee , qvi figline rote ufum pridem ante Anarcharfin hominibus innotuille exiftimarunt, 
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5, a eens aes 
Asbes rede Hoiodoy T.2.Opp.p. 487. non ab re qvidem, fi propriéhoc 
seni de vipradicendi fatura, qvicqvid etiam adverfas Samofatenfem 
difputet Barthius Lib.IL Adverfic.g. Vellejojudice Vir fait Hefiodus perele 
gantis ingenii S molliffima dulcedine carminum memorabilis, otii qvietiad, cupidiffimns, 
ut tempore Homero, ita operis auttoritate proximu L.t.c.7. Ad Hefiodi fepulchri 
hirundines convolaffe mnuit Lucianus de morte Peregrini p. 588. T. 2. 
XsAsdoves enim illo in loco non xogaves legendum effe contendit Menagius 
ad Laértium p.255.fvavem hirundinum cantum obfervans fuiffe Mottho, 
Achilli Tatio alusqve P/wearchi liber de vita Hefiodi, Lampriz memoratus 
intercidit,qvemadmodum& Cleomenis liber de Hefiodo.cujus meminitCel- 
mens Alex.1.Strom.p.300. EtqvzdeHefiodo {cripferat Heractides Her» 
cleotes, Chameleontis civis fui {cripta expilans, de qvo Laértius L,V.£ 92. 
V.Per opus Hefiodi cui auétoritatem Homericis {criptis proximam 
tribuit Vellejus , fufpicari liceat peculiariter ab eo intelligi Poémacui titu- 
lus EPPA xg HMEPAL, Open & Dees: Nihilenim inter omnia Hefiodi {cripta 
ifthoc unico eft celebrius,nihil in veterum {Ccriptis freqventius ufurpatum, 
imo qvod folum pro Hefiodio ‘agnofcebant Beeotii Heliconis accolz tefte 
Paufania in Beoticis p.771. Hoc perperam in duo diverfa {cripta diftingvi, 
qvorum alterum egya alterum a v.763. xegey infcribatur, probat Dan. 
Heinfius in introductione c.18. Olim enim do€trina rev ysgav five de die- 
bus homini ceconomo obfervandis, fine ulla di€tintione spye five vitz 
pracepta fubfeqvebatur, ita utcommunis ac generals effet infcriptio érya 
xG4"{26pey, vO Nomine etiam allegant paffim veteres unum aliqvem ver- 
fum poétz producentes, licet fepius brevitatis causa tantum épye appel- 
lant, neqve caufa eft cur poft verfum 380. fecundus liber é¢yaw incipiat, ne- 
qve enim conftat ab Hefiodo in plures libros hoc opus divifum fuifle, ne- 
qvehanc diftinétionem vel {criptores antiqvi vel codices MSS. probz no- 
tz agnofcunt, ut docuitJoh.Georgius Graviuselegantioribus literis qvas 
cum fingulari laude ornabat nuper ereptus le€tion. Hefiod.c.9. Qvan- 
qvam Poématis iftius acithareedis per partes decantari foliti, partes fingu- 
iz pro argumenti varietate 4 veteribus Grammaticis laudantur interdum 
fak title: dasprovoroyia , mavduipd » wieyla,* Anges &c. Qvemadmodum 
partes poéfeos Homeric fimiliter ab argumento appellatas notatum 4 
me fupra eftc. 3.num2§. Sic & quégas Hefiodi feorfim qvandoqve laudant 


s 


Grammaticirecentiores, ut Johannes Tzetzes Chiliad. 12.v.174. gy 67% 
RiBAw ipspay as podoy ti} wooa; Euftathius ad Odyif, £. p. 661. 4 xg] orsm pos 
Tag nAiaxas nospas (ix pev Cwrciov Ts NgYTS OLD EWE KOY oid wes Hepa. | 
VI. Dicitur Hefiodus in hoc opere imitatus effe épya %, ieépas Orphei, 

de qvibus dixi Lib. I. c. XIX. §, IIL. Sed Plinius Lib. XIV. c.1. affirmat Hefio- 
um 

* Vide Eufltath. in Iliad, @. p. 1501. Heinfii introduction, ¢. 7, Hefiodum pavbardte yocat 

Lucianus in Hermotiaio rr Jo P, $220 ? 
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Pee ne en ee ne 
dum przcepta agricolis pandere orfum,&Lib.XVIILc.25.principem omni- 
um de agriculmra precepiffe. Ac valde incertum eft poémata Orpheo tri- 
buta Hefiodo fuiffe antiqviora, perinde ut fallitur idem Joh.Tzetza qvi in 
{choliis p.190. b. editionts Heinfianz putat Hefiodum vedamhaufiffe ex 
* Melampode,cam Melampus ille ex qvo ibinonnulla a Tzetza proferuntur 
longe fit Hefiodo junior & libros firos Ptolemzo Philadelpho infcripferit. 

VII. Qvanqvamver6 vocabulum épyov peculiariter interdum dicitur 
de agricultura, operisqve rura colentium, ut notavit Euftath. ad Iliad. 6. 
p- 1135. & de hoc ipfo Hefiodi poémateagens Olympiodorusini. Meteor. 
praxi17. Salmafius de ufuris p.2994Petrus Moll ad Longum p. 37. & Anna 
Daceria p.22.ad Anacreontem, ac noviffime Clariff’ Lambertus Bos Ob- 
ferv. Critic. c. VI. p.32.feq. Preterea Manilius qvoqve non aliud {criprum 
intellexit cum Lub. II. v. 19. {q. de Poéta noftro cecinit: — 

Qoin etiam ruris cultus legesque rogavit 

Militiam@ve folt, quvos colles, Fe. 
NeqvePlinius XIV. 1. Tanto prifcorum cura fertilior autinduftria felicior fuit, ane 
te milla annorum ( {cripfit Plinius circa Annum U.C. 830.) inter principia lite 
terarum Hefiodo pracepta agricolis pandere orfo, fubfecutisqve non paucts banc cue 
vem ejus, Neqve Themiftius Orat. XXX, ubi ei Hefiodus dicicur Tay woiq- 
ow diaveteas etc Heauw Te Koy MECaY emafs , % THY Yeupyiay Ev THTOG TALES, 
Tamen Hefiodi fcopus princeps in hoc Poémate non fuit agri colendi rati- 
onem tradere, fed Perfen fratrem {uum (qvem ewe ony netcio qvam vere 
Svidas vocat) 4voluptatibus & otio avocare, Ethicisqve atqve economi- 
cis prxceptis imbuere: &ye2e 5 GiCAiov To wagay * 00s Tlégorny tov a dea Dey 

Meow nSiKNY x, OKOMoLLINNY WEeLEXOV WavTOlay, qvam I zetzx obfervatio- 
nem introduéctione fua multis confirmavit Dan. Heinfius, & capite ult. 
oftendit vocabulum ¢ye latius fumi debere, ac de univerfis qvz bono 
ceconomo facienda incumbunt, effe intelligenda. lam viri doéti fen- 
tentiam Scholiaftes Nicandri qvoqve comprobare videtur dum p. 27. b. 
Hefiodum laudat ev reig weas']oeveus,precipue vero Maximus yriusHein- 
fio ipficommemoratus qvi diff 16. ait Hefiodum {cripfifle ra eg rev Ciov ée- 
ya te wdeastov xoy nusoas ev aig dvartov, Sic daAdonia epya {cripferat Pan- 
crates Arcas laudata Athenzo VII. p.283. & alibi. } 

VIII. In delictis hoc Poéma fuit olim Seleuco Nicatori, ita ut capiti 
e)Us mortul appofitum fuerit inventum tefte Prolemzo Hephxftione Lib. 
V. apud Photium cod. 190. 

IX. Primos decem verfus Hefiodum autorem agnofcere negat Plu- 

Ddd 3 tarchus 
¥ Hune locum ni fallor refpicit Salmafius p. §25. de annis Climactericis, ubi Melampodem 
sefert inter eos qvi mpeéecs fcriplerint, Sed & Hefiodi hoca qvacdam illultrat ibidem 

vir doctiflmus, , 
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tarchus , qvi Lib. IX.Sympofiacon problem. 1. verfium ux dpa psvov Env eps 
daw yer@»vocat spare tar teyev. Negat Paufanias inBoeoticis p.771. ex. 
mente accolarum Heliconis , qvi proemium in mufis Hefiodo abjudica- 
bant & initium poématis affirmabant effe te éstégidas , demonftratis {Cri- 
ptori illiantiqviffimis plumbeis laminis in qvibus ra’ éeya eo modo infcri- 
ptaerant. SimiliterJoh. Tzetzes auctor eft proemium Hefiodoabjudica- 
tumeffe ab Ariftarcho, Praxiphane Theophrafti diftipulo, aliisqpicéov ors 
Asis aey@- x éregor Berar TO eopiov, %MoakiDavas 6 paSi)nc soPeast, 
Agyew ameoomicsy Priw evjuew , aorxoere sv[evGer, ‘Oux cdo psvey dnp é¢i- 
dav yévoc. Rejicit etiam Heinfius c.17. introduCtionis , profeflus mali Poétz 
effe fed boni Philofophi & qvicum cura hunc librum perlegerit. Neqve de- 
fuifle olim, qvi Hefiodi poémata interpolarent, docet Paufaniasin Corin- 
thiacis p.171. Atenim DioChryfoftomus diff 12. p. 199. ita hoc proemium 
Hefiodi effe non dubitat, ut propter illud Hefiodu etiam preferatHomero. 
X. In épya ¥, quseas tripliciaGraca extant ftholia atqve commen- 
taria, in qvibus fingulis proemium qvoqve explicatur. Antiqviffima 
funt Proclineqve integra illa fed excerpta tantum* éx tavMgoxAy Arado, 
atgumenti maximam partem Philofophici, moraliaqve & maydev]ine per- 
feqventis. Secunda fiunt ** job. Tzerze hominis non ineruditi, fed vani & 
Proclo fepe przterrempetulanterinfultantis. Tertia Emannelis Mofchopals 
Grammatica & intelligendz Poétz di€tioni utilifima. Deniqve fubje&ta 
eft Fob, Protofpatharis é&ryncig Quosxy tev juego Hovde in filli gratiam ab au- 
tore {cripta & pauciffimorum foliorum. Porro edifcendum pueris Hefio- 
dum datum effe jam olim, docet vel Cireronis illud Lib. VI. ad familiar. 
Ep.18. Lepts fuevisfimus edifcat Hefiodum, & babeat in ore: rig a apeTag idpoo- 
sz, Etiam a Rhapfodis cantatum ad lyram, teftis Plutarchus LX. fympof. 
P-736-743- . oe 
XI.Solet Hefiodi seyess vulg6 fubjici AZNIZ HPAKAEOTS five de fcuto 
Herculw poéma, qvod plurimi olim negarunt effeHefiodi. Nam preter 
Beotos qvos fola egya pro genuino Hefiodi {Cripto habuiffe ex Paufania 
ante notavi, Ariftophanes Grammaticus eam fuppofititiam effe ratus eft & 
ex Homeri defcriptione erm idG@ Iliad. =. expreflam , tefte anonymogrz- 
co {cbolii qvod in editione Aldina Ara(é fubjicitur. Longinus in libro 
wk urpss p.56. verfium ‘Hove desov ex Afpide proferens addit: ese Hosede xo 
any dowida b¢Jeov. Theodofius Alexandrinus in {choliisineditis ad Diony- 
fium Thracem: di 9 rovTeappal}iney % ta ERquned PiPAla yawoxer, “Eure 


* Ita conjicio ex his verbis Graecis qvee in editionibus preponi video, In Mstotamen odie 
Gudiano, qvi editis locupletior non eft infcribitur TeoxAs Miadiys 65 TA égye 
HG nuseas Howdy. 7 

"# Meminit Tzetzes ipfe Chil VI, v, $42, 


HPAKAEOYS,  _—_Lib, II, ¢, Vall, 7F 
yee uy sv duToIs opcrunes BiBAia Ysudy, olov.9 earls Hovde ny Ta Ongiaxe 
Nixavdgu, etépav 2 ers wowjev, In allis ad Sabir Dion fium arta 
ineditis: Cyrsev 06 ngy tev cuyyeaed, ira Toa biorisoy mun ava- 
phys ta, Tero ds aie ners (forté Peudkxin pada) ray Renton, 
as éxern comic Howes, érsgx OD esw, EmvyeaDy 4 ngy ovomars eypncare y 
dows , barnarorizia ¥ mony avlangiy ava VOT ELI, Euftathius ad Iliad. 
=. p. 1218. ex Homeri zmulatione (Gpexesns CiAw) qvedam inilla expreffa 
notat,fedp. 2110. tamen tantum ait interefle inter Homeri Aaridomoilas * 
& Hefiodi afpidem, qvantum interdivinumopus&hominis. 
XIL In veteri (cholio qvod in editioneAldina fibjicitur, notatur illi- | 
us initium legi in qvarto Hefiodo Catalogo. Tig Aarid@- 7 agyn sv T9 0, 
xaladcya Dintla usxps Sizer ¥.%o. Huncqvartum Catalogum viri do&ti 
non abfurde fentiunt complexum fuiffe Hefiodo tributas peyaras yoias, 
Eunapio in Edefio aliisqve pluribus commemoratas, qvarum partem efle 
Afpidem, prima hujus poématis vox 701 dubitare nos vix permitat, &jam 
pridem perfvafum fuit Guil. Cantero Lib. IV. nov. leét. c.3. Tres priores 
Catalog: fubinde laudanturfub titulo xa/aAcyos yuveyxav. Sane Harpocra- 
tioni inpeaxgoxeParos & Svidz in uwo yg cxesvres laudatur Hefiodus ev rol- 
sa yuvayxay xajadcye. Poftlibrum qvartum folas usyetAas complexum fuit 
Qvintus 7gaixy yerewAoyiafive yevyovia, Heroum natales ex feeminis illu- 
ffribus defcribens. Nam tefte Maximo Tyrio diff 16. Hefiodus yugle lu 
TeV Newan , como yuvancy cere SG, xarersys ta yévn, osic 6&5 EDu. Vide 
qvzin hancrem difputata funt viris doCtiffimis Samueli Petito ad leges At- 
ticas p.460.feqq. If Cafaubono adStrabonem Lib. I.p.26. Dan. Heinfio 
ad Hefiodi interpretes p. 76. feq. & Joh. Meurfio Atticarum leétionum 
Lib. II.c.20. Qvanqvam vero Afpidem ita ponimus fuifle yoy psyarwy 
partem, nihilominus incerta res fuerit de auCtore Hefiodo, qvoniam to-. 
tum illud opus fafpectum doétis jam pridem fuifle teftatur Elianus, ubi ad 
illud refpiciens, fubjungit: « 9 ape gx tow Hoiods retry, aA ws moa 
xg ara xarabeusay avy Lib. XII. Var. Hift. p.726. edit. preclare Perizo- 
nianz. Jofepus Scaliger Epiftola247.ad Salmafium p. 530. Ue anni fic poéfeos - 
grace qvatuer tempeftivitates fuiffeanimadverti, Prima fuit illa in qva princeps Hoe 
merus Hefodus. Hanc potes judicare atqve adcovocare ver Poétices, pubertatem 
orine 
¥ Ut Homeri partem poftremam Iliados =, agmdomely vocat Euftathius & Phat Di- 
dymus ad v. 491, ita Servio ad 12, Eneid, y.161, Hefiodus etiam laudatur in Acmido- 
T Obi. Philoftratus junior tefte Svida {cripferat Naga Deacw THC Ounce arn ldbe 
Judice Ludovico Heftello (Clovis Hefteau) Hefiodus Homericum Achillis {cutum in fuo 
pocmate fideliterexpreffit, Heffode en fon Afpis n’ a fait gba rebatre le bouclier d Achilles 
Sorgé par Honvere, Vide Antonii Verderii Bibliothecam Gallicam p, 232. 
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potins quam infantiam, Excipit eam aftas , non fervida quidem fed qua ex illo vere 
uefigia non obfcurs retinuit , in qva Onomacritu:, Solen, Tyrta: , & quisqvie ane — 
Elor fuit ra nosav x, 195 arwid@» , quam prapoftzro judicio Criticorumnatio Afcrao 
sli tribwit. Scaligero affentiuntur Heinfius & in libro de poétis Voffius. 
Apollodoro tamen aliter olim vifum, qvilibrofecundo Bibliothecz Afpi- 
dem audacter Hefiodo adfcribit. Ad qvem locum Tan. Faber p. 274. Sane 
meivor fuilfzolim atqve adeo bodieqve reperiri qui ea dere dubitant, Certaenimres eff, 
€$ gvi Hefiodi non effe putane ray aowide, ne illi poéfingrecam baud fatis norunt, Aus 
da¢ter etiam Afpidem Hefiodo tribuit Athenzus lib. 4. p.180. Sed & Me- 
gacles Athenienfis & Apollonius Rhodius & Stefichorus Hefiodi effe illud 
oéma non dubitarunt, utnotat auctor vetus {cholu qvod in editione Al- 
Bina Afpidi fubjici dixi& hoc loco integrum defcribam: Ti¢ Acwid@y 9 ap- 
yi sy THO. Kd]adoyy Dégi]ay pigs sixaw ¥ x, 0° Yardaleuns Ags Dame 82, 
6 xmLixes aa THe ETéeO-Teappa|inss, asex soay avjnvHowds, a srTigett. 
vos, THY Opengueay Acmida ppnoadtey meompsusrs. MeyaxAn > 6 Abnvdios yyn~ 
cov avoids to wompa , au?) exif To Hoscde, Acvyor 0 Ont wuee Haze 
Gor Tels THs pem]ocs ExT eOIS OMAa magexora. AnouwG-*o Pod@- ev ray One 
ow a] g elvay Ex]¢ 2 epan] nc Gv ngy Ex y Tov Io Acer ETH Xa /eeAcyu Eugioxen Hrise 
Laila tH Heanres, Aodv]ang de noy Eryrixoecs Pyow Howcds eivay ro woinea. 
XIII. In hoc Poéma exftant commentarii Graci Jobannis Tretze & alte- 
fius Fobannis Pediafimi, Diaconi, junioris utiqve Joh. Philopono qvem lau- 
dat p. 197. In Etymologico MS.apud do@iffimum Kufterum in aAxaa 
allegantur Hieronymus & Epapbrodstus ty umoun et]: awd Gy ‘Horeds, - 
XIV.Supereft ex lis qvz exftant Hefiodo tributis {criptis dicenda,lon- 
eceleberrima @EOFONIA, hoc eft Deorum generatiout La tius transfert 
lib. 1.¢. 5. five origines Deorum yewy]av* qvamnonmemin1a qvoqvam voca- 
ri indubium aut Hefiodo abjudicari nifi ab unis Boeotiis de qvibus fupra | 
dixiex Paufania p.771. Neqve tamen per omnia fidem Boeotiis habuitipfe 
Paufanias fed p.781. laudans Hefiodum in Theogonia fubjungit: x poostcdeo 
dé ore Dirov tHv Secryoviay, Confereundem p.634. Neqvedubitarunt illam 
Hefiodo tribuere Pythagoras , (qvi finxit Hefiodi animam vidiffe fe apud 
inferos vinculis adftrictam columnz zrez, ftridentemqve, propter ea qvz 
de Diis finxerat tefte Laértio lib. VIL fect. 21.) Herodotus lib. II. c. 53. Pla 
to, qvi Theogoniam fibinde feqvitur notante Proclo in Timzum lhib.5. 
p.29L 
* Vide Radulphum Cudvyorthum libro de vero Syftemate intelligibili unkverfi p. 211. 212. 
216. Johannem Clericum ad v.44. & 106, Porro Theogoniam ante &, xg ‘Hye 
ab Hefiodo editam non dubitat Proclus p.34, ad Hefiodum Taharebs og wgoendsly 
4 Geoyevia, Confer qve de ordine {criptorum hujus Pottx notavii.nfra num. 39. 
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-p.291. Ariftoteles Lib.III.de ceelo c. x. & alibi, Manilius Lib. IL v.12. 
Ea. ec Agatharchides Cnidius apud Photium p. 722. edit. Hoef{cheil, ne- 
qve Eratoithenes in Catafterifmis c. 9. & 1. & 19. & 32. necp Acufilaus b) Are 
gIvUs, qviin Thegonia fia Hefiodum fzpe numero caftigavit tefteJofepho 
b.1. contra Apionem “1034. neq Ewmelws Corinthius , 4 qvonon minus 
atqve ab Acufilao, Hetiodi Theogoniam profario fermone expreffam & 
pro fiza venditatam effe tradit Clemens Alexandr. 6. Strom. p.629. Neqve 
Xenopbanes Colophonius , qvem inelegiis fuis ac Jambis perftrinxifle ea qvz 
Hefiodus de Diis{cripferat, teftatur Laértius IX. 18. & Sextus Empiricus 
adverfus Mathematicos lib. 1. p. 57. & 34t Neqve Demoftbencs Trax, aqvo 
ejusdem Theogoniz Hefiodez metaphrafin profariam {criptam effe Svida 
referente cognofcimus , vel 4rifowicus Grammaticus aut Zenodotus Alexans, 
drini, qvos in Hefiodi Theogoniam fcripfiffle, utSabinum Sophiftam in 
Acufilai, exeodem Svidaconftat. Nec Zeno Steicus, qvem Cicero lib.z.de- 
natura Deorum c. 36. teftatur Theogoniam interpretatum efle, nec Chrye 
Sippu deniqve, vem idem Cicero lib. II. au€tor eft fabulas Orphei , Mufzi, 
Hefiodi, Homeriqve ad rerum naturam accommodafle. 
XV. Nihil vero aliud ificare videntur veterum Genealee 
giz ac Theogoniz, qales preter Hefiodum {cripferunt Abaris c), Mu 
d), Pherecydes Athenienfise), Orpheus f) Arifteas , Epimenides. 
g), Antiphon h), Hecateus, * Andron , ** Dremocrides i) , Eailns. 
, Eee - Maa 
b) Acufilai argivi genealogias laudant preter Strabonem &alios Voffio dictos in Hift. Gracis 
p- 436. Tertullianus lib. 2, ad Nationes c.2. (ubi male viri dodcti reponunt 4rceflans.} 
Schol, Hefiodiad Theo on. p, 269, Scholiaftes Homers & Svidas, qvirefert Acufilaum gee. 
nealogias (cripfiflesx deATavyYaAXaY, Miror ClariffimoDodwelloin Diff, de xtata 
Phalaridis p. 2¢. (eq. Acufilaum antiqviorem videri Hefiodo, vel faltim #osov piyadwpy 
{criptore. Arduumenim mihieffe yidetur in tam remota antiqvitate veritatem hiftoricam 
argumentando affeqvi vel tueri contra diferta veterum {criptorumteftimonia. Presci 
obfervandum , qvod apud Svidam in cuyyea Pa diferte legitur, te AX8otAdH y0< 
Siveday. Confer Valefiumad Harpocrat, in Oungiday, Alius fuit Acufilaus Athenien- 
fis Rhetor, fub Galba, de gva idem Syidas, Alius deniqve Acufjlaus Tarentinus Pythas 
goricus Jambliche memoratus, 
' ¢) Svidasin ABaers. d) Laértius in procemio. 
¢) Vide qve viri doéti natant ad Laértium in Pherecyde, & Syidam ia Degexvdne. Idem opus 
ni fallor refpicitur ab Eratofthene in Catafterifmis, Scholiafte Homeri, Germanici,Pindari 
& Apollonii, qvando Pherecydem laudant, 


Ff) De hoc dixi fupra Lib. I. ¢.19, Adde Theodor. Canterum I. 26,! & IL 26. Var, Le&e& 
Rich, Bentleium in limine Epiftola ad Joh. Millium. — : 

g) Vide de Epimenide fupra Lib. 5; c. VI, § 3, & de Ariftea Lib, Ie. 1. § 6. 

h) Irenzus Lib, IT. 19. * Athenseus lib. IV, . 

** Schol. Apollonii. Confer H, Lindenbrogium ad Cenforioum p, 33. 

i) Fulgent. 1,17. Mythol, 
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Macer k], itemqve alii, nihil inqvam videntur fignificare aliud, qvam Coe 


{mogoniam Oucwyoviayac Geogoniam fabulis Poéticis obumbratam, ut 
recte obfervatum eftacutiffimo Philofopho Thomz Burneto in Archzo- 
logia Philofophica p.297.399.feq. &in theoria telluris lib, 2. c.7. ubi inter 
alia locum infignem in Anttophanis avibus p.395.edit. Froben. confert 
cum Orpheo atq Hefiodo. Addefimplicium ad % de celo, comment. VIL 
& Cotelerii notas ad recognitiones Clementis lib. X. c. 31. Nefcio fatisne 
firmum argumenti genus fit Thomz Galet viri cum infigni Grecarum li- 
terarumjactura nuper denati,qvi in notis ad Apollodorum p.6.ex eo qvod 
in Theogonia Hefiodi v. 218.Parcz nottis filiz effe dicuntur,at v. 913. Jo- 
visac Themidis; concludit,Poéma hoc non unius effe au€toris,& fortalfe 
partem Theogoniz Orphe! Hefiodo adfutam. : 

XVI. In Theogoniamexflant commentarii greci duplices,qvorum unus infcribitur $ 
FeoPurdrangy Acywrats Kuge lacdwedsaxcvs FTaAnvi ets rpp Howes beoyentay 
army ogicy, 1) alter vero: YoAsa. eig THY ‘Hewes Gesryovlay BarAae, gvorum autores 
Didymum exiftimaffe videtus Natalis Comes lib, 6. c. 18, My thologise pag, 63§. Joh. Alexander 
Brasficanus A. 1530. praef, ad Salvianum teftatus eft fe habere Jobannis Phileponi copnomento 
Grammatici commentarios in Hefiodum , fortasfis non alios intelligens qvam qvos {ub Jobenets 
Galeni nomine habemus , vel commentarios in €gye@ XG NLieds fed qvi Tzetzse funt non 
Philoponi. Alium ramen ineditum Hefiodi Scholiaften allegat Henr, Stephanus de inftituendis 
Ghticz lingvz ftudiis p.g. & Demetril Triclinii Soholiain Theogesfem Hefodi MSta exftare in 
Bibl. Vindobonenfi teftatur Neffelius IV. p. 21. ne deperditos Poéte exegetas memorem , Dewee 
trisan Ixionem Adramyttenum & Dionyfium Corinthium de qvibus Svidas; tum commentaries 
Plutarchi m) laudatos Gellio lib, XX. c.g. & in groecisad Hefiodum fcholiis pasfim 3 Arifiete 
lisgGe arognata ‘Hoieds » Gva inter Philofophi {criptarefert Anonymus vite ejus axtor 4 
Menagio vulgatus ad Laértium p, 303. 4rifonici Alexandrini @&; ray onpeson car & v4 
Saoyovia ‘Hodes, Suid. 

| XV, Theo- 

k) Nifiapud Nonium in picusnns (qve avis ft Marti dicata) legendum Ormithegesia , ut 
fane videtur. Confer Colomefium ad Gyraldum p. 217, Idem p. 120. notat Cywathowens 
Lacedsmonium, cujus etiam ‘HpatxAeicy laudat Schol. Apollonii, non Theegenian 

_ fcripfiffe, ut affirmat Gyraldus, fed Telegoniam. Atqve ita Voffius gvogve p. 13. de Poé- 
tis Greecis ex Eufebii Chron. ad Olymp. V. 3. qvanqvam Meurfws IV.17. Mifc. Lacon. 
apud Hieronymum & Marianum Scotum putat legendum Geneslogiaw , qvia Paufanias 
teflatur eum ysveaAcyno ay éwset. Sedhocetiam in Telegonia facere potuit, Conftat 
tamen alioqvi Telegoniam fcriptam ab Eugamone Cyrenzo, gvem A:fopo zqvalem fact 
Syncellus p. 239. 

£) Allegoricos in Theogoniam interpreteslegiffe fe innuit Euftathius ad Iliad. 2, p. 982. 

m) P; Larnbecius in Lucubratt, Gellianis p, 117. pro verbis Gellii in IL i= Hefodums cone — 
ment arto, omnino {cribendum fuadet sx [fn & Ofridem comment arte, Sed qvanqvam in 
libro de Ifide S Oftride gemina qveedam leguntur iisqve Gellius é Plutarcho producit, 
non audeo tamenconj Lambecianz accedere contra fidem Codicum MSS. cumrem 
eandem tradere Plutarchus potucrit &‘tradidesit non Semel plusipusin fcriptis fais, 
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XVII. ‘Theogoniam fuam ita claudit Hefiodus,ut poft genealo-« 
giam Deorumad feeminarum genus decantandum Mufas adhortetur: 

Nov 5 yuvcyxa Durer aeddars Hevercy = 

Micray OAupemietdac xsgay Ares asrys03o10, : 

Nimirumutad DEPERDITA HESIODI SCRIPTA [ fedecins 
enim poémataab Hefiodocompofita effe affirmat Joh. Tzetzes] pedem 
promoveamus, in iis primo ftatim loco memorandus venit: 

TTNAIKGN five ut Euftathius ad Iliad. i. p.643. allegat ‘PraiAan 
KATAAOLOS A,B.T. tur 3 . 

TYNAIKGN KATAAOTOS A, five HOTAI METAAAI [qvarum forte 
pars fuper eft, Scutum Herculis] Et . - 

‘HPOTONIA five ‘HPQIKH' TENEAAOrIA, Vide fi lubet qvz de 

vinqve hifce libris itadiftinguendis dixi paulo ante §12.ubi agebam de 
(pide five Scuto, nec male hac ratione conftabit numenus librorum a 
Svida affignatus , cut inter Hefiodi fcripta memorantur ‘Hoaxes yuvapean 
xataroy Ge» ev BiBAiou eves, qvod opusab Afpide ibidem difuingutt non 
- minus ac Tzetzes in fuis adHefiodum prolegomenis. In illis CatalogisHe- 
fiodum etiam de Deorum nuptiis epille teftatur Menander Rhetor. p. 62. 
BW OAAR 4 HGy AUTO EV TOI KATRACY OG TOBY YYUKLYRGY WEL CEG TUVET IAG NY yh pee 
Hefiodiexemplo Hewmas Oxoyaulas {cripfit Psfander Po#ta memoratus Zo= 
fimo Lib. V, c.29. Catalogi Hefiodei mentio etiam apud Lucian. in amo 
ribus T. 1. p.875.Stephanum in yeeqria&c. Dio autem Chryfoftomus. 2, 
deregno p. 21. ex hoc probat Hefiodum ipfum fe Homero inferiorem li« 
benteragnoviffe, qvod Heroibus Homero relictis, ipfe celebrandas fibi 
fumferit mulieres. 

Prxterea Hefiodo adfcriptz fuerunt MAPAINESIE five YMO@HKAL 
XE{PQNOZ ad Achillem inftituendum , de qvo fcripto di€tum eft fupra li- 
bro primo in Chirone. 

MEAAMIIOAIA five ELS TON MANTIN MEAAMTIOAA, Dehoc 
qvoqve poémate, cujus librum tertium laudat Athenzus Lib. XIILp. 609. 
egifuperiorelibroin Melampode, 

AZTPONOMIA MELAAH five AETPIKH BIBAOZ. Pliniuslib,XIIX.¢.2¢, Ore 
csfum matutinum Virgiliarum Hefodu , nam bujus qboqbe nomtine exflat Aprologia, tradidit fart 
cum aq5inoliium autumni conficeretur, Scholiaftes Aratiad y, 15 §-T2S xaAssves vadas, wi: 
xgy Hoiod@- sv ty asery autd sob ovopecera didarnes(SAw, Adyar, Dayovaa nde 
xoguvis use Paves Te XA eres PayaP iusecsoses x, eudwen tavumew AG», Bostlem verlis 
profert Joh. Tzetzesin (choliis ad ¢eya p.92.&Variar.Hift.Chil. 12. v.169.feq. BibAcy as oimay 
Heftodi laudans, qvam tamen non videtur ipfe infpexiffe, Refpectu hujus operis potis(imum Cal- 
limachus opinor Aratum ut Hefiodi CndsoTny perftrinxit in notisfumo epigrammate qvod 

Eee 3 exftat 
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exftat in Arati vita apud Petavium in Uranologio p. 270. & emendatum eft 
ab If, Cafaubono in Le&tionibus Theocniticis c. [V.a Fulvio Urfino inVir- 

tlio cum Gracis {criptoribus collato ‘p.2stabHugone Grotio ad Aratum, 
4 Salmafio ad Solinum p. 52. {q. ab If Voffio ad Melam p. 68. ab Holftenio 
ad Stephanum p. 301. &noviffime 4 Rich. Bentleio in Graviana Callima- 
chieditione p.204.& up Hefiodo tamen fuppofitam fuiffe Aftronomiam 
innuit przterPlinium Athenzus lib. XIII. p. 491. x94 6 riv et ‘Ho ledor dé ava 
Dtpoutve womras aS govoptay. Cum admodum fimplices & rudes effent ob- 
fervationes in illo opere &in égysis tradite, hincapud Platonem & alios 
dicuntur dspovoutvtss xaFHoiode, qvi populariter & ad vulgi captum, 


non accuratius & wa Snwaraws Aftronomica tractabant. 

ENIKHAEIOS ‘EIZ BATPAXON twa sav éecusvov curs, Memo- 
rat Svidas. : 
3 HEP! LAA{ON AAKTYAQN, Idem Svidas. Et ex hoc Poemate for- 
taffis-{cripfit Plinius lib. VIL c. 56. Hefiodum tradere qvod ferrum in Creta 
tepererint Idzi Daétyl.. , | 

"EMIOAAAMIOS MH AENE xgy OE TIAOZ, Hujusverficulos binos 
primores profert Ifaacius Tzetzes prolegom. in Lycophronem, atqve ex 
ilo loco, licet difimulet,Hmaél Bulliald us ad Theonem p. 283. Barnefius 
adEuripidis Phoeniflas v. 829. 

TH= MEPYOAOS memoratur 4 Strabone lib. VII. p.302 Czterum 
obiter notare liceat verfum qvem inter Hefiodi fragmenta ponit Heinfius 
éx Etymologico magno in BufA@>-, non efle Hefiodi fed Dionyfii Perie- 
geez, v. 912, 

AITIMIOS five in Agimium Poéma ab aliqvibus Hefiodo, ab aliis 
eributam Cercopi Milefio, ,Athenzus Lib, XL p. 503, x94 ¢ rev Avyipssor dd 
moingas 6S Hoiedés ecw, yKégxarp oMsAnosG@e, Dalechampius Anwopuor 
legendum conjicit, de pafcendis © alendis capris, fed Scholialtes Apollonii 
qvoqve in libro 4, 6 rév Asyipsov roujoras , &¥ dtutépw Onoiv, ors 4 Oereg eg Asen= 
sa uaa @ &c, Porro Cercopem illumHefiodi zqvalem atqve zmulum fuiffe 
notavifupta § 4, é Laértioin vita Socratis ,&ex argumento Ariftophanis 
ranarum, Alius fuit & yunior Cercops Pythagorzus de qvo dixi L.1.c. XIX, 
fect. 2, Etiam Svide Asy (uss eftnomen proprium. Sed fuit qvod Egimius 
qvidam Eleus ; Medicusantiqvisfimus , cujus w€:#aAuav MemoratGale- 
nus IV, de pulfibus, T. 3. p. 44. 50. w& wAaxevrav Athenzus XIV, p. 643, 

_ @HZEQS EI TON AIAHN KATABAZI®, Paufaniasin Boeoticis p. 

772. itet {cripta Hefiodo tributa commemorat xy ws Oncsvs eis Tov “ade 
opis Hegid@ xara(sden, Confer Joh, Meurfium in Thefeo c.17, 

ADU MANTIKA'xgjE ZHTHZEIE tri TEPAZIN, Idem Paufanias: fr 


DEPERDITA. Lib. c.VIN, 391 
SF uTOLSTOLASy urs KGY Gis marTingy Hole dda Diem Dog Axcagvetveay arc’) 
Sewixy avrind, Orica re ngy twsrsrapedes nGy Nucis, Kgy EEnyioens tw! Técam 
cw. Nefcioiidemne fuerint. to. | 
 @efor AOror, de qvibus Maximus Tyrius diff. 16. de Hefioda agens; 
Legis OF eure, iNqvit,aemoiqvras oi Ocios Advyos, apoct de THis Ad-yous Deoryovies, 
KEPAME#i=. Videfiipra, c.2. inter {cripta Homer deperdita num. ns 
METAAA EPCA, Athenzus lib. 8. p- 364- ante wavra ex tavec Holo. 
dev civaDeponever usyccAwy Hosay xoy may ara Eeryav wazadnrey, Confer Lang= 
benium ad Longinum p.57. edit. Tollianz. | 
KHTKOS TAMOZ. Idem Athenzus lib. Il. p. 49. Ors HotiodG» ev 
Krux» yanw, xav Toauparinay m dads Aw oF WATS WONTS Tae EAH TAUTE, 
GIA’ épe0) done doyaja suey, Telamodac ras teamsCes Ooi. Plutarchus VIII. 8. 
fympofiac. ws 6 Tov KyuxG@s ya ov etg tag Hors rageuia har Eionuay, Co 
XVII. DE HERBIS {cripfiffe Hefiodum colligunt viri doéti 
ex Plinii Lib.15..c.1. Lib.2r.c.17.&20. Lib. 22. ¢.22. Lib. 25.¢.2. Sed fore 
taffe obiter in aliis poématis ifta tra€taverat Hefiodus, utdefcolymo & 
- afphodelo dixit in égyats, 
DE MEDICINA {cripfiffe fingulari qvodamlibro, minus adhuc 
_ muhiperfuadeo, licet Cleodemus Medicus apud Plutarchum in convivio 
feptem fapientum p. 158. contendit Hefiodum Medicum fuiffe, qvitam 
accurate & perite de victus ratione, vini temperie, aqvz bonitate, lava- 
cris,mulieribus,congreffus tempore & infantum feffione differuerit. . 
Neqve FABULARUM qvz #fopo tribuuntur auctor fuit,aut fin- 
gulari qvodam opere 4po/ogos {cripfit Hetiodus,licet eodem Plutarchiloco 
_ legas Afopum fefe Hefiodi diftipulum jure profiteri poffe, propter fabu- 
lam de accipitre & lufcinia apud Hefiodum in égyos v. 202. feq. & Qvinti- 
lianus Lib. 5... 11. negat fabulas originem accepiffe ab Afopo, fed videri 
rimum au¢torem earum Hefiodum. Hermogenesin progymna{m. Pri- 
clanointerprete: Ubi funt fabule vetufiffimi qvoque autlores ut Hefiodus, Are 
chilochus, Horatius,Hefiodus quidem lufcinie, Archilochus autem vulpts, Horatius 
muris, Theon Alexandrinusin progymnafin. p. 22, Asoraimesos} ovopcrl ovray 
Os wUSo6 wig mime, SycTs Aram Gd mpaT@saueeTas tav udev eyeveto, Ome 
eG 95 xg Haied@- (confer Svidam in wuS Gy] ngy Aoviacy@-ngy aor twig - 
weer [SuTEgos yeyovores auTE Pasvovray Eris waves, KGFON KGY Konic OKIE [ita 
recte Colomefius in Opufculis p.22-4.& p. 103.ad Gyraldum] xy @&¢@> 6 
SuBagiras % KuBsords ex AsCuns pwnuovivoy|cyumd twa ws wvSoro0), ad’ orrAte 
Sums alos waddov xd laxdges % defis syenrajo. Deniqve Euphorion,tefte 
Svid4,Heroicum Poéma edidit qvod infcripfit ‘Hz todev, Inter T eleclidis Co- 
maeedias qvoqve fut Hoiedos memorata eidem Svidz in xday4 & Scholiaftt 
Eee 3 Arifto- 
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mus Athenienfis verfus qvosdam fab Hefiodi nomine e traditur abs 
eodem Athenzo L. III. p.116.Pythagoram Homeri & Hetfiodicarminibus 
decantatis animum firum delinirefolicum refert Porphyrius in ejus vita p. 
21. Neqve Homeritantum fed Hefiodi qvoqve carmina peAgdySivey teftae 
tur Athenzus Lib. XIV. p.620. 

XIX. Supereft ut jam deincepseditiones pracipuas {criptorum 
Hefiodi qvz exftant, fuccin&te perfeqvamur. 


Eastiones Hefiodt Grace, _ 

Prima Aldi Manutii Romani, dicata Guarino Veronenfi, & luculentis typis exfcripea Venetiis 
1491. fol. In hacpoft Theocritum & Catonis difticha 4 Max, Planude Grace verfa fententiasqve 
Theognidis, Pythagorz ac Phacylidis, feqvitur Hefiodi Theogonia, poft Theogoniam fcutum 
Herculis , & poftremo loco Eeyangy Huteay, Qvem ordinem in novisfima editione Hefiodi 
feryavit Vir Cl. Johannes Clericas. Eftmihiexemplum editionis hujus Aldinse idem, qvo ufus 
olim Daniel Heinfius, qvi manu fua nonnulla annotayit , & qvadam non vulgaria ex hac in relic 
qvis recentioribus emendari poffe monuit. 

Boyce xoy neéoas Parif.1so7, 4. curanteFrancifco Tiflardo Confer A, Chevillie- 


rium de originetypographiz Pari, p. 249. 

Hefiodus Grace apud Juntas. 1515. 8. & Bafil. ap. Job, Frobenium 21, §vo. Venet, 
1543, 8. Francof, 1549.8 

Inter Poétas Principes Henrici Stephani A. 1566. fol.typis majoribus & luculentiaanis: 


XX. Editions Heftodt cum {cholius Gracis. 
Prima Veneta, ex officina Job. Francifis Trincavell: Ao. 1537. in 4to. elegans 
&emendata, qvamexcodice MSto fuppletam me memini videre in Bi- 
bliotheca Gottorpienfi Sereniffimi Hollatiz Ducis , inter libros Wowe- 
rianos. Inhaceditione, qvzdam melius legi qvam in pofterioribus etiam 
Heinfiana , notatum Seldeno ad marmora Oxonienfia p. 36. feq. 

Secunda Bafileenfis A.15.42.8. inqva Hefiodus cum verfione Bone 
nini Mombricii : {cholia Grxca pleniora qvam in priore fed longeminus 
emendata,& augmentis qvibusdam non uno in loco interpolata potius 

vam fuppleta, &hinc indevitiata atqve cormupta, adjunétis Job. Tzetze 
choliis latine verfis 4 Georgio Henifcbio, 

Tertiacum {cholus five commentario ejusdem Tzetzz. ad libri 
calcem. Bafil. 1574.8. 

QvartaHeinfimaLugd. Bat.ex officina Raphelengii A. 1603. 4to. in 
qvapoft dedicationem ad Ordines Hollandiz, feqvuntur Dan, Heinfiipro- 
legomena, in qvibus Poétz Hefiodi chara€ter fimplexa Grammaticorum 
calumniis vindicatur. Inde poftnonnulla ex Svida, Anthologia, Gyraldo 
aliisqve de Hefiodo ad{cripta , legitur elegans Heinfii in Pandoram hy- 
mnus Grzcus, qvem.cum primum nomine auétoris diffimulato feorfim 

a. ex- 
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" excufum Jofepho Scaligerotypographus communicaffet, virille dottifi- 
mus antiqvo Poétz tribuere non dubitavit, tefte auétore Apologiz pro 
Heinfio adverfus Crojum p.129. Qvin Heinfio ipfo tefte in literis ineditis . 
ad £liam Putfchium, negavit fe, ex qvo' renatz funt literz, fimile qvid 
Poématis greci compofitum vidifle. Penultimus in appendice hymniver- 
fas: Dearie dy rt scingaPirwy Cix-@- casey sdyrsomifius eft in editione Hein- 
fiana 1622. §vo. poft. Synodum Dordracenam edita, [etiam in altis recen- 
tioribus}* qvodHeinffus non auderet tantis laudibus mactare nomenHu- 
gonisGrotii, laudatiffimum profeéto , fed przvalentibus tum in Belgio 
partibusinvifum. Poftaliain Hefiodum Heinfii Epigrammata occurrit 
argumentum s¢yew Hefiodi ab Heinfio grece {criptum, inqvononnulla 
ut parum grecifmo congtuentia perftringit Johannes Crojus p. 251. feq. 
Obfervationum facrarum.Deinceps finccedit Hefiodus ipfe grace & latine 
cum gracis{chollis, qv# ex editione Veneta per Bonav. Vulcanium MSti 
codicis auctoritatefuppleta & caftigata,collata infuper Bafileenfi editione 
Heinfius recenfuit. Iconem variorum inftrumentorum rufticorum qy 
exftat p. 310. qvam ve in fua editione p. 261. repeti curavit Johannes Cle- 
ricus , debuit Heinfius Conrado Gefnero pag. 81. Operis de qvadrupedi- 
bus.Denig fubjiciuntur fragmenta Hefiodiex veteribus {criptoribus collects - 
2 Fol. Scaligero & Dan, Heinfio,tum Hoscds xgy Opses aya Grace ex editione 
Henr.. Stephani Ao. 1573. §vo. Catalogus{criptorum Hefiodi, Heinfiiqve 
introductioin doétrinam qvz libris Hefiodi sey xo meseav continetur : 
notz emendationes & obfervationes ejusdem Heinfi in Hefiodisgya, & 
Scholiaftas Grecos, latinumqve interpretem, & {picilegium fragmento- 
rum Hefiodia job. Meurfio fuppeditatum, atqve in grzcos Hefiodi com- 
mentatores locupletiffimus index Gracus. 


XXI. Editiones Heftodi pracipuae Gracolatine cum 
werfione €F nots doctorum Virorum. 
_ Cumverfione latina & variantibus leétionibus é MSS. Palatinis 
& notis doctorum virorum ex officina Hieronymi Commelini A. 1591. 8vo. 
Cum verfione emendata ab Er4/mo Schmidio & inéeya enarratione 
Melanchtonis & 23, tabulis fynopticis ejusdem Schmidi. Witebergz r6o1. 
Svo. ~ 





__ Cum verfioneemendata 4 Daw. Heinfio, ejusdem introductione, 
notisqve in opera & dies, & Hefiodi fragmentis. Lugd. Batav. 1613. & 
4622. 8vo. | 
4 Cum 
* ee Clerici, Yak memotas Dombenkalve Trevoisna Anni 3703, p.269. 
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Cum verfione ab Heinfio caftigata, notis Cornelii Scbrevelii & indi= 
ce Georgii Paforislonge qvam in ejus Collegio Hefiodeo Amft.1632.8vo. pro- 
dierat, locupletiore. ibid. typis Elzevirianis nitidiffimis Anno 1657. 8vo. 
Huic editioniin qvibusdam exemplaribus etiam additur fufior Lansberti 
Barlaiin Theogoniam commientarius , in qvo analyfis& Mythologia in ti- 
ronum gratiam perfpicuetraditur. | 

Cum job, Georgii Grevii letionibus Hefiodeis. Am. 1669. 8vaq, 

Cum verfionea Job. Clerico* emendata, Gravii leétionibus He- 
fiodeis auctioribus, Dan. Heinfii introductione notisqve: & Jofepbi Sca- 
digeriac Francifes Guseti in Hefiodum, tum in partem coves Stephani Clericé 
annotatis , &filiiejus Jobsnnis Clerici Viri Cl. animadverfionibusin univer- 
{a Hefiodi opera, Theogoniam prafertim , & fragmenta, qvzlatine vertit 
& illuftravit, indicemqve Georgii Paforis addi curavit Amit. 1701. 8vo. 

Familiam qvoqve ducit Hefiodus in editionibus Grecolatinis 
Poétarum Georgicorum , Bucolicorum & Gnomicorum, fepius edito- 
rum nonuno inloco®. &12. 

Olai Mormiiqveftionum Hefiodearum heptades duz lucem ad- 
{pexerunt HafnizA.1616. 4to. Redulpbi Wintertoninotzin Hefiodum cum 
ejus Poétis Grzcis minoribus Cantabrig. 1652. 8vo. Pratereo JobannisSpon- 
daniin egyanotas vulgatas Rupellz A. 1592. 8vo. &in idem poéma paffim 
edita {cholia Job Caftelli, FacobiCeporini, Jobannis Frifti, Matthia Garbitsi, Mate 
thie Flacit& notataEthica atqve Oeconomica Job, Conradt Dieterici, Lexiloe 
giamqve ejusdem Hefiodeam vulgatam Gieflz1659.8vo. & Georgii Heni- 
fcbii{chematifmos,Bafil. 1508. tabulasqve Jobsnnis Pofeli, Tum ineditum 
Zach, Lundiicommentariuumin Opera & dies, qviHafniz fervatur MS. in 
Bibl. Excellentiffimi Viri Johannis Moth. | 

XXIL Latinocarmine égya x94 Hutecs vertit paulo liberius Nie 
colans Palla five de Valle Part & Lipf. 1507. 4to. StriCtius Uipins Franecke- 
renfis Frifius Bafil. 154.0.8vo. Utraqve metaphrafis addita eft verfioni pro- 
farie & commentario Stephani Ricciiin Hefiodi égya recufo Lipfiz A. 1611. 
vo. & primavice editoibid. A. 1580. 8vo. 

Georgius Rotallerus carymine elegiaco reddidit Francof. 1576. 3. | 

Theogoniam transtulit verfibus hexametris Boninus Mombritius Patri« 
cius Mediolanenfis & uberiore carmine clegiaco in libros qvinqve diftri- 
buto Burchardes Pylades , Brixianus, Bafilez ap. Oporin. 1544. 8. 

Scutum Herculis Heroico carmine johannes Ramus de Gots quod: 
cum Nicolai Valle Metaphrafi Eoryuw » & Mombritii, Pyladegve Theogonia exe 
ftatin calce editionis Hefiodi Grzcolatinz Lipfienfis 1597.8. - 

Opera 


Confer ejus Bibliothecam felectam T, XI, p. 349, & Memorias litteratias Trivuki P free 
Dombenfes A, 1701. T, 1.p.250. feq. 


HESIODI FRAGMENTUM. £ib. 10. ¢, VT, 85: - 
Opera & dies Gallico carmine per Jo, Antonium Bayfam,cum aureis Pytha- - 
gorz carminibus fententiisqve Phocylidz & NaumachiPanf 1574.4.He- — 
traduit par /eGras.ibid. 1586.12 
Rhythmis Denicés Hefiodum expreffit Henr. Thomas Gerner, 

XXIIL Inter fragmenta Hefiodi ab Heinfio Clericoqve omiflus | 
eftlocus, fervatus utcunqve 4 Fulgentio Lib. III. Mytholog. c. 1. qvem 
hoc loco reftituere conabor. Fulgentiu verba hac funt: Proetus Pam 
phylia lingua fordidus dicitur, ficut Hefiodus in Bucolico ludicro [cribit , disenss 
PEPRIGROSISTAFVLVEVLACTISMENESEMORUM, Idcf': for- 
didus inflar uvarum bene calcatarum fanguineorore, Antiqvz Fulgentii editio- 
nes, verbaGraca plane omifere. MSti codices cum editione Munckerg 
non fapiunt ultra ea qvzad{cripfi. Vere monuitReinefius, Graca lati- 
nis {criptaliteris, perlibrarios precipue adeo imperitos, leétu & intelle- 
- &u diffcillima effec. 13. de lingua Punicanum. 24. feq. Tentavit tamenIf, 
Cafaubonusad Svetonu Auguftum cap. 67, a 

| Lgdir@» susiBtav Porovaw doco ceépscarcarrt 

Jacobus Gronovius in Exercitationibus de Dodone. p. 36. 

Beitars sapurgs sucreeras paves Evevgos 

Videndum veterineleCtioni propius accedat & Fulgentii verfioni melius 

re{pondeat, qvomodo fcribendum conjicio; 3 | 
Tiger Gy p cic gacpur’ 80 Aaxriopercy afuarO» tery. 

Alium Hefiodi verfum de Preeti filiabus fervavit Svidasin uayAooum, 
Bivexe pwaxrorumns suysens Tager wAscay avOGy, 

XXIV. Hefiodum Homeri bnitatorem multi obfervarunt, ita ut 
jam olim notaverint Critici, Euftathius, altiqve verficulos pene eosdem 
apud Homerum & Hefiodum pariter occurrentes. Adde Bochartum in 
Hierozoici T. 1. p. 681. Convenit & in hoc Poétz noftro cam Homero, 
qvod fimiliter atqve le vifus eft interdum parum abhorrere4 Phra/t Oriens 
talium , ut oftendit Zscharias Boganus in Homero & Hefiodo Hebraizonte, 
Oxon. 1655.8vo. Nedicam de variis Etymologiis ex Pheenicia lingua pe- 
titis, qvibus Hefiodi Theogoniz lucem afferre conatus eft praczxterisJo- 
hannes Clericus. 

XXV. Concludam hoc caput indiculo {criptorum ab interpre- 
tibus Gracis Hefiodi allegatorum , qvi cum in Heinfii editione defide- 
; retur, illum non ingratum ftudiofis harum literarum effe 

turum confido. 
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Index Scriptorum ab interpretibus Gracis Hefiodi 
landatorum. 


Variis locis au€tior ex obfervationibus Iluftris viri 
GISBERTI CUPERL 


Bron 269. b. surog, INqvit, txdysoi ross THY 
Acufilaus 269, a. ogvictopece ye eicey cor ince Amo canes 
Adamantius ey is @e 6 PooiGQvadera Gramaticus. 24, 
AVE LGV, 2.76, de b. ubi culpat Hefiodum, qvod 
#{chines tympaniftriz F.2.b. fingularipro plurali ufus fit. 
#{chylus 2. b. 31. a. 41,a. 46.a.2.92.a.| Aratus. 50. a.b. 105.4. 265-b. 288. bs 
AIyvAG» 90 apxsxds tv ngy co-| 289 _b. sy réis Deewopssveig 92, ae 
Qos % PaciAds yess CANE weeny ey ™ WEAN THY asexen, 6b. 
XG] TOG AderADiis Seatyysos Tov Arcefilas. 247.a. 
Kéeény cuyrarevavpedtenrey ngy ev) Aexsemns Hefiodi F.66. 71. . 
nT esged vevinyNXe, KG TUT OT bev ngy Archilochus. 67. a. 74.a. 122. b.126, 
aeyav S766 WY x64 aSaireut Gy, a 142. a. 156, a. 275 ae 276, ae 
AG] TO suysVEs EY macs THEW KC. 310, b. : 
Ibidem indigne fert Tzetzes,| Archytas. 79. a. §1.a.§2. b. 
Euripidis fcripta A{chyleis ali-| Ariftarchus. 6, b.35.a. 57.2. 9.4.89. 
qvando fuifle przlata. __ a. 236.b. 347,a.252.D. 
Wfopus 89. a.154.b. 167. a. fervus.2.b. | Ariftippus Socraticus. 74, a. 
Agathocles Babylonius. 280, b. Ariftonicus Grammaticus. 248. b. 
Alczus 133. a.153, b. 257, b. Ariftophanes Comicus. 9 b. 212.b: 
Amerias 74. b,. _  246.b.247,b. 310, b. 
AnacharfisScytha. 2. b. ubi probat| AgisoParns sv th BiPAw Atyes ‘ApDr- 
Tzetzes abjecto genere natos TpUaW) cuts yervayorsperwcydeD 





magnam non raro fapientiam yewa, 246. b, Ariftophanes 
fibi paraffe. __ Grammaticus. 236. a. . 
Anacreon. 1. a. 86.b. 87, a. 99. b.| Ariftoteles Philofophus & is qvi Pe- 
2.92.b. plos{cripfit diftinguuntur. 3. b. 
Anaxagoras. 265. b. Peplorum auétori tribuitur.4 
Antimachus Colophonius. 2, a. Taw Ogxopsviay cwoAsreia, ibid. 
Apollodorus. $6. b. allegaturea dem Politia 142, 2 
Apollonius Rhodius. 234, b. 180.b. Aniftoteles 74.'b. 82. b. 86, a. 
ubi Proclus ad extrema Soya’. 97. a. 12.2, b. 123.a,126. 2.142. a6 


22Q. 2 


__IN SCHOLUS AD'HESIODUM. —* Lih.tl.«.tM. By 
229.a. 230,a.256.a. 260. b.270, | Eumelus, 1,2, Corinthius.6.b, 


a.274,b, 2.75. a- 276. b. 278. b. Euripides, 21. a. 48.2. 50.4. 5}2.99. 










289.a. 300 a. ay deurigg petren- a. 104.4, I11.b, 120, b; 173.2.218, 
oar 265. b. . Sy Teites peTesigay. 394. b, 236,2.2.49, a. ev Sussa, Sp a, 
a. b. Poftuxarismortem ex {er- 'p Anyaseus. 2b. 


va Herpylide filtum fufcepit. Gloffographi.207, a. Confer fipla- 


- cet. Dan. Heinfiinotas. p. 12 - 


- Ariftoxentss Maficas. $4.2. 81-b, 4Gorgias, 165.2. 
Arxippus. 2, b. 


.|Gregortus Theologus 4 ay 306 fem. | 


2 


Apes ay tei Teaypdaséve. 12.2. 
Helenus309. a. . 
Atlas ‘Libycus Mathematicus. 92.b. Hellanices. 247-8. 257.2 nti 7 
_ Bacahylides. 303. 41.b. 
Callimachps.24-b. 14. a.12.2,bi239.b. HencidsPonton oj igere 
Calliftratus. 133 .194-b, | 
’ Chryfi pus. 25. 279.b. Heraclitus. 237-b. 
Clitarchus ¢ ev pierar 123.8. Hesmippus 7 TH wei s sate ewin 
Cointus. 72,b. x. 
€Comanus Regius archipincerna H ore reas  wiparry ch 
{pem inter homines 20. 5. ubi 
in dolio demonttravit. 35. a] ae fe ut me ‘Stephano 
Conon. Boe conttes Athenzo. 
Crates * mmaticus i in Hefio-|Herodotus. 127. 2.14.4.b.209.b. 
dum fcripfiffe viderur. 2.46. b.|Hefiodi Ascrzi ztas vita & Iaus 2. 
247.b. am oyerG» Orpheir41.b. es +8 
Demades. 303. b. ixGuerwAys,2.b. one x94 Hépas. 192,b. ageing 
Didymus. 74, b. 2.46, b. AG».92. a. waaheyes SSayarns 
Dion. 50.a. Qtoyovias 265. a. 
Dionyfius Cyclographus. 3.8. Hippo Atheus. 237.b. 


Diony fins | (Thrax] 129. a. ejus Bi- Hipponax.67.a. 74. 5. 82.b? 


Bas¢ five ars Grammatica,72. b.| Homeri waAcy¥ ztas2. Hefiodo an- 


Empedocles. 40. a. . tiqvior. ibid. & 261. Homerus 
Ephorus Cumanus. 142. a. alius Phoczenfis , Hefiodi 2- 
Epictetus fervus. 2. b. qvalis , filias Euphronis [ita 


Epicharmus év 79 +6 Hye yci pers, 6. b. enim leg. ex Chiliad. XII. Tze- 
‘Bratofthenes 327, &F sromsenxsle, tzz v. eer pro Euphorionis} 
33. b. . 3, & 69 imale, Emphronis. 
Eudors. 14yma165.b, ertius Homerus Byaantinus 
F ff2 An- 
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Andromachi (male p.69. An- |Meliffuso ra AsAQixa currahc pevog. 
‘ dromaches)filius or¢9 EuegudAcs- 8. ita enim legit Heinf pro a- 
a moineas, 3. Opngas yap worAol deAQina. 
— -ytyivacw sepa, Crag § wadcye |Melanthius Tragicus. §2. b: 
any T8te KARTW  AdpGavovtes, |Menander116. b.142. a. 247, ae 
ibid. Meton 108. b. « 
Homerus 8. a, 10. b. 11. a. 16. b. 17,27. | Metrodorus 74. a. 
30. 35.4. 46.b. 48.4, 50,a.53.b. | Mnafeas filius Hefiodt. 66. 
$4.2. 65.b. 66. b. 69. 70,71,72-|Neoptolemus sy sq aeel yAworan, 
74.b. 75. 80.4, 8t. a. 98. b. 103. 116. a. 
a.107.b. 16,4. & b. 122, b. 129.4. | Nefus Chius3o. b. 
333. b. 135. 4.141.b. 153, b.154,b. | Oppianus 206. b. 
157. b.178,b. 179, a. 190. b. 192, | Orpheus 4, a. &b. 30, 2. 39, 4.4.4. 495 
b. 196, a. 197, b. 205, b. 206, a, d. 125, 2. 129, 130, b. 167. b. 


2.09, 4.212. 4, 217, b, 238. a. 219, 168, b. 170, b, 175.4. 179.b. 178, 

4 b, 180. a. 182,b. 249. b. 2.67.4. 
2.68. a. 278. b. 303,b. 309, a&b. 
309, 0 pweyas. 4,170, 6 Deanios. 
175. Eyus Sey e HOY NLipcs. 4.4 
gh ytugyias. 175. Supece agape 
ta.207, Orpheus ¢y Tw Asyout> 
my xpatncs, 278, Inventor xaA= 
Aidoryiag WOMTINAG Ngy ULERY eC 


b. 22.0, b. 234. a. & b. 236, 
239.4, 245. b. 246. b, 247, a. 
2.43.4. 250. 4.256. a,257.261,D. 
265.4. 166.4, 269. 274, b. 280. 
a 281, b. 2yr. a. 292.4, 300, a. 

02. b. 303. b. 304. a, 309.4, 

ebanus Hgyptius, 192, 

Ifocrates me b. 175.4 


Lampis 88. b. Fs 646.3. cVy [pappus OpPajxor. 
Lexicopraphi. 142, 207, : 
.a, Uraniz F, 6 ra ase) Soave] Palephatus 6. a. Thaliz F, 6 va wag 
Kf HOT MS WAVTOS Ture sapmevos. Duleeyiay ysveaPeis. 8, 
ON Panztius 151. b. 
Lucianus Syrus Rhetor ASokées xgy|Panyafis > b. 
npsidoAss, 2. Nagaxariav, 184, lege: warse 0 Kae 
Lycophron $0, a. 234.b. Taw hier, | 


Lycurgi lex sagi + raiv Sugay xara: Phal 


TXEUNG. 4, 


Lycus sv 6 wreoi Orfdajav, 261. 4. 


aris $6. b. 
Phanodemius 303. b. 


ylimachis Cyrenzus & 19 mute Pherecrates. 2, a, 


Rontay, 8. 


Melampus 180. b. Vide qv# fupra 


lib. 1,¢.15% 


Pherenicus Tragicus. 104, b. lege 


Phrynichus. 


~ Philo- 
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Philochorus 66. b, 173, b. 178.b. 619 liber tertius aguouxay, 275. a. 
wes Hepa, 169. 2. Pythagoras 79, a. 8. a. 191, b.155.b. 

: Philoponus 197, a. 184. 2.185. a. 231. 2.251. a. 275 te 
Philoftratus 50. a. 276. a. cexnyos PirocoPos, $220 
Phrynichus 104.b. Tragicus. Sanéta Scriptura, ypsrége yeaPy, 49 


Pindarus 1.b. 65.6. 103,.a. 104,201. Ta A0yic. 45. 

b. 214.215. a, 238.a, 255.257.b.| Sappho 30. a. : 
Pifides 10. b. Seleucus Grammaticus, 35. 124, b. 
Pifander Camireus 2. b. 221, b.2.48. a.2$3,b. 

Plato 16. 28. b. 39.4. 44.b. 4.53. b.| Simocrates 292. a.infra Timocrates. 
66, b. 68. ae 74. b. 83-b. 88. b. Simon 6 ©KXUTEUS. 2. 

407, b. 12.6, 128, b. 130. a. 138. b.! Simonides 88. a. 152.2. 257.b. 

147.4. 149.a.150.b.151,b. 1520] Socrates 16. b. 57. b. 67. b. 10, be - 

a. & b. 157. b. 164. b, 168. b. 178, 229.4. AeeoG.2.b. 

a. 201. b. 245. a, 238.4. 24.0. ab. Sophocles 2. b. 20. a. 44.2, 54, be 

275.4. 290.b. s1 y Tew vopecey, 103-b. 234.b. 244,a. 280, b. eb 
Plo ine 0 Tagee 130, 

US229.a0 9 Soterichus 6 yeuroyrapav,2. 
Plutarchus 23, a. $7.4 65.3, 67.2. & Stefichorus ob. 3.b. 256. b. Hefiods 

b. 79. a. St.a. 83. b. G6. b. 101, F Clymene genitus. 66, 

b. 102. b. 103.4, 115. b. 116. b. . 7 

122.4, 125,b.129.b. 133. b. 142.4. Thales 239-b. ek \. weittGvéewe 

b. 197.4. 161, 162. b. 164,a. 167. ad c ou) ag usr, A ad 


b, [72,a. 173. a. 0 EX Yoaspwveas, . 
2.65,in Hefiodum {cripfit, 66.a. Theocritus 36.b. 196.a. 211, b. 


7 7.85. b , 6. b.87.2.88. Theodott Grammaticl Canones, 
olus Philofophus. 252, Theognis. 24, 
Porphyrius 215.b, aig. | Theophraftus 104.2, 
Praxiphanes 6.b. Theophrafti difti-]74 - ymachus, 56,b 
pulus. 2. | Thucydides. 35, 
Proclus o coQes » coPwraroc, Dido- 


coPdrarog traducitur 4 Tze- Tima interpretes 97+ a. ; 

tza, qvinon contentus profa- Timocrates 74. fupra Simecrares, 

rio fermone ei infultaffeetiam Triptolemus a8 ytwgyias 18. Po- 

Carmina in eum jacit. 9. 20.26, lymniz F. invenit ytagylay ty 

36. Vide & p. 1. §. &c. | | aroP\oig Utivepeevny, 9 tH woSaT EY 
Pronapides Homeri interpres 309. 4. HG Woupynover Bo 
Prolemzus208.b, eyus Muficas85.b.-Tryphon.269,b, 

| F ft 3 Tretzx 


— 
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Tzetzz fratris «£4204 inLycophro- | Xenophanes 67. a. 167. a. 


 nem.1.b. _|Zeno Stoicus 74. 4 240. a. 246. 
Xenocrates 88. a. 165. a. Philofophi 2.47.b. 
Xenocratis caPeor@- ftatua.151. | Zoroafter 108. b. ° 


De A2SOPO ©& aliis fabularum fcriptoribus. 

Mfopi atas, 1. Vitad Max, Planude feripta indignafide& plena fabulis atqve ase 
chronifmis.2. Plures Acfopi, 3. £fopi Phrygis libri de iis qua ipfi apud 
Delphos acciderunt, 4, Fabulenum abipfo fcripta, ambigitur.s. Varia 
fabularum collettiones Grace deperdite.6. De fabularum {criptoribus Gracis 
qui exfiant.7, De Gabria five Babria.§, De ejus fragnuntis & Meta- 
phrafi five Epitome Ignatii Diaconit,g, De fabulis Apbebonit, 10, Colleétie 
fabularum Efopiarum a Neveletoedita, 11, Collectio Maximi Planuda.12. 
Latiniveteres fabularum fcriptores,13, Locmannus Arabs neutiquamidem 
cum Efopo 14, Recentiores fabularum interpretes S fcriptores qui latine 
illasediderunt.15, Verfones fabularum fopi Hebraica, Gracobarbara 3 
in varias linguas vernaculas, 16, | 


I. 

SOPUS é Cotieo Phrygiz , eqvalis Solonis, Periandri , Chi-.- 
lonis & aliorum fapientum , floruit circa Olympiadem LII.* 
cujus annus primus incidit in 572. ante Chriftum. Poftqvam 
Demarcho Athenienfi & poftea Xantho Samio deniqve cum 

Rhodope Threiffa Jadmoni itidem Samio** ferviiffet , ab hoc liber- 

tatiredditus eft, qvam pridem memierat ob ingenium liberale ac per- 

amenum. CroefoRegicharum fuiffe Svidas *** auétor eft, miffumqve 
ab eodem Delphos **** & Corinthum ad Periandrum tradit Plutarchus, 

Sed Soficrate apud Laértium ***** tefte , Periander obiit Olympiade 


XLVIIL, 

* Laertivsin Chilone Lib, 1, fect. 72. é Soficrate, 

** Hinc Samius qvibusdam dicitur £fopus. Confer Julianum Orat. VII. p, 107. 

##* Svidasde Efopo: asTestpe DE Keoirw DirAsusr@y.Idem Sin wa rrrovo Dery. 
Plutarchusin Solone p. 94. Ab Idmone libertati redditum teftatur Heraclides in politiaSae 
muorum, 

FEF Plutarch.in convivio VIT, fapientum p, 191. iruyyave amo Koslow YES) wees 
TéTlegicrdpov apc ngy meas Tey Osov cig ASADHG Ewes ALEVE. - 

w¥on? Lacrt, Lib. LSeft.ys. dePeriandro: Laouxeatns 6 Dyes agoregoy Kooloy reAgve 

~ , . ¥ cd a @ ’ \ d 
THT CY LUTEY TEC derraed XOVTaL,H gy Svl wed THC TEOSApaAKoSHS OAUpmIad GM, 
XL. Annis antefinem regai Croofi, & ante Olympiadem XLIX, anno une, 





VITA A PLANUDE SCRIPTA:  —s Lb. 11.1%, jor 


XLVIIL, annis XL. ante Creefi calamitatem, & Croefus cum qvatuorde- 
cim annos regnatlet , aCyro victus eft Olympiade LVIII. Efopi mors re- 
fertur ab Eufebio & Svidaad Olymp. LIV. Atqv1 Olymp. LV.1. Pififtratus 
primo tyrannidem occupavit Athenis, qvo facto fabulam de ranis regem 
petentibus ab £{opo ralatam teftatur Phadnis Lib. I. fab. 2. 

II. Eqvidem Maximus Planudes refert inter alia Hfopum lau- 
dantem diétum Euripidis in mulieres, qvinatus fuit Olymp. LXXV.anno 
primo. _ Sed a multis eruditis jam animadverfum fuit illam vitam fide 
- prorfus indignam & pluribus Anachronifmis atqve abfurdis commentis 
‘refertameffe. ItaFrancifcus Vavaflor Lib. deludicra diétione p. 19. feq. 
& Libro de epigrammate p.192. Petrus Baylius in Lexico Hiftorico Cri- 
tico ubi de Afopo erudite diflerit, p.1172.feq. editionis fecundz,Menagius 
ad Laértium p. 27. David Clericus qveft. III. & Rich. Bentlejus indiff An- 
glice edita de fabulis Efopip. 147.feq. qvi & illa fabulis adicribunt, qvod 
ab eodem Planude traditurfuiffe 

— — -— — Macerturpi* gibbaque figura 
Bufonisqve oculis , F nafo rbinecerotie, 
De £fopo praterea videndusGisbertus Cuperus libro & capiteqvarto ob- 
fervationum, M. Z. Boxhornius in oratione de fapientia Efopi,& qvi vi- 
tam ejus latine compofuit Joachimus Camerarius. Gallicé Cafpar Bache- 
tus Meziriacus , Burgis Anno 1632.16. & fabulator noftri temporis inge- 
niofiffimus Johannes Fontanus. - 

II. Fuere itidem alii Afopi in veterum monumentis memoratt, 
de qvibus Nobiliffimus Vir Petrus Axenius 6 zexapirys in limine notarum — 
adPhzdrum. 

1.] Mithridatis Regis anagnoftes, qviejus elogium&de Helena li- 
brum {cripfit.Hefych. Wluftris &Svidas in” Aswres. tum idemSvidas innay. 

2.) Claudius Afopus pater , tragee diarum hiftrio excellens, qvi arte 
f{iamagnasopescoacervavit. Videad Plin.X. 51. XXXV. 12. Salmafium 
ad Tertul. de pallio p. 427. feq. Lindebrogiumad Terentium p. 588.8 
Oétavii Ferrari ele€ta p.128. Servum ejus Licinium memorat Ciceroad 
Q. fratrem Lib.I. Epift.2. Idem Cicero fopo huic perinde ut Rofcio hi- 
ftrioni Comico vaeftantiffimo operam dedit ut ab its aétionem difceret. 
Confer Plutarch. in Cic. p. 863. Mentio hujus fopi etiam apud Symma- 
ehum X. 2. Epift. Macrobium &c. 

_ 3.J Claudius Efopus fuperioris filius , loxurtofiffimus. Horat. 2. 
ferm. 3. Valerius Max. IX.1. extern. 2. Plin. IX. 35. &c. Confer Baylii Lex. 
p. 1177. feq. atqve iterum Tertullianum cap. V. de pallio. 

4.)&fopus 
* Frid, Nomius Satira XIU. p. 164, 
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a A a aaa) 
4.) {opus Demofthenis libertus. Macrob. Lib. I. c. XL Saturnal. 
5.) T.Curtilius £fopusin Vet. infcript.apud Gruterum p. 868. 8. 
6.) L.Herennius £fopus apud eundem p. 913. 13. 
7.) Q.Lzlius £fopus. id. p.347. 4. 
8.) Hfopus Czfaris Aug. difpenfator Apfyrtianus , apud Reinefin- 
feript.IX.79. | 
9.) fopus fcriptor Hiftoriz Alexandri M. de qvo infra, Libro VI. 
IV. Czterum prifcum illum Afopum de qvo in prefenti agimus 
Phrygem Svidas refert{cripfifle Libros II, de tis que ipft apud Delphos acciderunt, 
ra Ev AAD vig autaouuBayra, ev BidAéoug g, qvod Scaliger repetit in araypae 
$5 Olympiadum ad Olymp. XL. fed in notis ad Eufebium hoc abfurdum 
effenotat, qvia £fopus a Delphis interfe€tus fit Olymp. Liv. Ne verofit 
opus comminifci Afopum revixifle, * aut bis fuifle apud Delphos, & de 
riori fuo acceffu f{cripfiffe , atqvein opere illo Sacerdotes Delphicos of- 
Fondiffe , atqve ita ad eos reverlim periiffe : Svidas iple parum tribuit fa- 
mz de librisillisab Efopo ipfocompofitis : Maddow ds tues Dass Tow Aura 
wo amoxpinara(h.e. Acvyss five fabulas unde Asya & amoxginara conjun- 
guntur apud eundem Svidam inAcyomaics.) yeyeaPsvey povov. ev yep Ashe 
Deigadinas amore vx avray xaraxgnuncerra,awe trav Payd, dey “ae 
Agpevay weTeay nara thv'vd OAvumidda, Caufam interfetti Afopi ultio- 
nemaqve ita refert Plutarchus defera numinis vindicta p. 556. feq. atyeray 
Kiwwmer ev tavra sASew KC, Efopum buc (Delphos) adveniffe ferunt allatoa Cre- 
fo auro, ut & magnifico facrificto Apollinem veneraretur ,& Delphis viritim quater- 
nas minas diftribueret, Cumveroei cffenfaquadam©& diftordsa cum Delpbicis effet 
eborta, (acris quidem fuiffe operatums, fed pecuniam Sardesremsifif[e, ut gui bomines 
fos beneficio indignos judicarct, Delphos dcompofito facrilegit infimulatum (phia- 
lam nempe auream ejus fupellectili permixtam deprehenderant, ut au- 
&tor eft Heraclides in Politia Magnetum) eum interfeciffe pracipitatum é faxe 
quod Uap. IreseLy nominant. Exeo Deum iras in ipfos exercuiffe , **& cum folo flee 
vilitatem , cum Hominibus omnis generis tetros morbosintuliffe , ite-ut Delpbi fingulis 
Gracorum conventibus edixerint , fe paratos effe fiquis Efopi gratia penas abipfis exi- 
gerevellet, Tertia demum atateveniffe ldmonem Samium (five Jadmonem He- 
: rodot. 


* Ptolemaus Hepheeft, apud Photium p. 2¢2. edit. Horlchelii: aig Airwr@» aveycsSeig 
Uae AtADan avsBiarengy curenaynes Tois Eyoiwes DeouomvAgy. Zend 
bius 1, proverb. 47. Svidas in Airaa@» & avapiavay, Scholialtes Ariltoph. p, 3§7: 
ad Velp. & p. 387 ad Aves. 

** Vindicae ab Apolline fopi cadis meminit etiam Libanius in Apologia Socratis T. 1. 
p. 687, 
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rodot. 2.134.) qui genere Efopum nequaquam attingeret, fed prognatus ab its effee 
vi Efopum Sami emiffent, Huic pro delitto farisfeciffe Delphos , atqve ita maliseos 
iberntos fuiffe, Ferunt ex bac retnsttum, ut fupplicium facrilegorum ab Hyampeia 
in Naupliam petram transferretar, Etiam a Delphis s#Am five ftatuam ere- 
&tam interfecto injufte Efopo tradit Maximus Planudes. * Similiter fta- 
tuam ingentem Afopo Athenis pofitam memorat Phezdrus ** in epilogo 
libri2. qvam aLyfippo ftatuario faftam colligitur ex epigrammate Graco 
. Agathiz. Prztereo qvod incerta fide idem Planudes refert LycerumRe- | 
. gem Babylonis tanti zftimaffe Afopi‘ingenium , ut ftatuam auream et 
confecraret, qvem firfpexerat tanqvam xiove ti¢ sauté BacsAcias, & qvod 
tefte Tatiano adverfus Grzcos p. $5. non tantum fabulz fempiternam 
#Efopo memoriam pepererunt, fed & Ariftodemi plaftie eum clariorem 
reddidit, & qvod Philoftratus deniqve Lib. I. imaginum c. 4. defcribie 
FEfopum cum oculis in terram defixis in medio choro vulpium aliorum- 
qve animalium imitantium humanum habitum atqve inceffum. 
V. FABULIS {opi qvidem jampridem nihil fuit celebrius, 
qvas ob fingularem venuftatem Aufonio Epift. 17. celebratam creditus 
it five 4Mercurio votis obtinuifle, ut legas apud Philoftratumn V.5. de 
vita Apollonii, five juffu Apollinis in medium protuliffe, ut eft apud 
Avienum qvi in prafat. fabularum Zfpus, inqvit, refponfo Delphici Apollinis 
monitus ridicula aufus ef, ut legendas firmaret, Ridiculavocat, qve Arifto- 
phanes in avibus& vefpis fabulas memorans vocat Aware yeAcie, unde 
Clariff Bentlejus recte reprehendit Scholiaften Ariftophanis qvi p. 33. ad 
Ggg ~ Vefpas 
* In vith Afopi extrem’: ws ouvesdores Eau]cig adinas orev Dav] Asoumangy sie 
Any avesnoay, | 
** Verba Phadri hac funt: 
LE fopo ingentem fatuam pofuere Attics, 
SerSumaq6e collocarunt aterné in baft, 
Patere honoris fctrent ut cuncthe Siam, 
Nec generi tribui, fed Sirtuti gloriam, 
Ingentem fiatuam, accipio [plendidam, illuflrem, neqve neceffe arbitror cum elatiffuno Gu- 
dio refcribere £/opi ingenio. Agathix Epigramma in Alopum exdtat Libro IV, Anthologiee 
tit. 33. in Philofophos, & ex Grotii yerftone fic fe habet: 
Fidlorum Lyfippe decus Sicyonie, Laudo 
LEfopi Samii gbod fini efigiem 
Antelocas feptem Gracis fapientibus; berun 
Nam ditties Gis ff plarima, feada deef, 
le docet Gerum blanda fib imagine falfi, 
Sed docet & monfirat feria cuntia joce3 
Afpra juGent alios: Samji me fabula mutcet, 
Usile [ub dulci 96a clepit ilecebm, 


394 ; ESOP! Lib. 11, e, XI. 
Vefpas putabat ab Ariftophane refpici geftus ridiculos £fopi Tragici hi- 
ftrionis Airwxg Teaywdids eyévero varoxgitng ysAowdns, Verum hiftrio 
ille Romz clarus non uno poft Ariftophanem fzculo, refpici a Comico 
neutiqvam potuit, &claré Hefychius: Aswwas ysAdia , BtassAsyov THC Airwe 
weuvdes. Bfopci logi vocantur Senecz confolat. Polyb. c.27. unde Efo- 
pus Acyozrelos* apud Euftathium, Theonem, Laértium, Herodotum, & 
alios, Non primum fed precipuum fuiffe fabularum auctorem five ut 
Macrobit verbo utar fabulonem, notavit preter. Qvintilianum ** V, 11. 
idem Theo in progymnafimatis , cujus locum infignem produxifupra c. 8. 
§.18. Fabulas {cripto confignaffe hunc utJulianus Imp. Orat.7. rav wddow 
Opencor ; diferte affirmat Aphthonius. Nix dé paddoy Alcwa'etog A ay 
(o pides) tar tey Aitwarey agisa marten cuyyedibay tes mutes. Confer 
Svidam in loco ante allato & Euftathium ad Iliad. a. p.22. cui £fopus vo- 
catur poudcypaDes qvemadmodum etiam Tzetzz IX. hift. 260. & VIL 
hift. ros. Videturetiam fcriptas fabulas innuere Plutarchus contra Stoi- 
cos p. 1067. & convitium Ariftophaneum in Avibus p.387. #0" “Asrwerov 
wexatyxnas, nifi hec verba Apoftolio etiam Jaudata VIII. 85. proverb. fic 
malisinterpretari: nec derrifts illa opi fabula inatdivifi, ApudGalenum 
XI. defimplic. medicam. T.2. p.149. excufium inVenio, #0" Ascwwar ys- 
paSyxas, Omitto verba Planudz in Afopi vita: x94 pera sero rep esxeies 
cuyyeatpa duos pudus res méxer xgy viv Depodwes Bg Ta Baader (Keotre) 
xetéAsae. Occafionem componendarum fabularum his verbis refert 
Phzdrus in procmio libri tert: 

ase SCPa 

* At Aovyoypa os plerumqve denotat {criptorem profarium , qvales funt tum alii, tum 
qvi Hiftorias (cribunt. Itaqve apud Plutarchum V.2. fympof. ta¥ AoyoypaPer %, 
Fomrav eFvoc minus bene reddit eruditus interpres:; Fabularum fcripteres & peé= 
tarum gentem p,674, Neqve rem acu tetigit Amiotus, qvi de Oratoribus hunc locum 
intellexit, Licet enim ilki qvoqve dicuntur AoyoypaPos, tamen alios etiam qvi pe= 
deftri fermone utuntur illo vocabulo denotari conftat. 

** Qvintiliani verba funts Ia gSoqbe fabule gba ctiamf originem non ab SEfope accepe- 
runt, nam Sidetur earum primus autior Hefrodus, nomine tamen Afupi maxime beltq 
6rantur, Hunc lecum ita intellexit {criptor libelli Anglice editi fub titulo: a view of 
the differtatlon upon the Epifiles of PhalarisLond. 1698, 8. ac fi Qvintilianus exiftimal- 

- fet fabularum eve ipfius ztate fub Afopi nomine fercbantur, vyerum auctorem effenon 
ZEfopum fed Hefiodum- At enim epitheton primi auctoris non refpicit fabulas Afopias 
qvz unum tantum poffunt habere auctorem, fed fabulas univerfe, neqve aliud docet 
Qvintiliarus , ut Theo qyoqve, qvam Hefindo ante Efopum idem feribendi genus pla- 
cuille : in Hefiodi enim poématisetiam fabula occurrit deaccipitre & lufcinia, Vide quae 
fupra c. VIII. 18. Sic Auguftinus lib. 2.¢. 3. adverfus Academicos fabulam fingens de 
Philocalia & Philofophia, g6ams totam, inqvit, mem /ubito /opus fatinsfum , Lice 
time carmnine [vabins indicabit , potta ch enim pane perfecins, 






RABULE “mh.mEm * 
Ly. me een ee Sprites obwexia (i.e. Ropus fervus) — 
am. que velebat won audebat dicere, ° | 

’ Frac propries ix fabellas tranfalit, 3 
Calamniamave filis elufit ors, . 







~ Incertum tamien eft utrum veteres qvi Efopias fabulas memorant* Ari- | 


ftophanes, Plato & Ariftoteles ufi fint Efopti fins {cripto , aut potius eas 


~~ 


_ tetulerint qvales vel oretraditas vel ab aliocollectas acceperunt, ut Sacra. 


" #esinPlatonis Phadone ait fe Kfopi fabulas verfibus complexum qvas me- 
moria repetere potuit. .Monitum enim fomnio utMuficz operam 


-, Kxipfiffe peana, rdeinde de rennaeasingyit eager nsh erie par pide sig’ Ase | 


CWB» TUTON Sw eiNeH weerck sveruyov. Tum in initio operis qvod re- 
fert Laert. IL 42 Socsates fopum dicentem indlucic, non{cribentem: ° 
3 Atoaaros wor’ tAsze  Koglr Seay dru ripers , 
: gery Aaodiiw rohly, 
VL Fabulas Elops $50 4Socrate verlibus expreffas mgmorat preted 
rea Svidas in Zexparys, Plutarchus de. audiendis poétis, & Avienus in 


~~ 


prafat.fabular. Diageras qvoqve Melius qvi Olymp. XCL: Athenis exus 
edidiife videtur 


avit, fabularum Affopjarum colleftionem 
Pevylus Aoyes Tatianus memorat, certe conftat Aoyy¥e 


2 fe 
clut Qaipn de anny te Maximum Tyrium Diff, XXXUL ab Atfope \ 


hryge, ut Syberisicos 4 Thro Syberita, cujus meminit Theon. 


: G 
* Ariftophanesén Vefp. Space Plato Aiebinie, Aritoteles 2.20. Rhetor, Dio Giryos 
ftomus Orat. XXXII, ad Alexandrinos p- 380. eyo} } gy aov en ety hovyor aveptie 
xs Opuycs axgoas, Aids cuyywes &c. adde XI. p. 195. AXXIIL p, 398 
LXXII, p. 631. Lucianum Hermotimo T.1. p. 969. 
¥* Ariftoph. Velpis p.$57. "Airwaixoy yéAoty 9 Zubapsrixdy, Hefychius in Zu 


perixor AMos. Exemplum et apud Ariftoph, ibid, p. 36a. qvod ¢ verfione Orotii ad- 


Sybarita qSidam praceps de curru dates 

GraSe Suinug & qbidem ipfo in capite acceperat 
Ignarus qbippe frena regere qbadrupedum, 

LEem fic amicus adfians ciepit allog6i : 


Bam obisqbe callet artem in ea fe exercedt, 


Meminit & Aphthonius : net erray dy ToPapirinvs 0 pidoes, XG cing (4 Conno Ci- 


. Bice) xg} Kum ping, mpog Tas supéyras wsraleig ta cvopata, Fabulam de Mida 
Dpryiov Aovyev vocat Nazianzenus Orat, XX. pag, 331. Hermogenes Prifeiano interprete t 
Nominantur autem ab inSentoribua fabularum alia Lfopia, alia Cypria, alia Libya, alia 
Sybaritice, omnes autem commasiter #fopia dituntur, qboniam in conSentibue | Lreqsenter 
Solebat Afopus fabulis uti, .Theo progympain. xadevroy 06 Aicam eos Cuvtor] XH 


“AiPus xe! (Dio Chryfoft. IV, de regno prt, S& dill V, p.sa.) FZoBagerixel TOXH Op 


? 
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& Libycos * a Cybiffo qvi ex Libya oriundus fut, Fonicos a Sotade qvijonice, 
{cripfit tefte Svida in Zw]adhs. Neqve obftat qvod Hefychius illuftris &Svi- 
das, qvibus illud Diagorz {criptum dicuntur amomugyidertes Adyes, * 
notant in illo parum reverenter traCtatos effeDeos, nam hoc in fabulis 
etiam fieri potuit , ut Bernhardi Ochini apologiredarguunt fuperftitiones 
Ecclefiz Romanz. Inter DemetriiPhalerei{criptaa LaértioV.QI. Atrom eta d, 
at iterum 80. referuntur Aoyav Air wm say ruveyaryai qvod interpres lati- 
nus, etiam in edit. Wetfteniana male reddit or ationum Ajopisrumcollettiones, 
cum per Aoyss fabulas indicariexjam dittis clariffimum fit, unde Aoyomaeye 
caves apud Hefych. wrawaduosAoyes Weudas. Confer Svidam inaAcyee . 
movay KV arinum in AcyG»,ubi exEuftathio(qvem non nominat) ad Iliad.a, 
p. 22. docet Asyey veteribus fuifle qvi poftea nud@», contra wider qvi antea 


ro 
yo Hoy KsA inset KG Keagino (horum exemplum in appendice Vaticana proverb. ey! As 
on ior ngy Kim giname Kum pias yuvayxds. Scholiaftes Aphthonii p. 4.: 66 sp Lua 
Giray tx povav hoya Coo wubys 6Eeipey (hoc utcungve confirmatur exemplo 
ex Ariftophane attuli) os de KDAixes 194 Kuwgios Eumopsvo duos ng TOMES aryrasus 
Fe ever rarayo THs EZ aAcyav (way nsus, wc Eweancv les &v toro THe) 
Leryy pwoePry eyorra Cua, 0 dé Aicwe Gs tae st aro'yun ngy Acyméw pues 
avewdacato moos PwPery wagalverv. Aliter Widorus Hifp.Lib,Lcap.39. Fabalet 
primus inGeniffe traditur Alcmaon Crotonienfis : Appellantur Hfopica ghia ts apud Phrygiam 
in bacve poltebat, Sunt autem fabula aut (Efopica ant Libyftice, Efopica funt cam ani- 
malia mutes inter fe fermocinaffe finguntur, 6elg6a animam non babent , ut urbes, arberts, 
montes, petra, flumina, Libyfica antem dum hominum cum beftiis aut Befliarum cum bee 
minibus fingitur Gocis effe commercium, liter deniqve Theo nullam ejusmodi differentiam 
agnofcens, cui affentit Voffius IL 15.2. Inftit. Or. 

*Helychius: ABuxol Aoyor. Xapeurtuv Prot AiGuy cov (ex Theone fcribendum 
puto Kuiosoy Toy A:‘Bov ) super THs Aoyys teT86. Meminit eorundem etiam 
#fchylas Myrmidonibus apud Svidam in TUT. 09 é61 puday AiBus ieee roy@. 
Vide A. Schottum ad proverbia p. $43,  Ariftoteles 2. 20, Rhetor. ey pow wapacoAy, 
GV 08 Adyosoioy of Asorwmresos Koy AsGuxed. Male clariff. Bulialdusin verfione Theo- 
nis Smyrnxip,112.  Lébyca oratio, fabulam enim notari ipfe agnofcit in notis; itagve 
reddendum erat Libycss Zogws, Confer veterem A0'yov five fabulam de leoneVirginis nuptias 
Petente apud Diodorum Sic. XIX. T,2. p.672. Etiam Avdiss Acty8s memorat Schol, 
Aphthonii. 

¥e Qaf desurre precipitantes dicas. Hocnomen videtur libro impofitum ab ils qvi Diagde 
ram exofum reddere volebant, Nam fi abauctore ipfo fuiflet, opportunior {copoTa- 
tiani, neqve ab illo pretermiffus. Certerum re diligentius confiderata fateor parum 
tam effehanc de sot¢ Diagore Aoyeig conjecturam, neqveme preterit, in alig aha 
re Voffium de Aye & clan Baylin in Lexico p. 104. edit fecunde. tate De- 

ee fori Pevytor Aes I «ee . 
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fro nartatione vera accipiebatur , freqventatum poft deinde pro fitta &fa- - 
ofa. Perindeut latinis qvoqve fabulamvero fermone dictam multis ex- 
_ emplis docet Voffius inEtymologico. Fabulas{cripferat etiam AgyreoRho- 
dia, ut Svidas auctor eft. Forte & Patecus, qvi Efopi fe animamnactum 
jaCtabat tefte Plutarcho inSolone p.8r. , a, 

VII. Ab eo tempore Rabrius qvidam , ab altis Babrias vel Gabrias® 
nominatus, non invita ut exfragmentis apparet Minerva {cripfit E{fopios 
pudss five pudixa libris decem, ut Svidas, vel ut Avienus, duobus, & 

videm verfi Choliambo fiveScazonte. Primus qviejus meminit eft Ju- 
lianus Imperator Epift.59. ad Dionyf rev pu Sor tovTa ole euynons. Tarr 
avdgocéumpsmicrpadard, ta }aaexeBiPAisparviave. Ita fe inBaroc- 
ciano Codice reperiffe Petavius teftatur. Avienus in prefat. quas (fa- 
bulas) Grecis jambie Gabrias repetens in duo volimina coartavit. Babrium vo- 
cat Etymologici M. auctor in ou@a & in rer eapeévoy publ hos elegantes ex 
eo verficulos profert: 
A vos wha pore, sara TAnts yervajes 
| . Kaj pi roDils, trav xoeay  w Devdy, 
YaQeias dicitur inJohannis Tzetzz codicibus chil. VIII. v. 516. fed BaBglas 
XIII. v.258. womspBaBpias ypaPes ev pudia uous tic xwAvis &c. Affert dein- 
de ex illo verfiis qvosdam f{cazontes qvi duobus auctiores leguntur apud 
Natalem Comitem IX.5. Mythologiz. Fabula ipfa legitur in Profaicis 
Gracis 4a Neveleto vulgatis fab.245. Tzetzes idemXiIll. verl 494. seig . 
Motos teig Asowams Teng Sixois F Balls Atay xadeday wAaTTETYy KC. MOX 
adducit verfum non fcazontem fed Jambicum: : 
Ou pw mos ucy vay 7 oppeaty ExT pera, 
qviverfus inemendatus legitur fabula 2. inter eas qvas fub Gabriz nomi- 
ne-habemus. Svidas qvam freqventiffme Babrium laudat & plurimos ex 
eodem profert Choliambos: aliqvosetiam hinc inde, Babrianon laudato, 
qvos ex argumento facile agnofcas illius effe. Atverbaapud eundemin 
arava», ¥n edofay avIewares evey ara dajuoves warapvajel Twss, NOD 
Babru funt fed Procopii Hift. arcanz c.12. ut do€tiffimo Neocoro probe 
animadverfum. Ceterum non male Carolus Boyliusin examine differta- 
tionis Bentlejanz de fabulis Efopi p.p-45. fufpicabatur verfus binos qvos 
éx tev § Aicors uvSev profert Scholiaftes Thucydidis, Babrii noftri effe, 
funt autem hi: 


—— AAG drov ayesicay Seren 
Teixe +46 ARO» ix xax¥ cucoy, | 
. CEg3 Sed 


 Michatlis Qabtia Bpiftolas MSS, memorat Gefnerus in Bibl 


~ -_ 
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Se Te 
Sed & verfus Hexametros laudato eodem Babria profert idem Svidas in 
grape, in qvonifi fefellit eum memoria, credibile eft etiam verfusHe- 
xametros &Pentametros qvos ex oes vel pu Sixcis producit in aywresy, 
cudev, axndns » din K suPercs, Babrii effe, ut forte diverfo carminis genere 
interdumufus fit Babrius in fabulis exfcribendis, qv ejusdem Boyliicon- 
jectura eft, licet Bentlejus hanc Heroicam vel elegiacam Metaphrafin ma- 
vulttribuere Anonymoalicui Babriaantiqviori. Galenus etiam in protre- 

tico T.1. p.6. fabulam de athletis qvos beftiz in ftadio facile vincunt pro- 
bens ait fe adducere puter ov tay exausoay avdeay Ti évTetvas Exsos digg neu 
acw. Potuit tamen hoc facere poéta aliqvis in alio opere qvam meras 
fabulas complexo. 

VIII. Exftant hodie fub Gsbrie nomine fabulz LIV. ex qvibus 
XLIIeditx funt Grace & latine ab dido Manutis, cum Phurnuto, Palzpha- 
to & aliis Venet. 1505. fol. & 4 Frobenio Bafilez 1518.8vo. Tubing. 1546.8. 
TaBcisEMqvos tépasiye, reliqvas XI. é codicibus Palatinis addi Hei- 
delb. 1610, 8vo. [faacus Nicolaus Neveletw, Hx fingulz Epimythion profa 
fubjunétum habent, nec Choliambis conftant fed tetraftichis Jambis ex- 
cepta qvadragefima tertia qvz tredecim choliambis abfolvitur & fola vi-. 
detur effe Babrii ipfius.- Reliqve funt ab Ignatio Magifiro & Diacono caiin 
MStis codicibus tribuuntur tefte Fabio Paulino Utinenfi: [yvatis Axes 
reredsiya Aiapla ag 185 mUsuS Aramis usjaOcasixe five ut Lambecius 
in codice Czfareoreperit: BaSois ey éxiJoun ulaypadev ve lyre lis Mays - 
sopog. Vide eyus commentar. VII. de Bibl. Vindob. p. 137.&254. Similem 
in{triptionem in Palatinis codicibus invenerat Neveletus & fub Ignatii 
nomine fabulzeadem editz funt ad calcem Phedri 4 Ritterhufio & aliis 
illuftrati Lugd. Bat. 1598. 8. apud Plantinum, tum a Johanne Fidlero Rei- 
chenbacenfi Varifco, qvi poft Fabinm Paulinum, & Anonymum in edit. 
Plantiniana (qvem 7Jofephum Sceligerum¥F idlerus, Daumius & alii vocant, li- 
cet Scriverius in editione poématum Scaligeri eum prztermifit) Jambis la- 
tinis vertit& Epimythia fingulis Hexametris expreffit,notulasqve addidit. 
Cygnez 1668 12. cum Fidleri verfione additis Neveleti& uberioribus Jo- 
bannis HennigiiSolqvella Marchici, Conre€toris Qvedlimburgenfis & po- 
ftea Paftoris ad S. Agidii A.1694. denati animadverfionibus recufz funt 
hz fabulz Qvedlimburgi 1679.12. parum emendate. DeIgnatio preterea 
notabis qvod hujus j4mbiin Adamum Labbeo in Bibl. nova MSS. p.134.me= 
morati cxftant in variis Bibliothecis, & pars illorum edita eft a clariff, Gra- 
bio Tom. 2, fpicilegii Patrum p.229. Occurrunt qvog in Actis Sanétorum 
25. Febr. & 13. Mart. Vite TamfiiS Nicepbori, Patriarcharum CPolitanorum ab 

- . Ignatio 
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Ignatio {criptz, cum qvibus vixit circa feculi a Chrifto nato noni initia. Vi- 
de Martinum Hanckium defcriptoribus Byz. p.247.feq. Svidas teftatur 
Grammaticum huncex Diacono & vaforum in Ectlefia CPolitanacuftode 
evectum effe ad dignitatem Metropolitz Niczn, & prztereafcripfiffeele- 
gos funebres , Epiftolas, Jambos inThomam Antartem five td xd]a @w- 
pay qvorum nihil ad nos pervenit. . 

IX. Utad fabulas Afopirevertar, earum ‘nonnullas qvogve fele- 
git & profa Gracaeleganti breviter expreffit adjun¢ctis Epimythiis Rhe- 
tor notiffimus 4phrbonius, Antiochenfis , Babria ut puto antiqvior. 

draginta fabula Aphthonii cum verfione Jacobi Kimedontii fiir 
primum editz funt apud Commelinum 1597. 8vo. ad calcem progy- 
mnafinatum qvz recula etiam Lugd. Bat. 1623.8. apud Abrahamum Com= 
melinum. Cum eadem verfione vulgavit Neveletus Anno 1610.in jam lau- 
- data fabularumcollectione Anno 1660. repetita, & caftigationes addidit. 
Prodieruntetiam minori forma Grace & latine una cum progymnafmatis 
Parif, 1648. auctz & recognitz a patribus Societatis Jef. 


X. Exftat praterea duplex collectio profaria fabularum fopia- 
rum Grzca, utraqve ordine Alphabetico digefta, qvarum alteram fabula- 
rum CXXXVI. ex Bibliotheca Palatina primus edidit & latine vertit cafti- 
gationibusqve ac notis iluftravit laudatus Neveletus. Monachorummen- 
tlocum laude occurrit fabula 3. (five 152. fi pridem vulgatas annumeres) & _ 
in Epimythio fab. 122. (271.) qvale Neveletus producit in notis p.632. In © 
fabula 181. Demades Rhetor Athentenfis fabulam narrans inducitur, qvi 
diu poft Hfopum vixit. Fabula 193. Momus alia reprehendere fingitur 
am Momus /{op1 apud Ariftotelem III. 2. de partibus animalium & Lu- 
clanum in Nigrino atqve Hermotino. Nonnulla qvoqve contraxit & 
verbotenus repetiit ex Babria auctor qvisqvis fuit, itaut integros qvoqve 
{cazontes in hac collectione obfervarint Neveletus ac Bentlejus fab.157. 
173.243, 261. 263.293. os 
XI. Alteram collectionem fabularum CXLIX. cum vita Efopi 
a MaximoPlanude {cripta Grecé & latine primus edidit Aldus ManutiusVe- 
net.1505.fol. teftatus fe in illis vertendis multum elaboraffe, Nam, inqvit, 
qve ante tralata babebantur, infida admodumernt, Prodierant FEfopivita & fabu- 
lz per Rimitium nefcio qvem latiné verfz Mediolani 1480. 4. ut notavit 
Beughemius in incunabilis typographiz,qvi etia#fopi fabulas a Lamr. Valle 
ante Aldum latine verfas memorat, qvz tamen ab Aldina illa colleétione 
nonnihil differunt: nein p&Wfenti dicam de fabulis {opi in latinum fermo- 
nem verfis ab Omnibono Leonicenfiad Francifcum Gonzagam, qvas MSS; ha- 
ut 
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buit Naudzustefte Labbzo Bibl. nov. MSS. p.233. Czterum qvales ab Efo- 
po ipfo profeétz vel feripte funt (fiullas unqvam fcripfit fabulas) neqvein 
altera illa neqve in hac colletione reperiri, viris eruditis jampridem eft 
perfvafum. Ethanc qvidem valdecredibile eft eundem auctorem agnofce- 
re Planudem Monachum* CPolitanum, qvi annis ab hinctrecentis vitam 
Efopi compofuit. Neqvealiamultorum fuit fententia jam medio fxculo 
decimo fexto, ut docet Michaél NeanderErotem. Hebraic. p.560. Idem 
fenferunt Gefnemus in Bibl. & Henricus Stephanus qvi £fopiarum fabu- 
larumaudtoritatem negligit in Thefauro Gracz lingvz. Neveletus in 
prefat. Franc. Vavaffor p. 21. de Iudicra dittione, & noftra ztate Viri 
clarifimi Bentlejus in diff. de Hfopi fabulis, & Baylius in Lexico. Ne- 
veinullo codice MSto qviztatem Planudis excedat ha¢tenus fabulz illz 
unt repertz, & majus examen reqvirit qvod de codice MSto Ifaaci Voffii 
sco. annorum legas apud Car. Boylium in examine differtationis Bentle- 
Janz p.266. Unde Afopiarum fabellarum Gracam farraginem qvi fecit, 
pro auctore probato Gracz lingvz fruftra obtrudi monet Gatakerusc. 30. 
& 23. de ftylo N. T. Prztereo qvod obfervatum eft in fabula 149. laudari 
di¢fam Jabobi IV. 6. vel 1. Petr. V. 6. (uti fab. 288. in colleétione 4 
Neveleto edit verba Joh. I. 21.) & qvod fabula 75. verbotenus repetita 
eft ex Aphthonii fabula fexta, qvemadmodum fabula 4. refert paraphra- 
fin fabulz 284. colleétionis Neveleti. Hzccollectio fabularum Planudz 
oft Aldinam editionem freqventiffime una cum vita £fopi a Planude 
_{criptalucem afpexit Grecé qvidem Bafilez apud Frobenium 1521.& 1550. 
9.& Parif' 1546.4. apud Rob.Stephanum qvz perqvam nitida eft editio. 
Grace & latine Balil. 1518. 1538.15 4.4. & Antwerp. ‘oud Platin. 1560.8. Tum 
forma minore ibid. 1574. Parifi 1549. ex officina Arnoldi Birckmanni 
tum apudBenedictum Prevotium & Bafilez apud hzredes Nic. Brylingert 

~ 1574, cum Gabrix fabulis, Homeri Batrachomyomachia, Hippocratis 
jureyurando, Mufzxo , Agapeto, Galeomyomachia & aliis qvibusdam. 
In laudata Neveleticollectione fabularum cum ejusnotis , Heidelb. 1610.& 
1660.8. Exftat & editio Gracolatina Londinenfis cum Batrachomyoma- 
chia 


* Clarus fuit circa A.C,1350. Vide qv infra Libro V. Clariff. Montfauconius in Diario 
Italico memorat Codicem MS. Grammatica Planudis in cujus extremo notatur annus 
mundi é computo Grecorum 6849, Deme 5508. & habes Annum CHRISTI 1341. Idem 
Montfauconius pollicetur fe editurum effe ¢ Codice MS. Monatterii S, Marize Florentie 
Vitam /fopi cum fabulis qvales ante Planudem fergbantur, Stylo ude ite Planudem 
enim fabulas qvasdam omififle, & longe diverfoflyto fuoqvemore Vitam fabulasqye con- 
fcripfiffe, In illo Codice incipit: B&G» Ts wav aunase Awww s, Ou xa} 


weve Tov iev BiwPsrAcsa]|@s qv Aware, 


=‘ 
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chia & aliis nonnullis Lond. 1657.8. Tum Sexaginta fabulz Efopifeleétz_, 

unacum verfione , paraphrafi & {choliis Georgii Syipani Lond. 1685.12. My= 

thologia fopi & Gabriz, ac tabula Cebetis. Lond. 1682. 12. Praterea 

Oxonii 4, 4//op ¢ Collegio Corporis Chrifti typis Scheldonianis A. 698. 8. 

avit fabularum Ef icarum delectum, in qvibus occurrunt Gracz 

CLVIIL. refcisfis (ne ufum reftringerent) exsuSig, recenfite ad fidém 

_ editionis nitidisfimz Rob. Stephani, nec non Weftmonafterienfis & Ete- 

nenfis, przfertim vero Neveleti, collatz cum MS. If Vosfii & binis codi- 
cibus Bibl. Bodlejanz: Qvas excipiunt fabulz Hebraicz X. élibro fabula- 

. rum Venet. 1545.8.* excufo excerpta, deniqveArabicz Locmanni toti- 
dem, ex editione Erpeniana. Singulis Metaphrafis Poética latina fib- 
jefta eft éPhadro, Avieno, Faérno, &qvi Locmanno operam impendit _ 
Tan.Fabro. Deniqve Hiftoriarum fabellarumqve delectus novus Grz- 
ce &latine cum notis editus eft Lond. 1701.8. 

XII. E veteribus latinis fabulas £fopiarum exemplo compofie- 
re verfu qvidem Jambico Phedrus , & ante Phedrum fortasfis C, Cilsine 
Melifju libertus Mzcenatis, vide Nic. Heinfium ad OvidiiIV.16.30.¢Pon- 
to Elegis Fefus Avienus & alter finenominevulgatus tum ab aliis tum 4 Ne- 
veleto, & viris doctis qvibusdam laudatus fub nomine Accii vel Romali fi- 
ve ** Romaliavel deniqve Seloni aut Bernardi. De hisdi€tum a me eftin Bi- 

-bliotheca latina. Profa latina Efopi fabulas {cribi a Polybio fuo nolens 
voluiffe videtur Seneca inconfolationead eum {criptac.27. Non audeote 
usque co producereut fabellas quoqve  Efopeos logos intent atum Romanis ingenjls 
opus folita tibi venufiate conneftas, De profa non de verfibus loqvi Senecam 
colligo é verboconnettas & qvod.c. 30. ejusdem confolationis SenecaPoly- 
bium laudat qvod utriuslibet auctoris carmina ita refolverit, ut qvamvis 
ftruétura illorum recefflerit,permaneattamen gratia, Sic enim illa ex alia 
lingva in aliam transtulipi , ut quod dificillimum erat, omnes virtutes in alienamte 

 prationem fecuta fint, Non mirumigitur qvod intent atum Romanis ingeniis opus 
vocavit Seneca, qvod neqve Phadrus neqve alius qvisqvam ante id tem- 

pus fecerat, fecit autem poftilla tempora Fulins Titianus Rhetor, aqvo 46- 

pam Trimetriamhoc eft, ut ego conjicio fabulas Babriz gracis Choliambis 

{criptas, profario fermonelatino expreflas teftatur AufoniusEpiftola 16. 


ad Probum. 
Hhh ' Apo- 


_ © Vide Bartoloccium Bibl. Rabbin. T. I. p.9§. ubi notat Lfopi fabulas (non integras) verfas 
Arabice & inde Hebraice ab Anonymo. | 
** H Bebelius Epiltola, qviauctores legendi fintad eloqventiam comparandam Argent, 1513. 4. 
A fopus -- uti etiam Qbintiliano Cifum ef, jucundne effet pueris, Serum & Romule qSe~ 
dam Grammatico, ut dicitur, translatue eff in carmen, nulla Venere & lepore, Mufis 
Jcklicet & Gratits repugnantibus , ubi puritas gGoqbe Cerborum defideratur, 
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Apologos en mifit ribi 

Ab usque Rheni limite 

Aufoniuse nomen Italum 

Preceptor Augupi tui 

LEfopiam trimetriam 

Quam vertie exili flylo 

Pedefire concinnans opus 

Fandi Titianus artifex. 
Alia hujus Titiani fcripta breviter perftringit Jacobus Sirmondus ad Si- 
donium p. II. : 

XIII. De fabulis Péipes five de antiqviffimo libro fabulari Indo- 
rum Kelila Ve Dima, dicendi infra locus erit libro V.ubi de fcriptis Simeo- 
nis Sethi, cM librum illum Grece vertifle dicitur, agam. . Septentrio- 
nalibus celebratur Edda Snorronis Sturlefonii A. 1215. Islandice {cripta & 
a Petro Joh. Refenio illuftrata Hafniz 1665.4. Germanis Anonymusfub 
‘Friderico Il. clarus; qvem edidit illuftravitqve Jo. Georgius Schertz* Ar- 

-gentorat.1706. 4. Inter Arabesnon obfcurus liber Al-Amthal five fabu- 
larum Locmanni, qvem propterea cam Hfoponoftro viri nonnull eruditi 
.confuderunt. Vide Hottingeri Hitt. Oriental. p. 68. feq. Jac. Goltum ad 
.-Grammaticam Erpenii p. 189. Joh. Molleri Homonymofcopiam p. 252. 
Maraccium ad Alcorani Suram XXXI. Stephani Cleric: Qvzftiones p. 
ps. le . & Huetium de fabulis Romanenfibus p. 11. Bartholomzo tamen 

erbeloto aliud videtur, qvem adibis in Bibliotheca Orientali vocabulo 
Locman. p.517. vel fi ea ad manus non fit, Clariffimum Neocorum in 
Bibliotheca novorum libror. A.1697. p.451.feq. Prodierunt fabulz Loc- 
manni ,** qvz eodem Herbelotojudice longérecentius ab aliqvo ex Loc- 
manni(qvem Davidis Regis zqvalem*** fuiffe putat, alii Jofiz Regis | 5 
: z 


* Vide Nova litterar. Hamburg, A.1706. p. 349- 
** Aliud opus eft de qvo KircherusT, 2.Oecdipi part. 1. p.39. feq. Alter dArabym andlor , 964 
elegantifinum fabularum opulculum condidit , eff Locman /apiens, cujus in Alcorans 
{uo meminit Mubamed, patria ut ajunt Perfa, gente Gero & religione Fudaus, 995i nti 
corporis deformitate animigbe € ingenii pulcbritud:ne atgbe amenitate Efopo fait 
Simillimus , ita eodem gboqbe tempore Gidetur Fixiffe, regnante fil. Cosroe Septimso an- 
te Darium Perfarum Imp. tantamgbe apud fuos fapientia famam eft confetutme, ut india 
caturi aligfemalterius inff.tutione & confilio non indigere , dicere foleant , non eft necefle 
docereLocmannum. Hie itag6e ingens volumen ged bodie adbuc in Bibl. Vaticana - 
continetur confcripfit, in gba mira eruditione per ingeniofas animalium alliomes meres 
bominum , Regum gefta, corruptos Reip, mores aliagbe ad cibilem Sitam meceffaria dette 

eleganter & jucunde defcribit, 

- © Confer Abulpharagium p, 33. Non defuerunt qvi 4/spbum Prophetam, Dayidis itidem 
xqvae 
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dz) traditis fermonibus digeftz fuerunt, Arabicé cum verfione Tho, Erpenié 
Bat. 1615.8. qviin prefat. teftatur hunc Locmannum ab Arabibus, 
& natione Perfam & religioneJudzum haberi, Repetita editio A. 1636. 
& 1656. ad calcem Grammaticz Arab.Erpenii. Decem fabulz Arabicé 
- exhibentur ab A. Alfop. in fo fabularum delectu, Oxon.1698.8. O&to & 
decem fabulas Locmannianas eleganti carmine Jambico latino ornavit 
* Tanagvillus Faber tn cujusEpiftolis przmiffa fingulis Erpenii verfione le- 
r Tomo primo p. 268. fq: Salmur. 1674.4. &feparatim prodierant 
F idem 1673.12. Fuit & alius Locmannus junior cui fapientiam datam 
Deo traditur in cap.XXXI.Alcorant. Confer Pocockiinotas ad Abulfaragi- 
um p. 36. Locmanni nomen cum Alqmane confundunt ChriftianusRas 
vius in verbis ab Hottingero p.13. Hift. Or. produétis & Jobus Ludolfus — 
ad. Hitt. Ethiopicam p. 53. : | 
.’ XIV. E recentioribus latine fabulas {cripferunt vario verfis 
nere qvidem 1.) Gabriel Faérnus Cremonenfis, ingenii-verfi de 
gantia alter qvidam veluti Phadrus, Rom.1564.4. Antwerp. apud Plan- 
tinum, forma minore: & cum pret. job. Cafelii Roftoch. 1569, 8. tum — 
Lugd. Bat. 1600. Lipf 1613. 8.. 1672. 8. Bruxell. 1692. §. & Ham 
burgi in Mythologia Metrica curante exoptatiffimo focero meo Jo4. 
hanne Schultze edita 1698. 8. Easdem Faérni * Fabulas, verfibus Galli- 
cis expreffit Carolus Perraultus Parif? 1699. qvi Phadrum aFaémone vi« 
fm qvidem nedum exfcriptum aut fupreffum obfervat. 2.) Panssicon Cana 
didus Auftriacus. Francof.1604. & Hamburgi ineadem Mythologia Me- 
trica. 3.) Cajpar Barthivs fabularum /Efopiar. libris qvinqve. Francof. 
1623.8. Hofce magno numero feqvuntur Hieronymus Ofiue Witteb. 1564. 
& emendatius Francof.1574. Lucas Lofius Argent.1575. Carolvs Utenbovine 
Brancof. 1615. Fobannes Pofibiue Germersheimius qvi fabulis pros’ afe 
editis epimyrhiafingula fuby ecit difticho vel tetrafticho comprehenfaFran- 
cof.1566. qvz parte 2. eyus poématum Lib. III. Sylvarum p.170. {eq. ree 
petuntur& cum Epimythiis Hartmami Supperi Norici infertz funt etiam 
Mythologiz metricz a laudato focero-meo edite Hamb. 1698.8. In ea~ 
dem prater Georgit Sabininonnullas habentur etiam fabulz verfu vulgatza 
Fob, Baptiftia Arigonio, M, Antonio Fiducto Utinenfi, dlexandro Paulino, Leon= 
barto Goricio Carga, Francifco Amulio & Jane Dominico Canciano, qvz junéim 
, 2 lu- 
aqvalem , propter nonnullam nominis convenientiam confunderent cum noftro Efopo: 
Abfurde profecto, ut variis argumentis demonftrat Joh, Jacobus Schudt in Compendio 
Hift. Judaicze p. 88. 
* De hoc Faérno vide Gaddium de {criptoribus non Ecclefiafticis T. 1, p.191. & Teifferium 
ad elogia Thuanea A, 1561, qvi Factno emortualis fuit, 


~ 
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lucem adfpexerant Venetiis1s92. Non contemnenda colleétio nova fa- 


bularum fieri poffet ex poématis Job, Commsirii (qvi diem obut die XXV. 
Decembr. A.1702.) & aliorum, qvi noftra ztate cum laude m hoc genere 
{cribendi verfati funt. : 
Profa latina preter Rimicium , Laur. Vallam & Omnibonum Leonicens 
fem, de qvibus paulo antememini, fabulas {Cripfit Poggites Florensinus in fa- 
cetiis Argentor. 1513. fol. Leurentine Abflemins Maceratenfis in hecatomythio 
five fabulis ducentis {criptts ad O&tavianum Ubaldinum comitem Mer- 
catelli Argent. 1522. Heidelb. 1610.1660.8v0. Joachimus Camenerius Anno 
1539. primum, deinde Anno 1564. & Lipfiz Anno 1570. qvz pleniffima & 
elegantiffima eft editio. ‘Chrifianw vero Daumixe tabulis Camerarianis 
felectis qvas Lipfiz 1689. 8. recudi fecit, addidit notulas in qvibus loca {cri- 
ptorum veterum recentiumqve, in qvibus fabulz exdem perftringuntur 
vel exponuntur. Variorum qvoqve fabulas congeflerat AMaertinus Dorping, 
GvilelmiGoudani, Hadriani Barlandi, Gvilhelmi Hermammi ex Aniano 
(Avieno) Erafiniin Chiliadibus, Abftemii &aliorum. Lipf 15:32. 
+ XV. Aebraicam verfionem fabularum /fopi fed ineditam me- 
morat Plantavitius Bibl. Rabbin. p.571. De edita fabularum colleétione 
Hebraica dixipaulo ante §.12. cuiutpote ab inftitutonoftro alieniora adji- 
cerenolo R. Ifaaci ben Salamonis (A. 1268. defunét) proverbia & apolo- 
os antiqvorum, rhythmis five verfibusconfcriptos. AtR. Barachiz Nik- 
Sani liber neutiqvam prztereundus, infcriptus parabolz vulpium ; qvas 
cumi latina Melch, Henelii Jefu foci translationeexcufasevolvi. Pragz 
1661.8. Tum fabulz Variorum, Conftantin. 1517. 4. sO 
Tealice Vitam Efopi & fabulas transtulit Jwline Landi &Bentivolas ; 
pluries excufas Venetiis, ut preteream Francifci de Tuppo vitam Efopicam 
fabulasqve Italice translatas additis allegoriis, Aqvilx 1493. fol. augeli Fie 
venzuole Colloqvia animalium &c. qvz ex, Italico Gallice etiam exftant 
Lugd. 1656.16. 
| Gallica profa Job, Balduinus Parif, 1627. fol. & ab eo témpore fz- 
piffime varils in locis. Sed &hujus verfio cum iconibus & moralibus ob- 
ationibus novisfime iterum typis exfcriptaeft Amftelodami 3700.12. 
Poft Balduinum Antonins Fureterius profa Pari’ 1694. Bruxellis 1695, * 12. & 
verti Jobannes de la Fontaine , qvi {uo ex ingenio qvam plurimas novas ad- 
junit velexaliis veteribus repetiit IV. Volum. Parif1678.12. Pratereo fa- 
bulas obvias Comicis in dramatibus de Efopo, qvx Gallice ediderunt No- 
bilius 
* Titulus libris E/epe en belle buméur. Prodiit etiam hic Gallicus Afopus eum Germae 
nica verfione, additis {eloftis Fontani fabulis, 8 Gallica translations fabularum Pilpai 
3707.12, Hamp, apud Benjamin Schiller. 
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bilius Parif'1691.aliiqve.*Verfibus Gallicis fabulas £fopias expresfit etiam 
pridem Zgidixs qvidam Corrozerus Pan: 1548. forma minore. Sed &'Te=' 
traftichis, incertus auctor Parif’ 1678.12. apud Cramoifium. Confer . 
Ephemerides Parif ejus anni p. 347. —— | 
p  tnglica Metaphraf Poética ob, Ogilby , five Oglebius eqves Lond. 
1651.8. 1673.fol. Prodierunt & Anglicaprofa éGallico Joh. Balduini 1702. 
& 1704. 8.,(cui editioni prefixa vita Hfopi é Gallico Meziriaci Anglice 
translata) tum in preclaro opere fabularum undiqve fingulari ftudio col- 
e€tarum a Rogerio Efrangio, Lond.1692. 1699. fol. 2. Volum. Exftat prete- 
rea nova fabularum centuriaeditafub titulo Z/op naturalized and expofed to 
the publich view in bis own and dref], by Way of effay on 100, fables, A.1703.12- 

Hifpanice qvoqve viderunt lucem Madrit. 1621.8. & plus fimplici . 
vice Belgice, | 
Hungarice, Vindobonz , 1536. Danicam verfionem civis cujus- 
dam Hafnienfis Hermanni Weigeri Lubec. 1555. 4. memorat ius Vir 
Juvenis Joh. Chriftophorus Wolfius Wernigerodenfis in eruditadiatriba - 
de Mythica moralia tradendi ratione novantiqva Witemb. 1704. 

Germanicé XVI. Hfopi fabulas transtulit D. Adertinus Lacherus no- 
- fter', perqvam utile eyusmodi {cribendi genus effe exiftimans, licet aMe- 

lanchthone ad reliqvas transferendas invitatus, propter alia negotia rem 
perficere non potuit. CzterumGotfridi Amol » Melanchthonem eo 
nomine perftringentis acumen Tom.2. hiftosiz five potiusapologiz hz- 
refium p.107.b. non magiscredolectoricordato fe probabit, qvamqvod 
Pontificu qvidam Lutherum arguunt qvod facras literasnon majoris ha- 
buerit qvam fabulas Hfopi. -Hancqvidem calumniam retudit fingulari 
{cripto A.1701. Rev. D. Georg, Henr. Geezius Lubecenfium Antiftes di- 
gnisfimus: at Hofium non puduit lib. 3. de auctoritateS. Scripturz con- 
traBrentiump.271. fuffragio fuo comprobare Wolfgangi Hermanni vo- 
cem, affirmantis, Scripturas fi defit Ecclefiz auctoritas, tantum valere 
qvantum fabulz fopi. Has porropoftD. Lutherum Germanicé verte- 
runt Joh. Mathefius, Nathan Chytrans, & verfu Burchardus Waldis. Vi- 
de Martini Lipenii Bibliothecam Philofophicam & pandeé€tas Branden- 
burgicas Chritophori Heidenreichii. 

Deniqve Fabulz Afopi Greco- Bartare qoqve idiomate editz 
funt Venettis A.1603.&1644.§vo. qvibus fubmde in Gloffario fuogreco 
utitur Cangius, merito addubitans utrum verfio illaGrazcor-Barbara au- 
Eorem agnolcat Simeonem Cabafilam , licet hicMartino Crufio promiferat 

Hhh3 © fe 
* Vide Ephemerides Parif, 2690, p. 482. a, . 
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fe Efopi fabulas vel Ifocratis orationes qvasdam fermone vulgari Greco 
interpretaturum. ConfuleCrufii Turcogreciam p. 461. | 


CAPUT X. 

De Epiffolis que ad PHALARIDEM refe- 

runtur, ac de als Epiftolarum gracarum : 
fertptoribus. : 

De Epiftolis Gracis edisis (eviptorum non Ecclefiaficorum, liani.§,28, dEnee Gae 
zei,29. Efchins.6, & 15, LE{chinis Socratici, 35. Alcipbronis.rs. Alea 
xandri M,17, Amafidis Egypt R, 33. Anacharfidis, 22. <Antifibenis, 3§.. 
Apollonii Tyanenfis. U1, <Arifiancti, 49. Arifippi, 35. Arifiotelis, 17, 39. 
Artaxerxia Regis, 13, M, Brati. 10, Chionis,4, Claudi Imp. 11, Cnatetis 
Cynici, 1. Democriti. 18. Demofthenis, 15. Dindimi Regis Bragmanorum, 
17. Diogenis Cymici. 2O, Dionis. 16, Dionyfii 31. Epimenids. 1%. (is mo- 
tis.) Euripidis. 23, Galli Cafaris, 12.27, Garmi Regis Babyl. 11, Heracliti. 
19. Hippocatris, Abderitarum & Coorum ad Hippocratem Sc, 18. 38, Hy 
franis. 18. Tfocratis, 7. Fuliani Imp.12.27, Libanii.3, Luciani, 41, Lae 
cilli, 35. Lyfidie, p Megetbii, 30. Melifje.r4, Mufoniés Philofopbi, 11, 3% 
Myie. 24, Nucilli. 36. Pati. 18, Phadri Socratici, 35. Phalaridis. i 
Pherecydis, 18. (in notis.) Philippi Regis Maced. 17, Philofirati.26, Phreoe 
ta Indorum Regu. 11. Pittact Mitylenai, 18. Platonic. 16. 35. 39. Precopit 
Gazel, 30. Pythagore,9, Simonis coriarii, 35. Socmtis & Socraticoram. 
ibid. Solonis, 38. Synefii, 14. Telaugis. 13.-Thaletis. ibid. in notis, Theanus, 
2-4. Tbemiftoclis. 34. Theophylaii Simocate,27. Thoma Magifiri,5O. Tits . 
Velp. 1, Magni Turci 36, Xenophontis, 35. 

De Epiftolis Gracis feriptorum pracipuorum.Ecclefiafticorum , Bafili M, 4. 4%. 
Job, Chryfofomi, 43. Cyrilli dlex.45. Ifidari Pelufiore, 44. Gregorii Naz, 
42. Nili. 47. Photii, 48, Theodoriti, 46, Theopbylatti Bulgar, 49. 

Libanii five Proct: five Theonts Charaéteres Epifiolict, 13, 

Colletiones Varie Epiflolarum: Graca Aldi Manutii Ps Gracolatina Fac. Cujacto 
incerta fide adfcripta, 2, 33. Greca H, Stephani, 3, alia Pavifienfis & 
tertis Commeliniana, 38, Gracolatina Barthol. Juftopolisani,y. Foachimi 
Cameraris, 33 Eilbardi Lubini, fice Commeliana, ibid. Latina Gilberts Co 
gnatiS Job, Buchleri, 36. Epiftola Procerum Mundi. 17,37. Bpiftola Cyni- 
ca. 21, Anglica collettio Savagit. 1. 

Epiftole qvedam Grace inedite. 50. & deperdite, AX, 
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| I. _ 

HALARIDIS * patria Aftypalzenfis: Agrigentinorum ( qvz 
urbs non condita ante Olymp. L. ) Tyranni tempora pro 
veterum diffenfi & virorum noftra ztate do€étifimorum dif- 
fidiis determinare accurate, difficillimum eft. Itaqve h, 1. 
‘fuffecerit nobis ab eo tyrannidem non exercitam ultra annos XXVIII. 
nec minus annis XVI. Czdemgqve ejus non priorem fuiffe Olymp,. 
LVII. 4. qve do€étiff. Bentleji, nec pofteriorem Olymp. LXIX. r. 
' qvz preitantisfimi Dodwellieftfententia. Jam pridem fub Phalaridis no~ 
mine feruntur Epiftole CXLVIII. (qvinqvagefima feptima Aberidis no- 
mine legitur ad Phalaridem) qvas memorat Joh. Stobzus florileg. ferm:7. 
47.884. Photius Epift. 207. Svidas inOaaagis (cui davpaciey wav funt) 
Joh. Tzetzes Chiliad. I. hift.25. & Chiliad. V. hift. 31. Nonnus five Maxi- 
mus in Gregoril Naz. inveCctiv.p.14.4.Apoftolius XX.13.prov. ac recens au- 
tor {choliorum Grzcorum in Ariftophanis Plutum v.142 Pro genuinis 
habent preter editores Volaterranus in Commentar. Urbanus Thomas 
Fazellus in rerum Sicularum hiftoria, Andreas Arnaudus in Apologia 
PhalaridisErafmusV indingius inHelleneT.XI.thefauriGronoviani p.557- 
feq. Joh. Seldenus ad marmora Arundelianap.106. Jofua Barres ad Euripi- 
dem T. 2. p. 523. Henricus Dodwellus in preclaro opere de Cyclis Greco- 
fum, & diff. de xtate Phalaridis , in cujus prefatione ufum Epiftolarum 
feribendarum ante Atoffz tempora cui inventum hoc tribuit Hellanicus 
apud Tatianum & Clementem, ** invaluiffe clarisfime & non inficiandis 
teftimoniis evincit, Lond. 1704.8. Gvilelmus deniqve Templeus in Mi- 
‘{tellan. T.2. p.77. alliqve. Poft Photium addubitavit & primus Luciano 
tribuic Angelus Politianus Lib. I. Epift. 1. cujus judicium fecuti funtJanus 
Parrhafius in oratione habita ante praleétionem Epiftolarum Ciceronis 
ad Atticum T. 1. facis artium Gruterianz p.826. Lilius Gyraldus dialogo 
3.&9. de hiftoria Poétar. Vosfius de Poétis Gracis p,16. & Janus Bourde- 
lotius pref.pofteriore ad Lucianum. SedLuciani neutiqvam effe videntur, 
qvz cum Lucianicis de Phalaride orationibus non tantum nihil habent 
commune, fed & illis in qvibusdam diferte adverfantur, utobfervatum 
Caro- 
* Taurum Phalaridis (de qvo videnda Epift.122. Pindarus Pytkionic, I. v, 185, Diodorus Sic. 
XIX.T,2.p.741, Plutarchus parallelis minoribus p. 315. Lucianusin utroqve Phalaride) 
fruftra olim in dubium vocavit Timzus confutatus 4 Polybio & Diodoro Sic. Lib. XII. Vi 
de excerpta Peirefciana p,¢7. Ciceronem Verrina 4.¢.33, Allaejusmodi commenta inge- 
niofe crudelitatis commemorat DiodorusSic. XX, T. 2.p.802, feq ubide Agathoclis lee 

to; Francifcus Junius Lib. II. de pi€turac, 8. Cerda Adverfar. facr. p. 262. feq. & Mota- 
nus Vayerus T. 2.Opp. p. 61. feq. edit. in fol. . 
*¥* Clem, 1, Strom. p. 307, feq, 
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ee ee ee 
Carolo Boylio in pref: adEpiftolas, & Rich. Bentlejo in diff. de Epiftolis 
Phalaridis §.16. Forte igitur funt 4driani Sophiftz fubM. Antonino Imp, 
clari, qvi tefte Svida {cripfit EmisoAas, Aoyus émdeax)insc, Parag. Phalari- 
dis certe ipfius effe ut dubitem, facit preter filentium antiqviorum {Cripto- 
rum, & dialeftum Epiftolarum, qvz contra moremSiculorum illius ztatis 
Attica eft,nonDorica; mentioThericleorum* poculorum,aliags argumen- 
ta 4 Clariffimo Bentlejo produtta in differtatione de Phalaridis Epiftolis 
qvamAnglicefcripfit ad Gvil. Wottonum Lond.1697,8v0.ejusq erudita Ae 
pologiaadverfusCarolumBoylium ibid.1699 ro paginar.s 49.Neds viden- 
fur ex animo refragari huicfententiz vel ipfe Boylius vel hujus Hyperafpi- 
ftz, qvibusper varios qvos Anglico idiomate emiferunt libellos magis ni 
fallor cordi fuit adverfario fuo zgre facere**qvamPhalaridiEpiftolas vindi- 
care.Bentlejum vero advers° fe armaverat editorE piftolari,qvod in prefa- 
' tione 
*Epift.70. In transcurfu obverfa qvod Phalarin pro qvolibet tyranno ponit Hyginus fab, 
257. ubi vide notas Tho, Munckeri, Sic Derpanius Pacatusc. 29, panegyrici, Cicero in 
Pifonem c,30. te non Ariflarchum fed Phalarin Grammaticum babewmu, Vide & Lucian, 
a. de vera hiftoriaT. 1. p. 678. Apologiam Phalaridis fcripferunt preter eundem Lucia- 
num in duabus Orationibus T.1. p. 731. feq. Matheus Boffus adverfus Benediftum Cal- 
chum & Andreas Arnaldus , cujus {eriptum exftat in Cafp. Dornavii Amphitheatre fapien- 
tixe Socraticz jocoferiaT.z.p.1g. Videelegantiffimi Bzlii Lex. in Boffies (C) 8 Epicare. (L) 
** Titulus libri Boylianieft; Dr, Bentley's differtations on the Epifiles of Phalaris and the 
fables of Afop. examined , by the honourable Charles Boyle E/qbe Lond. 1699. tertia edie 
tio paginar.266.8vo, Exceteris {criptis qvz circa hanc controverfiam incredibili cone 
tentione animorum agitatam viderunt lucem fine nomine auctoris, bescad manus meas 
pervenerunt; 4 [e656 of the differtstione upon theEpifiles of Phalarx. Tond.1698.8. 
paginar,78. Ex ipfo litigantium teftimonio auctor qviqvis eft docet nihil incertius effe 
Chronologicis hifceqvas tractent controverfiis. Ab eotempore prodiit; 4/bert r:Sic6S 
of the controber/y Letbben Mr, Boyle and Dr. Bentley 1701, 8V0. papinar.i¢8, Verum 
auctor libelli qvi infcribitur: Efay concerning Critical and curious learning, in Sbbich 
ave contained fomed bort refleclions on the controberfie,&¢, by T,R. E/gbe. Lond, 1698. 
paginar,77. ita acerbe peritringit Wottonum & Bentlejum, ut nec Boylio parcat nec cue 
mulatffimo laude viro H. Aldrichio. Ad rifum ciendum compofitus eft alivs qvi in{crie 
bitur; X. Dialog6es of the Dead, relating to the prefent controferf{y comterning the 
Epiftles of Phalaris, by the author of the journey to London 1699.8. paginas. 83. ful 
Bentivoli nomine infultat Bentlejo ejusqve argumenta ridet. Inde lucem vidit aliud 
{criptum magis ferium fub titulo: 4 /bort accuent of Dr.Bentieys humanity and Fufti- 
ce tho thofé Authors 66b0 baSe b6ritten before him, Frith an boneft indication of The, 
Stanley Esosire and bis notes on Callimachus , to $6ich is added an appendix by the Beck 
Seller Tho, Bennet. Lond. 1699. §vo. pag.140. Dehoc dixi infra libro III, in Callimacho, 
C.19. p.48t. Tangit qvoqve hanc controverfiam fed joco magis qvam ferio libér cui 
titulus : 4 full and trie account of de bittel fought laf? friday betbceen the ancient and 
the modern books in St. Fames library, Lond, 1704, §, ad calcem libri qvi infcribitur; 4 

tale of & tub, 
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tione {cripferat: Epificlas ipfas cums duobus MSS. Bodlejanie ¢ CantuarienfiS Selde- 
i Mafao contuli, collaras etiam cursvi ufque Epi, 40, cum MS. in Bibliotheca Regia 
tujus mibicopiam ulteriorem Biblsothec aries (Bentlejus) pro fingulari fia bumani- 
| tate negavit, - Cxterum licet Phalaridis fortasfis, ut dixi, minime fant, 
tlegantes tamen effe & cum fruétu ac voluptate legendas, pauci qvi ex- 
pendent negabunt. Grace edite primum funt inter Variorum {criptorum 
#piftolas Gracas ab Aldo Manutio vulgatas Venet. 1499. 4. Latina verfio 
in collectioneGenevenfi Epiftolarum GrecolatinaA.1606.Jacobo Cujacio 
tiibuta his verbis incipic: Polyckras Meffenins quem tu apud cives proditionis 
ercefis; & repetitur in Epiftolis Phalaridis Grace 8c latine oftennio poft 
excufis ingolftadii A. 1614. 8vo. Aliam pridem verfionem adornaverat 
Francifens Aretinus Florent. 1480. Venet. r4or. Parif’ 1493. & Cremonz 
tsos. fed valde imperfeétz funt illz editiones , cam & ordo turbatus fit, 
% loca hinc indeomufla, etiam Epiftele integre , ut VH. LHL. LVI. LIX. 
& LXXV. Aretini verfionem elegantem aliogvi nec _contemnendam 
fupplevit & reftitutt Thomas Sevins MedicusLugdunenfis,ex cujus reécenfio- 
ne Phalaridis Epiftoiz ab Aretino verf teguntur fatine .in Gilberti Co- 
gnati Nozerini farragine Epiftolaram Laconicarum Bafil. 1554. rzmo. & 
Z0lon. 1606. 12mo. tum in Thefauro Epiftohrum ‘Laconicarum Joh, 
Buchier:aGladbach. Poft Aretinum, cujus verfio’ Savio recenfita. 
Miit-etiam Lugd. z$50. 8vo. Phalaridis Epiftolas ad verbum transtulit 6 
cum Apollonn & BrutiEpiftolis fimiliter verfis Grace ac latineedidit Bare 
tholomaus Juftinopolitanus Venetiis Anno 1502. 4. Vertit etiam Thomas Nase 
georges Straubingenfis & cum Grezcis vulgavit Bafil.1558.8vo. Qvz edi- 
tio cum MSS. Vulcanii annotationibus fuit in Bibliotheca Nic. Heinfil, 
Omitto tredecim breviores Phalaridis Epiftolas in H. Stephani colle€tios 
ne vulgatas Grzce Anno 1977. §vo. Exftat etiam editio omnium 148. 
Phalaridis Epiftolaram Graca curante Eilbardo Lubino Roft. 1597. 8vo. & 
Grezcolatina Commeliniana eodem anno eademqve formaimpreffa. De- 
niqve Carolus Royle EqvesAnglus *has Epiftolas adMStos codices recenfit, 
nova verfione latina per fingulas paginas infra contextum pofita, & bre- 
vibus notisilluftravit ,“Scheldontanisqve typis defcribendas dedit Oxon 
1695.8vo0. Hujuseditionis & verfionisfoca qvedam non abfiurde caftiga- 
vit Rich. Bentlejus Vir Clarif. in differtatione qvam paulo anté memorae 
bam, Fuit etiam qviin Italicam lingvam Phalaridis Epiftolas transfun- 
deret Barzbolomens Fontiue Florengz 1491. & in.Gallicam Claudius Crugetus 
Parifinus, Parif. 1550.8. & qviin Anglicam, Savagios in {electa collectione 
mo, ree © eo Gr sO | ' pl 
* Bodie Comes d’ Orery. 
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Pen a ee eae 
Epiftolarum veterum Gracarum latinarumqve Anglice edita Lond. 1703 
8vo. in qva etiam occurrunt Epiftolz tributz Soloni, Socrati, P 
rz, Euripidi, Xenophonti, Aniftoteli, Philippo Regi Macedoniz, Ale- 
xandro M.Democrito, Heraclito , Diogeni Cynico, Ifocrati, Hippocrae 
ti, Juliano Imp. &c. Parentis fil Jofue Arndii x wanagire affeCtum in Pha- 
laridis Epiftolas commentarium memorat filius Carolus Arndius in {che- 
diafmate qvodam editoRoftochii A.1702. 4to. in qvo de Phalaride, M. 
Antoninifcriptis, & Agapeti Scheda Regia agit. CoG, 
Il, Faéturummeexiftimavi opers: pretium, fi data hac ocdcafio- 
ne alias qvoqve qvz exftant Grecorum {criptorum Epiftolas recenfuerim. 
ac primum illas qvz occurruntincollectione AldiManutiia MarcoMufi- - 
rorecenfita, & Antonio Codro Urceo infcripta, qv Romz A.1499. 4ta. 
Grace lucemadfpexitfubhoc titulo: Epiftole diverforum Phi Onsa 
torum , Rhetorum Sc. FEadem colleétio * Grace & latine edita et Colo- 
niz Allobrogum five Genevz A. 1606. fol in cujus przfatione Pyrrbus Cab 
deren pr2fat. ad Barthol. Camelinum Forojulienfem Dominum : Felse 
men Epifiolarum Grecaram ff , quas vir Clarijima memoria Jacobus Cujacius, I. CG, 
Romana civitate donapit , ut perfantle Afirmarunt mibiti, qui manum feripturamaut 
sjus probenorunt, Scin tuporrounde illas acceperim? Ex arce ipfius Minerva, vel 
fi mavis ex Bibliotheca dottiffimi atque-clarifimi Pithai y qvi benigne nobis iDarum coy 
piam fecit, ut quoad feri poffet emendatiffime eas typis excudendas curarcmal.: NOW 
ab re tamen multi viri do€ti dubitant Cujacium illius verfionis effeautto- 
rem, Certéverfiones nonnullz in hac colleCtione vulgatz aliis au€toribus 
manifefto debentur, & ante Cujacium lucem viderunt, utfito loco dicany. 
fed neqve aliz in ifthac editione primum excufz Cujacii eruditione dignz 
effevidentur. UndeJoh. Frid. Gronovius inelencho antidiatribes Mere 
curliFrondatoris (Emerici Crucei) ad Statii Silvas p.g9. .: Quis «fimabie 
feriptum nibili, cui dotti Viri nomen ad(cribitur ? Quis verfionem Grecarums Epifiow 
larum laudat, aut parcere eivelit, quia Cujacio mendaciter attribute of ? Paulus 
Colomefius ad Gyraldum de Poétis p. 170. ubide Epiftola qvadam Theo- 
phylaéti Simocattz: Habetwr, inqvit, bec Epifola inter Gracaneas , Geneva 
A, 1606. excu [455 quarum interpretatio magni Cujacii nomen falfooentar, Occute 
runt autem in collectione Alding & Genevenfi, hoc ordine, vel nulloore 
dine potius: : 
Hl.% 


® In Adtis Eraditor. A.1696. p, yor. herd colleftis tadienr ef locuplee for dvun Aldina , & 
390. Auctotem iscontinere, Ginligtan nrwindes ort Deccrcthcaheni Ore 
Theephy Pretgent colligit tot nomina, fab qvibus Epiftolas confinxere Alciphroo, 
tophy alii, neutigvam tamen i ‘ 
each lii, neutiqvam Pian anores Bpfolaram er plores Eyio~ 
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©. ++ IM. 1. BASDLU Cafareenfis ad Libanium aliosqve , Epiftolz 
XXXII; & LIBANII! Epiftolz XII. ad Bafilum. Latina verfio incipit: 
Pudet wee fingulos tibi Cappadoces addacere, Ex his, Epiftolas duodevi- 
ginti mutuas Bafilii & Libanii Grace etiam edidi¢ H. Stephanus 
in collectione fepius infra laudanda, cut titulus: Epifolia, Dialogi breves, 
ovratiuncula, poématia ex variis utrinsque lingue fcriptoribus A.1577.§V0. Ex 
innumeris LIBANII Epiftolis elegantiores felectioresqve numero 
CCLXIV. in unum volumen olim digesfit Georgins Lecapenus, qvas puee 
~ rum fe undecennem in Collegio Grecorum furtim exfcripfiffe refert ala- 
sine de Georgiis p. 364. Duodecim Epiftolas Libanit ad Ariftenetum ab 
Holftenio acceptas ex Cod. Vaticano Grace edidit Lambecius Lib. VI. de 
Bibl. Vindob. p. 244. feq. teftatus has aliasqve MStas etiam in Bibl. Czfa~ 
reaexftare, & p. 255. memorans codicem eyusdem Bibl. membranaceum, 
in qvo CCCCXVIIL& alium chartaceum in qvo CCLXXXIX.Libanti Epi- 
ftolzcontinentur. Duodecirh illas qvas dixi laudabili ftudio fed infelici- 
ter vertit & Grace ac latine feparatim ededit Bartholdus Chriftianus Ri- 
chardus. Jenz 1707.8. Singulas qvasdam Libanii Epiftolas edidernnt Fred, 
Morelius ante tomum 1. operum Libanii (cum alioqvi Epiftolas in fua illus 
{criptoris editione prztermififlet, ) Hewr. Valefiue prefat. ad Ammianum. 
CoteleriueT. 2. monument. Ecclefiz Gr. p. 96. itemqve alii. Plures Libanis 
Epiftolz latine translatz fiunt 3 Freacifto ZembicarioBononienti, edit : 
unicum argumentis Job, Sommerfeldii Cracov.1504.4to. Grace ettam Pa 
rifiis qvasdam vulgavit Geil. Morellus, & ibidem libros duos Epiftolarum 
cum verfione {iia Antonius Pichonus Chartenfis. Pari 1576. 4. LibrilV. Epi- 
ftolam 284. Jaudat Valefius ad Ammianum p, $56. Longe plurium vero 
editionem molitifunt viri do€tisfimi Leo dlatius, Ezechiel Spanbemins, Laur. 
Normannus cum incredibili Grecarum literarum jactura anno 1703. dena 
tus, & Gotfridus Olearius, Sed nemo hacprovincia defungi felicius pote- 
rit Nobilisfimo Friderico Rofigaardo, 4 qvo mille & fexcentas amplius Li- 
banii Epiftolas ex omnibus Europ2z Bibliothecis conqvifitasdefcriptas & 
cum variis codd, collatasvidereme memini. Lubens qvoqvenovisfime 
vidi Joannem Boivinum eruditisfimum virurn pre fat ad Nicephorum Gre- 
goram teftari fe Libanii Epiftolas edere inftituifle & multas jam latine 
vertifle. : 

? IV. BASILII Epiftole cum qvibusdam NazianzeniGrzce, prz- 
fixa Vinc, Opfopei przfatione prodierunt Haganoz A. 1528. 8vo. & inprio- 
-gibus Bafilin operum editionibus exftant CLXXX., qvarum bras. 
qve verterunt Gwil, Budeus & Fac, Mycillus, In poftremis e itioni- 

Tila us 
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bus * Parifienfibus Gracolatinis przter Epiftolas illascum eadem-verfione 
4 Godfride Tilm nwo recognita, accefferunt alig CCXLVIIL (ita ut numee 
ras ad{cendat ad CCCCXXVIII.) inlucem protra&tz 4 Wolfg: Mufoulo, Flae 
winio Nobilio, Davide Hafchelio ** & Richardo Montacatio, qvipoftremas CEIV, 
primus eruit & latinicate donavit, nifi qvod sbrabamar qvoqve Stusleeta 
arte qvarta Medullz Patrum p. 253. fexaginta Bafilu: Epiftolas ab He~ 
elio ex MSS. collectas vulgavitexverfione Joh. Jacobi Beureri in qvibus 
eccurrit etiam Epifola Apollinaris ad Bafilium & Bafilti ad Apollinarium qvzz in 
omnibus Opp. Bafilii editionibus defiderantur, & forte fpuriz fine, ue de 
Epiftolis Bafilti 4 Corelerio T. 2. monument. Ecclefiz Gr. vulgatis perfvae 
dent fibi eruditt. -Epiftolas Bafilit tanqvam normam. EswoApaist mage 
xrae@» przdicat Photius Cod. 143. & Epiftola 207. ad Amphilochtum Cy 
zici Metropolitam. Nihilqve illis melius aut preftantius reperiri affire 
mat Svidas in BaciAed@. | 
V. 2. CHIONIS Heracleenfis, Matridis F. qvi cum Leonidas 
five ut Memnonit vocatur,LeonePlatonis difcipulus ***fut,EprftolaX VIE 
Latinaverfio incipit: Reddidie mibi Epifolam Lyfis jam tertinm diem, Epis 
Rtolz VIL p.28. verba: srw auebdJay vias ree BAacOnusrar)as reddenda 
fant: ics Chion folce malediffa(beneficiis) rependere, nonutint inflam 
Chioexcipere maledices. Has Epiftolas uti Hichinis qvoqve (de qvibus mon) 
ex collatione vetufti codicis, locis qvibusdam melior es reddere poffam. 
Separatim qvoqve edidit Epiftolas Chionis Jobannes Cafelius Gracé , Roe 
ftoch. 1583.4. Crebra in illis laus Socratis , Xenophontis ac Platonis. Ins 
primis vero qvi eas {cripfit conatus eft demonftrare, qvod Phitofophianon 
seddat homines inertes, verum ad negotia publica non minus qvam prie 
vata idoneos. Epiftolam tertiam latiné j fe verfam Xenophonti pre 
mifit H. Stephanus A.158r. fol. 
VI. 3. HSCHINIS Oratoris Epiftolz XII. confcriptz ad Athee 
nienfes in exilio,cum accufato fruftra Crefiphonte,cesfiffet Athenis, atqve 
Rhodum fe contuliffet. Latina verfio incipit: Cum vefpere folviffemus é | 
Municbia, Leguntur etiam ineditione operum Efchinis ac Demofthenis 
ante Orationem Demofthenis XIX. cum verfione Hieronymi Wolfi T. 1. pe 
2x. feq. Sed diverfa hac verfio eft, neftio an etiam diverfa fit 3 transla- 
tione Petri Nannii , qviitidem Hfchinis Epiftolas latine vertit, fed jamnon 


* Utraqve, tin 1618. qvam anni 1639. fol, Fallitur enim accuratisfimus Caveus, qvi paste 
1. hill, literarize editionem anni 163%. plusqvam ducentis Epiltolis illa Anna 161%. a 
Etiorem effe affirmat. . 

"™* In notisad Phrynichum p, 130, feq. 

*** Vide Jufinum Lib, XVL.6 5. 


‘ALDINA ET CUJA 7°”. ED.E 2, 433 
eft ad manus. Photius novem tantam #ichinis Epiftolas memorat, tow 
tidem Mufarum nomine celebratas cad. 61. & 264. De morbo Delio- 
rum qvem in Epiftola ad Philocratem defcribit, videndus Hieron. Mere 
" curialis IIT. 18. Var. Leét. ae Ter 
< VIL 4. ISOCRATIS‘Rheteris Epiftele. Vitl.Latina verlio 
incipit: (7 sum éffem atate juvenis, quam fenex, CQvatuor proma {cripte 
funt ad Philippum, qvinta ad Alexandrum (nondum Regen 7 
fexta ad Jafonis Theffalorum ducisliberos, feptima ad Timotheum Herae 
clex (diverfum 4 Timotheo CononisF. Athenienfi Tyrannum, 4qvo pro 
Epiftolis ad Athenienfes mittendis talenttum przmiilaco tuliffe Ifecratem 
teftantur Plutarchus & Photius in ejus vita) ottavaad Magiftratus Mytiles 
Nzorum. Photius Codice CLIX. novem Epiftolas Mocratis ait fe legi 
deinde refert duas ad Philippum , & fingulas ad Alexandrum, Dion 
Archidamum, Antipatrum, Timotheum & ad Mytilenzorum Magifizer 
fus ;.qvz non plures fit qvam o¢to. Hieronymus Wolfiss.in fua Hor 
cratis editione & aliam translationem 4 fe elaboratam, & rionam Iforras 
Kpiftolam at Dionyfium juniorem, Siciliz Tyrannum, athunxit. Cum 
éadem verfione prodierunt feparatim, Parif. 4. & leguntur ad calcena 
Phrafeologiz Hocratez Mich. Neandri. Bafil. 1553.3. Prodierunt etiam 
Hocratis Epiftolz Parif'1557. 4to. Grace, unacumEpiftolis Demakther 
nis, Z{chints, Platonis& Brut. Tum Londini16g5.12mo. cumvertiong 
paraphrafi & {choliis Georgii Syivami, Pannonit, Medics, qvz editiorecenter 
turin Actis Eraditor. A. 1686.p.2g9. Epiftola ad Archidamum Lacedz- 
moniorum R Photio laudata primum é Codice Fulvui Urfini der 
fcripta ab A. Schotto eft & edita Grace ab He/chelio in notis ad Photium, 
Deinde eandem latine 4. Schotens vertit ad Cod.CLIX.Photii.Deniqve fepae 
yatim cum Schotti & nova fua verfione excudi curavit, emendationesqyé 
adjunxit lo, David Kolerus , Coldicenfis. Wateberg.1706. 4 » —— ;.. 

— VIII. 5. PHALAR IDIS Epiftolz dequrbus dictum fispra §. 1.: - 

IX. 6 PYTHAGORE Philofophi Epiftola ad Hieronem Siy 

ciliz Tyrannum, qvaad illum venire recufnt. Latina verfjaincipit: Ages 
vita in fecuritate & otio pofita eR. anc epiftolath ex {ya verfiane (diverfe 
qvidem lla) latine edidit in ine Hpiftolarum Laconicarum p. 42-4, 
Gilbertus Cognatus: tumGrace aclatinead calcem protrepdci Jamblichias 
ni cum alia Jeb, Curierit Angit verfione Joh. Ascerius. - Cum alia deniqve 
translatione Jobamwis Narchi & hanc ad Hi m, & alteram Pythagorz ad 
Anaximenem * ex LaértitLibi VILL fedt.4g, petitam recudijusfit Thomes 
... ® Refpondet hac Epiftola Pythagoras ( Athleta ut videtur, non Philofophus) ad Epiftolam 

gvam {ub Anaximenis nominc exhibet Laértius Lib, LU. fect. 4, leq, 
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Galeus Vir Cl. in Opuftulis Phyficis Mythologicis & Ethicis p.735. feq. Jos 
achimus Zehnerus inter fragmenta Pythagoras Lipt 1602.§vo. edita, lige 
Epiftolas, qvod miror,omifit. Anglice exhibet utramqve Tho. Stanleius 
p. 512. Hift. Philofoph. , Pb 
"X79. M. BRUTT, illus qvi C. Julium Czfarem interfecit, 
Epiftole XXXV. cum totidem aliorum refponfortis ad eum , pramufla 
pr#fatione Mithridatis adRegem Mithridatem , fuumconfobrinum. La- 
tina verfio incipit: Brati Epiflolas iterum ac fepias fum admire, Ex alta 
verfione Rainatsi Florentini Nicolao V. Pontifici infcripta leguntur.in fagra- 
gine Epiftolarum Laconicarum Gilberti Cognati,in Joh. Buchlen thefainng 
aconicarum Epiftolarum, & in editione Grzcolatina Commeliniana, ade 
yunéta latina Bruti ad Ciceronem Epiftola, qvz incipit: guamss fom betitia 
affettut, A.1597.8vo. Alia verfio Bartbolomai Fuftopolirani, in Grecolatina 
editione Ao.I502. 4to. Exftant & Grace cum Demofthenis, Hichmis,Pla- 
tonis & Ifocratis Epiftolis Parif 1557. 4to. & omifla Mithridatis prefations 
in collectione H. Stephani A.1577. 8vo. Eqvidem Cicerojampridem bre- 
vitatem Epiftolarum Bruti Iaudavit, & Phrynichus apud Photium cod. 
167. auctor eft Marcianum , qviCretica fivede rebus Cretenfium {cripfir, 
Brutum in ftylo Epiftolari pretuliffe Demoftheni, Platoniqve. Kaj Mage 
miavor Dyas Tar Konrinay cruy-yeaea umepogar sy TAdrav@» xoy AnpeocDanett, 
Gy KavovE P sy Aoyee agerns awrePaswew. Philoftratus qvoqve Epift. 1. m 
charaCtere Epiftolico inter duces bellicos praftare aitBrutum , 7 ary Bes 
ro a ess x0 emicsoren tyenro. Laudat& Photius Epift.267. Nihilominus 
Epiftolia hgc Graca qvz habemus, qvzqve {cripta feruntur eo tempore 
qvo Brutus & Casfius extin&to Czfare bellum cum Dolabella gefferunt; 
tanqvam 4Sophifta qvodam exercitii gratia compofita pro fifpeétis ha- 
bentviri eruditi. Ita Erafmuslibro& Epiftola prima: Porro Epifiele quat 
nobis veliquit nefcia quis Brutinomine, nomine Phalavidis , nomine SenecalS Patilis 
quid alind cenferi poffiunt quam: declamantinncale? Latinas BrutiEpiftolas, ex 
qvibus nonnullz etiamnum inter Ciceronianas leguntur, allegant Dio- 
medes Lib. I. p. #83 & Prifcianus Lib. IX. p. 863. Vide & Plintum Lib. 
XXXII. c. 3. Ovidium 1. de ponto eleg.1.v. 2.4. Auctor dialogi de orato- 
ribus : Legi/ti utique & Calvi Bruti ad Ciceronem mifjas Epifiolas y ex quibus faq 
cile eft deprebendere Caluum quidem viflem Ciccroni ex fanguem S attritums, Brutum 
autem otiofum atque disjuntium, . Qvo in loco otiofem legi debere, non ut 
Lipfiusediefim, contendit Gevartius p. 223. leétion. Papiniah. ad hac Stae 
tilV.9. filvar.: Sed Brati femée ofcieationes, Litteras Bruti eruditisfime ferl- 
ptaslaudat Ciceroin oratore G 5 : 
os af oe 7 ke ct a 
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3 XI. §. APOLLONII TYANENSIS Epifto]z LXXXV. in qvibus. 
fant binz Majexii Philofophi, fingulaqve Candi Impesatoris , Germi Res 
is Babylonii, Pbxéote Indorum Regis, V«p-«fieni lmp.& Lacedzmoniorum. 
iftol# aXLIIL ad XLVHI. & ab LXXXI. ad LXXXV..pasfiey occurrunt 
apud Philoftrarim ii.vita Apollohit qvi Lib. E. c. 2. tefkatur fe eaqvade 
y. pollonio. tradit po een olis ab eo feriptis. an 
gers 5 Bacwsics, coDiczis yHAemng, AsADels » Lvddlc, Anyun' pias, mn 
carte sony, Um sgl ar,Um ee ei pecuy wags ier dy mecioifo woe ideke je 
Rola. affrmatanterPhilofophbs Epiftalarem charaéteremoptime tr 

tum ab Apollonio & Dione.:':Paffim Epiftolas Apollonii laudat & ex iis 

nommuila producit in.fierilegio Stobzus.: _Epiftaia ad } 
‘spud Philoftratumill. 15. Epiftolz tertiz, qvx eftad Ticam 
Imp. mirér ex:eddem Philoftrato non adyunctam effe Titi r em 
qvz his verbis abfolvitur: Ecseeetf Parris nomine tibi gratias babed, 5 officite 
rumtaoram smemor era. .. Ege enim Histofelymanh, tn autem mecepipi.. Epifte. 
lam Apollonii ad Brachmanas memorat & Porphyrius apsStobeumain fra} 
gmento de ftyge. Epiftolas mutuas Apollonu & MufonipSvidas inMeod- 
©, Epiftolasad Baflum Corinthium, inBéor@s Ad Scopelianum in 
Zxomstiavos. Svidas in ZopoxAx¢ A Philoftrato notat Euphratem Philofos 
phuin Paudh, yesnpara adverfis Apollopium compofaitie. Latinaveére 
primz Epiftolz in editioneGenevenfi Cuyacio adkripta incipit his vere 
bis: Heo quidem Philofopbis amicus fume, Sopbifite vero &c.. Alia P, Neue 
sii exitat in farragine Epiftolarum Laconicarum Gilberti Cognati p. 404. 
feq. & Buchlertthefauro p. 584. feq. Alia E:lbardi Lubini, cam qva‘excufz 
‘Apollonu Epiftole Grecé & lat. apud Commelinum Ao. 1601,8vo. Su- 
pfa qvoqve memoravi editionem Grecolatinam cum verfione Barthel. 
mei Fufiinopolitani AQ. 150% 4to. Epiftolam ad Valerium Viram Confula- 
vem de contemtu latine. vertit & fepaxatim edidit Je, Alexander Brafic 
CADHS, 4. 
XII. 9. JULIANI Imp. Epiftole XLVI. Latina verfio incipit: 
Figo te jamdidum Nilum teneve puiabam, fapinsave mibi &c.- Nefcio fitne eam 
dem translatio qv in editione ¥piftolarum Juliani Gracolatina Wechee 
fiana cum ejusdem Mifopogone vulgata A. 1565. 8vo. Alia certe eft Petré 
Martini Navarri Parif’1583.8vo. inqva Juliani opufculorum editione Grz- 
colatina preter jam dittas XLVIIL., aliz Juhani novem Epiftolz Lugd. 
Ao. 1617. Grzce-primutn editz accedunt, cum eyusdent Martini vertio- 
ne. Epiftolam ad Alexandrinos primus in lucem protilit vertitqve 
Nicilaus Rigaistus adjoriktam fuberi Parafitico ; Patil 1601, a Diam 
4 y ‘ . . ? . 7% : Po eolee tae 
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Peravio deinde m fua Juliani editione Grzcolatina Parif’ 1630 4to. in bi- 
nas Epiftolas (numero LVIIL. LIX.) divifam. Addidit & duas alias Juligni 
Epiftolas Petavius , 4 Patricio Junio ad fe miffas (LX. & LX.) Deniqve in- 
ter Opera Juliani Lip A. 1666. fol. ab illuftri Ez. Speabemio poft Petavium 
ad MSS. codices recenfita ac fuppleta, leguntur Epiftolz Jaliant LXUL & 
una fub nomine Gell: Czfaris *ad Jnlianum fratrem, adjunéta Martinii & 
in poftremis Rigaltii, Petavii atqve eyusdem Spanhemui verfione. _In- 
tellexi etiam nobilem.atqve dodtisfimum virum Fridericum Refigeard Dae 
rium plures juliam Epiftdlas ineditas (fedecim numero ni fallor).poft- 
dere, & ex itinere domum fecum tuliffe. E primoribus Epiftelis 
XLVIIL H. Stephanus feptem:breviores fele€tas Grace edidit in fue 
collectione jam fxpius memorata A. 1577. 8vo. Ex Epiftolis Julis= 
fii qvedam profert Svidas in Heéder@, MucunG- &c. Decima ad 
Alexandrinos legitur apud Socratem-Hift. Ecclef. Il. 3. : 

fecunda continet: edi de Chriftianis ** 4 munere docendi literas 
humaniores arcendis, de qvo przter Rufinum 1. 32. Socratem IIl.12. So» 
zom V. 17. Theodoritum IIL §. Orofium VIL 30. & Annalium fcriptores 
meminit Ammianus Lib. XXIL p.324. & XXV. p. 42.7. Epiftolas ad fam- 
blichum Juliano fuppofitas conjicit vir praftantisfimus H. Dodwellus 
Exerc. de Pythagora ztate p.187. Has din mibi, inqvit, /ufpettas fareor, 
Agunt certe omnes de Argumentis admodum levibus Sophie préfetia udm princi» 
pe digniovibas, Negotiums in ills ferinm nullam cft , © ftyli curam majerem far 
piunt quam que deceat vel Philofiphum, Precipuum vere in illas argumentnm 
eft negleEe Chronologie, Sopatrum bic (Epift. XL.) rediviouss legioms, fab Cone 
flantino M, interfetum, Sed fortenon neceffe eft Sopatrum Syrum Jambli- 
chi diftipnium eundem exiftimare cum Sopatro qvem Ablabii fycophan- 
tia interemit: Conftantinus , qvemqve Sozomenus 1. 5. Hilt. E 
Plotini diftipulum fuiffe, non Jamblichiinnuit. Non prztereundum eft 
qvod Epiftolis etiam accenfendz funt, qvz propter prolixitatem editz fue- 
re inter Juliani Orationes, ofa» propemticum ad Salluftium Philofophum 
4termeditantem : #onaad Themiftium itidem Philofophum in qva plures 
fuas adeum Epiftolas memorat p.260. edit. Lipfienf, Deciaa ad Senatum 


popue 


* Hance Bibl. Vaticana defcriptar , latine vertic Nio, Alemannus. Petavie autem confiéla 
videtur ab otiefo qvodam Greculo , qvia tradit éK weeyevay lianum accepilic , wt 

effer Claiftianus. Confer Petavii Epift.a¢. Libri I, » oo. 7 PF 
. ™* Vide Baron ad A.C, 362: n, 376097. Jac. Gothofredum ad L.V. Cod, Theados. de Me- 
. dicis & Profeffer. Montacusiim ad Nazianzeni Stelitéyt. Vaiefium p, 119. ‘ad excerpta 


Peicefe e 


ALDINA ET CUJACIANA: Lib. he ay 


populumqve Athenienfem, & ssdecima qva de humanitate & libertate 
colenda , imaginibusqve Deorum & facerdotibus honorandis praci- 
pit. Ex deperdita Juliani Epift. ad Corinthios qvedam profert Libanius 
T. 2. pag. 217. 

XIU, 10. EMIZTOAIKo? Trno! five Ratio, formuleguve [criben- 
darum Epifiolarum varii generis, ad Heraclidam, Latina verfio incipit : cam 
viderem, Heraclida, te fiylorum Epiflolavium &c. Hic libellus qvi fine no- 
mine auétoris in Aldina Grzca Epiftolarum colleCtione, & Grzcolatina 
Genevenfi exftat, ab altis tnbuitur Libanio, ab aliis Theoni Alexandrino. 
Similem libellum inf{criptum Chansferes Epiffolici , fub au€toris Libami no- 
mine ex verfione latina olfgang: Anemecii premiffum video farragini E- 
piftolarum Laconicarum a Gilberto Cognato collectz editzqve ap. Joh, 
Oporinum Bafil. 1554. I2mo. Eundem fub eodem Libanii nomine Gracé 
cum verfione Caf, Stiblini & Chriftophori Caffeani pramittit editio Comme- 
liniana Grzcolatina Epiftolarum Phalaridis & BruttA.1597.incipit: Re¢ie 
confcribendi Epifiolas varia e8. Sine nomine auttoris feorfim excufus eft 
Grecé typis Regils in officina Fed. Morelli Ao.1577.4to. Grace & latine 
Bafil.15.48.8vo. InMSS. qvibusdam ut Vindobonenfi, Oxonienfi Baroc- 
ciano, & tribus Regis Chriftianifimi memoratis Labbeo p. 109. Bibl. no- 
vz MSS. hoc{criptum non ad Libanium fed ad Proc/em refertur, utinelen- 
cho {criptorum ejus num. XV. obfervavi, Lambecius vero Lib. III. com- 
mentar. de Bibl. Vindob. p. 150. -cum retuliffeteundem libellum-MStun 
exftare in thefauro librario Auguftifimi Imp. addit integram illam con- 
{cribendarum Epiftolaruam methodum variisexemplisilluftratam , ex qva 
hzc Epitome excerpta eft, editam effe latine tantum & absqve nomine 
auctorjs a Jobanne Sambuco Tirnavienii, typis Joh. Oporini Ao. 1588.8vo. in 
przfatione autem Sambucum teftari qvod auctor fibi videatur Libanins, 
De Epiftolarum charactere videndus etiam Ifidorus Pelufiota Lib. V. Epift. 
133. Philoftratus Epift. 1. Photius Epift. 207. & Gregorips Nazianzenus 
Fpift.2. ad Nicobulum, qvam cum verfione fua dat etiam Aldus Manu- 
tius Pauli F. in qvzfitis per Epiftolam T. 4. facis artium Gruterianz p. 231. 
feq. ubi plura hujus argumenti ex Demetrio wf: éguqretas , & aliis Rheto- 
ribus collecta poffunt videri. 

XIV. 11. SYNESII Cyrenzi,Philofophi, & Ptolemaidis Epi- 
{copiEpiftolz CLV. Latina verfio incipit p. 169. Liberos ego genui onstiones 
€ce, Prodierunt etiam inter alia Synefti eripta Grace edente Turnebo 
A.1553,fol. & latine ex verfione f4ni Cornarii Bafil. 1560. fol. Seorfim prz- 
terea Grace ac latine cum translatione Thome Naogeorgi Bafil. 1558. 8v0. & 

K kk cum 
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cum verfione & animadverfionibus 4dr, Turnebi, qvi publicis przleétio- 
nibus eftinterpretatus, notisqve Fvsncifci Porti, edente Fed. Morello, Panf. 
1605. vo. Deniqve cum verfione Diomyi Peravii inter Synefii opera ah 
ilo junétim edita & llustrata Parif. 1612. 1631. 16-40. fol. Exftant Epiftolz 
Synefii MSS. in Bibl. Paulina, Lipfiz, ex qvo codice editionem Petavia- 
nam in non paucis locis emendari poffe monuit me qvi ante aliqvot an- 
nos contulit Jobannes Fridericus Fellerus \oachimt y paxesire Filius. Bre- 
viores Epiftolas Synefianas XXVIII. felegit & fuz colle€tioni inferuit 
Henr. Stephanus A.1577.8vo. Tranftulit etiam nonnullas Petrus Nannins 
Alcmarianus, undecim enim Epiftolg Synetii ex latina Nannii verfione 
leguntur in farragine Epiftolarum Laconicarum Gilb. Cognati Bafil. 155-4. 
¥2mo. Epiftolam ad Orum cum libris de providentia Grace edidit & 
latine vertit Efromnus Rudingerus Bambergenfis Bafil. 1656.§vo. Nicéphorus 
Lib. XIV. c:55.Epiftolas Synefii CLX. memorat , eafqve Saupagoparacvo- 
cat Svidas, qvzPhotio cod. 26. judice ita venuftate ac dulcedine exube- 
rant, utnon minusafficiant pondere ac denfitate fententiarum. Prater 
rem ni fallor Synefio noftro tribuitur Epiftola ad Diofcorum Serapidis 
Alexandrini facerdotem, five /cholia ad Chemicum Democriti Librum , in edi- 
tionibus operum Synefii recte omiffa, de qvibus dixi Libro fexto, in re- 
cenfione {criptorum variorum Chemicorum. 

XV. m. DEMOSTHENIS Oratoris Epiftole VI. in exilio 
non diu ante mortem {criptz, ex qvibus qvatuor *primores & poftrema 
{criptz funt Senatui populoqve Athentenfium, qvintaHeracleodoro. La- 
tina verfio adjuncta eft Hieron, Wolfii, 4 qvo Demofthenis opera latine 
translata & notis iluftrata, Epiftolas vero poft Orationem XVIII. fubje- 
tas effeconftat. Vertit etiam Demofthenis Epiftolas Petrus Nawnius Alc- 
marianus. EtGrece E{chinis Demofthenisqve Epitolz feparatim editz 
funt Parjffisin qvarto. Cicero in Oratore c. IV. aitex Demofthenis Epifto- 
lis intelligi pofle qvam freqvens fuerit Platonis auditor. 

XVI. 13. PLATONIS Philofophi Epiftolz XIII. qvas Deme- 
trius libro de elocutione é 237.243. Plutarchus de vitiofo pudore p. 533 
Lucianus de lapfu inter falutandum T.1. p. 497. Origenes libris contra 
Celfum,Eufebius in przparat. & Julianus Imp. le¢tas fibi teftantur,& agno- 
{cit inter yv4o1 Platonis {cripta Thrafyllus apud Laértium IIL. 61. S An 

ftopha- 


® Seconds Umte # éauy xaJodu & teria varie Tov Auxeeys majdev allegatur ab 
Hermogene lib, a. WEi ids cap. & 
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Rtophanes Grammaticus ibid. 62. ut Svidam (qvi etiam Dioxés principis Sy+ 
racufani ad Platonem Epiftolas memorat) Photitum Epift.207. & alios jus 
niores omittam.. . Vide & LambeciumT.7. commentar. de Bibi. Vindob.. 
p. 10. Latina verfjo adjuncta eft Ad4r/ilii Ficin,preter qvem Epiftolas Plato- 
nis latine vertit & argumentis illuftravit Petras Ramus Veromanduus Ba-" 
fil. 1580. 4. ad calcem prazleétionum fuarum: in Ciceronis & nonnulla 
Qvintiliani. Tum Jobsunes Serranus in {ua Platoniseditione. Prodierunt 
etiam feorfim Grace & latine cum Job, Jacobi Beureri Profefforis Fribur- 
genfisnotis Logicis Ethicis & Politicis Machiavellifmo oppofitis , Bafiler 
1585.4. EpiftolaPlatonis ad Dionem qva centum minis fibi emi rogabat 
commentarios Pythagoricos Philolat Crotoniatz memorata Laértio VIIL, 
15.&85.inter tredecim illas qvas dixinon exftat fed intercidit. Platonis 
Epiftolam ad Archytam exhibet idem Laértius VIII. 8x. qvz inter editas 
et duodecima. Decima 4d Arifiodorum, in eyuasdem Laértu codicibus IIL 6x. 
infcribitur ad Arifodemum, Duodecimz ad Archytam & tertiz decimz, 
ad Dionyfiumnefcio qvare in Platonis editionibus, Criticorum voSeverey 
prefigitur, cum 4 Thrafyllo &Laértioagnofcantur. Fallitur etiam Mena 
ius ad Laértium p. 155. & 158. {cribens inter tredecim illas defiderari Epi~ 
lam ad Eraftum & Corifcum qvz laudatur a Clemente & Origine, & vi« 
deri aChriftianis fuppofitam. Est enim fexta intereas qvashabemus, & _ 
qvas agnofcit Thrafyllus. Alterius Epiftolg ad Dionyfiym feniorem 
memunit Laértius Ill. 21. Corifci & Erafti ad Platohem Pollux Jib. X4 
Ig0. 


XVII. 14. ARISTOTELIS Philofophi Epiftolg VIL binz ad 
Philippum, ad Alexandrum tres, ad Olympiadem una, una ad Theophra- 
ftum & una Philippi Regis adOlympiadem, alteraqve ad Ariftotelem Ales 
| xandri, qvecaum Ariftotelis refponfione occurrit etiam ex Andronicilibro 
apud Gellium Lib. XX.c.5. Plutarchumin Alexandri vita p. 668. & The- 
miftium pref. ad Phyfica Ariftotelis. Latina Verfio Epiftolarum Arifto- 
telis incipit: Qui imperia ad fubditorum beneficium atqve utilitatem referunt, 
Qvindve ex his Epiftolis cum verfione fia refert Francifaus Patricius.dis- 
cuff. Peripatet. lib. VII. p.99. Aliam Ariftotelis ad Alexandrum Epiftolam 
five volumen potius (cuyyeaupea av] éxiseAr¢) memorat Demetrius li 
bro de elocutione §. 253. - Cujus judicio §.239. Ariftoteles as uddises 
éwilersuycvey done & ture émisoAixd. Ex illa longiore Epiftola, #6 & 
warrec,fragmenta exftant apud Stobzum Eclog.p.7. 14. &70. feqq. qvzo- 
mnia ad verbum leguntur in libro qvém fub Ariftotelis nomine habemus 
de Mando. Undeperfpicuum effe puto & {criptum illud vere efle Arifto- 

so: : . K 2 telis: 
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telis & tanqvam Epiftolam miffum effe ad Alexandrum.De deperditis Ari- 
ftotelis Epiftolis agit Cafaubonus ad Athenzum XIV. 22. Jonfius de {eri- 
ptoribus hiftPhilof’ p.70. & Menagius ad Laérti Lib. V. fe + a7 qvornm 
obfervationibuseruditis adde Epiftolam Ariftotelis de AJexandro 4d Anti 
patrum memorari aPlutarcho de profe€tu Virtutis fentiendo pag. 78. & m 
Alexandri vita p. 675.688. 691. 699.705. 697. 694. Idem p.668. pot alla- 
tam Alexandri Epiftolam ad Ariftotelem de qvajam dixi, teftatur, exaliis 
etiam Regis Epiftolis apparere qvod Medicinz ftudio ab Ariftotele fuerit 
imbutus, & amicos laborantes confilio juverit & vi€tus rationem prz- 
{cripferit. Epiftolas Alexandr iterum allegat pag.674. 686. 98. Epi- 
ftola ad Philoxenum pag. 676. ad Parmenionem pag. 677. ad Agnowem 
Tejyum, ibid. ad Leonidam p. 679. ad Athenienfes de Samo p. 681. ad Dae 
rium p. 681. ad Gracos p.685. ad Phocionem p. 687. ad Peacorfiam p. 688. ad 
Hephaflionemp.689. ad Paufaniam Medicum.ibid. ad Megabyzemibid. adMe- 
dicum Alexippum ibid. ad Craterum, Atralum & Alcctam p. 696. Ad Cleemenem, 
de morte Hephzftionis. Arrian. VII. de Alexandro p. 164. feq. Plures Ale- 
xandrini M.Epiftolas laudat przterHefychinm inLexico tribus locis,idem 
Plutarchus de laude fu P $45. Laértius VI. 44. Dio Chryfoft. XLVIL p, 
§25.& Plinius Lib. Vi.Hift.natural. c.17. Curtius Lib.IV.c. 1.&c. Vide & Eu 
febium de preparat. XV.2. p.792. 4.793. B. Plutarchum in Phocione p. 749. 
ubi é Duride & Charete narrat Alexandrum poft victum Dartum in Eple 
ftolis fuis nemini fcripfifle zajeew nifi Phocioni & Antipatro. C 
#lian. lib. 1. Var. c.25, CalaniEpiftolam ad Alexandrum, Philo wie 
wWearra aTudajoy sivas SAS spov p. 680. Illas vero ad diverfos qvz Alexandri 
nomine leguntur in collectione latina Epiftolarum qvz produit Argen- 
tor. A.1593.8vo. fubtitulo: Epiffole Procerum mundi, Regum, Principum, Ree 
vump. & fapientum virorum, pro fuppolititiis habet Tho. Reinefius in Epifte- 
ja38.ad Chriftoph. Adamum Rupertum p. 312. prefertim qvasllyris, La- 
cedzmoniis , Dario, Poro (ita p.201. legendum pro Pyrrho) & Didymo 
(1 eDindimo) Brachmannorum Regi, qviapud Syncellum p.261. male. 
ASS ,» mififfle dicitur. Idem dixeris deEpiftola Alexandri qva de ft= 
© mirabilibus Indie ad Ariftotelem interprete ut falfo ja€tant Cornelio Nepete 
fertur, editaqve eft latine (non Grace ut affirmat auctor Pande 
Brandenburgenfium) 4 Fcobo Catalanenfi in officina Joh. Gormentil, fine 
nota loci vel anni qo imprefla eft, tum Venetlis 1499. Bononiz 1501 
Parif. 1537. 8vo. & ad calcem qvarundameditionum Curt, ut Bafil. 1517. 
Recufa noviffime eft curante Andrea Paulino, qvi nec de auctore neqve 
de interprete dubitat, atqve ideo in Schola Darmftadienfi przlegendum 
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difcipulis fis nftituit Gieflz 1706.8. Exftat & MStain rana, 
inBibl. ohannea, & in alits Bibliothects paffim, Memoratur etiam 
Palladio lib. de Bragmanibus pag. 2. edit. Biflei: duryysa >, inqvit, Dége- 
wey Adchavdpe % tay Maxsdoven Boonie, eSrynrayirs ete ron (slay ca 
(indéiv.) Ad calcem ejusdem Palladii p. §5.feqq. latine fiubjiciuntur Epifto- 
ke mutuz Dindiwi Regis Bragmanorum & Alexandri. De Alexandri 
Epiftola 2d matrem Olympiadem memorata Plutarcho in vita Alex. pag, 
680. Athenagorz pee: zt. Apologiz. Polluci VI. feét. 87. Ter- - 
tulliano cap.3. de pallio, Minucio Felice, Auguftino VIII. 5. & 27. & XIL 
10. de Civ. Dei aliisqve, vide notas Epifcopi Oxonienfis Joh. Felli ad 
Cyprianum-de Idolorum vanitate p.12. & Georgium Gentium ad Cano- 
nes Ethicos Maimonidis p. 111. Fallitur itaqve Cellarius 6 pecaxeplrys Gvi 
ex Alexandri Polyhiftoris tiacis petitailla exiftimat p.70. ad Minu- 
cium. <Artemon o tag Amss]eAuc drayparlas EwssoAds gui Arifiocelis Epifiolas 
vecenfuit memoratur 4 Demetrio Lib. o& spunveas. Ita enim locum il- 
lum intelligo, licet alii putant eum Ariftotelis Epiftolas ex{cripfiffe ut 
Menagius p. 157. ad Laért. IIl. 27. & 50. vel commentario illuftraffe, ut 
Meurfius in Bibl.Graca. SicLaértius in Democrito IX. 45. za 4 GiCAles 
CUTE xgy Opdovidoc dvaytypaMs xara sutw ures, Pratereo Epiftolia qvz- 
dam Alexandri, é variis (criptoribus colletta 4 Gilberto Cognato & latine 
edita in eyus farragine Epiftolarum Laconicarum p. 4.41. {eq. Philippi Re- 
_ gis Epiftolz qvzdam in Demofthenis Orationibus {criptis memorantur & 
exhibentur, qvibus adde fis Epiftolam ejus ad 4riferelem, apud Gellium 
1X.3. Epiftolarum fcriptione codes evdoxsuew Philippum {cribit Dio 2. 
regno p.23. Ejus Epiftolam ad Menecrstem Medicum memorat Athenzus 
VIL. p. 289. Acyy demersifs co Pic sciic xe wwi6 4Q» Philippus perftringitur 
4 Plutarcho in vita Alex. p. 668. Cicero II. 14. Offic. Exflent Epifiola & 
«Philippi ad Alexandrum, & Antipatri ad Cafandrum & Antigoni ad Philippum fie 
ium, trium prudentifimoruns (fic enim accepimus) quibus pracipiunt, ut oratione 
benigna multitudinis anignos ad benevolentiam alliciant , militesque blande appellane 
do deliniant, Parmenionis Epiftola ad Alexandrum memoratur ab Athenzo 
XIII. p.607. Theopempi p.595, Gorgi udlasurs Chalcidenfis apud Strabo- 
nem IX. p. 407. ubi confer Cafauboni commentar. O/mpiedis ad eun- 
dem Alexandrum Pollux VII. fe&t. 28. & Plutarch. in vita Alex. pag. 688. 
Aatipatri longa Epiftola Olympiadem criminantis, ibid. & Arrian. VIL, de 
Alex. p. 155. AntigoniadZenonem CitieumEpiftola, Laért. VIL 7. &c. 
_ XVII. 15. HIPPOCRATIS Coi, Medici, & aliorum Epiftolz 
_ MIV. qvaram1.) Artaxerxis ad Petum2.) Pxti ad Artaxerxem3.) Arta- 
xerxis ad Hyftanem. 4.) Hyftanis a’ Hippocratem 5——12-) Hippocrans 
KkEk 3 a 
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ad Hyftanern, ad Abderitas, ad Philopemenem,ad Dionyfium, ad Dama~ 
getum, *iterum ad Philopamenem, ad Craterum & ad Damagetum 13.) 
Democritiad Hippocratemr4.) Hippocratis ad Democritum. Latina ver- 
fio adjunéta eft 4nurii Foefi, qvi Hippocratis {cripta latine vertit poft Jae 
num Cornavium , cujusvertio fervatur tum in aliis tum in editione Grzco 
latinaLindeniana. Czterum in Foéfiana edit. Sect. ult. in PurifienfiRe- 
nati Charterii Tomol. in Lindeniana & editionibus plerisqve Hippocra- 
tis, preter illas qvatuordecim Epiftolas (qvasfolas etiam Ebardus Lubinus 
Grace & latine cum nova verfione fua recudendas dedit apud Comme: 
lin. 1601. 8vo.) aliz fex occurrunt: 15.) Hippocratis ad Demetrium Re= 
gem 16.) Hyftanis ad Artaxerxem 17.) Artaxerxis ad Coos18.) Coorum 
Refponfio 19. Abderitarum ad Hippocratem, & 20.) Hippocratis ad Thes- 
falum filium. HasvigintiEpiftolas latine ex Cornarii verfione Cériftianus 
Thomafins recudendas Sodit in Hiftoria fapientiz & ftultituex Tomo 2. obfer-. 
vationibusqve moralibus wluftravit fab titulo: Democritus & Hippocrates 
Philofopbi morales , Halz Sax. 1693.8vo. - Ex verfione Rainutii Florentini exe 
dem XX.Epiftolz leguntur in farragine Epiftolarum Laconicarum Gil- 
berti Cognati Bafil. 1554. 12mo0. Binas Democriti ad Hippocratem cum 
‘ Hippocratis Epiftola ad Democritum & altera ad Damagetum, Grace in 
Poeti fia Philofophica p. 181. feq, recudit H. Stephanus. Epiftolas hafce 
memorat Svidas, itemqve Soranus tn Hippocratis vita. Ceterum fixfpectx 
fine viris ** eruditis ex qvibus Jofephus Scaliger Epiftota CCCVI1. ad 
Everhardum Vorftium : De Epiffolis Hippocratis quodex me quaris , antiguas tas 
effe feio, ut Democriti, Solonis, Pittaci Mitylenai, que apud Laértinm leguntur, Sed 
quia omnes illas que illis Philofophis 4 Laértio attribuuntur multia argumentis.cona 
filas 4 Gracis quibus munquam mentiendi voluntas aut facultas defuit probare 
poljem, ideo car © de bis Hippocrateis dubiterm jnflifima caufach, Et certe fi ani-. 
mi nervas intendere velim, facilenoncife Hippocratis vincam, Unicuiqvejudicium 
[uum relinguimus , tutius tamencfi de co dybitare quod facilins eft confutare quam. 
; affereres 
* Hujus Fpiftolz ad Damagetum interpretationem & paraphrafin edidit Alardus AmMelodae 
mus, Saligniaci A, 1530. 8vo. ; 
** Ita jam olim Demetrius Magnes libro de fcriptoribus Homonymis apud Latrtium Lib, I 
fect, 112, confictam arguit Epiftolam fub /psmenidis nomincad Solonem. Idemde Epi- 
flola Phereczdis ad Thaletem judicat Salmafius p. §42. feq. adSolin, edit, Pari{ De Epifle- 
lis Thaletis Menagius ad Laért. Lib. L fect, 42, Petavius in paralipomenis ibror. de do- 
Sn tem ae 858. Huctius pag. ns Evang ice Hea Telabgis 
Epiftola ad Philolaum memorata Laertio VIII, ¢3. , tahgvam ofta parumgve 
explorate fided rejicitur apud cundem VILL, ¢¢, ez and “peo 
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afferere, Longe minus pro genuinis habendz funt Epiftolz duz qvz 
Hippocratis nomine ad Antiochum & Mzcenatem leguntur latine ante 
Libram Marcelli Empirici de Medicamentis & inter Opera Hippocratis T. 
1. edit. Lindenianz p.646.feq. Etaltera qvidem ad Macenatemreétius 
in editionibus qvibusdam ut Norimb. 158. tribuitur Antonio Mu/e, Confer 


Labbzum Bibl. now. MSS. p. 215. | | 
XIX. 16. HERACLITI Philofophi Epiftole VI. cum binis © 


Darli, una ad Heraclitum, altera ad Ephefios. Latina verfio incipit: 
Emififi (criptum fermonems de natures, Grace exftant etiam in Poéfi Philo- 
fophica H. Stephani p. 142. feq. Grace & latine edidit Es/bardus Lubinns 
cum latina fud verfione (diverfa ab illa qvz in Genevenfi editione Grz- 
colatina exftat) ap. Commelin. 1601. 8vo. Epiftola Darii qva Hera- 
clicum rogat ad fe venire cum Heracliti id facere abnuentis refponfione 
legitur etiam apud Laértium Lib. IX. feét: 13. feq. Contemtamqve 
Regis Perfarum invitationem 4 Philofopho {cribit Clemens Alex. 1. 
Strom. p. 302, Verba Epiftole Heraclito tribute hec funt: sya dd 
cipunsiny Exav warns Tomeing » Hoy xg Dévyav was]os cine duor OLdve 
Dlg sav vmragnDaviny » ¥x av aPinoiuny a5 Tsgeixav yoienv » CAlyos aexsopse 
1G xe] Speny yrojuenr. ol So | 
. XX. 17. DIOGENIS Cynici Philofophi Epiftole XXVIL 
Latina verfio incipit: Vos me exilio damnaftis , ego vos domo, neqve di- 
verfa eft ab ea qvam Francifexs Aretinus edidit, dicavitqve Pio IV. Pontifi- 
ci. Non integram tamen exhibent Genevenfes Aretint translationem. 
In illa qvippe qvalis exftat in farragine Epiftolarum Laconicarum Gilb, 
Cognati, & Job, Buchleri thefauro, & alius ordo eft, & numerus Epiftola- 
rum longe major, furgit enim ad XLV1L, Eslbardus qvoqve Lubinus Dioge- 
nisEpiftolas Grace & latine recudendas dedit , novaqve verfione dona- 
- wit ap. Commelin. A. 16c1. 8vo. Sed ab eopoft XXVIL. illas tantum dux 
adduntur, una ad Cratetem, altera ad Dionyfium. Diogenis Epiftolas 
Jaudat Laértius in ejus vita Lib. VI. fect. 23. 
XXL 3%. CRATETIS, Philolophi itidem Cynici, Epifto- 
Jz XIV. qvarum una eft ad nefcio qvem Origenem. Latina verfio in- 
cipit : Redi fiemma cum celeritate, Alia verfio eft Eilbardi Lubini, cam qva 
hz Cratetis Epiftolz alio ordine difpofite & Epiftolis ha¢tenus memora- 
tis Hippocratis, Heracliti ac Diogenis fubjeétx exhibentuy A. 1601. ap. 
Commelin. 8vo. Laértius in Hipparchiz vita Lib. VI. fe€t.98. Degeras 
3} ¥ Kear#]@» PilAlev Emisoral, ad qvem locum Menagius p. 266: Ex- 
[rant odie Gracetis Epifiole quedam fed fuppofitiia, Eodem loco putar verba 
aertal 


42.4 COLLECTIO EPISTOLARUM Lib, M1, ¢, X. 
Laértiilegenda effe fic: Pige]ay \wz0¢ rovKpatyra BiCAtovEsoAd. Sednon 
neceffarium duxerim contra codicum fidem hec itamutare, qvia Cratetis 
Epiftolis Epiftolas Hipparchiz adjun¢tas Laértius intellexit, qvi & alias & 
longe plures qvam hodie exftant Cratetis Epiftolas evolviffe videtur. Pa- 
rifiis circa A.C.1470. excufum volumen in 4. latine, hoctitulo : ‘Epifie- 
le Cynice,h.e. Phalaridis Epiftolz 4 Francifco Aretino, M. Bruti cum Mi- 
thridatis ad eas refcripto4 Raimitio, Cratetis Cynici ab Athanafio CPolj- 
tano Archienfi Abbate in latinum translatz. Memorat A. Chevillierius 
de origine typographiz Parif: p.36. qvi p. 51. refellit Mentelium finfpica- 
tum, hoc volumen excufum fuiffe Argentorati. . 

XXII. 19. ANACHARSIDIS Scythz, Philofophi qvi Solonis 
temporibus vixit & Athenas accesfit, Epiftolx 1X. Latina verfio incipit: 
Ridetis meam vocem quia non plane atque exquifite Fc, Cum alia verfione 
prodierunt feparatim Parif' 1581. 4. extypographia Steph. Prevoftzi here- 
dis Guil. Morellii in Grzcis typographi Regii in claufo Brunello. Cum 
alia deniqve verfione a fe elaborata Anacharfidis Epiftolas Grace’ & lati- 
ne edidit Ei/bardus Lubinus ap. Commelin. 1601.8vo. Qvintam ad Hanno- 
nem latine refert Cicero 5. Tuic. Qvzft. p.246. Nona ad Creefum {cripta 
eft, fed aliam Anacharfidis ad Creefum Epiftolam leges apud Laértium in 
Anacharfidis vita Lib. I.fett. 105. 

XXII]. 20. EURIPIDIS Tragici Epiftolz V. Latina verfio inci- 
pit: Aygentum iterum ad te remifimu, Prodierunt & cum alia verfione Ed- 
bardi Lubini Grace & latine ap. Commelin. 1601. 8vo, Deniqve cum nova 
verfione Jofae Barnefii ad calcem praclarz editionis tra mEuripi- 
dis Cantabrig. 1694. fol. Qvanqam vero Anonymus Gracus vitx Arati 
{criptor notat fuiffe olim qvi Epiftolas 4 Pollone five Pollione qvodam Eu- 
ripidi fuppofitas effe crederent, ita enim ille : Awoavidhe 6 KyPevs (Ri- 
chardus Bentlejus ex Ammonio in xaroixyou probe obfervavit I um: 
Nixasus) sv Te oy dow We Kalenbeuc Wine isegiag ux evar avjas Agate Daol 
ama LaBewis MomavGs (Sabidii vel Sabini Polboxis , nifi legendum 
Ovarsols Valevii Pollionis) § avy df Qyol civay éxiytyeappevas Eugiricy 
Emisoaaé. Nihilominus Clariff. Barnefius tam preclare de his Eprftolis 
fentit tum in Euripidis vita p. 27. tum in argumento Epiftolis prefixo T. 
2.p. 523. ut affirmet neminem facile futurum «deo perfrifte frontis aut judia 
ciiimminuti, qvifi tempus & phrafin vere Atticam & res & perfonas & fim- 
plicitatem & ftylum minime elaboratum, cum fumma tamen puritate ni- 
tentem penitus introfpexerit, easdem vel Euripide hoc noftro indi 
pronunciet, vel ab alio Euripide {criptas, vel ab ullo alio xtatis minus 
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pure auctore confictas fufpicetur. Vicisfim Richardus Bentlejus ‘in fin- 
lari diff. Anglice Lond. 1697. 8vo. edita & Barnefio oppofita illas Epi- 
_ ftolas & vocavit indubium, & argumentis non abfurdis easdem Euripidi 
fuppofitas effe contendit. Subjecta eft ejusdem viri do€tisfimi diatribe 
de Epiftolis Phalaridis, qvam paulo ante commemorare me memini. 
-_ XXIV. 21. ANUS (qvz Pythagorz five uxor * five 
ifcipula fuit) Epiftolz tres, una ad Eubulen de liberis educandis, alte- 
ra ad Nicoftratam zelotypam, & tertia ad Calliftonem de familia re&te 
gubernanda: Adjunéta eft MELISS una ad Claretam , & MYIE ad 
Phyllidem. Latinaverfioincipit: audiote delicatam GS laxuriofam Sc, Cum 
eadem translatione in Opufculis Mythologicis Phyficis & Ethicis edidit 
Thomas Galeus p.740. feq. Amft. 1688.8vo. Cum alia verfione fua ad cal- 
cem Jamblichi de vita Pythagorx vulgavit Job. Arcerius Theodoretus, Fra- 
nekerz 1598. 4to. profeffus fe primum illas latine vertifle. Grace edide- 
rat H. Stephanus ad calcem Laérti fui inter fragmenta Pythagorzorum, 
Exftant & Grece ac latine cum nova verfione &/bardi Lubini ap. Comme- 
linum A. 1601. §vo. Epitolam. Theantis ad Nicoftratam ex Job, Brechai 
verfione leges apud Andream Tiraqvellum p. 395. de legibus Connubia- 
libus edit. Bafil.1561.fol. Alia qvatuorEpiftolia fub eyusdem Theanis 
nomine ex codice Vaticano'vulgavit Lucas Holftenius in notis ad vitam 
Pythagorz a Porphyrio {criptam pag. 78. feq. In illarum : 
memoratur Parmenides Platonis , unde fuppofititias effe non eft due 
bitandum. 
- XXV. 22. ALCIPHRONIS Sophifte Epiftole dasurinal xy 
Sroupixaj five pifcatoriz & amatoriz XLIV. fub variorum ad varios no- 
minibus {criptz. Latina verfio incipit: Opportune nobis bodierno die Se, 
Sunt in his etiam nonnullz argumenti parafitici , ut Epiftola V. XV. 
feq. XX. XXI. XXII. &c. O€to Epiftolas Alciphronis Parafiticas MSS. 
habuit Petrus Lambecius, ex qvibusunam vulgavit in Prodromo Gellia- 
no p.78. (eq. (in Gellio fac. Gronovil p.215.) Idem L, VI. Commentar. de 
Bibl. Vindob. p.2¢9. teftatur in Czfarea illa Bibliotheca exftare XXXVIII. 
EFpiftolas ejusdem Alciphronis aygommas five rufticas, Loca qvedam 
Alciphronis illuftrat Cafpar Barthius Lib. IIL. adverfar. c. 17. ubi vocat 
{criptorem venuftum & acutum fed Atticifmi nimium affe€tatorem, in- 
{vavioremqve & cui interprete erudito opusfit. Incertum eft ecqvis fit 
ille Alciphron Epiftolarumjam recenfitarum auctor. Namaliusnifallor 
fuit Alciphron, Mzandriusab Athenzo appellatus Lib.I. p.31. five ut a Svi- 
Lil da 
* Vide Menagiam in muli¢rum Philefopharum hiftoria, 
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da annotatum eft, Alciphron Philofophus ex Magnefia prope Mzan- 
drum, memoratus Marco Antonio Lib. X. feét.31. Sane Epiftolz qvzex- 
ftant, Rhetorem ac Sophiftam potius auctorem referunt qvam Philofo- _ 
phum. Antiqviorem tamen putem Ariftzneto, qvieum qvandoqve imi- 
tatur, utnotavit Jofias Mercerus ad hujus Lib. I. Epift.2. qvam Luciani no- 
mineAriftenztus infcripfit ad Alciphronem.Laudatur Alciphron qvidam, 
(nofter fortaffis) ab Etymologico magno inaceAyayer. Alius Alciphron 
fut pater Demofthenis ducis, nifi locus apud Themiftium eft corruptus, 
idem enim qvi Themiftio Orat. 10. p. 138. vocatur AnpescD ems ¢ AAxiQ pores, 
a Thucydide Lib. III. p.234. AxocPemns 6 ‘AAxsDéves appellatur, ut ad The- 
miftium obfervavit Joh. Harduinus. 

XXVI. 23. PHILOSTRATI Lemnu (ejusdem ut exiftimo 
qvi Juliz conjugis Alexandri Severi juffu confcripfit vitam Apollonit 
Tyanenfis) Epiftole LXIU. Latinaverfioincipit : Epéfoleremsorntionis By- 
dums poft veteres &c. neqve alia eft qvam Astonii Bonfinii, qvi has Epiftolas 
un2 cum Heroicis & vitis Sophiftarum , iconibusqve Philoftrati latine 
vertit & MatthizCorvino Hungariz Regi dicavit, ut notatum etiam Lam- 
becio eft Lib. II. commentar.p.995. | Eadem Epiftola cum Bonfinui ver- 
fione exftant ad calcem operum Philoftrati Grace & latine editorum 2 
Fed. Morello Parif’ 1608. fol. Idem Lambecius Librofextop. 259, teftatur 
fe admodumJuvenem Philoftrati Epiftolas recenfere atqve latina verfione 
luftrare inftituiffe. Fragmentum de charactere Epiftolico qvod idem 
Lib.I. p.377. memorat,nihil aliud eft qvam Epiftolaram Philoftran ab Aldo 
editarum prima. PhiloftratiEpiftolas ex MSS. Palatinis auétiores & Jo- 
doci K.mendoncii notiscopiofis ineditis illuftratas habere fe teftatus eft Go- 
thofredus Jungermannus,inEpiftolaMS.ad Eliam Putfchium data 16.Febr. 
1603. Alias Philoftrati Epiftolas VIII. eousqve ineditas , & qvinas edita- 
ram auctiores, Grace ex cod. MS. membranaceo Bibl. Lugd. Bat. edidit & 
differtatiunculam de tribus Philoftratisadjecit Johannes Menrfine , Lugdunt 
Batav. 1616. 4to. Notas Cs/anovani (Mr. de Cafeneuve) in Philoftran E- 
piftolas laudart vidi, ipfas non vidi. Svidas inter feripta Philoftrati qvt 
vitam Apollonii compofiit, refert, erisoAas scatincs. 

XXVIE 24. THEOPHYLACTI Scholaftici ac Sophiftz co- 
gnomento SIMOCAT patria Locrenfis religione Chriftiami, qvi tem- 
poribus Heraclii Imp. vixit, & confcripta Mauritu Imp. hiftoria celebris 
eft, Epiftola LXXXV. ex qvibus Ethice XLIX. Rufticz XXVIII. & amato- 
iz totidem. Latina verfio incipit : Cicads mufica , fimulac ver apparuit, 
castand facit initium, "Has Epiftolas GraceLugd, Bat. A. 1596. 12mo. ar 
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cudi curavit Bonaventura Valcan'us cam ejusdem Theophylacti qveftioni- 
busPhyficis, Caffii Medicis qvaftionibus, preterea Epiftolis qvibusdam 
Juliani Imp. & Galli adJulianum , Bafiliiqve & Gregori Naz. Grace vero 


& latine cum 74c0bi Kimendoncii Fil, vix feptendecimtumannosnativere - _ 


fione feparatim excusa Janus Gruterus easdem Epiftolas recudendas de- 
dit, cum excerptis legationum ex hiftoria Theophylaéti Mauritiana, & 
problematis five qvzftionibus Phyficis. Heidelbergz ap. Commelin. 
1598. 8vo. € Bibliotheca A. Schotti. . 

XXVIII. 25. Ex ALIANI rufticis five variorum Athenien- 
fium rufticorum nomine {criptis Epiftola XX. Latina verfioincipit : Refe 
cienti mili ad folis plendorem botros, accedens, Flas Epiftolas cum Sebaftiani Gale 
denbeckii verfione inter Claudii Lliani {cripta edidit Conradus Gefherus 
A.1556. fol. Vide qvz infra Libro qvarto, ubide Eliano, 


XXIX. 26. ENE# Sophiftz five Rhetaris Gazzi, Chriftia- 
ni, qvi circa tempora * perfecutionis Vandalicz, hoc eftextrema fxculia 
nato Chrifte qvinticlaruit, ac dialogum infignem Theophraftum de im- 
mortalitate animarum & corporis refufre€tione {cripfit, Epiftolz XXV. 
Latina verfio incipit : /i runs effet liber, & amarem, penes me optimo jure effet, 
Qvare decimaEpiftola ab interprete eft pretermiffa, Chriftianum {cri- 
- ptorem indicat Epiftola XV. ad Stephanum presbyterum. Procopius Ga- 

zeus ab eorefpicitur Epiftola XIX. 6 éds NgoxorsG-. Etiam ad eosdem 
- fere{cribit ad qvos datz funt Procopii de qvo mox, Epiftolz, ut gqvales il- 
los fuifle non dubitem. Neqve fides temere habenda Barthio Lib. IIT, - 
Adverfar. c.20. qvinomina in hifce Epiftolis confi€ta effe affirmat. Hujus 
‘ puto Anez Elenchum tus wep erAnot Asyouaylac in Bibliothecis qvibus- 
dam MStum exftare Gefhemus ac Simlerus referunt. Svidas poftmemo- 
ratum /Hnicum Poétam veteris Comedie, és: 4, INQvit, Awa coPisne 
ErwG+ BiBaia af weraBoru. Sed forte hic pro ave@s legendum non 
Avda ut Simlerus & alii, fed 4 win, | 
XXX. 27. PROCOPII Sophifte Gazzi itidem’ Chriftiani 
_ Epiftolz ZX, in qvibus undeqvinqvagefima eft Megerbii ad Procopium 
qva laudat ejus At]imas medizJas, {vavitatemqve orationis cujusdam fu- 
neris ab eo habitz, ac teftatur aureos ingenil illius fetus in omnium 
admiratione efle, qvod judicium confirmat Photius cod. 160. & 206. 
Ut adeo haud dubitem Procopium hunc eundem Sophiftam Gazzum, 
Lil 2 | qvem 


* Vide nex Theophraftum pag. §1, & Barthii notas pag. x¢¢, Latine diafogum illum 
verterat ante Barthium Amprofius Camalduleafis & Joh, Wolfius Tigurinys, 
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qvem in funere laudavit Choriciw ejus diftipulus. Hujus Choricii* oratio- 
nem memoriz Procopii dicatam habeo & ipfe MStam. ac luci publicz 
donatum iri confido 4 Clarif. cive & amico noftro Godfrido Oleario, qvieam 
Procopianisin Oftateuchum &alios V. T. libros commentartis Grace ex 
Bibliotheca ** Auguftana Vindelic. defcriptis & cum nova fua verfione e- 
dendis pramittet. Non folum vero orstor egregius fuit Procopius,fed tefte 
Choricio tanta qvoqve rerum divinarum {cientia & facrarum literarum . 
cognitione fuit inftructus, ut miraculi inftar poffet videri usqve adeo 
eundem in dicendi facultate profeciffe. Necminus probis qvoqve mo- 
ribus exiftitit, ut folo habitu excepto referret facerdotem, & multos ad me- 
liorem frugem oratione fuaconverteret. Declamationes qvasdam hu- 
jusProcopit ineditas memorat Nicolaus Alemannus innotis ad Anecdo- . 
taalterius Procopii itidem Palzftini licet non Gazzifed Czfarienfis. O- 
mnino autem fallitur vir doétus If Voffius qviin refponfo ad tertias Rich. 
Simonis objectiones p. 118. ex vigefima fexta Epiftola ad nefcio qvem 
Hieronymuni Agyptium concludit Procopium hunc Hieronymii Strido- 
nenfis fuiffe zqvalem, qvem longe fuiffe yaniorem ex Enea & Choricio 
certiffime conftat. : 

XXXI. 28. DIONYSII Sophifte Antiocheni, Chriftiani ni me 
omnia fallunt & ejusdem ad qvem ti taeft Epiftola Anez Gazzi unde- 
vicefima, Epiftolz XLVI. Latina veriio incipit: Optate mibires eft Epifiola 
vefira. Ex eadem incerti translatione hz Fpitolz leguntur latine in far- 
ragine Epiftolarum Laconicarum Gilberti Cognati Bafil. 1554. 12mo. &m 
Joh. Buchleri thefauro Epiftolar. Laconicarum Colon. 1606. 12mo. Grace 
eas in fia colleCtione recudendas dedit H, Stephanus Ao.1577. 8vo. Jo.’ 
Meurfius libro de Dionyfiis has Epiftolas tribuit Dionyfio Milefio , de 
qvo Philoftratus: fed nullam fententiz hujus fiz affert rationem. 

XXXII. 29. LYSIDIS Pythagorei Epiftola aureola ad Hr 
parchum Magiftri fui communis Pythagora Philofophiam vulgo profti- 
tuentem. Latinaverfioincipit : Hofguam ex bominum confortio Pythagoras 
excefit. Cum eadem verfione qvz exftat etiam in Theodori Canteri 
Var. Leét. Lib. I. c.12. & in farragine Epiftolarum Laconicarum Cognati 
pag. 523. hancEpiftolam recudendam dedit Thomas Galeus in Opuftu- 
lis Mythologicis Ethicis Phyficis p. 736. Amft. 1688. 8vo. Alia Verfio Care 
dinate Beffarionis occurrit in hujus libro primo adverfus calumniatorem 

Plato- 


id Bditignem ejus ex MS, codice Vaticano promiferat Holftenius in Porphyrii vita. Allegat 
& Allatius ad Georgium Acropolitam p. 269. & ante hunc If, Cafaubonus ad Polybium 


Pag, 89. 
** Laudat illum Codicem Georg, Hieron, Welfchius de Vena Medinenfi p. 66. 
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Platonisc.2. Grzce eam edidit H. Stephanus inter Pythagoreorum 
fragmenta ad calcem fui Laértu qvi L. VIII fect. 42. qvadamex ila pro- 
ducit : qvemadmodum & Jamblichus eam inferuit Vite Pythagorz cap. 
XVII. Mentio hujus Epiftolz apud Synefium Epift. 143. & Euftathiumad 
Iliad. &. p. 360. edit. Rom. utdo€tiffimo Neocoro notatum. De Lyfide 
-atqve Hipparcho dixi infra c. XIII. in catalago Pythagoreorum. 

XXXIII. 30. Deniqve poft AMASIDIS Agypti Regis Epifto- 
Jam ad Polycratem Principem Sami ex Herodoti Thalia five Lib. III. c. 40. 
petitam, univerfa collectio Greca Aldina, eamqve preffo pede feqvens 
Gracolatina Genevenfis editio clauditur elegantisfina MUSONII Phi- 
lofophi, qvi fub Nerone Imp, clanuit, ad Pancratidem Epiftola de liberis 
ad Philofophiam inftituendis. 

XXXIV. Prater colle&tionem haétenus recenfitam exftant & 
aliz Grecorum Epiftolz paucis hoclocoa me commemorandz. THE- 
MISTOCLES dux Athenienfis inclytus, & rerum geftarum gloria, ex He- 
rodoto, Thucydide, Diodoro Siculo, Plutarcho, Nepote ac Juftino notiffi- 
mus, in exilio exftinétus eft Magnefiz * A. 470. ante natum Chriftam, 
Olymp. LXXVIL anno 3. Sub eyus nomine feruntur qvas exul {cripferit 
Epifiole XXI, hiftorici fere arguinenti, & 4 Thoma Lydiato ad Epochas- 
marmoreas Arundelianas p.77. aliisqvenonnullis viris do€tis pro genui- 
no Themiftoclis feetu habitz. Primas ilfas in lucem protulit ex MSto 
Cod. Vaticano , & latina verfione donavit Job, Mattheus Caryopbilus ** Ico- 
nienfis Epifcopus, Romz 1627. 4to. qvz editio cum emendationibus MSS. 
Lucz Holftenti fuit in Bibliotheca inftru€tisfimaBigotiana. Poftea Grace 
& latine éBibliotheca Elie Ehingeri *** recufe funt Francofurti 1629. §vo. 
Cztexum Themiftoclis non effe colliguntur ex filentio veterum (fiab uno 
Svida, qviEmisoAas Pocvrpat@ yeexoas vocat, difcefferis) & qvod Epi~- 
Rola 10. mentio fitBojorum, tum qvod uno velalteromodo proditfe di- 
tio Sophifta dignior, qvam Themiftocle. UndeLeo Allatius dialogo de 
fcriptis Socratis p.78. Naper etiam vulgare fant Epifiole Themiftoclis , quarum 
concinnitas nonnift acutioribus omnibus fucum fecit, Eas tamen Themiftoclis non 
effe, uno vel alteroloco, in qvo fe prodit aautior, dum declamatorio modo rem effert 
& Sophiftico penicillo depingit, manifefio evincitur, Similiter Vir Clariff. Con- 

Lii3 . radus 


* Vide Ufferii Annales ad A. Per, Jul, 4248. De genere mortis Cicero in Brutoc, 11, Effigies 
Themiftoclis in Tomo 2, Thefauri Antiqvitat. Grecarum Gronoviani tabula 59, 

¥* I audat co nomine Coryophilum Janus Nicius Erythrzus 1, Pinacothec, p. 224. neqve fu- 
fpectas fibi efle Themiftoclis Epiftolas vel verbuloinnuit. 

w#* Fallicur Reinefius qvi Ehingero primam Epiftolarum Themiftoclis tribuit editionem 
Pp. 467. Var.Lection, 
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radus Samuel Schurzfleifchius in differtatione qvadam has Epiftolas re- 
centius confictas effe non dubitat ab aliqve vite morumqve Themifty- 
clisgnaro, accum primisin Herodoti, Thucydidis, Diodor ac Plutarchi 
le&tione verfato. Hoc idem fingulari differtatiuncula Anglice fcripta ad 
Guil. Wottonum Lond. 1697. 8vo , demonftravit Richardus Bentleius Vir 
Do&tiffimus. Porrd longe recentius commentum eft Epiftola fub no- 
mine Zbemifloclie ad Chryfippum , in qva de gracculo Afopio agitur, gyadte- 
efima inter Epiftolas Theophylacti Simocattz.Fuit & Themiftocles qvi- 
fam Philofophus Stoicus, Porphyriizqvalis, cujus ifte mentionem facit 
in vita Plotini, & de 3 Oraculum apud Syncellum p. 361. sSA0¢ arge pas 
urigeoss TienusrE cA[Siodajewy. Lo 
XXXV. Leo preterea Allatins Parifiis A. 1637. 4. Grace cum ver- 
fione fua notisqve edidit Epiftolas XXXV. fub nomine SOCRATIS & 
SOCRATICORUM. Ac feptem qvidem primores Socrati ipfi tribuun- 
tur, reliqva Asrifibeni , 3. Arifippo, 9. 11.16.27. Simoni * coriario, 12. Xese- 
phonti, 1§.18.19.21.22. Lfchinir3, Platonir4g. ac Phedrors, O€tavamfub 
Antifthenis nomine ab Allatio editam, Codex Bibliothecz Bodlejanz Ba- 
roccianus non Antifthent tribuit fed Platont (male qvidem, nam 4 Pla- 
tone, qvi& ipfe Siculis'** ailedit menfis, {criptam nonefle argumentum 
ipfum evincit) & in duas (reétefane) Epiftolas difpefcit. Atqve ita qvales 
in hoc codice repererat cum verfione fua edidit Clariffimus Godfridus 
Olearius, in Exercitatione adverfiis Allatium def{criptis Socratis edita Lipf 
A.1696.4to. In hac eddem alias binas Epiftolas avexdsrus ex eodem Bae 
rocciano codice {ub P/aronis nomine vulgavit & latine vertit : tum has pa- | 
riter & cxteras omnes ab Allatio vulgatas non feetus illorum qvibus tri- 
buuntur Philofophorum , fed Sophiftarum longe recentiorum pegairag 
effe contendit, Allattumqve qviin illis afferendis p. 105. feq. defudaverat, 
ex affectato fcribendi genere, filentio veterum & aliis argumentis refel- 
lit. Johannes qvoqve Pearfonus parte 2. Vindiciar. Ignatii p. 12. feq. ex 
Chronologicis rationibus demonitraverat Epiftolas illas Socratis & reli 
qvorum qvibus infcribuntur effe non poffe. Qvam opinionem, przter 
alios viros doctos plerosqve omnes, ampleétitur etiam Menagius p. 23. ad 
Laértium. Thomas vero Stanleius illasEpiftolas qvas Allatius ediderat ali- 
qvotlocis emendatas Anglice vertit & Hiftoria fux Philofophicz illo idio- 
mate editz p. 95. feq. inferuit. 
XXXVI. 


* Epiftolam Simonis Coriarii laudat Stobzus ferm. 19, & Kenephontisad £fchinem , 4 Theo- 
dorito qvoqve allegatam lib. 2. Therapevt, p, 25. & lib. 12. p.17¢. Plures ejusmodi Epée 
flolas ¢ Stobxo exhibet Anglice Stanleias p, 117, feq. Hift. Philofoph. 

** Perftringit co nomine Platonem Xenophon Epiftela ad Afchinan apud Eulch, XV, 22. 
pcxparas, 
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aml 
. XXXVI GILBERTUS COGNATUS, Nucermus, in farragi- 
ne altera Epiftolarum Laconicarum (qvz Grzcas ex latina verfione, ut 
prior hatinas compleétitur) edita ap. Joh. Oporinum p. 179. feq. exhibet 
prater fupra paffim fuo locomemoratas Epiftolas M. Bruti,; Hippocratis, 
Diogenis Cynici, Phalaridis, Synefii, Apollonii Tyanenfis , Dionyfii So- 
phiftz & Lyfidis Pythagorici,qviqve his premittuntur Libanii chara¢teres 
Epiftolicos: Vigintifeptem Epiftolia Philofophorum Thalets, Pififirati, Soloe 
- wis, Chilomis, Pittaci, Cleobuli, Periandri, Thrafjbuli, Anacharfidie, Epimmenidis, Phe- 
vecydis , Anaximenis, Archyta, Arcefilai, Zenonis, Pythagora, Platonis § Heracliti (é 
Laértio, & ab Ambrofio Camaldulenfilatine verfas. Deinde p. 198. {q. fub- 
jungit alias feptendecim Epiftolas varias ex Plutarcho, Gellio altisqveferi- . 
proribus hinc inde colleétas & p.42-4.feqq. alias Epiftolas breves variorum 
Cognatolatine redditas LXXXIV, Tum Epiftolia XXX,.NUCILLI (an La- 

‘ cilli Tarrbei ?)& XL. Magni Tarcifive Mahumedis Turcarum Imp.Syriaco & 
Grzco, partim etiam Scythico fermone ut fuerunt {cripta, & 4 Landino E- 
qvite Hierofolymitanolatineedita. Eadem hzcomniaexCognatorepe- 
tita ac recufa videre licet in parte fecunda thefauri Epiftolarum Laconica- 
rum JOH.BUCHLERI4GLADBACH, Colon.1606.12. Nifigvod Libanit 
characteres Epiftolicos,Synefii Epiftolas &Lyfidis Epiftolam pratermifit. 
XXXVI EPISTOLE PROCERUM MUNDI, Regum, Prin- 


cipum, Rerump. & fapientum virorum, Gracorum &latinorum; Vete- - — 


rum & recentium, nullo ordine undiqvaqve colleftam farraginem fi- 
ftunt, nec integras qvasdam Epiftolarum cwaywyas hactenusxecenfitas 
fed fingulas vel paucas fingulorum Epiftolas & in his dubiz nonnullas fi- 
dei *compleftuntur. Prodiere latine Venetiis primum deinde Argen- 
tor. A. 1593. 8vo. typis Jacobi Folieri typographi Bafileenfis. 
XXXVI. JOACHIMUS CAMERARIUS Tubing. 1540.8. edidit 
Exroyny x civ amavdicua AlaeDoguy exicoray EAyuxay, Epiftolas feleCtas 
LXXXV1 Grecécum verfione feparatim fubjunéta eyusdem Camerarii, Jo. 
Sciuri, Pauli Vadini. Chriftophori Bufti Papebergenfis , Matthiz Illy- 
rici, Laur. Durrii Norici, Hieron. Schneedi, Matthix Irenzi & Jo. Schelit. 
Subjiciuntur & aliz undecim EpiftolxGracolatinz in qvibus & mutuzSo- 
patri atqve Dionyfii Areopagitz, & bin ipfius Cameraril. _ 
A.MDLXXXVII.8.Heidelbergz apudCommelinum produt libellus 
64. paginarum., in qvo continentur Colloqvia feptem Scholaftica: apo # 
ps P 9st ef » ° . \ . ° 
detox evenyoenra ef umve » &c. (eJusmodi feré qvaliacompofuit Jo. Pofle- 
lius Grace & latine edita 1588. & Witeb. 1648. 8.) {opi fabulz felecte 
XXXVII. Epiftolia Phalaridis XIV. Bruti XVIII. &c. 
A.MDLXXXHI, 4, Parifiislucem vidit Tav EXAqvuinay Exiso\av Ava odoyia Epiftole 
Geleftee LUI. Grace é typographia Stephani Preyofteau, EIL- 
* Vide fupra num, 17. 
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EILHARDUS LUBINUS Gracz & latine edidit Epiftolicos chara- 
&teres incerti auctoris Epiftolas Phalaridis,& Bruti; tam Epiftolas Hip- 
pocratis, Democriti, Heracliti, Diogents Cynici & Cratetis: Deniqve A- 
pollonii Tyanenfis Anacharfidis , Euripidis, Theanus, Meliffz & Myiz. 
Apud Commelina. 1597. & feqq. annis, ut {uo fubinde loco indicavi,8. 

XXXIX. Pletonis & Ariffotelis Epiftole de anima hominis qva- 
tuor temporibus, alizqve Epiftole Medicz Hippocratis ,\Gleni, Praxagera, 
Sorani & Urviafii (forte Oribafir) memorantur Labbeo pag. 215. Bibl. novz 
MSS. & p.216. Epiftolz Magica Pelagti ac Liban. 

XL: ARISTENETUS Nicz4 Bithynus, religione Ethnicus, 
amicusL ibanii Rhetoris,gvi ejus meminit in orat.de vita fuaT.2.p.21.& ad 
ipfum varias Epiftolas fcripfit, qvarum nonnullz ab Holftenio ex MS. Va- 
ticano exfcriptz , editeqve 4 LambeciofuntLib. VI. commentar. de Bibl. 
Vindob. p.244.feq. Pertit interrgmotu qvo Nicomedia obruta eft A. 
C. 358. fab Conftantino Imp. ut refert przter Libanium eloqventiam ejus 
& {vaviffimos mores predicantem Ammuianus Miircellinus Lib. XVIL 
c.7. hisverbis: Quosdim domorum inclinata faftigia intrinfecus ferebant inta- 
los, angore & inedis confumsendos, Inter quos Arifienctus affectatame recens diate 
cefin curans vicaria poteflate, quam Conftntius adbonoremuxoris Eufebia Pietatis 
cognominaver at, anunam boc caf cruciatam diutiusexhalavit, Tuic Ariftene- 
to tribuendi videntur libri duo Epiftolarum amatoriarum, terfi, elegan- 
tes, eruditi, optimorum {criptorum Platonis, Luciani, Philoftrati alio- 
rumqve flofculis & imitatione exornati, ac proverbiis fenfibusqve jucun- 
disfimis referti, qvos Grace primus cum Epitaphiis Heroum five Peplo 
Ariftotelis non Stagirite edidit Johannes Sambucus Antwerpiz ex officina 
Plantiniana A. 1561. 4to. ufus cod. MS. qvi nunc exftat in Bibliotheca 
Auguftisfimi Imp. Dignam amernisfimo icriptore verfionem & notas 
in illum pereruditas compofuit Jofias Mercerus * , qvi nomine fuo fup- 
preffo Arifteneti Epiftolas cum verfione fua ac notis edidit & Jacobo 
Bongarfio dicavit Parif 1595. 8vo. recufas ibidem 1600. & 1610. 8. Poft 
Mercerum Petrus Lambecius in Arifteneto illuftrando verfatus eft, cujus 
commentarium ineditum etiamnum fervat Bibliotheca Cefarea, & 2 
Neffelio communicatum memini cum Excellentisfimo Potentisfimi Da- 
norum Regis Archiatro Georgio Franco de Franckenae ** qvi novam 

ecaruns — 


* Non Jacobus Bongarfius, ut traditum Laur. Lundio in compendio Bibl. Greece p.af. 


*¢ Diem obiit fupremum Hafniz A. 1704. 14. Junii annos natus LXI, Vide Rey. Honrici 
Pippingii memorias Theologor. p. 1134. 
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earundem Epiftolarum editionem jampridem parat, qvanqvam fj 
perfeqvendi operis & extenuari indies & forfan evanefcere t an 
Schurzfleifchius in Epiftola ad Neffelium p. 965. ubi fe qvoqve notas in 
Ariftznetum MSS. Romz naétum teftatur. Loca qvadam Arifteneti ily 
luftravit Cafpar Barthius in Adverfariis, qvi p.261. fuiinillum f{criptorem 
_ indicis meminit fed ha&tenus avexdire, Fuere & alii Ariftzneti 1.) ad 

vem eft Phalaridis Epiftola LXXXVII.2.) Ariftenetus Dymzus Achivus 
ux Romanorum , Philopemenis zqvalis de qvo Svidas in Agisayr@- Plu- 


tarchus in Philopemene P- 363. 366. & Polybius3.) AriftenetusNiczenfis - | 


memoratus Plutarcho Lib. II. fympof qvait.7. 4.) Ariftenetus cujus Li- 
ber primus de Phafelide allegatur 4Stephano inIsAa, idem forte qviAri- 
ftenetus hiftoricus dicitur Nonno Monacho in cuayeyy hiftoriarumad 
Nazianz. 2.25. aviyray 8 GOg Apisapire isoging Osis ixopél Ors Sopral worm 
Atyurrios Te NeéAw mavdnpes, 5+) Ariftenetus ad avem lex.2. Cod. derei 
vindicatione, data Antonino IV. & Balbine Cofs. A. C. 214. 6.) Ariftx- 
netus.Byzantinus Rhetor, auditor Chrefti Byzantii laudatus Philoftrato 
Lib. IL. de vitis Sophiftar. p. 587. 7.) Ariftenetus qvi cum Honeorio confu- 
latum gefit A.C. 404. & memoratur Socrati Lib. VI. Hift. Ecclefiafticz 
cap. 18. 

P XLI. Omitto Eprftolas IV. * Keonwue's five ad Saturnum & Satur- 
ninominefcriptas 4 Luciano T. 2. Opp. edit. Amft. 1687.8. p. 619. feq. 
Epiftolas deperditas variorum f{criptorum amatorias, aliasqve, ut Zenai 
cujusdam de qvo Svidas fic: Gavay@s fyparper Egurinas Exiserds xgy ws 
FoPayeilew, Piporrcy dk curt ngy Ersgau Earisora} erypoxinaj, ad’ axomt- 
wrers y wacaxtne@». Vel Melefermideqvoidem : MedjceeuG@» ASavaj@e 
oPisns tyealer Emisoray srayginay BiCAle id ugy aypouxay bY, parerpincey 
SmIGOAGW BY, TULTOT aKa PCAsoy ev. Vel LyfieRhetoris, inter cujus {cripta | 
idem Svidas memorat Epiftolasfeptem, unam weaynarinyy five de nego- 
tio aliqvo, reliqvas ¢eerixas, qvarum una laudatur etiam 4Svida in Qav- 
Dov. Vel Monimesad Mithridatem, hugusqve ad ilam Epiftole parum pu- 
dicz, qvas in Pompeji manus veniffe narrat Plutarchus in Pompejo p. 
639. Vel Menandri Comici deniqve cujus Epiftolas ad Ptolemzum Svidas 
idem memorat. PtolemziLagi Epitolas collegerat Dionyfodorus tefte 
Lucian. T. 1. p.s00. EumenisSardianiad Antipatrumid.p. 499. Arati 
Solenfis Epiftolas carmine & profa {criptas,Ariftoclis item Pergameni, Ari- 
ftogenis T hafii Medici ExicoAsuxa,Aufonii SophifteEpiftolas ad Nonnum, 
Theocriti Chii Epiftolas Jaupacias Svidas laudat. Archigenis Medict 

mm Paeu- 


" Vide Sam. Petitum Lib. Lc. 1X. obferyat, 
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Pneumatici librum undecimum Epiftolarum Galenus T. 3. edit. Bafil. 
ag. 272. 
pap *? XLU. Ex Ecclefiafticis {criptoribus non pretereundz Epiftolz 
CCXLII GREGORII NAZIANZENI ex qvibus decem poftremz a Rich, 
Monracutio primum editz Grzce Etonz 1610. 4to. deinde cum Fed. Mo- 
relli verfione in editione operum Nazianzeni Parif. 1630. Lipf. 1690. fol. 
Tomo I. Inprimis editiontbus Epiftolz non plures LXXX. Ceteras us- 
qvead CCVII. Parif’ 1583. fol. primus edidit & univerfas latine vertit Jac. 
Billius, conqveftus fe duas Epiftolas (qvarum Beatus Rhenanus meminit) 
ad Themiftium nec Grace potuiffe nancifci, nec latine. Preter illas 
Fpiftolam adNe€tarium vulgavit Job, Bapeifia Cotelerius in notis ad Patres 
Apoftolicos T, 1. p.37. qvip. 588. b. agit etiam de prima Epiftola qvz in 
Ms. Vindobonenfi male tribuitur Ba/filio, & infcribitur weg KeAguosoy dpe 
Yov]er, wine ev TH Aawudi iovyace, Bafilii & Nazianzeni Epiftole Grz-< 
vé editz feparatim Hagenoz 1528.8. Selectarum Nazianzeni Epiftolaram 
Libriqvatuor Grace & latine in ufum {cholarum aliqvoties edite funtIn- 
golftadii, qvarum editio qvarta ad manus mihi eft Anni 1619. 12mo. 
XLII. JOH. CHRYSOSTOMI Epiftole CCCXLIL Grzcé 
Tomo feptimo editionis Grecz Savilianz Etonz 1612. fol. & cum latina 
verlione Fscobi Billi Prunzi, qvi Epiftolas CLXXIIL ac Fromtomis Ducas qvi 
Epiftolas LXIX. tranftulit, Tomo qvarto editionis Duczanz Gracolatinz 
Parifiis Anno 1609. & 1636. & Francof. 1699. fol. Epiftolam CXXV. (in 
aliis CXLIII.) ad Cyriacum exulantem, pro {puria habent Boifius & Ha- 
fefius, pro genuina agnofcit Photius, neqve aliud fere Boifius qvam ftyli 
diverfitatem objicit, qvz facile oriri potuit 4 caufa qvam ignoramus, in 
Fpiftola familiari, {criptaexiliitempore. Exftat etiam /atina verfio antiqva 
Epifiole (in editionibus operum Chryfoftomi hactenus qvidem omiffz, ab 
aliqvot annis autem celeberrimz {xpiusqve recufz) 4d Cefarium Monachum, 
adverfus hzrefin Apollinaris. Ex hac difertam * contra psrsciaow tefti- 
monium pridem laudavit Ferrus Martyr Florentinus, fed mala fide egiffe 
vifus eft Perronio & poft Perronium als, donec Emericns Bigotins in codice 
anti- 


® Verba hac flint $ Steut enim antegsam fanblificetur panis, panem nominamas , ditina 
autem illum fanclifcante gratia pradicante Sacerdote, iiberatus eff gbidem appelatione 
panis, dignus autews babitus off Dominici Corporis appelatione , etiam natura paris 
in ipfo permanfis, S non dito corpors fed unum Filii pradicatur &c, — Sumilis locus S. 
Nili Epift, CCL XIV. edit. Poflini. qrem pro peé]8o1aieres invitum teftem citat Poffinus 
innotis p. 399, Ait ibi Nilus chartamex papyro & gluune confectam yocari chartam, 
fed poft fubscriptionem yocari Cecfarem, 
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antiqvo Florentino * (eodem qv0 ufls fuerat Martyr) illam Epiftolamre- 
perit, & cum Palladio devita Chryfoftomiedereconftituit.' Sed jam tye 
pis ex{criptz manus injecerunt Cenfores Sorbonici Martinus Grandinus 8 
Favrius , atqve in libro Bigotiano Parif 2680. 4. poftpaginam 236, hiatum 
” apparerejufferunt. Fruftra tamen ex hominum memoriaeam delere fant 
conati , jam tum enim A. 1682. Petrus Albxius in expoftulatione Libre 
XII. Anaftafii in Hexaemeronprzmiffa, Londiniin 4. & feparatim recue 
{a Amftelodami in 12mo. tum David Abercrombius in fure Academico {eét, 
35, Amit. 1689.170L12. hacdere publice fiintconqvefti : fed & Stephanus 
Le Moyne Epiftolam Chryfoftomiex eodem CodiceFlorentino defcriptam 
latine edidit T. 1. Varior.Sacrorum p. $30. feq. Lugd. Bat. 1685. & 1694. 4, 
Qvid qvod ipfum folium editionis Bigotianz a Cenforibus fuppreffum nae 
Gtus Eduardus Stillingfleervs com parte imedita prefationis Bigetii & fra- 

entis Grzcis ab eo colle€tis inferuit Vindicus fis Anglice editis expoe 
Fitionis doftrinz Ecclefiz AnglicanzE piftopo Meldenfi Boflueto ejusqve 


hyperafpiftz Anglo oppofitis p. 146. feq. Lond. 1686. 4. Stillingfleetum - 


fecutus Jacobus Bafnagius eft, qvi eandem Epiftolam ex Bigotiana editione 
iterum vulgavit Traje€ti ad Rhenum 1687. 8. premiffum fis de hzrefi 
Apollinaris & aliis qvibusdam-differtationibus. Infigne hujus Epiftolz 
fragmentumex Arundelianz Bibl. Codice MS. Grace defcriptum publice 
haud invidit Gwi/, Caveus in Chartophylace Ecclefiaftico Lond. 1685. & 
Lipf: 1687.8, pag. 82. Deniqve Jobannes HarduinusJeluSocius Parif, 1689, 
4. nec ipfe dubitavitnovam hujus Epiftole editionem cum commentario 
atqve differtationibus fuis procurare, vanoqve timore fuppreffam con-= 
tendit, qvz pro viri illius fingulari perfpicacia, non repugnat fed potius 
favet transfubftantiationi, Qvam paradoxam fuam opinionem adver 
{us objeétionesJoh, ClericiT, XV. Bibl. Univerfal, p. 254, mordicus tue- 
tur in Ephemeridibus Parif, A. 16090. p. 524, Viciffim repreflus T. XIX. 
Bibl. p. 527. 

Mmm 2 XLIV. 


¥ Ejusdem Epiftole exemplum Romz in Altaempenfi Bibliotheca vidiffe fe affirmat Mabilloe - 


nius T.1. Mu(ei Italici p.178. At Florentini codicis infpectionem propter difercum vetitun 
Magni Ducis negatum fibieffe teftatur Maximilianus Miffonus in itinerario Italiz Gallice 
editop.157, Similiter Sandius in Appendice ad Hift. Ecclef. p. 39. negat Laurentium 
Panciatichum fibi vel copiam hujus Epiftolee facere vel argumentum ejus indicare voluiffe, 
Chry foftomo fuppofitam & poft damnatum Neftorium {criptam contendit auctor libelli 
Avisimp rtansa Mr. Arnaud. p.28, Confer Rich. Simonis Epiftolas feleétas p.86. Nata- 
lis Alex. Sec. X. & XI, part. 3. p. ¢71. tribuic eandem Johanni Neftevte five Jejunatori, 
Gardinerus qvoqve Wintonienfis eain Johanni Eleemofynario vel Johanni cuidam CPoli- 
tano junioriadfcripfit, Sed ad Chryfoltomum auctorem candide refert Elias du Pin, tane 
tum explicatione commoda juvandam inouit, 
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XLIV. ISIDORI PELUSIOTE Epiftolz 2013. exftant Libris V. 
diftinétz, in qvibus przteralia preclara occurrunt egregiz variorum lo- 
corum§. Scripturzexplanationes. Libros tres primores qvibus E piftolz 
1213. continentur, Grace cum verfione fua & facrarum obfervationum 
Libris edidit/scobus BillimParil'15§5.fol.QvartumLibrumEprftolarum 230, 
in fua editione adjecit, latine vertit, & notas in omnes qvatuor Libros 
fubjunxit Conradus Rittershufins. Heidelb. ap.Commelin. 1605. fol. Librum 
qvintum Epiftolas 70. complexum, inqvarum centefima qvinqvagefi- 
ma tertia pracipit dereéta {cribendarum Epiftolarum ratione, Grace edie 
dit Andreas Schottue Antwerp. 1623. latine cum argumentis {choliisqve 
Rom. 1624. Grzce & latine recufum Francof. 1629. fol. Junétim omnes 
Libri qvinqve excufi Grece & latine Parif 1638. fol. Latine exftant tomo 
VIL. Bibliothecz Patrum edit. Lugd. Petrus Pofinus Romz A. 1670.8vo. edi- 
dit collationes Ifidorianas, in qvibus MStorum ope plura Ifidori loca 
emendat. Andrez Schotti verfio Libri qvinti fzpenumeroa fenfu {cripto- 
_ ris aberrans emendationem defiderat. Facundus Hermianenfis [idoro 
noftro bis mille Epiftolas tribuit: Sed Nicephorus Lib. XIV. c. 53. affirmat 
ab eofcripta decem milliaEpiftolarum, ex qvibus tria millia tefte Svida fu- 
ere in loca Scripturz, feptem millia variiargumenti. Neqvedubium gvin 
ineditz adhuc nonnullz in variis Bibliothecis delitefcant, v. g. inter ulas 
2.000. qvas in Bibl. Vindobon. teftatur Lambecius exftare Lib. p.149.vel 
inter illas 1148. qvasin Bibl. S.Marci Venetiis vidiffe fe refert Sixtus Senen- 
fis Lib. IV. Bibl. S. pracipue cum initium primz a Sixto notatum éwady 
xuxdiacy ess yeovs nulli ex editis congruat, ut clarifs. Caveus in hiftoria lite- 
raria annotavit. Veldeniqve inter illas 16co0. qvas in Codice Bibl. Cry- 
ptz Ferratz A.C.9§6. exaratoexftare teftatur Clarifs. Montfauconus, Di- 
arlo Italico p. 336. Chryfoftomi do€toris fui fententias pasfim imitatum 
effe Ifidorum, varlisexemplis docet Rittershufius fuis in Pelufiotam notis 
ein facrisleCtionibns Lib. IV. c. 16. feqq. Lib. V. c.13. Lib. VI.c.13. Lib. 

0.7. 

XLV. CYRILLI ALEX. Epiftolz LXL ineditione Gracolatina 
Jobannis AubertiParil. 1638. fol. parte pofteriore Tomi qvinti. Ex illisEpi- 
ftolas XXXIX. latine verterat olfeangus Mufculus , cujus translatio etiam in 
antiqvioribus Cyrilli editionibus occurrit. 

XLVI. THEODORITI Epiftole CXLVI. cum jacobs Sirmonai 
verfione , Tomo tertio operum edit. Parif’ 1642. fol. Preter qvasalix XV. 
exhibentur in auctario Theodoriti edente Johanne Garnerio, cum Epifto- 
lis variorum Epifcoporum Parif: 1684. fol. Confer Epiftolarum & Acto- 

rum 
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rum Synodi Ephefinz Syllogen vulgatam 4 Chriftiano Lupo A. 1682. 4to. 
Lovanii, ex MStocodice , qvemab eo tempore Romanis diligenter fuup- 
preffum effe teftatur Elias du Pin T.4. BibL nova ScriptorumEcclef p. 112. 
editionis Amftelod. | 
XLVII. NILI CPolitani Epiftolz CCCLV. cum verfione & no- 
tis Petri Poffini editz,Parif'1657.4to.& plurimis aliis Epiftolis additis in qva- 
tuor Libros divifz cum verlione Leoms Allatii& ejus diatriba de Nilis Rom. 
1668. fol. & latine T. 7. &27. Bibl. Patrum edit. Lugd. Plerzqve potius ex-: 
cerpta fiunt ex variis {criptoribus, qvam Epiftolz; utnotatum Cotelerioin 
- notis ad Patres ApoftolicosT.1. p.so09. Binz NiliEpiftolz recitantur in 
Synodo Niczna II. ActioneIV. Menologium12, Nov. de Nilo : BarisoAas 
TE KG xEDAACYA TUVS HG BAASA, a 
XLVI. PHOTII Patriarchz CPolitani, qvi medio feculd no- 
no pof Chriftum natum floruit, Epiftole CCXLVIII. difertz, erudite & 
le&tudignifime. Cum verfione & notis Rich, Montacutii, Londini A.1651. 
fol.Epiftolafecunda ex his eft celebris illaadverfusNicolaumPapamCircu- 
laris, qvam integris libris impugnarunt eneasParifienfis, Ratramus, & 
cujus {criptum intercidit Odo. Epiftola207.ad Amphilochiam CyziciMe- 
tropolitanum continet judicium de Epiftolarum {criptoribus pracipuls, 
qvod utpote ab hoclocononalienum adjiciendum putavi. Os psy ardor ¥ 
TIAATONOS Aoyot § woA ind Adys weDunaosyvopovec, wAgp of Tixa] EXAOlAY 
CvopaTaN Eneys wraonuLeAray. Aide TuTEEmIsoAGy loov TE > Exes Awyepiles 
KGS EMIGOAWLAS TURE dmoAsimov]os, As déye gy APIETOTEAOTS raw dy ad- 
Aww du]s ypapuarten ack mos Aoyodssscasm Ay sds tasg TlAdjamnass surale- 
gt. AHMOZ@ENOTE dé of kW ardor moves Hoy Pyropay ngy Kertixay TANQUCE 
Ta Souda, ras Emisords ds Hdlv auswys eupNreds va LAd Teves, Ticw oy erIT0- 
Actas opsArleov; Koy Ties TOY sxryvacdtevja nu Me. P TéyvnS xepax|npa sDape 
poor ]es wav yunvariay cudslopeda; Eos sp aro wARG0¢ cmesgor. ren o2 
fre nde paxgov I corto T yupvarias Sadlov, Tas 6G DAAAPIN Exeavoy olpecy TOV 
Axcayavtivav Tugawoy avaPepopivas Emisodas » xy ac BROTTOE 6 Papaiow 
Soatmyos exsyedOE]oy, ny Tov Ev BactAsuos PiAcooMoy (Marcum Antoninum 
potius intelligere videtur, qvam ut Montacutius exiftimavit Julianum, 
Marci Antonini certe Epiftolas cum Bruti Epiftolis conjungit & tanqvam 
normam characteris Epiftolici Regi laudat Philoftratus Epittola I.) X94 Tov 
coDicny ev tats mAcssaus ({cil. EwisoAaac, male enim interpres eruditus qvi 
reddit: fopbifiam apud vulgue, ac fi effet ev reig wrAcicos) AIBANION, £: dé | 
Birccuvra yapax]| nes x% moRav arov x, usyoAwy TUREFas wWOHAdarcoxnres 
© 05 BASIAEIOZ® 6 YAUKUS » KG 6 HAIRS 6 TIG AIAG» Epyarns IPHTOPIOZ (Na- 
Mmm 3 zian= 
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zianzenus ) KA 4 Woixids nou P justécas avr Mua IZIAQPOE ( Ifidorus 
Pelufiota, qvemperegas evdge vocat, ut Chriftianum diftinguat ab Ifido- 
ro Ethnico, cujus vitam {cripfit Damafcius. Miroreximium interpretem 
vivertit: veriataslls Yidori Mula qui ut nos Monachus fait. Metaphora QUANG 
petita eft ex Joh. X. 16.) Og came Acyav Sra Ob gy ieoatinns gy aoxeTINN 
mroATeas NAVY 6st onmcariCew ariox peas. Kad €s rg sregG» sta P dpoing 
H POAAPETEIC TNV EXELYCAY idtav Tass idioug EmicoAass sveduvceeoOn wopDuc acd ay, 

XLIX. THEOPHYLACTI Bulgarorum Archi Epifcopi circa 
‘A.C. 1077. clari Epiftolas LXXV. ab Andrea Scbotto acceptas primus vulga- 
vit. fob, Meurfius Grecé cum caftigationibus Lugd. Bat. 1617. 4to. Latine 
convertit Vincentius Marinerius Valentinus , Colon.1622. cujusverfio recu- 
fa eftin Bibliotheca Patrum edit. Lugdunenf: Tomo XVIII. 

L. Exftant deniqve Epiftole ofto THOME MAGISTRI, cum 
verfione latina edits 4 Laurentio Normanno t¢ waxagitn Upfaliz 1693. 4to. 
Ut przteream Epiftolas XI. fib Diony/is Areopagite nomine fzpius valgate, 
& Simconis Magiftri & Logothetz curfus Epiftolas [X. editas cum verfione 
Allatii ad calcem libri de Simeonum {criptis Parif' 1664. 4. Feruntureti- 
am in Bibliothecis hinc inde delitefcentes plures ineditz Epiftolz tum 
ejusdem Thomz Magiftri,tum aliorum. Ut Eufaebii ArchiEpifcopiThefla- 
lonicenfis & Pelli * ad Euftathium, qvas defcriptas exftare memini apud 
Clarif. Frid. Roftgaardum : alias Jobannis Zonare, Niceta Scutariota , Theo~ 
dori ArchiEp. Czfarienfis, Mathanaélis Chumni & Georgii. Gemifti, qvas me- 
morat Labbeus Bibl. nov. MSS. p. 98. feq. Georgii five Gregorii Rhetoris An- 
tiocheni Epiftolas laudatas Allatio diatriba de Georgiis p. 358. Epiftolas 
Georgii Nicete , Georgi Lecapeni & Andronici Zarids Epiftolas TEYVOACYELEVAS 
XXXIL de qvibus idem p. 359. 363. Georgii Pachymere Epiftolas qvas in 
Italix Bibliothecis delitefcere pridem {cripferat Gefherus, licet idem Al- 
latius p. 369. ullasfe ejusunqvamreperire potuiflenegat. Michaélis Apoe 
foliiEpiftolas XLV. qvz tefte Neffelio habentur in Bibliotheca Vindobo- 
nenfi. Joannis Tzetze tres tantum Epiftolz cum qvarta initio editz funt ad 
calcem Chiliadum. Sed longe plures é Codice MS. Bibliothece Regiz 
Parif: defcriptas fervat Clarif’ Neocorus. Ex his unam publicavit in no- 
tis adSvidam in AuxeDewy, & doctisfimus Potterus in pofteriore editione 
Lycophronis, e qva conftat, Scholia five commentarios in Lycophro- 
nem non effe Ifaaci Tzetzx fed Joannis, qvi fub fratris nomine illas in 


manus hominum dedit. ; 
CAPUT 


* Pfelli Epiftole XXXII, fuereia Bibl, Palatina tefte Sylburgio p. 105, Catalogi MSS. 


> a 
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~_CAPUT XI. 7 
De THEOGNIDE , PHOCYLIDE &€& aliis 
gvibusdam fententiarum Gracarum Auctoribus ac 

| _ Colleétoribus. | 
De Theognide Megarenfi. 1. ©& ejus editionibus, 2. De Phocylide Milefo S 
carmine valetinn quod fab ejus nomine babemus, 3, Collettio fententias 
yum Gracarum Aldina, & obiter de vocibus yariarum aninsantiuns Crace 


efferendis 4, Colletlio Frobeniana, 5. Joach, Camerarii, 6, Jacobi Hertellé, 
vepetita a Fob, Crifpeno Job, Commelino atqve a Frid. Sylburgio recenfita. 7. 


De Solone , Tyrtao, Naumachio, Evenoutrogve, Rhiano, Panyafide, Menecrae 


te, Pofidippo, Metrodoro S Simonide. ibid, Mich, Neandri varia collettiones 
Gnomologica , & Fac. Du Porti Guomologia'Homerica, 9, Sententia Coo 
micorum Grecorum XLII, a Guil. Morellio edite, 9. Duingvaginta Comico- 
rum fententia collefle a Fac. Hertclio 10, H. Stephani Guoma Comicorum 
Grecorum  Latinorum. 11, Hug, Grotti excerpta 0 Tragicis & Comicis Gres 
cis.12. Potte Greci minores editih Radulpho Wintertono, 13, 


I. 
EOGNIS * éMegara, non Siciliz (ut é Platonis1. de legibus 
Svidas & alti) fed Atticz, ut ex ipfiusverfu 781. "HASov dw yale 
Syarye Hoy eo LixtAyy wots yasay probat Harpocration in @se- 
ys, & agnofcit Stephanus Byz. in Méyaga, Joachimo Camera- 
. tlo viro paucis comparabili verfus ille, Theognidis {criptis 
videtur ab aliqvo fuiffe infertus. **Sed eft & alter locus v.772. Harpocra- 





tionis 


* Hinc pay agrnos womtng pro Theognide, apud Athenzum XIII. p, $59, Ceterum 
fuere & alii hoc nomine 1.) Theognis unus é XXX, Tyrannis Athenis, Xenophon 2, 
EAyvine Lyfias Orat. XI.) idemqve Tragicus fabfrigidus, de qvé in notitia Tragicae 
rum. 2.) Theognis Demetrii Phalerei amafius Athen, Lib, XII. p. ¢42. 3.) Theognis cue 

"jus WE raw &V Po da) Suciay laudat Athenzus, 4.) Theognis fub Tiberio Conftantino 
imp, de qvo Menander Protector in Excerptis p. 109.149. edit. Hoe{chelii. , 

re Camerarius prolegom, ad Theognidem. ; Es we wy aeveeeDneis ov nv WER 1X EVCY 
SXAVR THY EW QV TOV Oeoyviv, nGY pon elvey mreupsv an xy AIA¥ THOS aUTa, Ta 
Dig Edkinvur’ ctv olucy ors Miyapea Tah 77 AT/iKH T0OT 36 Bila meatlold eycsv 

0 meountic. Nuv'}Danegon bts ra Oedynidos emryeaPny éxovla emn TuvVAd cor 

T L0G TIS ES WOlnTOY diaPoper, wepioyped sytar nrc m 8% TETCP exes 
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a ep a SS 
tionis Stephaniqve fententiam confirmans & Scaligero p.p4.ad Eufebium, 
Eliz Vineto ac Frid. Sylburgio obfervatus, qvo Megaram lam fuam ab 
Alcathoo Pelopis F.conditam docet atgve adeo Athenis vicinam fe intelli- 
gereinnuit. Floruit Theognis circa Olympiadem LVIII. (medio fzculo 
ante Chriftum natum fexto) ut é Chronico Eufebiano Svidas in @seyrg 
Danvalns & Pecexddns. Sed longe poft vitam produxiffe eft neceffe, ut 
fortaffe haud erraverit qvi circa Olymp. LVIII. natum fuiffe fufpicetur. 
Nam meminit Simonidis v. 469. & Onomacriti v. $03. & Medorum ad- 
 ventus fub Dario Hyftafpis, Olymp. LXXII. 
vndiy TOY Midav disdiotes WOAS LON, ; 
*Perftringit cives fuos qvi Megaris fovebant partes Corinthio- 
rum Cypfelidarum a Periandro Cypfelida v. 90. ‘Scripfit ad eos qvoqve 
tefte Svida elegiam , qvi é Syracularum obfidione funt fervati, ante ty- 
rannidem putaaGelone Olymp. LXXIL.2. occupatam, Ex qvibus finguli 
ratio temporis, qvo vixit nofter, confirmatur. Genere nobilifuiffe & The- 
bas miffum in exilium cum uxore Argyri docet v. 1209. feqq. Exftant 
CjusTNGMAI /ententia five precepta egregia vitz, fingulari fvavitate elegia- 
to carmine f{tripte Verfus 1238. in qvibus fxpiffime affatur Cyrnum, 
vem patrePolypzde xoAuwajdy vocat. Interdumalloqvitur zqvales 
Academum , Cleariftam, Democlem, Onomacritum , Simonidem, 
Theotimum&Timagoram. Svidasteftatur Theognin fcripfiffe fenten- 
tias verfibus Heroicis 2800. Etad Cyrnum amafium fuum, Gnomologi- 
um carmine elegiacd: Et alias vroSynas werixas, in qvibus ob{ce- 
nanonnulla. Ex his duobusopufculis poftremis videaturcoaluiffeqvod 
habemus poéma obfceenis qvidem refciffis & illorum loco infertis allis, 
velhiatureli€to, Eftenim qvando parum diéta cohzrent, & cum eadem 
diverfis locis repetuntur, funt & nonnulla qvz ab aliis tribuuntur Solont 
vel Tyrtzo vel Eveno Pario, aut inter Phocylidea leguntur, ut Camera- 
rio & Sylburgio animadverfum. Neqve vero Dorica utitur diale&to 
Theognis ut legas inCenfuris Thomz Pope Blount, fed Jonica. Paffim 
allegatur a veteribus, ut Platone, Xenophonte , Ariftotele, Plutarcho, 
Athenzo, Dione Chryfoftomo, Strobzo aliisqve. Meminit etiam Ifo- 
crates p. 44. Orat. ad Nicoclem. Poétam veterem ac prudentem vocat 
Am- 


ara THs aurxgoroyias Exedey Edoger X, cori reraw suBAnGevrev aor, 
dso Xo aruy LOG ESh TA WAS, KG TA AU]a avawoAU linus weAsee 
yeray, Ors de xy LoAun@s Koy Eunv3 “94 Tuf]ass tan KOTSpAsLLNTE 
Tog soryudetons, Taine evdeiSopeey ev reig Uo LaTs, 

* v.79, adde Scalig. ad fragmenta Gracor. p, 48 
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Ammianus Marcellinus XXIX. 5. datifbenis w6i @s0yndG" memorat 


Laértius VI. 16. | . | 
| Editiones Theognidss. 


Il, Grecé luculentis typis una cum Theocrito, Hefiodo, Pythe= | 


gorz aureis, Phocylide, Catone Planudis & aliis qvibusdam Griomicis 
primum prodiit Venet. 149. fol. apud Aldum Manutium. 
Cum fabulis Hfopi&c. Bafil. 1521.8. apud Joh. Froben. 


Cum Pythagorz, Phocylidis , Solonis, Tyrtzt, Simonidis, Eve- 


ni Parti |{& Callimachi qvibusdam carminibus & Jeschimi Camerarii erudi- 
tis commentariis Grzcis,przcipue in Theognidem.Bafil. apud Oporinum 
1551.& 1555.8. Ufus eft Camerarius qvingqve Codd. MSS. 
: Inter PoétasGrzcos Principes H.Stephani Parif1566.fol. typis lus 
culentis &nitidiffimis, 
Latine verterunt, pros Elias Vimetne, Philippus Melanchthon,& Mich, 
Neander : verla Jacobus Scheckins & cujus nefcio an edita eft interpretatio, 
coztaneus Scheckii Cyriacus Lindemannas. Etiam Eobanum Heffum aliqvan- 
dé hocmolitum; fed deffitiffe abincepto, deterritum depravatione codi- 


cum grecorum, teftatur Camerarius, qvem vide pref. ad Theognidem | 
& Epiftola ad Lindemannum p.189. Epift. pofthum. Pythagoras, Phocy- 
Franeqwy- 


lides ac Theognis carmine latino expreffi Petrejo Tara anttore. 
1589.8. 

? Grace & latizé Parif'1554.4,apud Morell. & 1553.8. Antwerp. a 
Plantin. 1577, 8. & cum Hefiodo, Theocrito, Moicho , Mufzo & Gno- 
micis Parif, 1628. 8. Preterea in corpore Poétarum per Jac. Lectium Ge- 
nev. 1607. fol. & inter Gnomicos Genev. 1613.3. 

Cum verfione & {choliis Ete VinetiPanil 1543. & Bafil. 1550. cum 
Metaphrafi Poética Theognidis per Jacobum Scheckium, 

Cum verfione & {choitisElizVineti,aliisGnomicis adjunéta trans 
latione Jac. Hertelii, & in Phocylidem ac:Pythagoram fcholtis Viti Amere 
bacbiifeleCtis, Genev.apud Job, Cripinum 1569. 1584.12. 

Cum verfione, prolegomenis & Commentariie Mich, Neandri Sotavi- 
enfis Bafil.1559. 4. & Lipf'1577. 4. in ejus opere aureo, parte I. 
Cum Philippi Melanchebonis vertione recufa Lond. 1639. 8. 


Cum {choliis grecis & notis Joach. Camerarii ex recenfione Valfg, 


Seberi Lipf’ 1603.8. 
Cum verfioneEliz Vineti & fcholiis caftigationibusqve Frid. Syl- 
bargii. Heidelb. 1596. 8. apud Commelin. cujus nonnullz caftigationes 
Nnn in 
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in praf. adHeefchelium pramiflz. Repetita editio Francof. 1603.8. Uk 
traj.1651.12. 

° ” CumverfioneElizVineti {choliisqve & Jee. ScbegkiiMetaphrafi:ad- 
ditis aliisGnomicisa jc, HertelioCurienfi collectis cum ejusdem profaria& 
aliorum poétic4 translatione. Bafil. 1561. Lipf 1600. Helmitt. 1668.8. 
| In Jobannis Vorfit Apofpafmatiis fele€tis Poétarum Grzcorum, 
Berolini 1674. 8. cum latina verfione, prater Librum fextum Iliados & 
Hefiodi” Eeyc xy iuégac, occurrunt Theognidis qvzcung fuperfunt (qvi- 
bus alienum aliqvid affutum effe Vorftius qvoqve fufpicatur) Pythagorz 
aurea carmina, Phocylidis po@ma , Pindari Olymp. Od. 1. & Pythionicor. 
Od.7. Nemeonic. Od. 2. & Ifthmionic. Od. 3. Euripidis Hecuba, pars ex 
Ajace flagellifero Sophoclis, £{chyli Prometheo vinéto & Pluto Arifto- 
phanis, Theocritildyllium 4.9.16.&17. Mofchi 4. Bionis 5.& 6, Parsex . 
Arati phznomenis,Argonauticis Apollonu, Callimachi hymriisinfovem; 
Particula ex Perigiefi Dionyfii (qvem fub Antonino Caracalla vixille per- 
peram tradit) & Oppiani Cynegeticis, tumXXXVIIL fele¢ta Epigramma- 
taex Anthologia Maximi Planudz. 

David Heefchelius Gnomicorum atqve ade Theognidis Exdew 
meliorem ad 3. MSS. codices meditatus eft, ut didici ex ep) lis Gudianis 
p.188. Miferat & nonnulla ad Sylburgium, fed qvz periifle ille fibi conqve- 
ritur in limine fuarum animadverlionum., Hodie editionem novam 
Theognidis accuratam cum notis, moliturDrefdz Amicus nofter Vir CL 
Jobannis Gideon Gellius. Sententias qvasdam eyusdem Poétz cum dogmatis 
moribusqve Judaicis congruentes notavit Joh. Henricus Ernefti, Profef- 
for Lipfienfis, ad calcem Exercitationis de Pharifaifmis in Libris profano- 
rum Scriptorum occurrentibus. Lipf' 1690. 12. 

III. PHOCYLIDES Milefius Philofophus, Theognidis zqvalis 
fuit, ut poftEufebium Svidas teftatur: Sane ab Iocrate, Plutarcho, Dione 
2. de regno p. 19. & aliis junctim laudatur cum Theognide. _Ifocrates 
Orat. ad Nicoclem: onpcioy d dy tig womoato THY Poiies xoy Osaryvides ng 
Dwxvdridy roinew, Kaj yao t8t85 Pact Lp agices cupPvaus yeyandey te 
Bia trav avSearwv. IdemSvidaseitribuit én & EAeyeias tum @oquveres 
five yrwpas qvas ait Aqvibusdam infcripta xeParcuafive capita exhortatoria, 
Etiam Phocylidis carmina psAweyS7vey olim non minus qvim Homeri, 
Hefiodi, Archilochiac Mimnermi, teftatur Chamzleon apud Athenzum 
Lib.XIV. Exftat fib Phocylidis nomine hodieqve carmen ye I erixov verlue 
um 217. elegantiffimisfententiisrefertum. Sed preter Scholiaften Alexi- 

pharmacon Nicandsi qvi verfum 160. una cum tribus proximis allegat,ne- 
mo 
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mo fere veterum qvicqvam ex eo profert : non Juftinus, non Clemens, - 
Eufebiusvé aut Theodoritus , qvitant6 ftudid Ethnicorum diéta cum Ju- 
dzis vel Chriftianis dogmatis confpirantia collegerunt, qvaliaexhoccar- 
- mine fiqvidem illis innotuiffet qvam plurima afferre potuiffent. Contra 

vz éPhocylide laudant Plato, Ariftoteles , Strabo, Lucianus, Dio Chry- 
fi ftomus , Plutarchus , Clemens Alex. & Stobzus, in veSersx@ noftro fru- 
ftra qvxres. Itaqve Jofephus Scaliger ad Eufebium p. 96. No/i, inqvit, putare 
boc carmen illius Phocylide effe, fed avo Chriftiani, Et fortaffe fucrit idem ane 
* Glor cums illo Naumachio , quiChrifianum carmen yaSerimoy feripfit de Virginitate, 
Neque vero puto ullias veterum carmen exfare, quod cum Poéfi bujus Phocylidis, fi 
modo ci nomen id fuit, aut elegantia, aut nitore, aut cultu verborum i le pofit. 
Scaligeri judicio fubfcribunt Daniel Heinfius Exerc. Sacr.ad Hebr. IV. 12, 
& ad Theocritum p. 20. Huetius demonftrat, Evangel. p. 113. & 608. & 
Alnetan. qvzft. p. 136. Voffius de Poétis Grecis p. 22. & de Philofophia p. 
146. Joh. Reiskius p. 67. deSibyllinis, Georgius Calixtus de refurre€tio- 
ne carnis §.6. Marqvardus Freherus p. 64. parergon: ut Barthium, Taube 
mannum, aliosqve preteream. Vetuftiffimi {criptoris Judei gnomas, 
fubPhocylidis nomine legi contendit If Voffius de Sibyllinis oraculis c. 
5. qvz fententia probatur Joh. FelloOxonienfi Epifcopo in notis alCy= . 
priani Lib. L adverfius Judzos p. 27. Sed non facile mihi perfvaferim aJu- 
{criptum v.35. Esworay ouoripeas Exgrudes by woAnitoys, neqvecontftat In« 
ter Judzos freqventatum criminis genus de qvov. 202. neqve aded multa 
video in Phocylidis carmine , qvznon potuerint ab Ethnico {cribi eqve at= 
qve ajudzo vel Chriftiano, five ut auctor Grzcorum in Phocylidem Jam- 
borum, yesouusn. Nam qvod de morticinio non edendo Scaliger ob- 
jicitév. 132. 37. feq. notum eft Pythagoricis qvoqve illud inter prohibita 
fuifle, vel é Laértu VIII. 33. [ta qvam plurimis aliis Mofaicis inftitutis 
confenferunt £gypti & Breci , ne alias géntes jam commemorem, ut 
oftenfium Viris Clarif, Spencero in opere de legibus Hebrzorum, Mars- 
hamo in Chronico canone & Grotio ac Clerico commentariis in Penta- 
teuchum. Refurre€tionis dogmav.97. feqq. neutiqvam ita a Phocylide 
declaratur, utnon poffit de Metempfychofiexponi, neqve clarits adftrui- 
tur, qvam in hifce Epicharmi: : 
Zuvangidy xgy drexei Dy | 
Kaj aargvdev oSey avSe od Ay 
Ta wy cig yay, wvevua J ave, Apud Plutarch. in confo- 
lat.ad Apollon. 


Nnonz2z | Vel 
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VelinEurpidis,Chryfippo: 
wpe 0 owiow ta phy ex yards 
Quit &> yajartad ax ateciz 
BAasovTe ‘yorns es epcvoy 
TlcAoy HAS wadw. -_ 
Claufulam qvoqve carminis Phocylidei Chriftiano homine param di- 
gnam effe obfervat elegans {criptor Hiftoriz operum eruditorum Henri- 
cus Bafhagius Bellovallius A. 1699. p. 183. 
Tavra dixcscimns wusrese oie Bievrtes 
Cany exrersar ayadny uses yreaG» udi, 
. Alia , inqvit Bafhagius , premsia pictatis propofica fuilfent ab autlore 
Chrifiano. | ) 
: Czterum qvod Svidas auétor eft xeParcua Phocylidis é Sibyllinis 
fi fuiffe , ita verum efle comprobatur, ut in Sibyllinorum codia 
qvibusdam MSS. libro fecundo multi legantur verfus, qvi aureasze 
tidem occurrunt etiam in Phocylideis. Vide editionem Grecolatmam 
Sibyllinorum Parifienfem p. 405. feqq. Sed & Lib. IIL. p.235. Verfus: 
, K # Dsdoypnuorurn tis y  xaxd pupia tixtesrefpondet Phocylidis 
v.38. & libro 5. Sibyllin. p. 335. 

Oude yapoxAorics x, wajday xumes 49sec Gh efformatus eft éPho- 
cylidis verfi: primo. Hocenimmalocredere, Phocylidea Sibyllinis in- 
ferta efle, qvam contra. Codicem MS. Phocylidis antiqviffimum , in 
qvo verfus pleriqve inediti, memorat Labbeus Bibl. nov. MSS. p. 372. 
Solet carmen hujus Poétz plerumqve Theognidi fabjici, qvamobrem 
ad illius editiones paulo anté notatas leétorem remitto. Primus liber 
Grace in Gallia excufus Parifiis. A. 1507. 4. curante Francifco Tiffardo 
apud Guil.Gurmontium prodiithoctitulo : Js hoc volumine contenta: <Al- 
pbabetum Gracum, Regula pronunciandl Grecum,  Sententia feptem Sapizutum. 
Opufculum deinvidia. Aurea carmina Pythagora, Phocylida potmaadmonitorie 
wm, Carmina Sibylla Erythraa de judicio CHRISTI venturo. Differentia Vocum 
faccinila trafatio, Vide A. Chevillierium de origine typographiz Parif. 
P. 249. qvi p.291, & 253. memorat & Gnomologiam h. e. Theognidem, 
Phoeylidem &c. excufam Parif. 1512. curante Hieron. Aleandro. Lati- 
na profa vertit preter Jocobum Hertelium, Vitus Amerbachius & commentario 
illuftravit torat.1539.1561. 8. Lipf'1594.8. Produit etiam Grace '& 
Jatine per Job, Setzeriam , Hagenoz 4. & Bafil.15.47.8vo. & verfibusreddi- 
tum Flegiacis 4 Steph, Rigelio, Niflz, ¥561. 8. Phot ylidis Poéma & Pytha- 
gore aurea carmina Grace & latine cumindice Graco omninm verborum ye 

ga 





ip. 

coronidis Philolo; ogi ed Gera cane fibliothecafun e ars Gal - 

& prodiit Bruxellis A.1699.12mo. hoc titulo: 1 t 
: Les preceptes de Phocylide traduits duGrec avec des penféesS des peintares 

“ie de a i heles © sue difercacion fax la bifercgrie te Hommes pee Mind 


ay Non ab re fuerit hoc loco recentere colledtione’s 





i & 
2 old Meats ent 1494-5 fol, typis Inculentis, cam 
. ‘toy Theognide & Phocy! it Catonis difticha a) a Maximo Planu- 
Geecs Hexamenris esa Sententias feptem fapientum , b) Varia, 






dicta &cogitata: Sententias jambicas c) monofti=" 

siren fab titulis alphabeti online cigeite anes : 

ec ear Be. Bythagore aureacarmina,AcroftichinSibyllinamex - 

10, & eidtram ners Sevoces ive potciger om verborum qvibus = : 
jOnuUNt » 


. ae: Pa ia ies nigger 
bhsaetigls n 
rupee | nae ey ive, ries be er igrOer nr 
xxl Datcon cigiecd suelo) 9 | row muna f ieuys. Ua xeeBeiruw, 
xeday, rhe cacy, Ux) Foreren geysariCeo, ém) Gr Boost Gray y Mae 
For jeer ay br naon gure, ier den Gy as jason Oued 
Nan 3 oo 
Ri Planuden Greece Matthaus Zuberas; Fob, Libenrodenfis & 
9 igen cramer te ems ite 


. Grecis ‘Vide qve notavi in Bibliotheca Latina. 
b) Sententias hasce preter Lazitiumlib, 2, cradunt Hyginas fab, CCXXT, Clemens 1, ‘Serom, 
p- 300, Aufonius p, 270. feq. edit. Jac, Tollii, Sidonius carmine 15, Schofiaftes Lucid’ 
T. 1 p. 34. dc. A, Leombarde qvoqve Lycie feptem Sapientum fententiz Grace & latine 
editee funt cum notis Lipf. 1562, errs rariis Icriptories Derietrio Phalereo & 





446 COLLECT.SENTENT.FROBENIANA. 2b, 1f¢, X10 
Cav, ex oPeaw ngy deaxcy|av cupigen, emi cerav xAaynaCer, ewl hAExeveven 
HONKUCELY , xnzein, Emr’ Arigeav yeuaricen  yeuL en, ei Weedixan xouxulraCew em) 
yadunc naaxxi(saCerv % wager cpvituy xaxxdCew, ext apabcrtélprysvat 
Dolendum eft Ifaaci Cafaubonidiatriba de vocibus animalium intercidiffe 
qvafcriptor eruditiffimus teftatur *fe opes Grzciz huyus generis in vocis 
bus non fegniter contuliffe cum paupertatefermonislatini. Vide interim 
Cefarium qveft. LXXVIII. p.218. Carmen de philomela qvod Ovidio tri- 
buitur,Joach. Camerarium in commentarus utriusqve lingvz p. 198. feqq. 
Joh. Textoris Officinam p. 280. feq.Andream Schottum Lib, II.c,51. Obfer 
vatt, human. Samuelem Bochartum in limine Hierozoici, Jul. Cef' Bulen- 
gerum de venatione Circi cap, 20. Frid, Hofmanni Epigramata p.158.feqq, 
V. Alteram longe copiofiorem colle&tionem Gnomicorum 
MSto Codice defcriptam ad Hieron, Frobeniam mifit Matthaus Aurogallus, 
vz cum Callimachi hymnis grzcisqve in illos {choliis lucem adfvexit 
Grace Bafil. 1532. 4. 4 pag. 69. usqvead p. 245. De hac ita feribit Sigi- 
mundus Gelenius in przfationead Carolum Utenhovium: Levius certe ferres 
tur Menandri defiderium, fi vel unica ejus fabula exfaret, Quando vero aliter 
fatis vifumef, quia vetat minutifimas quoque tantorum ingeniorum reliqvias tote 
complethi pettore, maxime fi tales fint, ut ob [ui pretiumnonuna cum cateris perilte 
fe videantur , perinde ac fi ex incendio quopi.sm horribili gemma duntaxat uniones 
ve incolumes eripiantur. In quo genere non memini me quicquam videre confee 
rendum Gnomologie, Callimacho in bac editione fubjunthe , ex culeberrimia quis 
busgue Potts , Or.storibus ac Philofophis ante bibliothecarum panolethriam excerpla, 
Habentur quidem non pauca prifcorum poematum fragmenta apud Athenaum, [ed 
ea magis 4a exbilarandum comicis falibus leclorem, quam ad infiituendam vitam 
moresve formindos accommods. Prodierunt sampridem Graci femarii gnomicé 
(ab Aldo, ut jam notabam, editt) fed magis opinor vulgo oltm jatlati quam 
ex vetcrum monumentis collect, At bic mira inomnibus fententiis urilitas , in plee 
risqve baud minor majefias qvam in ills qua in Delphico facrario [cripta memorane 
tur: funt quence Ecclefiarum quidem pavietes dedecere posfint. Vavietasverotana 
ra, ut plus centum auttoretbabeant, Elenchus {criptorum é qvibus fenten- 
tie excerpte funt libro pramiffus ita fe habet: AyaSav, AyarinaaG@, 
Aidsceves. Auorivns, AsyeAGs, AAEzs, AAKa@y, A BPs. “Avaxgiay, ‘Avas 
Fanacus, ** Avakavdgidns, ‘Avazistenc, “Avaxagow, ‘AvtiyorGs, ‘AvriQé- 
Vibe 


* Cafaub, in notisad Antonium Getam Aili Spartiani, | 

** Verfus qvi fub Anaxamarydz nomine leguntur in hac collectione p.116. apud Stobzum . 

_ in florileg.tit,68. 678 8% ayadoy 70 Yyopeew,exitant fub nomine Anaxandridis, Incipiunts 
Osis ype Burcver sPersvercy op tas cc, 





wis ure : rin ate de sede : 
“Sparky (7m. fe, 
* ussG. eee ke bisa og | 


Waddie, s®. tebe Heider. “Hasan. Te ease es 

 HonGs.” Weadexras. Osixerres. euxudidgs st lorwriSe®.. f een 

: twarsvad, lerajes, looxgeras. - KaAAlvs, Kagxives, “Kerem, 
KrsteSag, KAcwhas.  Krstragyos. KAss nes, Keeirrag. Kecrys, Asuole 
Onc, Auriteyos. Auxa Peay . Avotas,” Mavardgos, Marsngdrne, rpdowe. 


oo Moayiai, * moore 6 SasAog. Muceivog. Naupstxseg. Nowe. 


proc, GAupwiris. Opngos, Naniaes. Tngidoo. Telecerdgos, Wirdages. 
Thsranss, WAarew. TAstagzos. MoAvasros, TeAuldng, TMopsmstoc pecaxges. Tepe 
-Qugws. Pooldarmes. NoSayégas, TiS fag, Faddpardyy, EaxQe, 
Speanidn, Tchav, EaPoxrns, Lrarruos, Cangas, Sawratgos. Laci 


Luradys. Livrlew, Tide, TimoxArs. Tugrajes. Twrepldngr Oafegivos. d~ 


Ades. CarorAns. - 71S. SAS. wus ii Arras, SAB wie 
. alrscxes. daxuAidns. Xasemewr. XetAwv. Xoipdos, Sententiz ex his 
| {criptotibus verfin & prof collectz exhibentur ub reals literarum or- 
Wine digeftis: Msg) adic, wb: avayding, wbiadiniag, weg) axgucias, 
RAnSeac, ares) anZinanias, weg aPpoorinns s eregh amoppirrav, wee) dears 
as, wep) aQeodirns cC Epos, &c. Czterum facile apparet conferenti, 
_hanc colle&tionem fententiarum integram feleftam effe nefcio gvo au- 
~ Gore éflorilegio Jobannis Srobeitancnondum edito, de qvo per rinde ut de 


Antoni, Maximique & Job Damafcenifimilibus colleétaneis dixiinfra Libro. _ 


V. Nam Oriqvidem five Orionts curayuryn y/reopeciy five ayGcAcyioy Svidz me= 
moratum diueftqvodintercidit. 

- VI. In prafenti paucis commemorandus Joschimeus Camerarine 
- eft, virfummus, Hl qvo rzter editionem Theognidis Phocylidisqve fupra 


ame laudatam; cuiP agorz aurea Carmina, tum Solonis, Tyrtzi,Simo- . 


nidis 


- © Verfus Hexametri 9 ape On 8:0, fub “Agtavs nomine ir Bar colleione p. obyii, 
apud Stobsumtit, 4. 6s aD goovims tribuuntur Rhiano, 

WF Verfus bin} Hexametri fab e4gnvng nomine exftantin hac colleStione p. 197, THTOxaV ets 

diday Sc, qviapad Stobaum tt. 119. 19. arte) Qaveirs p: 486. cdit}:Gretii tribountur 

, incerto. In aliis Seobzi edition editionibus iptorum hos loco utin aliis pastim plane 

’ funt perturbata. 

PPE Stobei codisibus Eerecencpey | Pro Arar yas alii TATOO, 
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nidis , & Callimachi yvadam adjunxit, adolefcentum ftudus etiam confe- 
cratus fuit libellus alter Gnomologicus Gracolatinus, excufus Lipfiz in 8. 
Inter alia in hoc Grace &latine qvamvis fine nomine auctoris offendes 
* narrationem de gentibus Indiz & Bragmanibus, qvant poftea vertit ac 
velut ante ineditam fb vero Palledii** nomine cum Ambrofiode moribus 
Bragmanum & Anonymo de Bragmanibus, Grace aclatine vulgavit Edu- 
ardus Bifleus , Lond. 1668. 4. Omitto eyusdem Cameraril, aqvo etiam Si- 
rachidis fententiz caftigatz & verlione acnotis illuftratz funt, as podse 
viay »Sixgy, & difticha facra acmoralia praceptaqvehoneftatis vulgata Ar- 
gentorati 1568.8. , , . 
VII. Sed & fatobus Herteluse Curienfis Sententias variorum 
Pcétarum veterum cum ex allis tum é Stobzo maxime collegit & latina 
rofa vertit Ta tay wadautadrav wowmrey yvausnd wonpcla ral ossras 
Bafil. 1561. 9. & freqventer recufa, ut Lipf 1600. Helmft 1668. 8. 
In hac colleétione przter Theognidem cum verfione Vineti & notis, 
Phocylidemqve de qvibus jam dixi, continentur Pythagorz aurea 
carmina a) Fragmenta ex elegiis Sv/onis b) & eyusdem fententiz qve- 


* Hanc obfervationem fateor me debere Clariflimo Viro Samueli Knauthio, qui Witeberge 
mihi aliqvando verfanti ejus rei fidem fecit producto ftatim libro, ut ipfe et Aenlciour 
Camerarianorum indagator diligentiffimus. Ad cum potiflime reourrent [iqvieditionem 
Operum Camerarii in fe fufcipere copitaverint, qvod Andrex Schotti qvondam confilium 
fuifle 4 Thoma Segeto vehementer ac marito probatum intelliges ex hujusliteris ad June 
germannum, datis IX. Dec, A. 1606, ad calcem Hottomannianarum p. 463. 


** T ubens affentior Rev. Viro Guil. Caveo, qvi parte 2. Hift, literar, Palladiam hung eun« 
dem effe docet cum eo cui Johannis Chryfoftomi Vitam ab Emerico Bigotio Parif. 1680, 
4. editam & Hiftoriam Laufiacam debemus, Nam &incodice Colbertino 973. poft Laue 
(iacam Hifloriam de(criptalegitur, tefte Cangio, . 


a) De his infra cap, XII, qvemadmodnam deDemophili, Democratis, Sixti & Secundi Pytt 


gorzorum fententiis cap, XIII. 


b) Solonis {cripta qvi Archon exftitit Athenis Olymp. XLVI. 3. fuerunt (prater leges de 
qvibusinfra cap, XIV.) Onpemyopiay, cig dautov uarotrxcy , éAgtyeses adverlus Pili- 
Mrati tyrannidem, Diodor, Sic. XIX. 1. tum ad Cypranorem Regen aliaqye, ra whi 
TahaplnGy verlibus clegis centum, ta wei rae AOyvasww woAsreas Posmate 
Hervico verfibus 000. Tcbpe(dee gy ¢xed0s. Vide ad Laért. 1.61. Meurfium in So- 
lone c. V. & in Bibliotheca Attica. Mnefiphilus Solonis CaAwris five difcipulus qven# 
Themiftocies freqventavit tefte Clemente 1, Strom, p. 3026 
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dam, Fragmenta Jjyrtei c) Naumachii d) & Mimnermi e) Sententiz 

nonnullz Callimachi , £) Eveni Parit, g) Rbiani h) pra an 

j | . 1) Pans 

. Q) Tyrtaus Athenienfis, junior Licurgo , Sofone antiqvior, in bello Meffenio circa Olymp, 

| XXV. (Svidas XXXV.) ab Athenienfibus miflus Spartanis dux, cujus anapeltis (Valef: ad 
Ammian XXIV ..6. & elegis ad virtatem bellicam excitati vitoriam reportarunt, Vide Ly- 
curgi Orat. adverfus Leocratem p, 167, feq, Strabonem VIII, p, 362, Juftinum IIL ¢, & Paw- 
faniam Meffenicis, Ampeliumc, 14, ubi male rertiusg6e, pro Tyrtans, Scholion Grecom 
ad Dionem 2, de regno p. 24. & Tzetzam Chil, 2. hift.26. qvi a edlesmrinad pos wee 
Atoy aopmdtov meAnvocat, Ex Tyrtei suvopelee gvan Jaudat Ariftoteles V.7, Polit. 
videntur petiti verfus qvos prodacit Plutarchus in Lycurgo f. 43, Plura de Tyrtzo leges 
apud Francifcum Floridum Sabinum IIT. ro. lect, fubcefiv. T. 1. facis artium Gruteriane p. 
$213, feq. Meurfium ad Hefych, illuftrem p, 207. feq. & in Mifcellaneis Laconicis 11.3. SIV. 
17, Voffiura IL, Inft, Post, p. 53, Fragmenta Tyrtzi, Mimnermi & Simonidis diligentius 
tollegit Fudsins Urfinus polt carmina IX, illuftrium forminarum, Antw. 1668, 8. Svidas 
Tyrteum ait (criplifle moAsreiay Aaxedaspovion, xy UMoSaxas di EARyHas, % 
pad woAspisneia [Cries &. Meminit & DioChrylolt. XX77. p, 4.40. & Plutarch. 
Cleomene pag. 80¢. 

d) Naumacbii verlus in {audem virginitatis & de officiis probe uxoris ante Arfenium pro- 

. duxit Stobseus. Videtur Chriftianus efle Erafmo, Gyraldo, Scaligero , Vosfio aliisqvelicet 
nihil illiuslegere me memini, qvod non ab Ethnico Poéta proficifei potuerit. Exftant 5 
verficuli ejus in vituperationem diyitiarum. Ne{cio diverfus ne fuerit a Naumachia Medice 
Epirota Galenisqvali cujus mentioapud Svidamin PiAcye(@e, & Proclum MS, inX, 
Platonis de Rep. qvo in loco ait eum vixifle temporibus fuornm awe. Vide Alex, 
Morum ad Johann, XI, 39. 

€) Solonisqvalishicfuit. Vide Laértium L 60. Colophonius, inventor Pentametri, qviideo 
Mimnermi Serfus dicitur apud Propertium 1. 9. Meminit Mimnermi Hipponax apud Plu- 
tarchum lib, de Mofica p. 1134. Gyraldus Mzemermum yocare mavult ratione leviflima du- 
Ctus contra veterum Codicum teftimonia. Fragmenta ejus A Ful6io Urfino colletta effe jam 
dixi, Vide preeterea A.Schottum IL 2,Obf,Human, Et qvz viri doctiad £lian.XIL36.Vae, 

£) De Callimacho infra Lib. IIT. fuo loco. 

8) Duos Evenos Parios Elegiopraphos fuifle tradit Eratofthenes apud Harpocrationem. Alter 
horum, [juniorutexiftimo, qvemfolum yrapicectay five celebritatem aflecutum fcribit 
Eratoflhenes} Socratis aeqvalis fuit. Platoin Apologia Socratis & in Phadone, Ariftoteles 
Vil. 11. Nicomacheor. & V.¢. Metaphyf&c, Plutarchus qvzlt. Platon. pag, 616. Evenum 
SY TOS GC EUYO LOY E pat |ixeis Artemidorus Lib I.c, 5. Cum Ariftide Milefiarum {criptore 
conjungit Arrianus Epictetear,1V.g. Apud auctorem fragmenti Cenforino fubjectic. §. 
pro Evemero Evenum reponit Nic, Loénfis1X.1, Epiphylidum. Vide de Politianamc, 26. 
Mifc. ubi Ovidii locum ex Eveno expreflum notat, Eveni nonoulla occurrunt in Antholo- 
gia & apud Stabsum, Philiftum hiftoricum Socrate paulo juniorem, Eveni Elegie- 
graphi difcipulum fuifle, auctor Svidasin PsA @. 

h> Rbianus Beneus Cretenfis Poéta cujus nomen cum Astiano fubinde confundunt librarii, 
fub Ptolemzo Evergeteclarus {cripft pluribus libris ‘Ay cske HAscsxe, LArcxe, @sr- 
TaAima & Msosnnxe. tum HeanActa da Libris XIV, Vide Seephanum Byz.inSavy. 
Voflium de Hiftoricis Gracis L,I, 6,17. & Meurfium ix Creta, Cacterutnt Verfus Rhiani qvos 
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450 POETE GNOMICI A JAC. HERTELIO COLL. Lib, IL ¢, XI. 
1) Panyafidis, k) Lint, 1) Menccratis, m ) Pofidippi n) Metredorio) & 
Simondis. p) Tum Variorum Jambica Monofticha, qv ab Aldo Grace 
vulgata effe fupra §.3. notabam. Deniqve fententiz felectz Comicorum, Phi- 
temonis, Alexidis, Amphidis, Anaxandnidis, Antiphanis, Apollodori, Di- 
phili, Menandri,Diodori Sinopenfis,Eubuli, H ipparchi,Nicoftrati,Phere- 
cratis, Philippi,Philippidis, Sctadis, Cratetis,Eriphi, Pofidippi, Timoclis& 
Clearchi. HancHertelii collecétionem integram Grace & latine recudit 
Joh. Crifpinus Genevx 1569. K1F84.12. Facobu Lectim in corpore Poétarum 
Grzxcorum Genev. 1606. fol. Recenfuit & caftigavit Frid. Sylourgius , lati- 
namqve verfionem pasfim emendavit , Joh. Commelino etiam nonnulla in 
ter prefandum locaGnomicorum notante Heidelb. 1596. 8. Francof. 1603. 
8. Uleraj.ad Rhen. 1651.12. 
Vill, Non minus diligenter in hoc fententias gracas colligendi 
& in 


Hertebus produxit petiti fit ex Scobsei florilepio erm, IV.p. 31. feq, edit. Grotij, Rhiano 
hoc delectatum Tiberium Imp. tradit Svetonius ¢ 70, 

1] DeEratofthenis {criptisqvi Rhiani aqvalis fuit ago infra Libro III. cap. 18. ; 

k] Pangsfis Teognide junior, Herodoti, ut ajunt civis ac patruelis, Heroico poemate [criplit 
HeaxAcsay libris XIV, verfibus 9000. qvam preter alios laudat Eratofthenes in Catalte- 
rtmisc,11, SiClementem Alex, audimus, in hoc poémate OsyeAias 2Amosy i Crede 
phylocomp>fitam ex(cripferat Panyafis, qvam H ecxAcicy Paufanias vocat, Videfupra 
Lib. I.¢ 4. Pentametro etiam carmine Panyafis compofuit l@vima de Codro & Nileo Co 
loniisqve Jonumverfus 7000. Vide Svidam, & Voflium Hift, Gr, IV. 6, Panyafin junio- 
rem qvilibros 2. de infornniis{cripfit & meliore jure qvam prior TepaTooxcxs nomen ae 
Svida alteri cribucum meretur, allegat Artemidorus L, Ic, 66, & L,I], ¢.3§.p. 124 

1} Dehocdi€tum Lib I. c, XIV, - 

m) Duos tantum verficulos Menecratis affert Hertelius, qvi leguntur in Anthologia Greco- 
rum Epigraminatum Lib I.c.XVI_ & apud Stobaum ferm.CX VII, Puto autem efle Mene- 
Cratis Smyrnei, cujus Epigramma legitur in eadem AnthologiaL, I.c, LKXXXVI, Mene- 
cratis Grammaticimentio apud Artemidorum IV, 6:, p, 247. Alios Menecrates comme- 
moro infra in notitia Comicorum ubi de Menecrate Syracufano Comico, 

©) Fofid- pri unicum Epigramma dat Hertelius fed perelegans in vitam humanam ex Stoberi 
ferm. 96. & AnthologieL. 1 ¢, 13, inqvaadditur, illud abaliis tribui Crateti Cynico, At 
Aufonii Idylliam XV. qvod ex hoc Epigrammate expreffum eft, infcribitur ; Ex Graco 
Pythagur.con de ambiguitate bite, Felici Metaphrafi latina preter Georgium Buchanae 
num & Joh. Gorrzeum reddidit princeps eruditorum Jofephus Scaliger , qvae incipit: Qsed 
Gita infiften:us iter fi plena tumultu Rebus & implicitis fune fora, cura doms, Non 
minus feliciter Grotius in Stobeo fuo& Anthologie: verfione inedita, Alta hujus Polt- 
dippi Epigrammatain Anthologiaoccurrunt, Ab illo Ezriy pee eseet @ diver- 
fus Pofidippus Comicus deqvo infra fuo loco, ypapuareypaP 

©} Wesr.doré Epiyramma Pofidippeo oppofitum eodem Anthologiz loco legitur & Bucha- 
nani, Gorrei, Grouqve Metaphrafi illuftratum eft, 

P] De Simondde dixiinfra cap, XV, 
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& in adolefcentum ufum feparatim edendi ftudio verfatus eft vir Optimus’ 
Mich. Neander * Soravienfis, cujus induftriz debemus verfione & notis illu, 
trata 1) Anthologicum Grecolatinum h. e. infigniores fententias decerptas. 
ex Hefiodo, Theognide, Pythagora, Phocylide, Arato, Theocrito &c. 
Bafil.1556.8. 2) Arifologism Pindaricam five fententias éPindaro & Lyricis | 
fele€tas. ibid. 3.) Gnomologiam Grecolatinam five infigniores fententias Phi- 
lofophorum,Poétarum, Oratorum & Hiftoricorum ex magno Anthologie 
Johannis Stobzi excerptas & inlocos fupra bis centum digeftas. ibid. 15572 
3. 4.). Gnomologicum Grecolatinum in duos ditributumlibros , & fententias 
ex omni genere veterum f{criptorum Hiftoricorum qvoqve & Philofopho- 
rum Rhetorumnqve, non tantum Poétarum complexum. tbid. 1564. §.-5.) 
Opus aureum & Scholafticum , in qvo preter Pythagore aurea Carmina, 
Phocylidem ac Theggnidem, Gnomologiciqve libros duos jam memora- 
tos continentur. libri totidem Grzcorum Apophthegmatum colleéti 4 
Matthzo Goto Elrichenfi, Néi **{ententiz, Coluthus, Tryphiodorus, 
Qvinti SmyrnziLibn HI, poftremi, Laurentit Rhodomanni Poémata tria 
Graca &datina (1. Vaticinium Nerei Marini de Trojz excidio, IL Mithri- 
dates, III. Arion) ac deniqve LucianiSomnium. 6) Pstrum five Ecclefiz 
veteris doctorum ac Theologorum Grecorum fententias feleCtiores , una 
cum Catechifmo Lutheri Grace reddito , Protevangelio fpeudo Jacobi & 
aluis Apocryphis de Chrifto narrationibus. Bafil. 1564.8. In Gnomologico, 
fio Homeri qvoqve fententias Neander exhibuit,qvod preter BoérinmRore 
dabufanum majore deinde ftudio atqve apparatu fecit in Gnomologia fua 
Homerica Jacobus Duportus , ut dixihoc ipl Libro IL cap. 6. num. §. 
IX. E Comicis Gracis XLII. deperditis fententiz collectx 
lucem viderunt Parifils ex Officina Guil. Morelii 1553, 3. Grace & latine. 
| O00 2 Et no- 


- * De hoc Neandro confulenda Antonii Teifferii elopia Thuanea ad A. 159. qvo diem obiit 

fupremum. Catalogus {criptorum Neandri occurrit in ejus Erotematibus Grace Lingus 

p- 486. feq. editionis Witeb. 1686. gvo. 7 

** Nilus Afceta patria CPolitanus Chryfoftomi difcipulus, clarus circa A.C.4.40.a Neandro & 

aliis Epifcopus vocatur , perperam qvidem ut notatum Allatio lib. de Nilis p, 16. Senten« 

ti ejus Grace & latine exflant in Orthadoxographis { editionis fecunde , nam in prima 

latine tantum] & in AuctarioDuczano Bibliotheos Patrum T. 2. in qyoetiam Grace & 

latine reperiuntur Thalafis Abbatis circa A.C. 640, clari qvatuor centuriz five Hecatonta- 

des fententiaram cum verfione Joh, Oecolampadii, ili fententias latino carinine red- 

didit Antonius Meierus Uleteranus Flander, Cameraci 1561. 4. Profa poft Neandrum 

& alios Stephanus [Petrum facili memoriz lapfu vocat preftantiffimus Cayeus ] Scho- 

ning Doccumienfis Scholz in Frifia Rector , Franeqverz 1680, §vo, Cum Schonigia 

ver ione recudi curavit Chriftianus Weifius, Zitavig decus fingulare, Goslicif 
1679. 8 . . 
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Et nominaqvidemComicorumhzcfunt: Alexis, Amphis, Anaxandri- 
des, Antiphanes, Apollodorus, Axionicus, Batho, Clearchus, Crates, 
Crito, Crobylus, Damoxenus, Demetrius, Diodorus, Dionyfius, Di- 
philus, Ephippus, Epicharmus, Eptcrates, Eriphus, Eubulus, Eupolis,Eue 
phron, Hermippus, Hipparchus, Menander, Mnefimachus, Nicoftratus, 
Pherecrates, Philemo, Philippides, Philippus, Phrynichus, Plato, Pofidip- 
pus, Sotades, Strato, Theognetus, Theophilus, Theopompus, Timocles,& 
Xenarchus. Scriptores vero qvi has fententias in Libris fuis fervarunt 
reter Athenzum, Clementem Alex. Eufebium , Harpocrationem , Sto- 
gum, Philonem, Plutarchum ac Svidam laudantur Au&torColleétaneo- 
rum imprefforum cum Callimacho, de qvibus fupra §. V. dixt, & Hieronymens 
Spartanus in libello MS. cuititulus: &% Tav Msvavdes yratacy movcsryes, QvE 
fine nomine auctoris evolvere me memini in Bibliotheca Gudiana. 
X. Morellum fecutus facobus Hertelins eft, qvi Bafil. * 1560. 
8. edidit colleétas a fe & latine verfas fententias Comicorum qvinqva- 
inta, premiffa fingulorum vita brevirer {cripta, vel perftri€ta potius, & 
amatum Catalogo. NominaComicorumhacfunt: Alexis, Amphis, 
Anaxanirides, Antiphanes, Apollodorus, Ariftophon,Axionicus,Bathon, 
Chzremon, Clearchus, Crates, Cratinus, Crito, Crobylus, Damoxenus, 
Demetrius, Diodorus, Dionyfius, Diphilus, Ephippus, Epicharmus, Epi- 
crates,Eriphus, Eubulus,Euphron, Eupolis,Heniochus, Hermip p- 
parchus, Machon, Menander, Mnefimachus, Mofchion, Nicoftratus, Phe- 
recrates, Philemon, Philippides, Philonides, Pheenicides, Phrynichus, Pla- 
to, Pofidippus , Sotades, Straton&Theognetus. Collectioni huic prz- 
mifit Pleconis Grammatici fragmentum @& AlePopde tav wap EAaes Kor 
prodiav & wi Ale Poods xapaxtygev cum latina fua verfione, qvod Gracis 
m Ariftophanem{choliis prefixum efta Thoma Magiftro. - 
XI. Henricus Stephanus non modo inter Poétas fuos GracosPrin- 
cipes emendatisfime & elegantiffime excufos Parif: 1566. fol. locum dedit 
nomicis fupra§.7. commemoratis, fed & fingulari parvo licet volumine 
congeffit virtutum encomia five gnomas de virtutibus ex Poétis & Philo- 
fophis utriusqve inguz, Gracis verfibus adjeCta interpretatione fua A. 
15 63. 12, Deniqve forma minore Comicorum Grzcorum latinorumqve 
ententias felectas cum interpretatione & {choliis, A.1569. Grecorum qvi- 
dem Alexidis p. 4. & 453. Amphidis p.12. Anaxandridis p. 19. Antiphanis 
p.26.& 455. Apollodori p. 50. Axionicip. 418. Bathonis p, 419. Clearcht 
p. 420. Cratetis p, 421. Crobyli p. 423, Diodori p. 424. Dionyfii p. 425. Di- 
philip.63.& 458.Ephippi p.426, Eriphi p.427. Eubuli p.428. Euphronis p. 
- 43. 
™ In Keenigii Bibl perperam legitur A. 1616, 
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. Hermippi p. 432. Hipparchip. 433. Menandri p. 89. & 459. Nicoftrati 
» Ai4. Pherecratis p- 435- Philemonis p. 369. & 462. Philippi p. 6.Philip- 
pidis p.438. Pheenicidis p.4.41. Pofidippi p. 439. Sotadis p.4.47. Timoclis p, 
449.& Xenarchip. 452. Latineram Airanil, Czcili, Nzvit, Plauti, Pom 
nii, Sex. Turpilii, Terentu&PubluSyri. Sententias Comicorum Grz- 
corum ab H. Stephano editas recudi fecit, & preter H. Stephani verfio- 
nem latinam duplici interpretatione metrica auxit Cbriffienus Egenolphus, 
‘Francof.1579.8. 
Xl. His univerfis longe anteferenda eft colle€tio non plenior 
modo fed emendatior qvoqve & feleCtior Hagonis Grotit, tam in allis {cri- 
bendi ibus, tum in grecis latino verfi: reddendis & univerfe in 
fi latina (Salmafio etiam, &illoin loco ubiejus laudibus detrahit, ju- 
' dice*) Magni & excellentis Viri, gvzinfcribitur: Excerpta ex Tragediis & 
Comediie Gracis tum qua extant tums qua perierunt, emendata & latinis verfioms 
xeddita ab Hugone Grotio, cum cjus cafigationibus & notis. Paril, 1626, 4. Tregices 
yum ex qvibusfententias delegit Grotius, nomina funt XXVI. Achzus, A 
fchylus, Agathon, Alczus, Antiphon, Apollonides, Ariftarchus, Aftyda- 
mas , Carcinus, Crates, Critias, Diczogenes, Diogenes Oenomanus, Dio- 
nyfius Tyrannus, Euripides, Jon, Lycophron, Melanippides, Melanthius, 
Mofchion, Neophron, Sophocles, Sofitheus, Theodectes, Thefpis & Ti- 
motheus. ComicorumLXXXI. Alexis,Anaxandrides, Anaxilaus,Anaxip- 
pus,Antiphanes,A pollodorusGelous,Apollodorns Caryftius,Archippus, 
Ariftophanes, Ariftophon, Athenion, Axionicus, Bato, Callias,.C 
mon, Clearchus, Crantor, Crates , Cratinus, Cratinus junior, C,obylus, 
Damoxenus, Demonax, D‘odorus Sinopenfis, Diphilus, Ecdorus, Ephip- 
pus,Epicharmus,Epicrates,Eriphus,Eubulus,Euphron,Eupolis,Hegefip- 
us, Heniochus;Hermippus,Hipparchus,Hip othoon, Jophon,Laon,Ly- 
ppus, Machon,Menander, Metagenes, Mofchion,Nauficrates, Nicocha- 
res,Nicomachus, Nicophron five Nicophon,Nicoftratus, Pherecrates,Phi- 
lemon major, Philemon junior, Philzterus, Philippides, Philippus , Phili- 
{cus, Philonides, Philoxenus, Pheenicides, Phrynichus, Phyilidius , Plato, 
Pofidippus, Sclerias, Serapion, Simylus,Sopater, Sophron, Soficrates,Sofi- 
ater, Sofitheus , Strato , Strattis, Teleclides, Theognetus , Theophilus, 
heopompus, Timocles, Xenarchus& Xenon. De fingulis hifce Poétis 
_eorumqve dramatis ago infra in notitia Tragicoram & Comicorum 
deperditorum. Dolendum interim efta Grotio non notata effe loca ve- 
O00 3 terum 


* InEpiftola ad Sarravium, qva G. J. Vosfaum Grotio preefert, edita 4 Tho, Crenio paste 1, 
animadverf, Hiftorico Philolog, p, 23. 
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Heenan eee 
terum {criptorum unde fingula fragmenta petita funt, & vix hinc inde 
Auétoris nomen in notis, obiter veluti ad{perfum. Qvangvam accepi 
hunc defectum in Codice fio fuppleviffe fingularis dof&trmz viram Tho- 
mam Gatakerum *qviin Advertuiis fiuis cap. LX. feg. & hinc fle tn notis. 
ad Marcum Antoninum non vulgaria qvedam in excerptis Grotianis 
emendat & corrigit, qvod etiam locis qvibusdam factum a Richardo Bent- 
djoin fragmentis Callimachi &m Epiftola ad Joh. Millium in qva pag. 21. 
affirmat fe fragmenta omnium Poétarum Gracorum cum emendationi« 
bus & notis grande opus edere pridem conftituiffe , fed mutato vitz infti- 
tuto hoc confilium, qvod merito dolent harum literarum ftudiofi, abje- 
ciffe. Porro Grotius teftatur fe ufum effe collectione inedita Tocederi Cana, 
teri, qve ab eo tempore pervenit in Bibliothecam Petri Francii ** Poétz 
& Oratoris noftra ztate elegantisfimi. Verba Groti hzc funt, cum de 
fefchylo, Sophocle, Euripide Tragicis; tum de ComicisEpicharmo, Ari= 
ftophane, Menandro ac Philemone judicium tuliffet, Co:egerams , inqvit,. 
ex tis qviexflant Tragicis & Comicis ea que mibi ucilifimavidebantur, Eorum vero 
qui pericrunt fragmenta Comicorum qvidem prodierant aliqua pridem Lutetiea a Mo« 
rello, Bafilee ab Hertelio edita, fedmendofe admodum, His multaadjeceram, Tragio 
corum quoque nunqvam editas ante reliquias annotaveram, lettis in boc Platone, Aris 
frotcle § corumexplicatoribus, Philone preterea, Plutarcho, Sexto Emspirico, Orstori« 
bus Grecis & Oratoria artis Magiftris, Hiftoriarum [criptoribue, Eliane, Atheneo &: 
tragediarum atqve Ariflophanis Scholiaftis, Fuftinoquoqve , Theopbilo, cthenagort, 
Clemente aliisque fcriptoribus Chriftianis, cumvirnatus demevendis literis Andrea 
Schottus me monuit failam a viro non mediocriter erudito Theodoro Cantero 
Ai:ligentiffimam utriusque gencris Comici ac Tragici collettionem, cui additas 4 [e, 
item a Scaligero emendationes nonnullas, & ex libris antea editis latinam foluta 
erationeverfionem, Eos Codicas ip[omonente 4 Roverianis typographis utendos fiumfi, 
unde habere poterit fi qvis implere velit qvod uofire operi dec, Multa enim omifie 
mus, que ad vocum duntaxat fignificationem difcendam afferuntur ; nonnullactiam 
ob infignem fpurcitiem, cujus tamen gencris quedam melioribus connexa in alieno 
opcre ponerecoathifumus , eo minore periculo , qvod etiam talium ufum, comparatione 
melioris inflitutionis , Chriftiani (criptores pridem monfiraverint, In Opere ipfo 
Grotius fubinde remittit ad fententias Poétarum excerptas aStobxo & a 
{e emendatas ac latine redditas qvz lucem viderant Parif. 1623. 4. | 

XIII. 


* Ejus codex fuit in Bibl. If, VolTii qvze perlata eft ut audio Lugdunum Batavoram, 

** Th. Janf, Almeloveenius Vir Clariff: pref. ad Epigramma E Poématia Veteralatina: Thee 
dori Canteri Seterum Pottarun Gracorum colletianea fape numere aV,C, l/faace Calas 
bono expetita in Clarifimi atqSe amicifimi Viri Petri Francii Poitarum facile priscipés 
Bibliotheca ingruttifima plus feme[Sidimus, ObiitFrancius Amptdodaga 4.1704. 
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XIII. Deniqve R+dulpbxs etiam Winterton in adolefcentum ufum 
Gnomicos {criptores Grzcos edidit cum latina verfione,Cantabrigiz 166r. 
9. inter Poetas minores Grzcos, in qva colleétione occurrunt Hefiodus, 
Theocritus, Mofchus, Bion, Simmias, Mufzxus, Theognis, Phocylides, Py- 
thagorz aurea carmina: tum fragmenta ac fententiz qvedam Solonis, 
Tyrtzi, Simonidis, Rhiani, Naumachil, Panyafts, Orphei , Mimnerm1,Li- 

~ ni, Callimachi, Eveni Parti, Eratofthenis , Menecratis , Pofidippi, Metro- 
dori: dehinc Comicorum Philemonis, Alexidis, Amphidis, Anaxandri~ 
dz, Antiphanis, Apollodori, Diphili, Menandri , Diodori Sinopenfis, Eu- 
buli, Hipparchi, Nicoftrati, Pherecratis, Philippi, Philippidz, Sotadis, Cra¢ 
tetis, Eriphi, Pofidippi, Timoclis, Clearchi & aliorum incertorum, 
-fabjundtis ad calcem libri obfervationibus Wintertoni Gram- 
maticis ad Hefiodum. 


CAPUT XII. 
De Pythagora G Empedocle, feriptisqve 
ad bos relates. | 
Pythagova Samii etas.¥, Vita foriptores. 2  Plures Pythagore, 3, Scripts 
, Pythagora Philofopho tributa que interciderunt, 4, Interpretes Symboloe 
rum Pythagoricorum, 5,  SpbheraS tabula Pythagorica, Epifiole, Aureoq 
yum Pythagore Carminum autlor Empedocles Agvigentinus,6. Horum edix 
tiones ,F de Hierocle aureorum Carminum interprete, 7. Empedoclis [crip tit 
3. Sphars ci tribute exbiberur integrs cum Florentis Chriftiani notis Grace 
F latine.Q, 
I. 

YTHAGORAS Samius * duabus rebus pulcherrimis nomen 
dedit apud Grzcos, Philofophiz, cujus cultor ftudiofifi- 
mus , & Mundo, cujus contemplator follertiffimus fuit. 
De ztate ejus vehementer inter fe pugnant veteres: dum 

incauti fortaffis diverfos Pythagoras permifcent ac confundunt, non 
minus ac qvam contraria narrant de vita ejus univerfa morteqve & 
mortis genere, ut arduum fit verum hic a falfo nifidivinando diftingve- 


re. 
© Diverfas virorum doétorum de etate Pythagorz fententias vide fis apud H, Dodwellum p. 
114, diff, de state Pythagorz, In Samiorum numis Pythagoras confpicitur, fidera in 
orbe ftellato indicans virga fiveradio, Vide Jo. Harduini Chronologiam V., T. p. 90. feq, 
Aliis numus apud Fulvium Urfinum pag, 62. elog. ¢ qvo expreffa Pythagore imago in 
Laértio Wetlteniano & apud Jac, Gronovium T, 3, thefauri Antigv, Grace. tabula XL, & in 
Jamhlicho Clariff. Neocori, Vide & Nobififfimum Virum Jucobum de Wilde ad numifma 
CXXXIK & CHL, Pythagore imagings 4 Carpocratianis cultasreferunt Nicetas & alii, 
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re. Nec minus in diverfa abeunt, ne de aliis jam dicam, triumviri no- 
ftra xtate doctiffimi qvi de hoc argumento inprimis diligenter egerunt 
Guil. Lloydius a) Epifcopus Coventrenfis & Lichfeldenfis , (hodie Vigorni- 
nienfis) Rich. Bentlejub) & Henricus Dodwellus. c) inter extrema medium * 
ni fallor tutisfimum fit , nec certe natus Pythagoras ante Olympiadem 
XLII. 4. qvz Bentley: (Lioydius malit XLVIIL 3.) necpoft Olymp. LIT. 
4, qvz opinio eft infignis plane viri H. Dodwelli. Poftqvam audiiflet 
Thaletem,Epimenidem,Pherecydem,Biantem, & per plures annos (XXII, 
qvidam ponunt) fapientiz caufa peregrinando confumfiffet , & Olymp. 
LVIII.naturam Luciferi indagaffet, tefte Plinio I, 8. Hift. captivusa Cams 
byfe ** du€tus fuit in PerfiamOlymp, LXIIL. 3. *** Inde in Italtam venit 
Bruto Confile, fiCiceronem ac Solinum audimus, hoc eft Olymp. LXVIL, 
1. qvam fententiam firmat Gellius XVII. 21. Non vixiffe traditur ultra 
CXVIL annum ztatis, cum alii anno XCIX. (ut Tzetzes XT. hift. 366.) alti 
citius d) referant obiiffe : vel Metaponti, vel in przlio inter Agrigenti- 
nos & Syracufanos , poftqvamper annos viginti Crotone commoratus fu- 
iffet tefteJuftino XX. 5. indeqve propter ingravefcentem forte Cylonia- 
nam faétionem fe mature recepiflet. 
II. Vitam Pythagorz e veteribus preter deperditos qvampluri- 
mos, Ariftoxenum cumprimis, Hermippum, Nicomachum aliosqve, de 
vibus Job. Jonfius in opere eximio defcriptoribus Hiftoriz Philofophice 
videri poteft, {cripferunt hi qvatuor : 1, Diogenes Laértius Libro VIII. do- 


a) In libro Anglice edito papinarum 76. cui titulus: A Chronologial account of the life of 
Pythagoras and of other famous men his contemporaries , with an Epiftle to the Rd, Dr. 
Bentleji about Porphyry’s aud Jamblichus’s lives of Pythagoras Lond. 1699. 8. 

b) In Apologia differtationis pro Epiftolis Phalaridis, itidem Anglice edita, ; 

6) Dif UI. de Cyclis Greecorum, §. 12, 8¢ in diff. de atate Pythagora: Philofophi, Lond, 1704. 8 

* Livius XXVI. 49. St alighibus affintiri neceffe ef, media fimillima Geris fmt, Anti- 
lochus Hiftoricus apud Clementem 1, Strom, p. 309. Pythagorz nAiniay ponit 312. ane 
nis ante mortem Epicuri , hoc eft Olymp, XLIX. 2, Olympiade LX. claruiffe ait Diodorus, 
Sicin excerptis Peirelc, p.241, 

** Syncellus p. 210. narrans Egyptum a Cambyfe fubactam, evcet y ingvit, X94 TuSayee 
gay supa ewivevade|ae Ale. PidroooPicay TUV Tos afypacAwToLs ets Spore ¢ 
TEE; wvino Oacly avjoy mcg yardass srASew, uy tHv wap enctvors ropiar 
usteAden, x, warw Exadey avaleicava cg Iradlas yopio ay, Duyeija ris 
mareida Zetpoy Ale NoAunpetay rev Tugenvoy » x94 Nethou any Tra Aseae 
AorerQny cusyoe pov. ’ 

" * Non LXIV. 3, ut exoufum eft an V.C, Joannis Clerici Bibliotheca felecta T. X, p.96. ubi 
compendio exhibet qvee de tate Pythagorz difputarunt viri praftantisfimi , Bénticius, 
Lioydius, Dodwellus & Dacerius. 

d) Vide Lloydiumad Olymp, LXVAI, 3, & LXX.4. . a =? 


PYTHAGORAS PHILOSOPHUS. | 2.11. ¢, XI asy 
Cifimorum hominum commentariis illuftratus : 2. Melcbus five Grace 


nomsne Porpbyrias, in qvem exftant notz Conr. Rittershufii & Lucz Hol- 
ftenil, 3. 7amblichus ab anonymo veteri inedito, tum ab Arcerio & longe 
felicius deniqve ab uluftri Ulrico Obrechto latine verfis & nuper a Cla- 
riffimo Kuftero emendatus atqve illuftratus, Et 4. daonymus, cujus exe 
cerpta tantum exftant apud Photium Bibl, Codice CCLIX. ab Holftenio 
latine verfa &' cum Porphyrioac Kufteri Jamblicho, cui etiam Porphyrius 
cumHolftenti & Rittershufiinotis accesfit,edita. De primis tribus infra 
Libro lV. diéturus fuo loco, nunc tantum profiteor me non omnino pro- 
bare fufpicionem eruditi virl, cui Porphyrii antiqviorum ufqve qvaqveve- 
ftigiis infiftena’ & qvieum in plurimis feqvitur Jamblichi liber videtur 
compofitus & variis de induftria commentis refertus in opprobrium no- 
ftex religionis: cumuterqve pars fuerit majoris operis, longe alium fibi 
finem propofitum habentis. Qvemadmodum vicisfim neqve illos puto 
audiendos, qvi Pythagoramacontemtis apud gentes , & ab illis fua vicis- 
{im occultantibus Judzis e) nefcio qvz edo¢tum fuifle fentiunt, confutati 
ab Antonio Vandalen libro de Ariftea c. XXVII. p.206, feq, Jo. Clerico T. 
X.Bibl. feleétz p.163.eq. Nic_Hieron.Gundlingio parte 1,Hift.Philofophiz 
. P Mora- 
¢) Placuit hoc porqvam mults, ut Pythagoram ies Cabbaliftarum traditis fapuiffe crede- 
_ Fent, uti Reuchlinus Lib, I, de Cabbala probante Clariff, Campegio Vitringa Lib. I, ObL¢. 
diff 2,p.1:0.130, Vel ab Effeis fua effe mutuatum (Pythagores xtate forte nondum cogni- 
Gis) ut vir fiummus Hugo Grotius Epift.52. Vel certe ad Arabes Chaldseos & Hebreeos 
perveniffe & ab iis edoftum fuiffe & ex Judzea in Greciam fua intuliffe, ut ex Hermippo 
apud Jofephum & Origenem & ex Porphyrio p. 185. jactari folet: ItaSeldenus de Dits 
Syris & Lib. I, de jure Nat,c,2. Huetius demonftrat. Ev. p. 89. Godfr, Wendelinus Epit. 
. detetracty Pythagore , Gothofredus Voigtius in imagine Trinitatis p. 69, feq. Foh, Frane 
.. fous Buddeus in dill, de Peregrinationibus Pythagorz Jen. 1692. Fob. Jacobus Syrbins in 
“* * Pythagora intra findonem nofcendo Jen, 1702, 8, Sed Hermippi teftimonium [qvem 
I dajwv non [xdey ay {cripfifle fufpicatur Jo. Clericus X, Bibl. {elect p, 167.] ambiguum 
eft Origeniipfinon leCtum, forte nec Jofephoinfpectum accurate, fi genuinum. Cyrillus 
X. contra Julianum Porphyrii locum laudans, verba 194 EB passe omittit, Et Mochus Si- 
donius Jamblicho memoratus tam diverfus mihi effe yidetur 4 Moyfe Propheta qvam Na- 
zaratus Aflyrius 4 Propheta Ezechiele vel qvocunqve Judseo Nazareo, aut Afar nomen 
filize Pythaporse, 4nomineSare vel Sarre uxorisAbrahami, Qvi é Koswe(sis apud Gel- 
lium. 9. memoratione Monachum faciunt Pythagorara exploduntur 4 Scaligero pref. 
ad Eufebium perinde ut rififfet 11 cum Monachis hodie conferentes vidilfet qvod apud Jam- 
blichum p. 33, Fymiaporas dicitur accesiufe ad litora Uwe KaopemAoy TO Dowixincoy 
op@» eva euovals ta moda ¢ Nutaryogas xdja ro isgav&p.211. Pythago 
roci traduntur Lov ovres Ev Teas Kenpsouc. Gane ad Judzos penetrafle Pythago~ 
ramdiferte negat ntias IV, 2, licetin Lgypto adiit Sonchidem Archiprephetam tefte 
Clemente 1, Strom, p, 303. & ab Hebrecis Toy oveigeuy yyvanray segs ensvey refert Pore 

| phyrtus pag... ee 7 . 
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AtPythagoram Evagorg Regis.Cypriorum filtum alii MeSayogay appel- 
lant, Ifocrates Protagoram, notante Meurfto in Cypro L. Il. c. 12, 

IV. Ut ad Pythagoram Samium Philofophum nofter fermo recur= 
rat, abeo nullum ingenii monumentum relictum fuit qvodab omnibus 
progenuino ejus fetu haberetur. Jofephus 1. contra Apionem p. 1046. 
loqvens de Pythagora, avy “v, inqvit, sdér oporoyeirey svyyeappe, Qvo 
ex loco alter intelligendus Jofephi locus ubi Pythagoram refert inter eos 
qvipaucafcripferunt apud Eufeb. X.7. p. 478. przparat. Plutarchus de for- 
tuna Alex. p.329. #di MuSaycpas éyeactper BOEV, dt Tumpeeng,¥dé Kensri Aces, 
ude Kagriadye ai doxsusarretjos trav Dsrcrean - - bal yay Yodatoveg v6 yeas 

wagisray Teg coOisass, Lucianus T1497. de lapfui in falutat. 6 pevye 
somioing TuSayoccs es Hoy ponder culos reais idbav xd |adiney tay eure nPloeer 
&c. Laértius procemio (eb. 16. oi O cAue ¥ owiypatlay, ws xdja sas 
NuSayopas, Apisav 6 xiGhy WAN EmisoAay CAlyav. Idem de Pythagora re- 
petit, licet huic opinionirepugnans Lib. VIL fect.6. Porphyrius in Pytha- 
gorzvitap,40. narrans Pythagoricos dogmata fua diligenter occultaffe, 
addit: sts yae Nutayces cuyyeappaty, Ariftides Orat.2. proRhetorics 
T.3.p.495- Kaj Zaxgerys wy xgy Nutayogas &c. Rufinus inve€tiva 2. in 
Hieron. Denique inter cetera etiam Pythagova libros legiffe fe jattat , ques ne exe 
fave quidem eruditi homines afferunt, Cuirefpondens Hieronymus non ait 
fibifcripta Pythagorz effé cognita, fed de dogmatibus, non de libris locutus fum, 
qve potui in Cicerone, Bruto,acScneca difcere, Et aliqvibus interjectis: /giswr etiamfi 
docere non polfem ipfius Pythagore exftare monuments, nec a filiocjus ac flia alitsque 
adifcipulis probata (legendum exiftimo pro/ara) convincerem me non teneres men- 
d ‘cé', quia non libros, feddogmatalegiffe me dixi,'Auguftinus Lib, I. de confenf 
Evangeliftar. c. 7. Nam Pythagoras quo in ille contemplativa virtute nibil tune 
habuit Grecia clarius, non tantum de fe, fed nec de ulla ve aliquid feripfiffe perbibes 
sur. Idem lib. 2. de Ordine c. ult. Pythagoram celebrans qvod regendz 
Reip. difciplinam fuis auditoribus ultimam tradiderit jam do€tis,jam per- 
Cus, jam fapientibus, jam beatis, addit : 7 guid literis memoria mandatis 
credendum eft, quamvis Varroni qvis non credat ? Claudianus Mamertus L.Ihdé 
{tatu anime cap. 3, Pythagore igitur , quia mibil ipfe feviptizavit , a pofleris quae 
ene fententia a Contra fentit é veteribus Laenms, ita ut etlam errr 
ver nugari exiftimet eos qvi nihil {cripto confignatum a P ora fue 
iffe exiftimant. VIII. 6. "eno My ey ruSaryéeay aad ir valadmrin enya 
pa Pac, Haare ore , five ut Scaligerlegebat, Alawajorjec, Qvod vero 
ex Heraclito profert teftimonium , non probat librum exftitiffe ab ipfo 
{Criptum Pythagora, fed tantum laudatam ab Heraclito Pythagorz fcien- 
Gam ex {criptis variis (inter peregrinandum maxime) colleétam. . eqve 
: | me : icripta 
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fcriptatria qvz tanqvam Pythagorz Diogenes deinceps memorat, videre 
Heraclitus potuit, ut pulchre obfervat Dodwellus, diff de ztate Pythago- 
rz p.119. feq. qvoniam iH3 aPinlolao primum publicata ipfe tradit Lager: 
tius VIEL. 15. confirmante hoc Jamblicho cap. 31. vitz Pythag.p. 172. neqve 
Pythagoricus fuit Heraclitus, ut ei ab aliis hujus fectz ante publicatio- 
nem communicatos qvispiam fulpicetur. Neminem enimaudivit, tefte 
LaértioIX.5, Tatiang, Dione Chryfolt. Orat. LV. &aliis. Leoni autent 
Allatio qvi inter recéntiores paulo operofius Pythagorz {cripta afferene; 
conatus eft in dialogo paradoxo de {criptis Socratis, una cum fuppofititiis: 
Socraticorum Epiftolis edito Paril.1637.4. fatisfecit erudita Godfridi Olea=, 
rii Exercitatio fialogo il oppofita Lipfiz 1696. 4, Interim cum fub Py< 
thagorz nomine jamdudum plura {Cripta jaétata fuiffenon fit ob{curum, 
de hincilla fiuccinéte-referre congruens inftituto meo efle putavi. 

- Ys 2e 3. Zuyyectpepeed|ae tesa.) DAIAETTIKON, TIOAITIKON, OTZIKON. 
Phyfici hoc initium affert Liaértius VIII,6. Ou peo rev espe tov avanven, & 
natoire * eyoy wes ¥ A0ve ¥ 7}, Primus ut jam dixi hos tres libros ex 
qvibus aliqva profert idem Diogenes VIII. 9. in lucem edidit Philolaus. 
Id. Laért. VIEL 15. Méyesdt DidcAas ux iy ts preva TvSayopesor dayucs,Gv]og 
G6 eov@> sPaveyue ta AlgBoyla. TPLA BIBALA & DAdrar tx icesdey ixdjov paae 
gavndnvey. Jamblichus c. XXXL. p.172. @aupeatdlay ds xgy 9 9. Duda 


wis axpilee Ev. yap torarous yeviaie trav Bde% sdsvi PaivijoatavMluGayos 


inv UropryaTay wselitjuyncas wee F Pirolds qiuxlas, ak’ BGO» wees 
©» sLiveyxs ta Ses hve rav]a TRA BIBAIA, & Asyeres Aiww 6 Zugae 
RUT OG EXLTOV UIGY TO:aT As, TIAAT UVES KEASUC CLITOS, CS Weview Twa pyaAMY TE 
xdy iggveay iduxrerdhie g PidcrAax. Non Pythagore fed Philolai Pytha- 
gorici tres libros decem millibus denarium **mercatum Platonem legas 
apud Gellram III-17. Laértius IIL.9: Asyycs de teveg (ay ess % Laruges) Os 
Mics emissary etc TinsMay, avjrachey tea BilAia Nuayopnd who Prr0- 
Ads pyav éxatev. Kaj yas ev surogia Dacw qv (Dio, non Plato ut ad Gel- 
liam perperam tradit A. Thyfius) oy Asvuriy AaBuy uxse Ta oydeye 
xovja taAayja, Diverfirs autem ab his liber fuit, qvem aPhilolat (jam 
defunéti ut.eft ctedibile) cognatis Plato fibi comparavit minis argenti 
Alexandrinis XL. tefte eodem Latrtio VIII 85. ubshoc llorum Nusaryo- 
| Oe Ppp 3 eben 
* Ambroftus Camaldul. son sdmittam , Aldobrandinus non effugiam, Rettius Stanle- 
jus pag. 911. Hilt. Philofoph. 3 schall wom bear she blame of this difcourfe non perfe- 
ram five non experiar reprehenfionem, nemo me. reprebendet. bujus difputationis 

. caula, arr re 
** Summa centum minarum five qvod eadenrecidiit oo@0. .denariorumm, (centum enim de- 
narii unam minam valent) eft thalerorum 150. “De céntum minarén fumma memi- 

nit eta Tzetzes Chil, X, hilt. 355. & ML, hilt, 362, 8 364. 


462, SCRIPTA DEPERDITA, TRIBUTA Lb II ¢. XI. 
esxav weet Quoews 4 Phitolao compofitorum affertur initium =-Qucn 5 e 
TO RCo ew Lomax on §F ameipan ve Hgy WepaAOYTON , KG CAG» KIT RO> NGy Ta 
é&y aura warra@, Phyficorum Pythagora meminit & Vitruvius 1X.7. 

4, Aliud ab his. fuit {criptum fub Pythagorz nomine Laértii 
etiamnum temporibus jaftatum , qvod 4 Lyfide confcriptum obfervat 
VIIL 7. Te 4 Pego sdwov we NuSayoge Aveides st § Tacay we Tudaryogind 
Quyci]@-» x94 es Oras xgy Ewauewanda xadxyxec dos, Laértium non ce- 
pit Svidas in nuday. cujus hacfuntverba: Sunyeale 5 9 DuSayopes peo 
yee sole BiBAia mandev]inov, wortjinov, ro >) Deze dpov reirov ai¢ Tudayeoe Ave 
aides est F Tasa jive padny aule ysyodwe &c. Qvis non videt “i Sicale 
Pythagorz fola triarelinqvi {cripta & 1isdem verbis eripi terttum. ,Qvam 
ob caufamnec Meurfio fub{cribere aufim, qviinnotis ad Ariftox. pag. 153. 
apud Laértium refcribere yubet ro 5 refrav we Pesopduev HuSayey, - Me- 
nagius aurea Carmina a Diogene fignificari conyicit, de qvibus agam in- 
fra§.6. ubi Empedoclinon Lyfidiilla deberi evincam. 

5. meri TOT GAOY, svsrecs, Primum eft exfex deincepscome 
mmemorandis fcriptis qvz Pythagorz tribuit Heraclides in Sotionis (qvi 
{ub Ptolemzis {cripfit) Epitome apud Laértium VIII.7. Fortasfis ex hoc 
opere petiti verfus qvatuor Hexametri, qvosPythagora auétore laudatJu- 
ftinus de Monarchiap. 105, | 

6.7.8. IEPOE AOTOS duplex, unus verlu fcriptus & Heraclidi 
memMoratus, Cujus Initium : @ yéos ae ceeds usd novying rads wav)a. 
Et alter MEPI €£2N, compofitus profa Dorica. Vide Menagium ad Dioge- 
nem p.350.b. & qvx dixi fupra in Orpheo Lib.Lc.X1X.n.2. Paudatur &Kispss 
rcy@ a Clemente Alex. Hierocle p.225.Syriano in 2. Metaphyf p.7.&in 
12, p.71-b. & 83, b. & in13. p. 108. b. Stobzo Phyf, Au€tore Theologum, 
Arithmeticx, Jamblicho, Proclo,Etymologico M. Euftathio&e. Seddi- 
verfacrantisea amoPIeyud)a {criptonon tradita, de qvibus Hierocles p. 
301.feq, Non fatis certo {cio etiam, utrum idem cum alterntro Aéyw ico 
tuerit, qvod ramen vix mihi perfvadeo, Avy @» pusixcs, qvem ab Hippafo 
fub Pythagorg nomine {criptum fed é7} AlgeBorn av] in calumniam ejus 
{criptum Laértiusrefertlocolaudato. Videinfrac. XIII, in Hippafo, Dio- 
dvrus Sic. libro I. [uSaycpaw]é re xct]le, tov iggy Acyov,x, Te nce Tecopsereicey 
Sewormcila, % Te mepi Tes aguas y Ere} rHv etc wav Coov peefalsoAry pea dcay 
map Aryurtiev, Evuleb. X. preparat. 10. p. 482. 7 

9. NEM YrxXdz. Heraclides apud Laért, 

10. MEPL EYZEBEIAZ, Idem. | , 

II. HAOQ@AAHE five liber appellatus nomine Helotbalis; qvi Epi- 
charmi Sicult pater furrrefte Laértio VEIL 7. & 78. a : 

52. 





icit adi iegey doyer deqvonum.6. . 


Ip OF EAT ARLOBI AAS five ut alii codices Sceiaiddes vel. dez_ 
niqve Kewrades. {criptam rhoralis ti, at licet fafpicart ex initio, 


qvod eodem ir loco refert Laertius his verbis sq ives chu porderi, qvz 

_ hum Sibyllz fibi effe- fateturCafaubonys: Non male videtut vehi AL 
dobran : Ne impadenrer agas ie qoemqvam, Sed Palmerius pag. 4s. 
Exerc. in iptotes grzcos, legit avcdiu Kredditobnezinscfenemixi, Ami« 


brofius: seilins rei eens efe, ita enim {cripferat Camaldulenfis,nonutintot — 


editionibus vitiofe seft:: wallins rex egens efie, . Tan, Faber pacts 
bante Menagis ee] onde nlerh wales fi nmin, Joachimmus Kihnius:: ns 


em 


a 
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Miglaias Chr 
2 iu gee i Spomatbrtnogeteres Hidorus II. 7 Orig 
piimgm apudGrecos primans Pytbugor am Antaveant confcripfife, 
rents duobus in locis.. .:: 
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rier noatmor ExroY Kai tanslon , tefte itidem Mak a 
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| DE. VIRTUTIBUS MEDICIS HERBARUM » €% qvo 
cofer novnulla Plinies XXIV. 17. Nec me fallic, inqvit, boc volumena quie 
fusdens Cleemporo Medico adfiribi , Pythagora pertinax fama antiguitasque vindi- 
eavit, Idem XXV-2, 4b vo (Homero) Byrhagoras clarus fapientia, pri» 
mus volumen de carum ‘herbarum )} effctla compolait, Apelline Efculapiogue & is 
totses Dis? immertatibus inventions E ovigine afiguara, .- Ruarfas X1X.5. ubide 
generibus {tile herba: Wasnr de bis Volumen comdidse Pyrbagoras Philofophus 
solligens Medicas vives, quas precio reddemus libro. “identur ex hoc hbro 
petita qvz Pythagoram laudans profert idem Plinius. XX.9. ubi debrasfie 
ca, Pfeudo Diofcorides c.62., me (ulfi de naive) 164s eet 269. 
273. Apuleyus Lab. deherbis cu. 4.49. &c. 
: Deniqve Elges qvosdaté fepulchro orz inferipts 
cir fuilfe note rie 20. Epigramma inmenumentam OVis,. cUjus ht 
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~ Non mirum eft tot {Cripta olim tributa Pythagorz fuifle , cum 
Pythagorici omnia fua ad Magiftrum fuum referrent, famblichus cap, 
XXXL p.r7ifeq. Karey dé xgy 10 wavre Nudayopa avd|mtinay te xgy aaa: 
KOAEN HGH Undstsey TaEemoeRr cy okay idikv Ame Ta Eupirno Quam es nee 
arduov. Mave yap dy tis cow OAlyes cy idice yuugi? eray Usropern pect], Quatre 
ram idem cap. XXIX. p. 143. non dubitare tamen videtur qvzdam {al- 
timex illis effe Pythagorzipfius, pleraqve Pythagoricorum. Cum enim 
dixiifet in omni genere dottrinz exftare fcripta Pythagorica praftantis- 
fima & sccuratisfina,e! Toivun cuoroynTey,inqvit, ra Wy NuSayoee eivey sun 
cvyyeaparay Trav vuvi Per Quar, te db amet axgoacéas duTé f 
Gey, x94 Ale Fro ude eav]av EreOnuiCov dura ae ec NuvIayooar artPeow 
cia ug Sues ovr, Davepov éx waveuw THTeN OT marns COPIA sus ” 
amoxeavtes. Lyldis, Hippsfi & Philolai {cripta & Cleempori Medici fub Pythae 
gorz ambulaffe nomine jam 4 me animadverfum eft, fic phira 4fenis 
Crotoniatx, eidem Philofopho ad{cripta refert Laértius VIII. 7. Et Are 
chippum ac iyfidem memoriter tenentes przcepta doétoris , ingenio 
libris ufos {cripfir Hieronymus apolog.2. adverfus Rufinum p. 166, &poft . 
qvadam interjecta addit 4 filio& filia difcipulisque Pytbagore prolara monumen- 
ta,filiam refpiciens Theanonem vel Arignotem, filium Telangen. Eqvidem filiz 
{ux D.moni qvoqve commilifle. Pythagoram commentarios 4 fe {Criptos 
nemini extra familiam communicandos , legitur in Epuftola Lyfidis ad 
Hipparchum, teftati Damonem nullo pretio eos vulgare fed Biffalie filiz 
{ux eadem arcani lege cuftodiendoscrediditle, - oe 


ee +7 
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Dorica dialettocuyus tunc ufusin parte Italiz Pythagorzis 
tataerat, {cripta fuerunt Pytpagoricacommentaria pléeraqve, qvemadmo- 


dum tum ex fragmentispatet, tum notatum Porphyrio eft, qvihocineer 
caufas decrementifectz illius retulitin vita Pythag. p.40, Exerra Alg to 
Ta yeypappeva Ampics yeypaDIay, exons tiny araPic d Agdsxrs. Kay 
peydev Aly ro varereiday xy Ta UM auTIs (aeWtpnTiNas xeeymatcas) 
eévs-ogs dat diypara Ws vote Koy MapHnse ya, TH My crTineus HuSayoper 
nus evay Tes sxPEcovras tauta. Doricum idioma tanqvam optimum & 
antiqvisfimum placuiffe Pythagore ; contra difputat Jamblichus cap. 
XXXIV. | 
V. Conftat Pythagoram & Pythagoreos qvando apud extras 
neos agerent, ufos inter fe certis Symbol atqve znigmatis, brevibusqve 
fententiis & ob{curis. Jamblichus c. XXXII. pag. 191. ¢) 4 sae Sugaiay 
KH wie trey BeCiAaw et naj wore TUX A, Alo cun(Arnw aRUIAIK cs dvdees en 
wets - re .Tovie, 


¥ Pythagoras ipfetamen utpote Samius non videtur abhorruiffeab Jonica dialecto, 
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a 
zovje. Confer ejusdem protrepticum p. 130. Ea in libros etiam relata, 
morti vicini fuis diligenter commendarunt, ne alienis a &éta faa homi~ 
nibus vulgarentur. Idem c. XXXV. p. 211. disvrae/sdves 4 pel waljencs 
S Fey avSeurar vd Diror Plas ovopea, Koy Ostis aU] Als rato amex Savane, 
| oe aus cat TO THASLETON Quay duper , Umoperyiea jes Tes On Ng 
cup Bora chpasvos vets Siw MeecuTégay cuyypdpdd]cs XG ov Oiacedpexnte 
suarlcrav lec xéléAcmroy sxas Gy a sTuyyanwireAavTer éxsoxmbar yes oscit 5 be 
ydlpacw f.yuraiyi, peadtrs didoAvay raw éx]es ras outing, Hac Symbola*five 
ieee aroQbryupija ut vocat Hierocles p.301. ex veteribus explicaverant 
Ar ifpateles , a) Androcydes b Alexander Polylufter c} Anaximander Milefiue yas 
nior, d) & alii, qvorum eripta interciderunt: forte etiam 4rifoxemme & 
Theano'’ qvibus Pythagorica Apophthegmata tradita conftat é Stobxo ac 
Svida. At enim exhisqviztatem tulerunt, videndi Pérarchuc,e) VIII 
7. fympofiac. feq. & lib.de educatione liberorum p.12. Laérrine VIII. 17, 
feq. Hierecles p.297.eq. Svides inludey. Hierenymw contraRufin. T.2 
p. 166. edit. Francef. -pracipue famblicbet in protreptico ad Philof. cap. 
XXI. Inter recentiores hoc argumentum attigerunt Philipps Beroaldus Bo- 
nonienfis, cujus libellus de Symbolis Pythagoricis feparatim recufis cura 
Petri Fabricii Roftoch.1604.12.Calias Rhedigines XVI,17.[q. Antiqv.le&t. Defi- 
derius Erafiens in praclaro adagiorum operefubinitium, Merfilias Ficinas, Job, 
Reucbiinas Lib. I. de arte Cabbaliftica (cujus difputationem Anglice-vertit 
& Hiftoriz fiiz Plnlofophicz inferuit Stanleyus) Lilies Gyneldus cuyus erudi« 
tus liber & feparatim & Tomo pofteriore Operum & ad calcem Hieroclis 
edit. Lond. habetur, Calius Celcagninas in di&tis moralibus, interOpera 
Bafil.1544.fol. Pauls Scalichies ibrode MyfteriisPythagosz, Joach. Zehe 
werus in fragmentis Pythagore Lipf 1603. 8. Claudius Minos, Athanafius 
Kircherus T.2,Oedipi parte 2.p.157, The, Staniejus parte IX. Hiftoriz Philofo- 
q phicz 
® Demetrius de elocutione §. 294. dv XH 1) cupPera eyes deswory]as > Ooms Deen 
sais Boaxuroylag, Koy 0 (8 Boaxsus pnSirr@s vxovoyray sa ASC 
ey AMS ER TAY TULAIOAGW, 
a) Meminit Porphyrius, ‘Hieron. adverfus Rufin, &c, Vide infra Libro IIL ubi de {criptis 
Ariftotelis deperditis, ’ 
b) Jamblich. Vit. Pythag, c,28, & Theologumena Arithmeth p. 41. 
c) Vide Jonfium p. 199. Clemens Alex, 1, Strom. p. 304, Cyrillus IV, contra Jalian. p, 133. 
d) Svid. in Avazsps. 
e) Conferenda LX. Pysagorica preccepra Myftica 4 Plutarcho interpretata , que latine 
manu Pandulphi Collenutii Pifaurenfis deferipta reperit Gyraldus, & cum libro fuo de 
Symbolis Pythagorse edidit, Libehws, inqvit, of /citu dignus, fed obi minime inter 
pong Seripta Grate reperiater , fianma ft lket ame S cura S difigentia con 
gPifitns 
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Le eee ee nnn, EES a Sar ear Sa ea aaa 
phica p. 556. Nic. Sewtellius Jamblichi interpres, nencifcus Bernins Comes 
in Moralitate arcana é Pythagorz Symbolis. Ferrar.1669. 4. ac deniqve 
Paulus Pater, Profeffor nuper Thorunienfis, hodie Gedanenfis , in Arca- 
nis moralitatisex XLI. Pythagorx Symbolis Francof. 1687.8. Ad Symbo- 
lum Chenici ne infideas exftat ingeniofa & erudita differtatio Job. Rendellix 
Gallice edita Amft.1690. 12. De eodem Symbolo agit Cafpar Waferus Lib. 
ILc.3. de menfuris Hebrzorum. | 
VI. Feruntur & hodie nonnullaPythagorz nomine incerta fide} 
ut Speculum Magia & Sphara Pythagorica divinatoria de decubitu zgroram 
qvam ab 4paleo ut fertur latine redditam affert Cafpar Barthius XXX. 7. 
Adverfar. Similem Rotam vitz & mortis exhibet fimul atqve explodit Kir- 
cherus T.2. Oedipi tlaci parte 2. p. 491.** & canoras ejusmodi nu- 
‘gas non affis facerefe, rette affirmavit Jofephus Scaliger Epift. CLXXXI. 
Solet etiam abacus Pythagoricasvulgo appellari, utilior longe &rationabi- 
lior tabula multiplicationis numerorum (Das Ginmahl eins ) Confer Boé- 
thium lib. 1. Geometriz p. 1517-1518. & Bedam T.1. Operum p. 77. feq. 
qva tamen alia longe ufus fuerit Pythagoras, fiqvidem exploratumelffet 
Pythagorz tetractyn fuilfe rationem numerandi nonultra qvaternarium, 
inde facta refleCtione ad unitatem, fimili artificio, qvo hodie i= 
um facimus, qvamcunqve multitudinem qvatuor numeris e i,de 
qva videndus Erhardus Weigelius in Tetraéty Pythagorica, & Aretolo- 
gifticz p.3¢0. feqq. Joh. Wallifius T,1.Opp.25.& 66. Joh. Sturmius Ma- 
thefi enucleata p.6.feq. Sed ingeniole magis qvam vere hoc a praftantis- 
fimo Weigelio excogitatum efleexiftimo, & fententiz huic refragari uni- 
verfam Pythagorz {cholam, ut ex Nicomacho, Theologumenon Arith- 
meticz fcriptore , Jamblichi.in Nicomachum Commentario, & Joh. 
Meurfii denario Pythagorico conftare cuilibet poteft. Itaqve fi nume- 
rorum myfterium tetrattyos nomine aPythagora fignificatum efle dicen- 
dum fit, denarium potius refpexiffe cum viris doétiffimis mihi perfvafe- 
rim, qviex additione unitatis binaril ternarli & qvaternarii coalefcit. No- 
tum & Pythagoricorum MsJaAQe five Nevrayzapeesy Symbolum vyeias, 
qvo in Epiftolis ufos notat preter alios Scholiaftes Luciani T. p. 26. feq. 
Vide Voffium IX. 36. de idololatria, & Jac. Tollium c. 2, fortuitorum. 
Nec 


* Vide AQaEr, A. 1691, p. 97, ubi difces Virum hune doétiffimum univerf Philofophiz 
Pythag oricee illuftrandz animum appuliffe, 

®* Eadem rejicitur 2 Naudzo in Apologia pro Magis c. X. Exhibetur & in Geomantia Gal- 
lice edita a Chriftophoro Cartano, Nobili (.enevenfi, Parif, 1967. 4. Exftat etiam libel- 
lus hoc titulo: Nobiliffimus & antiqviffimus ludus Pythagoreus qvi Rhythmomachia ap- 
pellatur, Gallice, auctore Claudio de Boifliere Delphinate, Parif, 1556.8. 


TRIBUTA INVENTA:> = Zi, 17. ¢: XI. 467, 
Nec minustrita qvingve corpora Pythagorica, & avibus , pyramidem igni, ci- 
bum terrz, aeri oftaédron, icéfaédron save, Univerts dudixetedeoy COn= 
‘gruere opinabantur. Vide Platonem Timgzo, p. 487. Laértiunt Ill. 70. 
‘Platarchumill. 6. de placitisPhilof & qvzft. Platon. p.609. feq. &c: Eucti- 
dem Lib. XIV. & XV. & Joh. Keplerum Mathematicorum principem in 
opere eximiode MundiHarmonia. Prztereo Monochordum live xuvéva ix 
juias oodns inventum 4Pythagora, deqvo Laértius VIIL 12. & Henr.Lin- 
debrogius ad Cenforin. c. X. Gaflendusc, lil. Theoriz Mufice. —Tumno- 
-bile sug7aa Geometricum de area parabolz, vel alterum de PotefRate Hy- 
pothenuf in Angulo Orthogonio , Pythagorz ipfihecatombe dignum vie 
dium , tefte Apollodoro apud Plutarch. p. 1094. denon {vaviter vivendo fe= 
cundum Epicurum, qvod preter Laérttum & alioscelebrat Vitruvius IX.z, 
XK demonftrat Euclides Lib,.I. propof 47. & lib. VL propofit. 3x. Confer 
Proclum lib. [V. ad primum Euclidis p.r10. Hzc prepofitie qviain . 
miis qvibusdam demonftranda proponi confveverat. creandis Philofo- 
phiz Magiftris, ideo appeilata eft Magiftralis, Deniqve imaginem Celi 
& Terrz , qvam ex are factam Tarenti a Pythagora, {cribit Varro IV. de 
,Lingya latina, | | 

11, | De2,Epépoll fib Pythagorznomineexftantibus egi fuprac. X.§..92 
is . "Jam dicendum non nihil eft de verficulis przcepta moralia cont 
inentibus qvipropter ufum & elegantiam ypura tay five cures carmina ap~ 
‘pellari confveverant, &adnoftram ztatem pervenere cum commentario . 
aureolo & ipfolectuqve digniffimo Hiereclis* Philofophi, non illius Nico- 
| oO qq % _ medie 
¥ Fuere & alii Hierocles qvi a Joh, Pearfonio pre egom, ad Hieroclis commentariuna enume> 
rantur; 1)Hierocles Alabandeus, Afiaticoram princeps Rhetorum, Cicerone pyero clae 
fus, qvicjus meminit in Bruto & 3, de Oratore, Strabo Lib. XIV.. 2) Hiesocles Strabone 
junior, cujus PirAigopas Aoyss allegat Stephanus Byz, in Bray paves & Tapxu- 
vie. Tzetz. Chil, VIL, hift.144, & forte refpicit Schol, Pindari Pyth. Od, 4 Svidasin 
g moda & Apoftolius VIL. 20, prov, laudantesHieroclem €v deu Tega DirsroPeps- 
Yaw BOG Taw Pidag 6Desv. 5) Hicrocles Hyllarimentis Philofophus Stoicus, ab Ath- 
letica ad Philofophiam qvi fe contulit, Gell, IX, 5. 8 Steph.in T7Aagiec. 4) Hierocles 
caufarum patronusqvi librosbinos w&s ia-wav Sapam eres fcripfit ad Caffianum Bat 
fum, de qvo infra Lib. VI, ubi {criptores Veterinarios recealeo,- ¢}Hierocles Grammati- 

¢ cus, gvi cuvExdnpeoy (eiphie five notitiam Imperii CPolitani ; deqva ago LibrolV. cap. 
=, 269,19. 6)Hierocles {criptorfacetiarum, His adde 7:) Mieroclem qvi 4 Demohene me- 
if,  moratur contra Ariftogitonem, § ; Hieroclen Imp. Hetiog ali wteydiced 9 qvem Cari- 
"* .. (cum five Hycearicum mancipium vocatDio in excerptis Libri XXIX, 9 Hicroclem patrem 
e Hieronis, tyranni Siculorum Juftin, XXIII. 4. Athen.V. p.209, 12) Hieroclem Caffianumin 
~ . InfcriptioneVeteri Palmyrena, cc, #3) Hieroclem Arcefilai Philof, familiarem ap. Laist. rah 
_. . . On 
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AtPythagoram Evagorz Regis.Cypriorum filium alii aSayogay appel- 
lant, Ifocrates Protagoram, notante Meurfio in Cypro L. IL. c. 12, 

IV. Ut ad Pythagoram Samium Philofophum nofter fermo recur= 
rat, abeo nullum ingenil monumentum relictum fuit qvod ab omnibus 
progenuino ejus foetu haberetur. Jofephus 1. contra Apionem p. 1046. 
loqvens de Pythagora, auy inqvit, dey opodoyeray cuyyeauc, Qvo 
ex loco alter intelligendus Jofeph locusubi Pythagoram refert inter eos 
qvipauca {cripferunt apud E.ufeb. X. 7. p. 478. przparat. Plutarchus de for- 
tuna Alex. p. 329. sd Luarycoas syes «v wdey, ude TMM pa Tne, BOE Kenso hes, 
ude Kagviads ob doxsemTajes tav OsAcoeDan = - ae nay yodalevles +6 yea 
Geo wagieray T0ig coPisaas, Lucianus T.1.p.497, de lapfu in falutat. O pares 

samiosn TuSayagas es xgy wonder chuloc nui idtov xa ladimew tay cure i 
&c. Laértius procemio ett. 16, 0 0 cAws # cuviypailay, as xd]a twas 
Tutayopas, Apisav 6 xiGh wAnY EmisoAa Alvar. Idem de Pythagora re- 
petit, licet huic opinionirepugnans Lib. VIII. fect.6. Porphyrius in Pytha- 
gorzvitap, 40. narrans Pythagoricos dogmata fua diligenter occultaffe, 
addit: sre yae Nudayoes coyyeappany, Ariftides Orat.2. proRhetorice 
T.3-P.495. Key Zaxgarns wy xoy Mutaycpes &c. Rufinus inve€tiva 2. in 

leron. Denique inter cetera etiam Pythagore libros legiffe [e jaflat, ques ne exe 
fare quidem eruditi homines afferunt, Cutrefpondens Hieronymus non ait 
fibifcripta Pythagorz efle cognita, fed de dogmatibus,non de libris locutus fum, 
qve potui in Cscerone,Bruto,ac Seneca difcere, Et aliqvibus interjectis: /gitur etiamfi 
docere nou poffem ipfius Pythagora exftare monumenta, nec a filiocjus ac filia alitequve 
difcipulis probara (legendum exiftimo prolate) convincerem me non teneres mene 
@ «8', quia non libros, fed dogmata legiffe me dixi,'Auguftinus Lib, I. de confenf 
Evangeliftar. c. 7. Nam Pythagoras quo in illa contemplativa virtute mibil tunc 
habuit Gracia clarius, non tantum de fe, fed nee de ulla ve aliquid feripfiffe perbibee 
sur. Idem lib. 2, de Ordine c. ult. Pythagoram celebrans qvod regendz 
Reip. difciplinam fuis auditoribus ultimam tradiderit jam doétis,jam per- 

Cus, jam fapientibus, jam beatis, addit: ff quid literis memoria mandat!s 
credendum eft, guamopis Varroni quis non credat ? Claudianus Mamertus L.ILdé 
ftatu animz Cap. 3, Pythagore witer , quia wibil ipfe feriptitavit , A pofteris que- 
renda fententia eff. Contra fentit é veteribus Laértius, ita ut etiam errafe 
vel nugari exiftimet eos qvi nihil {cripto confignatum 4 Pythagora fue 

e exiftimant. VIII. 6. "Evos 2 dv NuSayccay ponds ev xalloArmev ouyy pape 
pa Pac, Blame ares five ut Scaligerlegebat, Alawajor)ec, Qvod vero 
ex Heraclito profert teftimonium , non probat librum exftitiffe ab ipfo 


{criptum Pythagora, fed tantum laudatam ab HeraclitoPythagorz fcien- 


Gam ex {Criptis variis (inter peregrinandum maxime) colle¢tam. n eqve 
: | : : ’ icnpta 
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{criptatria qvz tanqvam Pythapore Diogenes deinceps memorat, videre 
Heraclitus potuit, ut pulchre obfervat Dodwellus, diff de ztate Pythago- 
rz p.119. feq. qvoniam ills aPhilolao primum publicata ipfe tradit Laer- 
tius VIII. 15. confirmante hoc Jamblicho cap. 31. vitz Pythag.p. 172.neqve 
Pythagoricus fuit Heraclitus, ut ei ab alus hujus fectz ante publicatio- 
nem communicatos qvispiam fufpicetur. Neminem enimaudivit, tefte 
LaértioIX.5, Tatiano, Dione Chryfoft. Orat. LV. &aliis. Leoni autem. 
Allatio qvi inter recentiores paulo operofius Pythagorz f{cripta afferere. 
conatus eft in dialogo paradoxo de {criptis Socratis, una cum fuppofititiis: 
Socraticorum Epiftolis edito Paril'1637.4, fatisfecit erudita Godfridi Olea- 
rii Exercitatio dialogo ill oppofita Lipfiz 1696. 4, Interim cum fub Py- 
thagorz nomine jamdudum plura fcripta ja¢tata fuiflenon fit obfcurum, 
de hinc ila fuccinéte referre congruens inftituto meo effe putavi. 

. I, 2. 3. Suy-yecpepalee tesa , ILAIAEYTIKON, MOAITIKON, OYZIKON. 
Phyfici hoc initium affert Laértius VIII, 6. Ou pect rev cepa tov avanvecd 8 
xnarara * Woyov we ¥ Acys ¥ 5. Primus ut jam dixi hos tres libros ex 
qvibus aliqva profert idem Diogenes VIII. 9. in lucem edidit Philolaus. 
Id. Laért. VIL 19. Miyerds Didodas wx ty ts yvavasNuSayopeov dorya,Gu]og 
d¢ pov@y sPiveyxe ta Aly Bonla TPIA BIBALA & WAaray exsscsAgy inclov pyar 
tavnSyvey. Jamblichus c. XXXL p.172. Oaupacdla dé xgy 4% Qudae 
AAS axel. EV yap toravraus ysveals éTav gde8 soevi Paivélos Tar Nudayo- 

dav UToMMLa TAN WEeluyyxais mee F Pirodasz wuxias , ad’ sr@» areai= 

GO» shyeyne ta SeuRs Ava ravja TPA BIBAIA, & Asyeras Aico 6 Zugas 
aYoios EXATOV WYGY Te.addras,TIAdT UVES REASUT ALTOS, ES Waviw TWd LEYAAYY TE 
xgy iguedy aPixis dys ¥ Pircddy. Non Pythagore fed Philolai Pytha- 
gorict tres libros decem millibus denarium **mercatum Platonem legas 
apud Gellium III.17. LaértiusIIl.9: Aeywos dé civec (dv eos %,Sarupss) ore 
Mon éréseacy ec LineNay, wjcactey teia BibAia NuSayopina apg Drro- 
Aas paw Enatev.e Kaj yas ev sumogia Pacw qv (Dio, non Plato » ut ad Gel- 
liam perperam tradit A. Thyfius) aq Aievuciz AaGuv umeg Ta cydoye 
xovja taAavje, Diverfis autem ab his liber fuit, qvem aPhilolai (jam 
defunéti ut eft credibile) cognatis Plato fibi comparavit minis argenti 
Alexandrinis XL. tefte eodem Laértio VIII.85. ubshocillorum Nusayo- 

a Ppp 3 eine 

* Ambrofius Camaldul, sox admittam , Aldobrandinus non effugiam, Re-tius Stanle- 

jus pag. 511. Hit. Philofoph. & sched mon bear she blame of this difcour/e non perfe- 

ram five non experiar reprehenfionem, nemo me reprebendet bujus difputationis 
cauia, ; 

~ * Summa centum minarum five qvod eodemrecidiit 0000. denariorum (centum enim de- 

narii unam minam valent) eft thalerorum rage. De centum minarum fumina memi- 


pit etiam Tzetzes Chil, X, hilt. 355, & ML, bilt, 362, & 364. 
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exaw wegi Purews 4 Philolao compofitorum affertur initium sues 5 ey 
TO RET [Ltd LOMOXOy SF Ameipan TE KGy WEpasovTaW , KG] CAG» Koo UOe Rey Ta 
& auto warra, PhyficorumPythagore meminit& Vitruvius 1X.7. 

4, Aliud ab his fuit {criptum fub Pythagorz nomine Laértii 
etiamnwm temporibus jactatum , qvod a Lyfide confcriptum obfervat 
VIII. 7. 18} Pegosdwor we NuSayogs Avoids ist ¥ Tasasjive NuSeyogind 
Quy cv] @» xy «15 @nBas x94 Erauevanea nadayne cde, Laértium non ce- 
pit Svidas in NuSay. cujus hac funtverba : Suvsyearle 5} 9 MuSayopas peo- 
vee Teles BiBAic masdeu|imoy , woAtnov, To) Deze Qwov reitov cic Tiutayees Av= 
oidoc 65s © Tasatjive padny ave veyoph &c. Qvis non videt ridicule 
Pythagore fola triarelinqvi {cripta & tisdem verbis eripi terttum. ,Qvam 
ob caufam nec Meurfio fub{cribere aufim, qviinnotis ad Ariftox. pag. 153. 
apud Laértium refcribere yubet ro 5 reirov wc Pegedwov Mutaydpy, ‘ Me~ 
nagius aurca Carmina 4 Diogene fignificari conjicit, de qvibus agam in- 
fra§.6. ubi Empedoclinon Lyfidiilla deberi evincam. 

5. TED TOT GAOL, evéxeos, Primum eft exfex deincepscom- 
memorandis {criptis qvx Pythagorz tribuit Heraclides in Sotionis (qvi 
{ub Prolemzis {criplit) Epitome apud Laértium VIII.7. Fortasfis ex hoc 
opere petitl verfus qvatuor Hexametri, qvos Pythagora auctore laudat Ju- 
ftinus de Monarchiap. 105. | 

6.7.8. \EPOZ AOFOE duplex, unus verfu {criptus & Herachida 
memoritus, Cujus initium: @ veo aa ceBecds usd nouyies sade wa] ee 
Et alter HEP! GEN, compofitus profa Dorica. Vide Menagium ad Dioge- 
nem p.350.b. & qvx dixi fupra in Orpheo Lib.L.c.X1X.n.2. P audarur &apis 
acsy@ a Clemente Alex. Hierocle p.225.Syriano in 2, Metaphyf p.7.&in 
12, p.71.b. & $3,b. & n33. p. 108. b. Stobzo Phyf, Auctore Theologum, 
Arithmeticx, Jamblicho, Proclo, Etymologico M. Euftathio&e. Sed di- 
verfa erantisga amoptiyndla {cripto non tradita, de qvibus Hierocles p. 
301.feq, Nonfatis certo {Cio etiam, utrum idem cum alterutro Aéy@ ego 
tuerit, qvod ramen vix mihi perfvadeo, Avy @» pusixcs, qvemab Hippalo 
fub Pythagorxz nomine {criptum fed éxi AleGorg avjy in calumniam ejus 
{Criptum Laértiussrefertlocolaudato. Vide infrac. XIH, in Hippafo, Dio- 
durusSic. libro I. MuSayceaw Te rae xa] tov iegdv Acyov,x, va xet]oe Tempereicy 
Sewer ucla, % Tt regi Tes aerOwds, ers 4 tv ets way Cwov pilasorry paddy 
map Aryuntiey, Enfeb, X. preparat. 10. p. 482. , 

9. MEP ¥rxdz. Heraclides apud Laért, 

10. MEPL EYZEBEIAz, Idem. | 7 : 

IJ. HAO@AAHS five liber appcllatus nomine Helorbatis , qvi Epis 
charmi Sicult pater fuittefte Laértio VEIL 7. & 78. oO : 

12. 


PYTHAGORE PHILOSOPHO. - Lib.Ife. XU. 463 


12, KPOTON. Fidem Heraclide memoratus, 

13. Qvzdam fub ORPHEI nomine edita. Jon apud:Laért, 
VIII.§. Forte refpicit ad segov Acyov de qvonum. 6. 

14, OI KATAZKOMIAAES five ut alii codices Exemiddss vel des 
Niqve Komiades. {criptum moralis argumenti, ut licet fiafpicari ex initio, 

vod eodem in loco refert Laértius his verbis : ju avajdeu undivi, qvxx fo 

lium Sibyllz fibi effe fatetur Cafaubonus. Non male videtur vertiffe Al- 
dobrandinus : Ne impudenrer agas in guemqvam, Sed Palmeriuspag. 459. 
Exerc. in f{criptores grecos, legit eva deu & reddit obnoxins effonemini, Ame 
brofius: nullius rei egens efo, ita enim {cripferat Camaldulenfis, nonut in tot 
editionibus vitiofé recufium eft: mulls rex egensefo. Tan. Faber pro+ 
bante Menagio: jam andsu punderl, molefius fis memini, Joachimus Kiihnius: 9 
avesdeu, ne fis improbus ergaquenquam, 

Is. AOTO% wgog ABAPIN. Proclus L. III.in Timazum p. 142. 
. 16. JIPOTNQZTIKA BIBALA AlgPoec, Tzetzes Chiliad. 2. 
Vv. Sor. me a 
17. | YMNOZ. Proclus V. inTimzum. p.331. : 
_ 1%, API@MHTIRH, Joh. Malalas Chron. T.1.p.201. Nudaydpag 6 
Las» ray Aocd pricy cuvsycaearo,: Widoruslll.2.Orig. Numeri difeie 
plinam apudGracos primum Pytbagoram antamant confcripfije, Meminit & Cee 
drenus duobus in locis, ; Se 
: 19. MEPi MOAEMOY KTPOT KAI ZAMION , tefte indem Ma- 
lala & Cedreno, qvem falfum non dubitat Vosfius pag. 435, de Hutt 


Grzcis; : - i 
20. DE VIRTUTIBUS MEDICIS HERBARUM, ex qvo 
profertnonnullaPlinius XXIV. 17. Nec me fallit, inqvit, boc volumen a qui 
busdamsCleemporo Medico adfirivt , Pythagore pertinax fama antiquvitasqve vindi- 
cav:t, Idem XXV.2, 44 e0 (Homero) Pythagoras clarus fapientia, pris 
mus volumen de earum ‘herbarum) effelts compofuit, Apolline Efculapiogve © in 
totum Diit immortalibus inventione & ovigine afignata, Rurfus X1X.5. ubide 
generibus ftille herba : Unum de bis Volumen condidst Vytbagoras Philofophus 
colligens Medtcas vires, guas proximo reddemus libro. WVidentur ex hoc libro 
petita qve Pythagoram laudansprofert idem Plintus. XX.9. ubi debrasfi- 
ca, Pieudo Diofcoridesc. 62. 136, (uli de malva) 164. 192.256.464.269, 
273. Apulejus Lib. deherbisc. 4.49. &c. —— 
Deniqve Elegos qvosdam fepulchro ApollinisPythagorz inferiptas 
teftatur Porphyrius p. 10. & Epigramma in monumentum Jovis, cujus toc 
ait fuilleinitium: sdb Saray xestes Coby av Ales mindioxucsy, 


Non 


464 ° SCRIPTA PYTHAGORE TRIBUTA — Libill, ¢, XII, 
Non mirum eft tot {cripta olim tributa Pythagorz fuidle , cum 
Pythagorici omnia fia ad Magiftrum fuum referrent, famblichus cap, 
XXX p.r7rfeq. Karey dt 1gY TO WevrTe Nudayooe LVL |int eva 8 Kg amd 
KGAA » KGY [mOEEiew EET oH CY Cokay Idi am0 TaN Eupic zo Qwaw eh LATHT 
Grdinev, Tavu yap dy twig etow cAlyes dy idice yrwel”eray vzroprn et]. Qvane 
vam idem cap. XXIX. p. 143. non dubitare tamen videtur qvadam fal- 
timex illis effe Pythagorzipfius, pleraqve Pythagoricorum. Cum enim 
dixiifet in omni genere doétrinz exftare {cripta Pythagorica préeftantis- 
fima & securatisiima,e Tobvuv cpodoyntay, Inqvit, ta sv NuSayses FW cly TON 
TUYY CAL UATOY Taw vuvi Deo Quay, re ds are F axgoareas aute cuyyryed! 
Day, noy Ale Fro wdé eav]av EreOnusev aura aa ec NuSayogar a. 
eye Lag Sxewe ovree, Davéoav. é% waveay TETaY on warns coPiac sumaee» 0 
amoxpurres. Lylidis, Hippafi& Philolai {cripta & Cleempori Medici fib Pythae 
gorz ambulaffe nomine jam 4 me animadverfum eft, fic phura 4fenis 
Crotoniatz, eidem Philofopho ad{cripta refert Laértius VIII..7. Et 4re 
chippum ac Lyfidem memoriter tenentes przcepta dottoris , ingenin pro 
libris ufos {cripfit Hieronymus apolog.2. adverfus Rufinum p.166, &poft 
qvdam interjecta addit 4/lio€ filia difcipulisque Pychagore prolata monumen- 
ta, filiamrefpiciens Theanonem vel Arignotem, filium Telangen. Eqvidem filiz 
{ux D.amoni qvoqve commilifle. Pythagoram commentarios 4 fe {cri 
nemini extra familiam communicandos , legitur in Epuftola Lyfidis ad 
Hipparchum, teftati Damonem nullo pretio eos vulgare fed Biftslie flix 
{ux eadem arcani lege cuftodiendos credidiile. . --. Cee 1 
Dorica dialecto cuyus tunc ufus in parte Italiz P ythagorais “ireqve 
tataerat, {cripta fueruntPytpagorica commentaria pléraqve, qvemadmo- 
dum tum ex fragmentispatet, tum notatum Porphyrio eft, qvihocinter 
caufas decrementifectz illius retulitin vita Pythag. p.40, Emerra Afg v0 
Ta yeyoappeve, Ampics yeypaDtay, exsors Ts xgy aTaDic d AlerserTs. Kay 
penoey Ale 970 varoreatay LOM wm aurns ( apdpytixne weayparcear ) 
ancogs wa diypara Wis vos e Koy Maprnse ya, Ta Ly arTixeus Hud ayopre 
xuc evay Tes sxPécovras tauta. Doricum idioma tanqvam optimum & 
antiqvisfimum placuiffe Pythagorz ; contra difputat Jamblichus cap. 
XXXIV. 
V. Conftat Pythagoram & Pythagoreos qvando apud extra 
neos agerent, ufos inter fe certis Symbol atqve znigmatis, brevibusqve 
fententis & ob{curis. Jamblichus c. XXXIE pag. 191. és) 4) sav Sugaian 
xy cit amew BeCrAaw ef naj mors TUX, Alo cun(iraw avira cs avdges mit> 
: . tie re. 75 
¥ Pythagoras ipfetamen utpote Samius non videtur abhorruiffe ab Jonica dialecto, 
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Qneeeneeeee ree iS 
rovje. Confer ejusdem protrepticum p. 0. Ea‘in libros etiam relata, 

morti vicini fuis diligenter commendarunt, ne alienis a ta fia homi~ 

nibus vulgarentur. Idem c. XXXV. p. 211. disuaasisdves > pe sral]eras 


see avSeaxwr T0 Piror Pees Ovoped, NGY Ostic avo Ale rere ams Scivcarep, 
voy Kay 
dapad ernie 


_ Mersecas ec dodgy so raAscsron avlav dogo, vropriuala rod 
cvpfora ouljaZapsros vara viw meecButicay cvyypdpepect|es Kgy cor 
suiaNicasles xei}éAsmov exasG@» 8 stvyyavevereAgvean , éxurnmbarles vscis % Oe 
ya ]pcow n.yurcuti, pander didoQuayrav éxfos ras outing, HacSymbola*five 
iegn aroObs'yppija ut vocat Hierocles p.3o1. ‘ex veteribus explicaverant 
Arifioteles sa) Androcydes b Alexander Polylyfter , C) Avaximander Milefiue J+. 
nior, d) & alii, qvorum eripta incerciderunt: forte etiam rifoxemme & 
Theano4 qvibus Pythagorica Apophthegmata tradita conftat é¢ Stobzxo ac 
Svida. At enim exhisqviztatem tulerunt, videndi Pérarchas,e) VIIL 
7. fympofiac.feq. & lib.de educatione liberorum p.12. Leérrins VIII.17, 
feq. Hierecles p.297.feq. Svidas in uSay. Nierenymu contraRufin. T.2. 
p. 166. edit. Francef. .precipue Sambliches in protreptico ad Philof cap. 
XXI. Inter recentiores hoc argumentum attigerunt Philippus Beroaldus Bo- 
nonienfis, cujus libellus de Symbolis Pythagoricis feparatim recufus cura 
Petri F abricii Roftoch.1604.12.Colins Bhodiginus XVI,17.{Q. Antiqv.le&t. Def- 
devias Ersfens in przclaro adagiorum opere fib initium, Marfilias Ficinss, Job, 
Rewcbiinas Lib. IL. de arte Cabbaliftica (cujus difputationem Anglice-vertit 
& Hiftoriz fz Philofophicz inferuit Stanleyus) Lélins Gyneldus cuyas erudi« 
tus liber & feparatim & Tomo pofteriore Operum & ad calcem Hieroclis 
edit. Lond. habetur, Calius Ceécagninas in di€tis moralibus, inter Opera 
Bafil.1544.fol. Paulus Scalichius librodeMyfteriisPythagosz, Joach, Zehe 
werus in fragmentis Pythagore Lipf' 1603. 8. Claudius Minos, Athanafius 
Kircherus T.2.O¢edipi parte 2.p.157. Tho, Staniejs parte IX. Hiftoriz Philofo- 
phicz 
® Demetrius de elocutione $. 294. dvd XH Ta ouperea eyes desvorn]as J OTs § ween 
yg Beaxurcylays, Kay we Boaxsws pnSivs@» vwovenray ta TATE 
i, ANE EX TAY TULSOAGY, 
a) Meminit Porphyrius, Hieron. adverfus Rufin, &c, Vide infra Libro IIL ubi de {criptis 
Ariftotelis deperditis. 
b) Jamblich. Vit. Pythag, c.28. & Theologumena Arithmeth p. 41. 
c) Vide Jonfium p. 199. Clemens Alex, 1, Strom. p. 304, Cyrillus IV, contra Jalian. p, 133. 
d) Svid. in AvaZips. | 
e) Conferenda LX. Fyeuagorica preccepra Myftica & Plutarcho interpretata , que latine 
manu Pandulphi Collenuti Pifaurenfis defcripta reperit Gyraldus, & cum libro fuo de 
Symbolis Pythagorse edidit, Lébellvs, inqvit, eff /citu dignus, fed 965i minime inter 
soya Seripta Grace reperiater , fianma fit let Ame & cura S difigentia con 
; ght bb. 
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Leeann Ee aaa Se aaiaad 
phicz p. 956. Nic. Seatellius Jamblichi interpres, Faencifcus Bermius Comes 
in Moralitate arcana é Pythagorz Symbolis. Ferrar.1669.4. ac deniqve 
Paulus Pater, Profeffor nuper Thorunienfis, hodie Gedanenfis , in Arca- 
nis moralitatisex XLL Pythagorxz SymbolisFrancof. 1687.8. AdSymbo- 
lum Chanici ne infideas exftat ingeniofa & erudita differtatio Job, Rendellix 
Gallice edita Amft.1690. 12. De eodemSymbolo agit Cafpar Waferus Lib. 
ILc.3. de menfuris Hebrzorum. 
VI. Feruntur & hodie nonnullaPythagorg nomine incerta fide} 
ut Speculum Magia & Sphera Pythagorica divinatoria de decubitu zgroram 
vam ab 4palejo ut fertur latine redditam affert Cafpar Barthius XXX. 7. 
Advert r. Similem Rotam vite & mortis exhibet fimul atqve explodit Kir- 
cherus T.2. Oedipi Egyptiaci parte2. p. 491.** & canoras eyusmodi nu- 
‘gas non affis facerefe, recte affirmavit Jofephus Scaliger Epift. CLXXXL 
Solet etiam abacus Pythagoricasvulgo appellari, utilior longe &rationabi- 
lior tabula multiplicationis numerorum (bas Eirmah! eins ) Confer Boé- 
thium lib. 1. Geometriz p. 1517.1518. & Bedam T.1, Operum p. 77. {feq- 
qva tamen alia longe ufus fuerit Pythagoras, fiqvidem exploratumeffet 
Pythagorz tctractyn fuiffe rationem numerandi nonultra qyaternarzam; 
inde Bets reflectione ad unitatem , fimili artificio, qvo hodi lari- 
um facimus, qvamcunqve multitudinem qvatuor numeris »de 
qva videndus Erhardus Weigelius in Tetraéty Pythagorica, & Arctolo- 
gifticz p. 30. feqq. Joh. Wallifius T.1.Opp.25.& 66. Joh. Sturmius Ma- 
thefi enucleata p.6.feq. Sed ingeniole magis qvam vere hoc a praftanus- 
fimo Weigelio excogitatum effe exiftimo, & fententiz huic refragari uni- 
verfam Pythagorz {cholam, ut ex Nicomacho, Theologumenon Arith- 
metica {criptore , Jamblichi-in Nicomachum Commentario, & Joh. 
Meurfii denario Pythagorico conftare cuilibet poteft. Itaqve fi nume- 
rorum myfteriumtetractyos nomine aPythagora fignificatum effe dicen- 
dum fit, denarium potius refpexiffe cum viris doétiffimis mihi perfvafe- 
rim, qviex additione unitatis binaril ternarii & qvaternarii coalefcit. No- 
tum & Pythagoricorum MsJaAQe five Nevraygappev Symbolum vyeas, 
gvo in Epiftolis ufos notat preter alios Scholiaftes Luciani T. p. 26. feq. 
Vide Voffium IX. 36. de idololatria, & Jac. Tollium c. 2, fortuitorum. 
Nec 
* Vide A@taEr, A. 1691. p.97. wbi difces Virum hune doctiffimum univerfe Philofophiz 
Pythag orice illuftrandz animum appuliffe, 
®* Eadem rejicitur 4 Naudzo in Apologia pio Magis c. X. Exhibetur & in Geomantia Qal- 
lice edita a Chriftophoro Cartano, Nobili Cienevenfi, Parif, 1967. 4. Exftat etiam libel- 
fus hoc titulo: Nobiliffimus & antiqviffimus ludus Pythagoreus qvi Rhythmomachia ap 
pellatur, Gallice, auctore Claudio de Boifliere Delphinate, Parif,.1556. 8. 


TRIBUTA INVENTA? Zis,.2XI ay 


Nec minustrita gvingve corpora Pythagorica, & qvibus , pyramidem igni, ci- 
dum terrz, aeri oftaédron, icdfaedron aqvz, Univerfo ddexeedgev con- 
‘gruere opinabantur. Vide Platonem Timzo, p. 487. Laértiumt If. 70: 
Plutarchumil. 6. de placitis Philof & qvzft. Platon. p.609. feq. &e: Eucti- 
dem, Lib. XIV. & XV. & Joh. Keplerum Mathematicorum principem in 
opere eximiode MundiHarmonia. Pretereo Monochordum live xuvéva tx 
pas xeedns inventum aPythagora, deqvo Laértius VIII. 12. & Heng. Lin 
debrogius ad Cenforin. c. X. Gaflendusc, lil. Theoriz Muficz. Tum no- 
-bile.sugnua Geometricum de area parabolz, vel alrerum de Poteftate Hy- 
pothenuf in Angulo Orthogonio , Pythagorz ipfihecatombe dignum vir 
dium , tefte Apollodoro apud Plutarch. p, 1094. denon {vaviter vivendo fe= 
cundum Epicurum, qvod preter Laértium & alioscelebrat Vitruvius IX. 
& demonffrat Euclides Lib.I. propof 47. & lib. VL propofit. 37. Confer 
_Proclum lib. [V. ad primum Euclidis p.110. Hc prepofitie qviain ? 
miis qvibusdam demonftranda proponi confveverat creandis Philofo- 
phiz Magiltris, ideo appeilataeft Magiftralis, De Imaginem Celi . 


& Terrz , qvam ex zre faCtam Tarenti a Pythagora, {cribit Varro IV, de 


,Lingya , _ | | 

oy! De. Frito fib Pythagore nomine exftantibus eg fuprac.X.6.92 
i. 7. “Jam dicendum non nihil eft de yerficulis pracepta moralia cont 
inentibus qvi propter ufum & elegantiam ypurd ty five <urea carmina ap< 
‘pellarr confveverunt,. &adnoftrarn ztatem pervenere cum commentario 
aureolo & ipfolectuqve digniffimo Hierschie* Philofophi, non illius Nico- 
| ; Qqq2 _ medi- 

* Fuere & alii Hierocles qvi a Joh, Pearfonio prefegom, ad Hieroclis commentariuna enume 
rantur; 1)Hierocles Alabandeus, Afiaticoram princeps Rhetorum, Cicerone pyero clae 

rus, qvicjus meminit in Bruto & 2, de Oratore, Strabo Lib. XIV.. 3) Hiesocles Strabone 
junior, cujus PiAicopac Aoyss allegat Stephanus Byz, inBoayudves & Tague 

yid. .Tzetz. Chil, VII, hift.144, 8c forte refpicit Schol, Pindari Pyth. Od. 4 Svidasin 
gmroday & Apoftolius VIII. 20, prov, laudantesHieroclem éy déu Tega Pirooo Pees 

van DOG Taw Pidog 6Pusr.. 9) Hheroctes Hyllarimentis Philofophus Stoicus, ab Ath- 
letica ad Philofophiam qvi fe contulit, Gell, 1X, 5, & Steph, in TAaeisad. 4) Hicrocles 
caufarum patronus qvi librosbinos @&s iaway Sspaa eters fcriplit ad Caffianum Bat 

fum, de qvo infra Lib. VI, ubi {criptores Veterinarios recealea.- ¢)}Hierocles Grammati- 

cus, qvi TUvéxdnpeoy Geiphit Live notitiam Imperii CPolitani ; deqva apo LibrolV. cap. 

vt, 29.19. 6)Hicrocles (criptor facetiarum, His adde 7) Microclem qvi 4 Demofthene me- 
a>!) MOratur contra Aritogitonem, § } Hieroclen Imp. Heliog Mali wey died 9 qvem Cari- 
{ .:°: ..(cum five Hycearicum mancipium voeatDio in excerptis Libri XXIX, 9)Hieroclem patrem 
|‘ FHieronis, tyranni Siculorum Juftin, XXII, 4. Athen.V. p.209, 12) Hieroclem Caffianumin 
~ » EnfcriptioncVeteri Palmyrena, &ce, #1) Hietoclem Arcefilai Philol, familiarem ap, Latrt. 12) 


. a 


AUREA CARMINA. Lsb. HI, ¢, XM, 

medienfis qvi adverfus * Cabanon nee Oe Platonict Alexandrini 

vi diu poft vixit tac é “AAeZavogera drateas upyroPgoorurn xox peyadge 
3 be ok pene eg pera £ oEK]s KGY ueyadoween ie ut de eo Damafcius apud 
Photium Cod.CCXCII. p. $51. Aurea qvidem carmina ipfi Pysbagore wul- 
go tanqvam auctori tribuuntur & olim 4 multis ad{cripta fant, ut aChal- 
Cidio p.229. Pythagoras etiam in fuis aurets verfibus: . 

Corpore depofito cum liber ad athena perges, 
Evades hominem, fatlus Deus atheris almi, 

Sic Clemens Alex. Lib. Lc. 10. pedagogi, HieronymuscontraRufin. Ree 
fice omnem oram Italie qve qvondam magnaGracia dicebatur ,& Pythagoricornm 
dogmatums incifa Publicis litteris ans agnofces, Cujus enim fant illa ypura wapgaye 
yéAped|a** nonne Pythagore , in qvibus omnia cjus ita breviter degmeate contimen: 
tur, &F in que latiffimo opere Philofophus commentarus eft Famsblichus, imitatus ex 
parte Moderatum virnm elaquentifimum © Archippum ac Lyfidem Pythagera andite- 
res, Etiam Proclus 3. inTimzum, Pythagoram appellat re tar yguous 
eway wrdjéee. .AtGaleno fubdubitann lib. de dignotione affectuum T.6. 
edit. Parif’ p.528. laudantur aDguvscess Page dycy ot uSayoss, EtChry- 
fippus apud Gellium VI.2. &in confolatione ad Apoljonium Plutarchus, 
Jamblichus in Vita Pythag. p.13. alliqve non Pythaforz ipfi fed Pytha- 
gorzis illatribuunt. EtHierocles p.318. appellat non unius Pythagoric 


Hicroclem Alypii F. Antiochenum Libanii Sophifte difcipulum, de qvo . Valefius ad 
Ammian. XXIX, Idem Libanius in Epift. teftatur Hieroclem cum Ariftzeneto peril 
in terre motu Nicomedienfi, qvi contigit A C.358. 13] Hieroclem Pirzei prafeftum 
Laért. 11.127. IV.39, 40, ewndem forte Hieroclem Carem dé qvo Polyznus V.17. 14] 
Hieroclem Augorem, Ariftoph.in Pace, v, 1068. 1069. 15] Hieroclem Strategum Myti- 
lenseum , in numo apud Sponium p, 130. Mifc. erudite Antiqy. Porro apud A! 

Lib. XIV. ubi qvid fit saytiras placente: genus explicat , pro legoxAts legendum 
1ateoxAas , ut idem Pearfonus obfervat. 
® Hic ex Vicario preefes Bithyniz, atqve inde AAsfavd eres Srp» [ fiqvidem is ipfe 
eft de qvo Ep'phan, href: LXVIIIL.1, &qvi ab Radio Martyre caus pugnis , vide Vale/, 
p.177. ad Eufeb.} auctor & confiliarius ad faciendam perfecutionem Diocletiano fuit, 
tefte Latantio de mortibus perfecutor. ¢, 16. feripfit Acyes CidaAnsets dvo wets 
Tes Yeistaves, Vide eundem Lattantium Lib. V, ¢.2.,feq. Hujus operis particalz 
qva Chrifium Servatorem noftrum cum Apollonio Tfanenfi contulerat, fuum adverfus 
Hieroclem librum oppofuit Fx/ebins, qvi etiamnum exitat , cum Eufebii ejusdem de- 
monitradonis Evangelice fibris Greece & latine ex verfione Zenebis Accieds Florentini 
- MON ysgqveqvagve aptimo: fed 4 Lace Ho/fexie interpolata & in notis fubinde at 
Rnitat etiam. coon Accioli verfione ad calcem Philoftrati de Vita Apolionii, Pati 
; 1608. fol, “ 
** Ex iis que apud Hieron. feqvantur poffis colligere eunede fymbolis potins Pythag pics 
_  & Apophthegmatis logvi, qvam de aureis are habeas carminibus, 


a ° PYTHAGORE ADSCRIPTA = Lib. 11.¢. XI. 46 
fed cau 2 ites cuddysaxeOSeyua xowov, teftatus in more pofitum fut 
qvotidie mane & vefperi hoterv9ayegixes Jeo pusxs ab ills fectz homi- 
nibus legerentur vel audirentur. Alibi p.230. 2 rain ewan rataw cuyype- 
ius. Qviveroadunum qvendam é P oricis putarunt effe has (ut 
‘idem Hierocles & Simplictus vocant) curSqxa¢ referendas, vel Lyfidem 
cogitaverunt, qvz fententia probavit fe qvoqve nuper Clarif. Andrez 
Dacerig: vel Philolaum , vide Labbet Bibl. nov. MSS. p. 385. vel deniqve 
Epicharmum, qvzStanlei conjeCtura eft p. $12. Hift. Philofoph. licet Jam- 
blichus cap. XXIX. p.150.&cap. ult. p.221. potius obfervat fententias Py- 
thagoricas ab Epicharmo in Comeediis hinc inde fuifle adfperfas, non 
-qvod auctor aureorum Carminum fueritEpicharmus, _Itaqve fi au€tor 
iflorum é Pythagoricis qvzrendus fit, nullum qvidem magis qvam Empe 
‘declem Agrigentinum nominaverim,, .cujus xa9aguév forte nobilis parti- 
ala fuerunt. Eqvidem omnia illi mirifice convemre videntur, diale- 
us, diGio, argumentam, tum claufila plane digna Empedocle, fossay 
a9 avar@ &c. © Neqveadeonova eft hzc fententia, ut propterea incre- 
dibilis alicui videri poffit, cum diferte confirmetur ab auctore veteri @s0- 
Aoywdvan dpbusfucicp.20. Toa)ns 5 sone. éravupeey di ad]iic ra Mu Saye- 
08 0) dvdpec Saupacei jes dxrovess ngy avevPaystrres ex) 19 tugioes , nal awe Gy 





“Epemtdounis. | os 

"Gu pal von sbusriga yard. apeidorre téjaanrer, 

Haydy ava Pucsws paper ssoan, 

"NIN. Procés Laodicenfis Syri commentarius in yevra ern, Svidx 

memoratus intercidit. Editiones carminum aureorum plerasqve infi- 

_gniores retuli capite fuperiore cam Gnomicos recenferem, qvorum non 

-contemnenda pars effe folent. Eorum editionem novam ad MStos codi- 

‘ces meditatus Devid Hafcbeliu * non perfecit, licet ejus ‘indicio conftat in 

Pythagoricis poft verfim 39. in MS. Auguftano legi verficulos binos, 

qvi in vulgatis fere editionibus defiderantur, fed exftant apudPorphy- 

‘rlum p.27- 0 vo | : a 

Tigra wy ef umver UEAf Poor sfuravasas 

“Bu paAce mosmrvven Oo" EX Hucers Eoryes TErosess 

Etpoftverfum 44.hunctertium, itidem in editis libris pretermiffum : 

Taje avlajg ciperajs mossy Didov, ove eDéAnca. 

Paraphrafin dnsbicaw cumverfione latina Jo, Elichmanni edidit ClaudiusSal- 

-mafius ad calcem fuorum inEpiftetum commentariorum , un3 cum pa- 
. Ck qq 3 raphra- 

- ..© Vide ejus Epift. ad Kirchmannum, datam 7, Id. April, 1603. Poft Gudianas p. 198. ubi & 

Varice lotions qreedach notata dignee in veOstici Phocylidis, = i” 
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re a 
raphrafi Arabica tabulz Cebetis. Lugd. Bat. 1640.4. Grace vero & latine 
cum commentario Ethico exhtbet carmina aurea Magus Daniel Omeis, 
Altdorfii1693. 8. qvip. or. ineditum Marthie Georgii Kenigii commentarium 
celebrat. In calce paraphrafeos Arabicz legas Galenum hc Pythagorica 
recitaffe fub initium & fub finem cujusqve diel. Loca qvadam illuftrat 
Salmafius in prefat. Ol«iCelé obfervationes in aurea carminalucem vide- 
runt Upfaliz 1706.8. Video etiam memorari cditiones Gvil. Canteri & Jo. 
Spondani, atqve expofitionem, Henricit Bremcurientis, G. Sartori, jo- 
annisqve Strafelit. : : a te 
Devidis Clerici patrui fui ineditas in carmina aurea animadverfiones 
memorat Joh. Clericus VirCL T. 1. Bibl. felectz pag. 158. Cum erudi- 
to itidem commentario vulgata funt a Gvéle/mo Dietzio Profeflore Gym- 
nafii Ulmenfis ante hos annos amplius viginti. Sed & Vitus Amerbaching 
carmina hxc perinde ut Phocylidea cum animadverfionibus fiis edidie 
Lip 1594.8. Utraqve olfg.sngus qvoqve Scberus Sulanus, Re€tor olim 
Schleufingenfis, excudi fecit cum latina verfione, indice gracoomnium 
verborum phrafiumqve & locorum communium , Joach. Cammerarit 
choliis grecis & fis ipfius latinis animadverfionibus. Lipf-1604.§. In 
fragmentis Pythagorz a Joach, Zebnero coliectis & Grece ac latine.editis 
ibid. 1603.8. preter vitam Pythagorz évariis {criptoribus contraétam, ha- 
bentur carmina aurea, prefixo usdem ex Georgu Cedreni hiftoria argue 
mento: tum plures fententiz apud varios {criptores ad Pythagoram autto- 
rem relate, & fymbola qvedam Pythagorica. Habes etiam fragmenta 
Pythagorz & magis qvidem. fele€ta ac difpofita licet.perpauca ante com- 
mentarium Heroclss in ayrea carmina editionis Londinenfis, qvam ante- 
qvam recenftam, obfervo Hicroclem illum fuifle preceptorem Anex 
Gazzi* ut ex limine dialog! ejus de refurreftione colligitur, atqve adeo 
circa medium f{zculi poft Chriftum natum qvinti floruifle Qvam atatem 
allis argumentis etiam adftruitJonfius IIL 18. Sedmale eundem**Hiero- 
clem putat qviab Eufebio eft confutatus, cum diverfi fint & majore qvam 
feculi {patio a fe invicem diftent Hierocles Bithyniz & poft Alexandriz 
ézapxGr[de qvo Lactantiusatqve Eufebius]& A:eroc/esPhilofophus Plato- 
nicusAlex andrinus (de qvo Photius ac Svidas. JNeqve sudiendus eftidem 
ons 
* Vide qvc de Enex mtate notavi fupra cap. X. §.29 

*® Communis hic error multis eruditis ut vel cum Stoico Philof, de qvo Gellius, vel cum 
Laétantii zqvali poftrum confundant. Eadem fententid Videtur fuilfé H, Mori qui p. 276. 
Opp. Theolog,: Hierocles egregius ille paganus moratis, miracula Chrifti non negat, #0 
perfona praflantiam, fed contendit Apollowium Tyancnm cum co {alti conferri polft, 

Pro Heralito, Hierocles legendus eft inLipenii Bibl, Philofophica T, a p. 1376, 
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Jonfius juniorem nefcio qvem Eufebium comminifcens, cum etiam La- 
étantium ita neceffe foret altum comminifci juniorem. At ne alia argu- 
menta a do€tiffimis viris Gvil. Caveo in Hift. literaria, TilemontioT. 5. 
Memor. Hift. Ecclef: p. 606. feq. & Petro Baylioedit.2. Lexiciin medium 
allata producam, idem ile qvem dixi Acneas probe diftingvendos mo- 
nens p. 24. edit. Barthii, isgoxAys 5} inqvit, #y 0 didarxarG@» arr o wgo- 
BarropwG ra Saupacia, discov xgy ETO weoregyxev. Qvod nec aPear- 
fonio in eruditis & luculentis ad Hieroclem prolegomenis, nec a Jonfio 
animadverfum fortaffe mirabitur lettor, fed & fimifes vel etiam minores 
hallucinationes fimihicum tantis viris neutiqvam comparando hinc inde 
exciderint, veniam darenon gravabitur. HieroclisCommentarium in au- 
rea carmina, infignem plane nec Grammatifticum fed Philofophicum & 
auctoreipfo tefte compendium dogmatum Pythagoricorum complexum, 
primus é MS. Codice Venetiis a fe emto vertit, Letine edidit & Nicolao V. 
Pontifici dicavit Fobannes Aurifpa Siculus, Petavii 1474. 4. (vide Lambeci- 
um VII. p. 133.) Rom. 1475. 4. (Beughem. incunab. typograph. p.73.) Rom. 
1495. (Bibl. Chuan. part.2. p.2.) Eandem verfionem a feemendatam recu- 
di curavit Uldaricus Zafius, JCtus, Bafil. 1543.8. Grece primus in lucem 
protulit é MS. Codice abbatis Rupefucaldi ad varias le¢tiones é Vaticano 
Codice depromtasemendato, novamqve fam addidit verfionem joban- 
nes Curterius Paril. 1583.12. Hinc Lealice vidit lucem interprete Darat Bembo 
-Venet. 1604.4. Ab eo tempore Curteriana editio Grzcolatina recufa eft 
Londini 1654.8. {ed cum infignibus acceffiontbus , nam preter fragmenta 
& Joh. Pearfonu ( Epifcopi poftea Ceftrienfis ) prolegomena, & Merici 
Cafauboni in Hieroclis Commentarium animadverfiones, acceflere Téeo- 
dori Marciliiverfio aureorumcarminum & eruditus in illa Comentarius Pa- 
rifiis1s85. pridem editus, Hieroclis nefcio cujus (Philofophum habet in- 
{criptio , qvam veram effe neutiqvam praftiterim ) aséa five * facetie, 
Grace & latine cum notis, poft edit. Lugd. 1605.8. Ex Hieroclis Philofo- 
phi Alexandrini libro curus etiam Svidas meminit w& wpovciagngy ciuasps 
ys KONE ED Hiv eos tTHy Seay rryewovian cuvjavens ad Olympiodorum, 
excerpta 4Photio Cod.CCXIV.&CCLI. Tumalteracxcerptaexeodem 
libro (vel exPhotio potiusutPearfonius obfervat) qvz cum Libanii qvi- 
busdam vulgaverat Fed. Morellus Grace & lat. Pari’ 1597.8vo0. Hugo qvoqve 
| Grotits 


. | ® Sunt 29, nafratiunculs fatis ridieulse de ftolidis & fimplicibus ‘didtis & fatis qvorurdam 

VEAAS Kav, Marcus Velferus Epiftola ad Goldaftum p.8¢&. Opp, Hier actis facetias ex co- 

| dece Augufiano autlas P, Pontanus jampridem convertit & edendi o:cafioneni ex/p: tai, 
Locum horum ‘yéeAoiy ¢ NS, Laaci Vorlii corrigit Sarrayius Epift LXAXVIL, 
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didit, ut inEpiftola ad Nicolaum V. fcribat fe jamjam o€togenarmur nihil 
aut Grace aut latine legifle qvod magis fibi profuifle intelligat. Hieroclis 
qvibusdam locis lucem affundit Mericus Cafaubonus p. 336. ad Laértrum 
editionis praclarz Wetftenianz, & Lambectus Lib. VII. Commentar. de 
Bibl. Vindobonentfi p.131.133. ubi teftatur in ilo thefauro librario Auguftt 
fimi Imp. reperiri Codicem Hieroclis opttmum MS. ex qvo loca univerfa 
mutila editionis Curterianz fuppleri & corruptaemendari qveant.. Exi- 
mius qvoqve Codex MS. hujus triptoris occurrit in Bibliotheca Medicea, 
é qvoVarias lectiones deftriptas habeo.Ex eodemCodiceVarias Le&tiones 
ab Antonio Maria Salvini, Greca Lingva Profeflore Florentino deftriptas 
accepit Andreas Dacerius, qvi Codicem przterea Curterianz. editions a 
Renaudotonattus Variis leftonibus alterius Codicis MSti notatum 4 Vie 
ro doéto neftio qvo,, Hieroclis commentarium Gallice vertit & animad< 
verfionibus illuftravit , ediditqve cum vita Pythagorz afe adornata& ver- 
fibus aurets, fymbolisqve Gallico itidem idiomate luculenter explicatis 
Parif’ 1706. 12. Qvod vero praftantiffimus Bzlius probé notat ab Hi 
cle in libro de providentia affirmari, ex Platonis Magiftri fui ferntentia hoc 
univerfum conditum effe énihilo, ** ut a Platonis infius opinione alien 
hau 


* Ad imitationem horum Pythagoricorum carminum di¢ta etiam funt ewy yeura Cbr)- 
femal: Cujusdam apud Balfamamonem in can, LX. Apoftolor, VideCotelesium IIE, mo- 
- pament E Ecclef. Gr, p §71. Ais | de Confenfu p. 653. 
Ex poncevos wrgoumoxesy8, Photius ex Hicrocle pag. 749. v, 37.feq. pag, 74% 
v.37, feq. pag, 283, v.29. edit, Hoelchelii, - 
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haud diffiteor, ita video pluribus juntoribus Platonicis Chriftianifmi flo- 
rentis tempore claris in mentem venifle. Neqve enim Syriani tantum, 
Hermiz , Damaftii & Prifciani Lydi loca in hanc fententiam profert Livi- 


~ ys Galantesincomparatione Theol. Chriftiang cum Platonica p-237. Sed 


in Plotino etiam Porphyrioqve , Jamblicho, Proclo ac Simplicio hoc ob- 
fervavit Radulphus Cudworthus in fyftemate intelligibili Univerfi pag. 
¥97. qvem vide etiam p.749.751.753-763. Si Claudiano Mamerto fides, 
Philolaus qvoqve Pythagoricus docuit Dewm ex nibilo feciffe omnia, & ficmt 
opere inflituititamateriam rebus omnibus incorporefe, Lib, 2. de {tatu animzcap, 
3. Eqvidem haud defuiffe inter vetuftiffimos Philofaphos qvi hoc do 
tuerentur, colligas vel ex Ariftotelis libro de Xenophane p.3, edit. Sylbur- 
ii, & ex Empedoclis verfibus apud Plutarch. contraColotemp.972. qvi- 
Eos difputat contra eosoi dh -yivectas wag@» six sev dAaw(Cuew, qvos inexor- 
dio poématis fui oppugnat etiam Lucretius. Pratereo Epicharmum ex di- 
vinatione eruditiffimi Gudii apud Menagium p.144. ad Laértium, fed in- 
geniofa potius qvam vera vel neceffaria, ut eidem Menagio demonftra- 
tum. Seneca pref. qveftion. natural. quam utile exifimas ifta cognofcere 
&F rebus terminos pencre, quantum Deus pofit , materiam if Be rmet, an dath 
wtatur, Tig 0 Onpsseyos xa] sorliay y mowTHeL, xg Th etc exoles; Phi- 
lode Abrahamo p.292. qvem locum male reddit interpres, ita vertendum: 
gvis opifex? materiamne, an formam tantumdederit mundo? & queminufum? Ari- 
ftotelem qvog creationis é nthilo Patronum introduxitTrapezuntius, fed 
infeliciter prorfius ac falfo, ut docuit Beffarion III. 13.& 20. & 27. contraca- 
Jumniatorem Platonis. Saltim ita non fenfitPeripateticorum haud poftre- 
mus Averroés, qvi in 3. Phyficorum eonomine reprehendit Avicennam, 
sod ex nihilo aliqvid poffe fieri adverfius Philofophorum opinionem di- 
Gutaverit. Platonis porro fententiam prioribus illis Ethiopem dealban- 
tibus candidius explicavit Chalcidius, p.103.commentarii egregii in Ti- 
mzum, huncenim fiaudimus, Plato ftatuit son Deum ex bis gve non evant, fea 
cif? mundum, fed ea qua erant fine'ordine ac modo, ordinafe, Ex Pythagorez 
vero mente innatum & infe¢tum hoc mundi corpns eft, ut notat Tertul- 
lianus in Apologetico cap. XI. 
/ ‘VILE. Qvandoqvidem ab EMPEDOCLE Siculo * Agrigentino 
celeberrimo inter Pythagoricos, Carmina aurea profeéta fuiffe non im- 
probabili conjectura paulo ante tradidi, congruens exiftimo, illius qvo- 
Rrr ve 
* Hinc per Tyishixas Meera Plato Empedociem intelligit. At Luciano T, 1. p. Fa 
jib.2. de vera Hift. Empedocles dicitur meplePI@- ambufius , qvoniam [cilicet Dens 
imsmortalss haberi dum cupit , ardentem ferbidus Etnam infiliit ,fi vera elt fabula. 
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qve ingenii monumentorum brevem notitiam, licet fere perditorum & 
ex hominum memoriaelapforum, hicfibjungere. Parmenidis propin- 

vum & gmulum vocat Simplicius in 1. Phyfic. p.5- Archyta 
ufum {cribicSvidas in’Agyutas. Qvinimo Pythagoram ipfum Magi 
habuiffe teftantur Timzus apud Laértium VIII. 5.4.&s0. Porphyrius p. 19, 
& Jamblichus qvi c.23. eum refert inter eos qvi juvenes Pythagoram jam 
fenem audiverunt. Attemporum rationi hoc noncongruit plane, cum 
Empedocles natus fuiffe pongtur demum Olymp. LXXVI. 4. qvamobrem 
juniorem Pythagoram Alipten prioris difcipulum ab illo auditum canten- 
dit Dodwellus p.220. Scripta Empedoclis hac apud veteres memorata re- 
’ -periuntur: 

ee, TIERT @YEBOE BiGAley’. Libri Ill, deNatum; Paufsniz Medico 
infcripti, carmine Hexametro, Hujus operisGalenoT. 5. p.1. edit. Ba- 
fil. & Tzetzz Chil. VIL v. $23. aliisqve memorati & adverfus usqve bis mil- 
le pertingentis pars ni fallor fuit qvod ab Eliano XVI. 2. hift. animal: lau- 
datur ws (dey idery]@-, tum qvod Pfellus laudat #8 Aitov, & Tzetzes 
ad Lycophronem, srs¢i veixuc: Hymni deniqve Phyfici, qvorum Menan- 
derRhetor meminit. Phyficam Empedoclis expofiufle partim, partim 
ad examen revocaffe videtur Hermachus Epicureus in XXIV. libris Baise. | 
Juxiiv megiEumsdoxAses qvos memorat Laértius Lib. X. fect.25. Plurimum 
Empedocli tribuiffe Epicurum patet é Lucsetio, qvojudice Carmina divini 
pectoris ejus, | - 

Vociferantur & exponunt preclara reperths 
Ut vix humane videatur forte creatus, 


Mirum eft Dorice eum non fcripfiffe, qvz dialeCtus familiaris fuit Pytha- 
gorzorum Scholz, &Siculis przcipue , fed ut ex innumeris fragmentis 
conftat, Jonice, qvod ipfum fententiz deEmpedocle aureornm carmi- 
num {criptore, qvz itidem fonica dialecto decurrunt, velificatur. De 
illo vero diale€étiJonicz apud Siculos ufu videre non injucundum eft, 
a Bentlejo nuper & Car. Boylio difputata fant ad Epiftolas Phalaridi afer: 
ptas. Epitheta in carminibus fuis non ornatus gratia adhibuit, fed ejus- 
modi qvz naturam rei qvam optime declararent ut teftatur Plutarchus V. 
8.Sympof: In Ciceronis Academicis qvzftionibus Lib. I. plerzqve editio- 
nes Empedoclem referunt inter Poétas Grzcos, qvos Ennius, Pacuvius 
aluqve latineexprefferunt. Sed Turnebus teftatur fe vidiffe MStumco- 
dicem antiqvum, qvoEmpedoclis nomen abfuit, Nec usqvam alibilg- 
tina Empedoclis Metaphrafis vetus memoratur. 
2. KA@APMOI de expiatione & purgatione , verfus Hexametri " mille, 
| ulys 
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Hujus operls partem fuiffe exiftimo aurea qvz vocantur Pythagorz car- 
mina, Empedocli diferte trtbuta ab auctore @xoAcyusdiay ApS usrisic p. 
20. ut jam ante, cum de his carminibus agerem, monere me memini. 
Initium xaSaguev fervavit Laértius VIII. 54. idem fect. 63. teftatur illos in 
Olympiis decantatos 4 Rhapfodo Cleomene. Confer Athenzum Lib. 
XIV. p.620. Meminit & Apuleyus in Apologia, De luftrationibus Py- 
thagoricis confer Salmafium {ub finem prefationis in Cebetis verfionem 
Arabicam. | 


, IATPIKOS ACTOS, Liber Medicus verfibus Mexametris fexcentis eg | 


tay éfancom, utdiferte Laértius inEmpedoclis vita. Fallitur itaqve Svi- 
das, qvi xaraAcyadw {cripta efle ab Empedocle ‘aroma tradit. 

4. ZEPEOT AIABAZI® five MEPZIKA, 

§. IIPOO{MION five Hymnus in Apollinem imperfe&tus. Hac 
lia fuppreffa abolitaqve efle Laertius auctor eft VIII. 57. Itaqve apud Ari- 
ftotelem XXI. 22. problem.non legendum Empedoclis Negowes sfed Qu. 
ema utexIV. 4. meteorolog. obfervavit Méfirfius ad Chalcidium p. 29. 

6.&7. TRAGOEDIAS qvoqve nonnulli  MOAITIKA ad 
hunc Empedoclem retulere tefte Laértio VIII. 58. alii tragcedias reCtius 
ad alium juniorem hujus nonainjs, ut notavi in notitia Tragicorum. 

8. Abulpharajus pag. 33. memorat Empedoclis librum neftio 
qvem, refurreCtionioppofitum. Ibidem ait primum fuifleEmpedoclem, 
qviattributa DEI docuerit ab ejus eflentia haud differre. 

Fragmenta qvzdami Empedoclis Philofophi, fed perpauca (ex 
ejus seg) Durews * przcipue) collegit H. Stephanus in Poéfi Philofophica 
A. 1573.8. Longe plura congeffi & illuftravi in Syntagmate fingulari de 
vita, Philofophia** ac{criptis Empedoclis, qvod in lucemdare animuseft, 
fitempus & occafio ferat & Deus vitam concefferit ac valetudinem. Fue- 
re & alii Empedocles 1) noftri avus qvi Olymp. LXXI. xsAzs]s vicit. 2.) 
fororis filius Tragicus. 3) qviaPlutarcholoqvens inducitur VIII. §.fym- 

of: nififiétum abantiqvofitnomen, CzterumnovusEmpedoclesapud 
Themiftium Orat. V. adIovinianumImp. pag. 70. edit. Harduini, nullus 
eft, neqve ibi fermo eft de Peregrino Philofopho Cynico , ut opinaba- 
tyr Petrus Petitus II. 13. Mifc. Obfervatt neqve de S. Polycarpo , 
rr2 ut 


¢ THs DidoraOus weet Duesces 


* Zenonis Eleate g Sayno Tay "Eumadoxrcse ee 
oxAa Weel THs we NS ¥oiag. 


memorat Gvidas in Caveay » Plutarchi 66 ‘Epre 
Lanaprias n. 42. 


** Philofophiam Empedoclis inftaurare conati funt Campanella, Maignanus , dc, 


10 Empedoclis po¢mata nunqvam in lucem edita fed aforore ejus vel fi- | 
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ut in mentem venit Stephano Le Moyne pref. ad Varia facra, mul- 
to minus de Servatore noftro Jef Chrifto qvem abEthnico homine per- 
ftringi conjiciebat Petavius in notis ad Themiftium, fed ut optime illum 
locum interpretatus eft Mericus Cafaubonus ad M. Antoninum pag. 78. 
feq. hic eft verborum Themiftii fenfus : Dignus Imperator qvem veneran- 
tes admiremur tum ob alia qvz lege ipfius continentur, tum precipue 
qvodnon folum religionislibertatem indulgeat , fed & xternas illaslegesa 
Deolatas demalorum bonorumqve indiffolubili nexu non minus perite, 
(8 Paus.cjegov)non per Jovem (# ua Aiz)qvam vetus illeEmpedocles Qué 
av & vex» explicet. Preplacethzc mihi expofitio fimplicitate faa nati- 
va pre conje€tura Harduini qvam videbit qvi volet in notis ad Themi- 

fiium p. 40-4. ae ; 
| IX. Deniqve fub Empedoclis Philofophi nomine fertur Sphen* 
five poéma non inelegans Aftronomicum verfibusJambicis CLXVIII. in 
plerisqve confonans Arato, & ftellas tum erraticas defcribens tum anvAae 
vas. Primusé Bibliotheca Johannis aS. Andrea edidit folio fugitivo Fedee 
ricus Morellus Parif. 1584. 4. hacin{criptione: Epmedoxatss ECAIPA, 9 Ampere 
Teis T8 Tein Avie, Sed Demetrius Triclinius , qvi ante trecentos circiter an- 
nos vixit, auctor effe poématii hujus non poteft, qvia prefixa in Codice 
MS. nota teftatur illud 4 Demetrio tantummodo emendatum & in ordi- 
nein reda€tum. Oi wragev)ss sixosTaucinol etos tplusrpes axataAnxros, Ele 
oi >} yeyonupevos neta Tov Teorey Tar woinTay. AExovray 98 crzroderr , dane 
TUACV, avamousev, seiBeaxuv, mrOL opetay xgY muppixion. Is'eov > ore diape 
Gudirar aby Anunteis F TeixdAwis. Hrav yag ev worois peesos dae 
DPSapQuos yoy worroi €x rete navcrcaPIneay us adiayrwse, LatinisJam- 
bis vertit &caftigationes qvasdam adjunxit, Q. Septineus Florens Chriftianss, 
** cuyus translatiofeparatim ab eodem Morello edita eft Parif’ 1687. 4. fub 
titulo Sphera MetusGreca. HicFlorensChriftianus Vir Grace & latine do- 
€tifimus levi conjectura poémation iftud tribuit Georgio Pifide, Nam Eme- 
pedoclis , Inqvit » bos effe verfus nungvam in animum induxiut crederem, & qvi cree 
dunt, funt fane qvamtaxyuTradas, nullogve, ut m. bi videtur, probabili nituntur are 
gumento. Ab iis temporibus longiffime abfunt qvi Triclinio Demetrioimpurant, Sed 
7 cone 


* Mundus Empedocli dius ePaye@©s , unde r Payee EymedoxAesG, de qvo Gatae 
Kerius ad M. Antonini Xl. 3. 

** Fallicur Labbeus qvi cum verfione Morelli excufam Empedoclis Sphzram tradit p. 133. 
Bibl. nov. MSS, po¢magqve hoc affirmat conftare verfibus Jambicis & Heroicis, 


telatur avater exflare manu exaratum in Bibl, Regis Chriftianiflimi, num, 1233, 1334- 
80062.2216. 
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 conjeflums tamen [copum veritatis propius attingunt.  Qvamvis enim materiabac 
fit vetus, recentior tamen eft forma, & meruit sibilominus antigoumobtinerc, Pro 
fetlo Poéjis iff non longe difiedit a Pifida vel ylo vel erate, quod judicinm facioalio= 
rum eruditiorum, Toto perpetuo carmine nibil aliud reperias extra fellarum 
_ & fiderum pofituram ordinemqve fecundum diagrammata vulgaris, Pof defcriptum 
fitum percurrit bic auttor figna Zodiaci, fed moratur pracipue circa Etymologias , qva 
mibi interdum imo fere femper Oog|ingy videntur , meqve fatis fidem facientes, Ejuse 
modi multa habemus Graculorum Asn'lodoynd|a, nugas ingeniofas & curiofas 
Davaglas, pracipue in Aftronomicts, Nosin interpretatione fimioli fuimus, multun— 
. voluimus, paucaprafitimus, Nam Grecaveriloqvia Latinis mutare , © illorum ele 
gantiam (fi quain bis nugis) praftare , operofian eft magis qvam utile vel ingeniofum, 
Czterum Pifidam au€torem effe vix crediderim, neutiqvam enim Chri- 
ftianifinum ejus ac religionem fpirant hi verfus (75.feq.) | 


Totde rater rxqudli2orr’ ascoes 
Czwv Bedlsios sav seetow dws war. 
‘Er sy augtap Nadas apes Boole, 
"ED yUGe tHAwarey asteuy Siow, 
Osav 72 manana — — 


Video etiam ab amica & erudita Dieterici Dobler! manu notata remotio- 
ris antiqvitatis argumenta non contemnenda, qvod hic {eriptor non 
meminit libre , qvod v. 16. Cancri afterifmum refert ad folftitium, 
qvod Hydrz caudam v.59. ad pofteriores Centauri deflectit pedes fecus 
qvam Ptolemzus 4 qvo extremitatem caudzhydrz fupra caput Centauri 
ponere edoétifiuntAftronomi: qvod Zodiacum v. 110. vocat ae zov,qvod 
Taurum dentqve antiqvioribus traditv.gy. dictumge, Qvoniam vero 
vetuftiores poteft fecutus effe au€tores qvisqvis hec {cripfit, & Sphzrz 
Empedoclis vel Jamborum ab illo fcriptorum nemo veterum meminit 
qvod fciam, incertum, etiam eft utrum Empedocles junior Tragicus 
attigenit Aftronomica, itaqve univerfam rem arbitriole€toris relinqvere, 
qvam divinando temeritatis notam incurrere malo, At entm qvoniam 
Carmen 1pfum perbreve eft, & przterea tam raro obvium & parvitate 
tpfa {ua Bibliothecis ita fubductum, ut ineditum videri poffit, qvid vetat 
illud hoc loco integrum una cum notulis doétiffmi interpretis Q.Septi- 
mi Florentis Chriffiami fubjungere. 3 
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xiffe, Impetus oris. Sic cocli impetum pro vaftitate Lucretius, Parorem dixiflevidews 


,Milefiarum ille venuftus fcriptor in Onothryfo, 
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SPHARA VETUS GR&ECA, 
Q Sept.Florente CHRISTIANO interprete, 
IC fiderum ordo eft ztheris: Circa 4 poham 
Ar&tos duas iri terga vergentes, fitu 
Contrario caudarum, inerrans flexibus 
Coire prohibet invicem obliqvis Draco! - 
Ad impetum fovus d dexterum a capa pedem 
Habets c caputqve propter oi mat pees 
i frontem acuti Scorpii ingredit 
Dein ein fat uefa pone majorem fequens 
d hujus Virgo ftat 
Cong ve idam pt rt mahi, 
Haci inte aftra forma in orbera vertitur 
Humerum Corona dexterum Aréturi propé, 
uperior eqvem manu es tenet: 
Majoris U: Ure | juika poftremos pedes 
Infra volutus igneus jacet Leo. 
Sed Cancer intra media folftitia adjacet 
Geminis, fub Urfe pedibus anterioribus: 
Auriga capiti fiubjacet trucisferz, 
Plantaqve Tauri dexterum cornu premit: , 
Lzuum hujus armum poffidet nutricula 
jovis Capella, cuiqve gratus Jupiter 
ks potius i inter ix Fe apa 
Succedit Hedus, & habet inferius loctim. 
In fine brachii & manu Aurigz ultima, 
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fingulare fit fignum, Sed ci paulo poft Delphini injiciat mentionem, fufpicor aliam 
_vocem defiderari avi tev dsAQDivey. 

45. @AA ogee ) Non eft ut negem mendofa hac effe , qvamvis cliciatur fenfus legent, 
€Zixve vey, 

43. TO 70s vorov) Malim ra mecg¢. Mox pro caped|a, melius Twat, qvia dixit 
XNAAKS » neqve enim Nepa duplex habet corpus, nifi Chelas ipfas, qv pro libra ufute 
pantur, corpus aliud facis ab ipfo corpore, id eft, partes fejungis a toto, 


| EMPEDOCLE. . £sb, 1, ¢. Nil, 
Aru minoris pone poftremum pedem 
Cepheus figuram conficit Trianguli. 
Manu fugacem dextera captans avem} 
Sub cujus alam dirigit pedem Ferus, 
vem media late Pifcium vident loca, 
Sic pftafedes pondere aftrorum gemit 
Qvz dicta fupra, qveqvenunc novisfime. / 
Suum ante Cepheum Caffiepia fedem habet, 
Et ipfe Perfeus celeripes falcemtenens, 
Pp Dusqve terga fortis Aurigz premens! 
Eqvo cohzrens aptat Andromedz caput, 
Cum ventre eqvino ftella eadem fulgurans, 
Interqve Olorem & altero Nixum genu 
Lyracollocata eft: Delphis at contrafedens _ 
_ Inmedioad ortus fiderum horum vifitur. 
, Tum vero eqvinum proxime apparet caput, 
AtCapricornus fupra habens Aqvarium 
Caudam prope ipfam vertice adfe€tat fuo: 
Supraqve Delphin & Sagitta, Aqvila&fimul. _ 
‘Fenet Ophiuchus ipfe utraqve Angvem manu, 
* Ipfe Angvisinfra[qvod volenticernereeft] ~ 
Caput videtur cumCoronajungere. — 
En fiderahzcfunt partis ad Boream fit#? 
verfus Auftrum, hunc ordinem contra obtinenté 
Subipfum acumen Scorpil Aravifitur, ~ 9 
Chelis fib ipfis & Nepal jcorpore | 
Priora parent membra Centaur} {enis: 
Corpus ferinum nofcitur fubter manus, 
Verum fubanticas Sagittarf manus _ 
Rotatys orbis fiderim conyoN tut: 
$§ 
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| EMPEDOCLI Lib, 11. ¢, X11. 433 
§§ Hincorbisalius qvivocatur Circulus 
Auftrinus, alius Pifciumqve cernitur. 
At Virgini & medio Leoni fubjacet 
Dira Hydra, adafprum qvz caput Cancrum refert. 
_ Caudamqve Centauri ad pedes retro ultimos, 
60  Spiris fub ipfis maxime illuftris manet 
Crater, & inde membra Centauri prope 
Stat Corvus, Orionis adlzvam fedet 
‘Flumen, fub ipfis pedibus eftlevipes Lepus, 
: sty fulgerantem Sirium fugit Canem. 
Pedibus propinqvat ultimis Caniculz, 
Servaculum Argus; &cohzret artubus 
Flammis corufcum fidus, atqve implet locum: 
Manumqve tendens ad gravem Tauri pedem 
Micantia inter fidera Orion micans, 
70 Tendit gemellis alteram Laconibus: | 
Sed eft propinqvus dexterz Antecanis manus. 
Aries fub ipfium eft, Pifciumqve corpora: 
Qvis fava Piftrix adjacet, fed Pifcibus 
Commune vinclum & fidus in primis nitet, 
75 ~~ Tales figuras fidera & fedes habent, 
Benignitas qvz Numinis mortalibus 
Concesfit: Ergo feu patrima Pallas, aut 
Sol ordinavit huncce ftellarum fitcum, 
- Opus eft Deorum, humana nec follertia 
Qo Referre posfitomniain compendium. - 
Mundi atqve vitz aduerte curfum, qvam bene 
Natura difpenfavit ipfa opifex fii. | 
Preful chorez circuli dux eft gregis. ARIES, 
Qvodcongregata cuncta difcernat cate. 
8s Namcomparatus hoc ad ipfum convenit. 
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ditabunt. 


Ibid, 0¢ waAcs arose) Vetus aureum feculum innuit, gvo boum nulluserat cuftos, imo iple 
bos erat (ut cum Frontinologvar) arvifinius, Tanta erat ejus statis innocentia probie 
tasqve. Nam limites (ut ait idem bonus auctor Grammaticus) ante Jovem nulli eranty 
proinde lites nutlee , ideoqve tandem pofituslimis lites at difcerneret aruis, at ait divicus 
Agricola Maro, Itaqvenon mirum fitantabovem reyereatia coluit antiqvitas, ut eum 
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Et inde Grajum nomen hoc indeptus eft 

Crion , qvod hiemis viris & difcrimina, 

Noétisqve cernat & dieihoras pares: _ 

Ex mole confufiffima hunc mundum excitan® / 
90 NamdonaDivum impertiitmortalibusy. . | 

Unde indiderenomen aCrifidu, 

Crion vocantes , namqve decretorius 

Occafum & ortum fcinditzqvoexamineé 

Tauri fecunda fedes eft, & formam habet — TAURUS, 

95 . Arvumcolentisqvijugumcervicbus | 

Pofcit torofis , & recurvi pondere 

Gemens aratri fulcat arva profetans, 

Hic ordofiderum, neqve huncantiqvitus 

Taurum vocabant, Urus huicnomen fut 
100 Qva Terminorum voce cuftos nofcitur. 

Gemini feqvuntur ordinem clariffimum, GEMINI. 
Dictiinde qvod tunc fructus augefcat duplex, | 
Superqve terris herba Naturam fecet, 

- Binzqvecrefcantfrondium propagines, 
ros Tepenteterfimolliterftatu aéris, 

Atqvi movetur srestibus retrogradig, CANCER, 
Gaudetqve cancer fru€tuofotemipore, - | | 
Frugesqve monftrat perficas mortalibus; 

Clarum deindefedis ordinem tenet. 
g10 © QvintamjubatusoccupatfedemLeg) LEO, 
Nam liditurqve lzditurqve perdite 
Compunctus asfiardoreSolisigneo. 
Tunc omnisarbos, omne marcefcit fatum: 
Per temporaautem perbitans, audit Leo. 
S88 3 Hunc 
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verfus Auftrum, hunc ordiriem contra ovina 
ipfum acumen Scorpii Ara vifitur, 
Chelis fab ipfis & x Nepal \cofpore 
Priora parent membra Centaur} Tenis: 
Corpus ferinum nofcitur fubter manus, 
Verum fub anticas Sagittart manus 
Rotatus orbis fiderim convolviCury 
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70, Oidvgeoirs) lepe, didvpeoig. Quorfam enimin alteram fdem Anapeftum non necefise 
rium inducas? 


73, & wear ows dé) Non putoprimarium verbo poftremo & flagitiofo mutandumedie. Po- 


tins exif en ougdyars ds. Neqyeenimcohzrent Pilees poftexioribus, cum mutuo 
79 Sean re jangccernptes) Vera & pia fententia, non 4 Chriftianis folam, fed bonis jllis pagz- 
nis celedxata; puta Asato&Dionyhio, @eery7ty. 
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$5 Hincorbis alius qvivocatur Circulus 


Auftrinus, alius Pifciumqve cernitur. 
At Virgini & medio Leoni fubjacet 
Dira Hydra, adafprum qvz caput Cancrum refert. 
Caudamqve Centauri ad pedes retro ultimos. 
Spiris fub ipfis maxime illuftris manet 
Crater, &indemembra Centauri prope 
Stat Corvus, Orionis adlevam fedet 
‘Flumen , fub ipfis pedibus eft levipes Lepus, 


- Qyi fulgerantem Sirtum fugit Canem. 
Pel 


bus propinqvat ultimis Caniculz, 
Servaculum Argus; &cohzret artubus 
Flammis corufcum fidus, atqve impletlocum: 
Manumave tendens ad gravem Tauri pedem 
Micantia inter fideraOrion micans, _ 
Tendit gemellis alteram Laconibus ; _ 
Sed eft propinqvus dexterz Antecanis manus, 
Aries fubipfim eft, Pifciumave corpora: 
Qvis feva Piftrix adjacet, fed Pifcibus 
Commune vinclum & fiduis in primis nites, 
Tales figuras fidera & fedes hapent, | 

Benignitas qvz Nyminis mortalibus 
Concesfit: Ergo feu patrima Pallas, aut . 
Sol ordinavit huncce ftellarum fitum, 
Opus eft Deorum, humana nec follertia 
Referre posfitomniain compendium. - 

Mundiatqve vitz aduerte curfum,; qvam ben 
Natura difpenfavitipfa opifex fui. | 

Preful chorez circuli dux eft gregis. 
Qvod congregata cuncta difcernat cate. 


_Namcomparatus hoc ad ipfum convenit. _ 


$3 2 
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oe 


0¢) HocRrymon, esd Jac xpicsae, Grace tantum linpyee convenit: nam f Arictedi 


yocas, aliad excogitandum eft, Alii tamen xescy 3 dictum volunt propter xa pa ’ 
qvia cornibus pollet, & eft arsAyonep@ : unde xugirrew , ex xopumrey, 
cornu ferire Virgilio, Itaqve rette Syidas, xet0¢ oJo Keapes ie uevGr:; gviqve ut ait 


idem Marcoirafoitur in cornua, . - 
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Evys 


53. no ois'6pcsv) Qvorfum hee verba gvibus initium fecit ? Sane hic mihi videntwr 
ampordwvwga, &aliacenfeo fuhftituenda, qvz fortaflis alia {cripta exemplaria foppe- 


ditabunt. 


Shi, 0¢ waAcs sore) Vetus aureum feculum innuit, gyo boum nulluserat cuftos, imo ipfe 
bos erat (ut cus Frontino logvar) arvifinius, Tanta erat ejus statis innocentia probie 
tasqve. Namlimites (ut ait idem bonus auctor Grammaticus) ante Jovem nulli crany 
proinde lites nutle , ideoqve tandem pofituslimis litem ut difcernerct aruis, at ait divinus 
Agricola Maro, Htaqve non mirum fitantabovem reverentia coluit antiqvitas, ut eum 


ovcidiffe juxta perisulofiun fiuerit atqveciyem, Gane vero Cupoy ; de bore retcte dici, Mes 


_ EMPEDOCLI ¥ib, 11 c. XU, 485, 
Et inde Grajum nomen hoc indeptus eft 
Crion, qvod hiemis viris & difcrimina, 
Noétisqve cernat & diei horas pares : 


Ex moleconfufiffima hunc mundum excitan 
90 Namdona Divumimpertit mor . 
Unde indiderenomen aCnifidu, 


Crion vocantes , namqve decretortus | 
Occafium & ortum {cindit zqvoexamineé._. 

: Tauri fecunda fedes eft, & formam habet TAURUS, 

95 . Arvumcolentisqvijugumcervicibus | 
Pofcit torofis, & recurvipondere 
Gemensaratri fulcat arva profetans. 

Hic ordo fiderum, neqve huncantiqvitus 
Taurum vocabant, Urus huicnomen fut 

100 Qva Terminorum voce cuftos nofcitur. 

Gemuni feqvuntur ordinem clarifimum, GEMINI, 
Di€ti inde qvod tunc fru€tus augelcat duplex, | 
Superqve terris herba Naturam fecet, 

 Binzqvecrefcantfrondium propagines, 

10s Tepenteterfimolliterftatu aéris.. . 

Atqvi movetur gresfibusretrogradis, GANCER, 
Gaudetqve cancer fructuofo tempore, | | 
Frugesqve monttrat perficas mortalibus; 

Clarum deindefedis ordinem tenet. 

10 QvintamjubatusoccupatfedemLeg, LEO, 
Nam lhiditurqve laditurqve perdite : 
Compunctus asfiardoreSolisigneo. 

Tunc omnisarbos, omne marcefcit fatum: 
Per tempora autem perbitans, audit Leo. 

Sss 3 | Hunc 
ipfe Bootes fidem faciet qv 1 Urfx ove. » Vel Quarat 9 diftus eft ‘Tum ifte felqvi verfus 
x94 Boos ogar . Arxytlv y pura rauDavowrss xépas ex Anthologia puto, facit us 
exiftimiem prifcis illis temporibus, qvibus ante Jovem nulli fubigebant arua coloni , boe 

vem pro cane fuiffe ad cuftodiam , ut pofteaad laborem. 

aut. Ascjvety 90) Neqve placethoc Leonisetymon, Altimelius, ang To Asvoces. 

3 Sunt enim ardentes & ignei oculi illius fers, qvzemeritoa Solo fubftantiam & naturam 
trahere exiftimatur cenfente Macrobio. 

wg. od Rua) Sententiam hane nufpiam alibi qvod meminerim, legi, Si qvifintmeliore 
memoria, [cire yelim ecqvid recordentur, Hujusjndicii maximam A me inibunt prati- 

am, 
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H v8 ev yy DécPeray yronPooas, 
Hd gy nAuduws vangerey yAauNnT bets 
Big 
am. Tamen qviain Mefopotamia yehementi yi Solis Leones a culicibus ita per oculos 
infeftari dicuntur ut in flumen fe proripiant 8 mergantur , fufpicor huc refpexifle hune 
Shara tapeSoypacov. Exiftimaverit etiam aliqvis dictum hoc de longzevitate, qvia 
peaxeo(siov effe Leonem , etiam Ariftoteles in hiftoriis perfvadet fidemqve faétam ait ex 
ciaudo capto, cujus dentes vetuflas infregerat &¢ minuerat. Sed profetto povoiny 
non idem eft vod 7/007@, Grace {cientibus, —_Itaqve priori {ententix potius fub{ribo. 
(Forte non opus ingbifitione ulteriore, fi obferbetur ad falis Sires in dedecatemertis a poita 
refpict, meqBe enim cancer per fe xeon iO nec ASV OM NU@Y fed euparsefGN in Case 
cro fol, & @hAUGY im Leone.) 
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11g _Huncproximeaftat forma pure Virginis, _  VIRGO,. . 
Qvia ante qvam Sol fidus hoc percurrerit 
Servantur incorruptaterreaomnia: . 

Corruptionis qvidqvid autem expers manet 
Omnes vocare virginis vitam folent. | 
m0 6) «At Libraqvando mefle colle€tadomos CHEL£vel LIBRA, 
_ Implentcoloni, acervus ingens tritici 
Servatur horreis, tuncalibres fufficit 
Conferta fruges in numerum alimonia. 

125 Moxalma Pleiasqvandofementemfacit,  SCORPIUS, 
Etfummo in arua fe labore conferens 3 : 
Exportatulnis cultor agri femina, 

‘Tunc Sparfor exit Scorpius , nam {pargitur 
Et disfipaturtriticam interre domos, __ 
230. Utintushominis perfica augefcat feges. 
Poft tortuofis circuli in fpiris feqvens SAGISTARTUS. 
Miffor fagittz apparet haudignobilis, 
Nam fructus omnis jamqve terrz emittitur, 
Jam jam rete¢tis ventris imi partibus 
335 Crefcens novello per fuperna acuming. | 

- + At Capricornuscorporeambiguonitens CAPRICORNUS: 
Sidus remotum, nomen hoc jure obtinet: - | 
Prioramembra {cilicet produnt Capram, 

140, Pifcem marinum cauda poftrema arguit, 

. [lain virentevivit herbarum folo, 

Hac zfuofigurgitis natat falo, | 
, om | | Natura 
819. magsevov BiG») Hine apud Grecos TlapSevies, dictur pura vita, & Parthenii dict 
* tefte Svida, of ADGogos: neqvehecfolum , purum pelagus & piratis intentatum , di- 
ss Gumelt, wagdinoy weAayG, an | 
120, XAc}) NomineChelarum intelligitur Libra,  Qvia Chele (enjus dodecatemorion in 


Libra finitur) parte occupant ipfas Libr, Et vero fic ufyrpant Aratus & Manilius, ~ 


Czterum inter aliafignificata “ATs etiam et alimentum, hine illud Dogrinay Rty- 
mon, cui fi noneredidero non definam propterea Chriftianus effe, 

824° TecPajos) Non fatisintelligohzc verba, Itaqve Problematiceingviram: An qvia triti- 
cum expenditur ad ftateram. & fit demenfism ? An potius per TEOPas pecudes, id dl, 
ta 3 upata, intelligi: Ignofcant éraditi ignaroScambigenti, . 

199, o'xoeri(eTcy) Neqvehic aufculto huic Etymologiee, | NamfhacinScorpio talet ratio, 
fogo vos, qvare Nepam non feqyetur? 

335. 1015 9) maclins, 16015  » 
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Avépun sygoues tok & pereudyr. | 168 


143. eg Taurey mF n) vel lege, T8T0Y, cum eruditorum Pheenica Jof, Scafigero , vq 

_  @uTo¥Y. Hoceniminnuitur, ad Capricorni naturam omnia referri, qvi ficcus eft & hue 
midus: Qvibus qvalitatibus & hominis natura conftat, & omnia in orbe terrarum viven- 
tia Deus naturz audtor perficit, . _ : 

‘145 Cesvev) non placet, To desvov.’ Potius dewey, qvi vortices funt , legendum fafpicer nili 
aliter cenfeant acutiores & cruditiores viri, qvorum probabilioribus rationibus non folum 
manus, fed etiam furam preebebo fibens, 

ig2. SiAnxe xo4) Dele illud KY ; qvod ex preecedenti Gyllaba 76 fupercrevit , lapfu ufitato & 
facili;ut contra yertu fegventi vdpox,006, gemingta altima {yllaba 05 5 fed degcncgansin 
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Natura fertur omnis huc mortalium, 
Siccisqve vefcens humidoqve fpiritu, 
145 At vorticofx fedis emanfor Puer 
Obliqvat urnam, & fundit undas defiper : 
Colles honorem.turbat hibernum movens, 
Laticisqve terreraptor humentis, nigram 
Hiemem, procellas atqve ventos invehit, 
150 Operitqve mundum vefte tanqvam candida, 
~~ Ee obftinet qva circuli fignum patet. 
Jure ergo Aqvari nomen huic forte obtigit 
.Sedem obtinenti propter undarum globos. 
Poft hunc rotator gyrat auras circulus 
155 Ventésqve mutat, forma longi luminis, 

— Gemella, curfu verfa. tat contrario: 
Averfa qvamvis frons & obftitum caput, 
Tamen feqvuntur circuli rectum ordinem. 
Septentrionis ifte vergit ad polum, 

160 Hic vi capeffic humidas Auftri Vias. 


_Itaqve in profundo qvz latent perflamina 
Pifces revelant: ventus in fundum cadens 
Conturbat undas, nuntians mortalibus 
Hiemem & procellas, 2zftus ut reciprocus, 

165 Qvi vorticem undis addit é terrz finu, 
Portendit atrz tempus hiemis afperum. 
Hinc eft qvod ili duplici cum temporis 


168 Curfu, fruuntur flaminum immenfo ordine. 


Finis Sphere geteris, 
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CAPUT XIII 
1, Elenchus*) Alphabeticus Pythagoricorum apud 


veteres memoratorum. 


Baris Hyperboreus ad qvem liber ferebatur fub Pythagore no- — 
mine, & cum qvo de rebus praclaris Pythagoras cum apud 
Phalaridem captivus effet difleruiffe dicitur. Vide qve dixi 
Libro I. cap. 2. fect. 7, ubi Abarin Pythagora antiqviorem ex 
Harpocratione obfervavi, Qvz porro de Abaride in vete- 
rum {criptis five vera five commentitia feruntur, .ea non in- 
diligenter collegie fingulari diatriba Carolus Godfridus Zapfi- 
us, Lipfiz 1706. 

‘Abroteles Tarentinus. 

Achmonidas Tarentjnus. 

Acrion Locrus, qvem inter alios Pythagoricos adiit Plato tefte Cicero- 

neLib. V.de finibus. In Valerii MaximiCodicibus VIII,7. extern. 
. Arion, 

Acton Medicus Agrigentinus , de qvo Svidas, Hefychius illuftris & viri 

doétiad Empedoclem Laértii VIL. 65. Hippocratigqvalis fuit. 

Acufilaus Tarentinus. 7 

Adicius Locrus. 





Fetius 
* Qvibus nullum teftimonium additum vides, ii apud folum Jamblichum c, ult, de vitd Py- 
thagore memorantur. Negqye affentior Preeftantiflimo Lloydio, qvi pleraqve nominz 
Pythagoricorum (ex 218. ducenta) conficta effe 4 Jamblicho conjicit. Qvyorfirn enim 
tot falfa confinxiffet, qvi multa yera prastermifit, Netum porro eft difipulorum Py- 
thagor alios fuifle ¢raJegixs#¢, ut auctor Philofophumenon fub Origenis nomine , 
appellat ; qvos Jamblichus c, 18. Nudayopasas: alios ££@]épsua¢ qvos Jambli- 
chus yocat Iu ayopisas, Ariftophontis qgvoqve Comici drama fuit Nudayosie 
nS » laudatum Athenzo VI, p 238. Sive ut Anonymus Vitz {criptor apud Photium 
Cod. CCLIX. pag. 712, Svidas in Nuday, & Schol. Theoeriti Idyll. XIV. p, 207. 
cos diflingvit , alii fuere Nudayopixe proprie difti, qvi cum ipfo Pythagora 
verlati funt: alii TuSayopesos horum difcipuli, alii deniqve Nudayopsey eb 
aMws sea ZnAwtay, Certum tamen eft hanc diftinétionem, veterum {erie 
ptorum ufu non comprobari, & recentius Commentum videtur Dodvvello p. 163. de 
vita Pythag. De diftinélione in @xsoparines & Meaty atiX%NS, yide infta in 
Hippomede, . 


} 
_PYTHAGORICORUM. | Zib.I¢, XT. 41 


etius Parius. 

ZEgon Crotoniata. 

#Emon Crotoniata. 

#Eneas Metapontinus. , _ 

fEnefidamus. Vide Agefidamus. 

#E{chylus Poéta Tragicus, Pythagoreus dicitur Ciceroni3. Tufc. qveeft. 
p-179. Diverfus ni fallorA{chylus difcipulus Hippocratis Chit itidem 
Pythagorici, Ariftotel. Lib.I. Meteorolog.c.6. ~ = ~ 

Ageas Crotoniata. | 

Agelas Crotoniata. 

Agefarchus Metapontnus. is : 

Agefidamus Metapontinus, five ut in veteri inedita Jamblichi verfione 
legitur Enefidamus. 

Agylus Crotoniata. | 

Alczus cujus gener &hzres furt Pythagoras. Jamblich. c.30. 

Alcias Metapontinus, five ut ab illuftri Obrechto id nominis re€tius ex- 

___ primitur, Alceas. . 

Alcimachus Parius Ariftocratiz retinendz Crotoni {vafor cum Dimacho, 
Metone& Democede. Vide Jamblich. c.35. 

. d&lcmzon Crotoniata juvenis Pythagoram fenem audivit tefte Jamblicho 
c,23. qvod confirmat Ariftoteles Lib. 1. Metaphyfc. c. 5. Scripfit Qu- 
aixoy Aoyoy ad Brontinum, Leonem & Bathyllum vide Laért. VIII. 
83. Meminitillius libri etiam Galenus T.5.p.1. Contrahunc Alc- 
mzonem liber Ariftotelis eidem Laértio V. 25. memoratus ins 
tercidit. 

Alexander Polyhiftor sy ra weet wutayoginay cvumPoday allegatur a Cy= 
rillo IV. contra Julian. p. 133. 7 oe 

Alexicrates. Plutarch. VIIL7. fympof 

Alopecius Metapontinus. | 

Ameenus Parius. 

Amyclas Heracleotes qvem inter claros Geometras Celebrat Proclus 2. 
in Euclidem: . Pythagoricum vocat Laértius IX. 40. 

Anatolium ex qvo auctor Theologumenorum Arithmeticz non‘ pauca 
defcripfit Pythagoricum fuiffe mihi perfvadeo. 

Anaxilaus Lariffzus, de qvo dixi infra in notitia Comicorum, ubi de 
Anaxilaa Comio. Pythagoricum & Magum vocat Eufebius Chro- 
nico ad Olymp. CLXXXVIIL ubi urbe Italiaqve ab Augufto pulfum 
refert. 

Ttt2. De 
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De Anchito Vide infra in Paufania. 

Androcydes allegatur 4 Nicomacho 1. Arithmet. p.5. & Clemente Alex. 

} 7.Strom. p.718. (ubi profert diétum ejus * qvod Androcydis nomine 
fuppreffo legitur etiam in Plutaycho w& sutupias ) Apoftolio pro- 
verb. XVIL. 33. Ejus 8 cupPoroy Nutayoonay jamblic. vit. Pye 
thag. c. 28. p.134. &in Theologumenis Arithmeticz qvorum idem 
forte Jamblichus auctor. p. 41. ubi de fenario. Refpicit id ipfum 
opus Clemens Alex. 5.Strom.p. 568. Apud Apoftolium XVIL prov. 
33. male vocatur Avdoxddyc & apud Grotium ad Act. XIX. 19. ‘Avdoxl- 
dys. Fuit & AndrocydesqvidamCyzicenus pictor, cujus merhinit 
PlutarchusPelopidap.291. Confer Francifcum Junium in Catalogo 

i€torum. 

Anthen Carthaginienfis. 

Anthimedon Crotoniata. 

Anthimenes Metapontinus. 

Antocharidas Laco. 

Aphranor. Vide infra Evphranor. " 

Apollonius Tyanenfis, Vide infra Lib. IV. & qvzad Eunapii proemium 
adnotavi. Ev teig weg Nudayops laudatur a Porphyrio, & Svidas 
inter aliaeum teftatur {cripfifle NuSayogs Piov. ies Apolloniiex- 
hibetur a Jac. Gronovio T. 3. thefauri Antiqvitat. Gracar. 

Apollophanes. Eufeb. VI. 19. Hit. 

Appii Cocci carmen Pythagorgorum videri fibi ait CiceroIV. Tufculan. 
cap.2. 

Arceas Tarentinus. 

Arcefus. Plutarch. de genio Socratis f. 583. 

Archemachus Tarentinus. 

Archeftratus Gelous apud Athenzum VII. p. 289. per ironiam Pythago- 
ricus appellatur, cum eflet luxuriz Magifter & gulz. , 

Archippus Samius. 

Archippus Tarentinus. Thebis fcholas habuit tefte Hieron. in Rufin. 
Inter primos hic fuit qvicum Lyfide commentarios Philofophiz Py- 
thagoriczedidit. VidePorphyr. p.40.& infrainCylon. Deani- 
ma qvzdam {cripto prodidifie Archippum, Epaminondam, Ariftz- 
um, Gorgiadem & Diodorum notat Claudianus Mamertus Lib. II. 
C. 7 ° de ftatu anim. 

AR- 
¥ Sententia hac eft dv@-x oagnay euPoonoers capect Bp papeandson amigyaloe 
TOY y hua yayaAssegay, Confer Theodor, Canterum Lib. I, Var. Lett. ¢ 16. 
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‘ARCHYTAS Tarentinus wescurspe¢, przceptor * Platonis, & aPytha- 
gora in fucceffione oftavus. Anonym. apud Phot.259. Anftoxenum - 
in Archytz vita laudat Athenzus XII.p.545. Archytz effigies duplex _ 
occurrit in ClariffGronovii thefauro Antiqv.Gracar.T.2, tabula 49. - 

Scripta Archytz hzc apud veteres memorata reperi: 

Negi F ayady avdecs xoy sudajpoves. Stob.Serm. 1. &3. SO 

Thee) AvrixessQuor. Simplicius in Categorias Ariftotelis p.97. & 103. no- 

: tans ex hoc Archytz {cripto haufifle Ariftotelem qvz de oppofitis 
putat. : 

Aguonxsy. Nicomachus Lib.I. Arithmet. p.5. Refpicit & Plutarchus Ar- 
chytam laudans p. 1147. de Mufica, Prolemzus lib. I. Harmonic. 
cap. 5. cui Archytas dicitur peadAisa taw Muay ogetcay exipsAntots Muote 
xm, Theo Smyrnzusp.94.Porphyrms in Harmonica Ptolemzt. p. 
210.276.317. Confer Alex. Morum ad Lucz VI. 45. 

. Meg Agxav. Stob. Eclog. p. Bo. 82. : 

Tlsgi ‘AvAoy, Athenzus Eh. IV. fub extrem. 

IIsei 775 Asxad@». TheoSmyrnzus, p. 166. ubi vetus Theonis interpres 
latinus ineditus décadem vertit denitatem, Ceteruin non aflentior 
Rev. Joh. Andrez Schmidio qvihunc librum eundem effe fufpicatur 
cum Libro Archytz w& % wavres. Nam in illo de natura & affe- 
&tionibus numeri egerat, qvod in libello w& wavres minime facit.. 
Geometricalis menf traditionem five abacum Pythagoricum (006 
Gin mah{ eins) ab Archyta non fordido hujus difcipling auctorere- ° 
petit Boéthius lib.1. Geometriz p.1516.1518. Tabulam item minu- 
tlis menfurarum difpertiendis, ib, 2. P. 1535-1536. 

Epiftola ad Dionyfium apud Laértium III. 22. ad Platonem. id. VIII. 8o. 

Negi rig HIixyo waydeiag. Stob. ferm. 1. Vide&qvz de educatione pue- 

- rorum ex Archyta Philoftratus VI. 14. 

Librum Archyta de eventibusinnatun, & monafterto nefcio qvo Aleman- 
niz ad fe perlatum effe teftatur auétor Luminis Animz. Heiden- 
reich in pande€tis Brandeb. 

Tee) MaSnparinis exisnuns. Stob. ferm. 41. Jamblich. 3. de difciplina 
Pythag. c.11. (p. 59. in Scutellit verfione.) Porphyrius in Harmo- 
nica Prolemzi p.236. ubi addit Archytz hujus pease yrqeia effe, 

Tet 3 hoc 


_ ¥ Archytz fervum fuifle Platonem, emtum 4 Polide navarcho, legas apud Tzetzam XI. 
hift.362. Pclidi illum dediffe five vendidiffe Dionyfium tyrannum, id. X. hift.359.abArchy- 
ta fervatum Platonem qvo minus a Dionyfio interficeretur. Svid. Agyur. Rempublicam 
geflifle Archycas & exercitum duxiffe traditur 4 Plutascho de liberis educandis p. 8. & 10, 
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hoc eft Philofophiam Pythagoricam qvam re€tiffime referre. Ex 
Porphyrio depromfit H. Stephanus fragmentum Archytz qvod Grace 
A.1657.§. p.80. feq. edidit cum Ariftotele wse) axxsav pereundem 
Porphyrium fervato, &nonnullis eyusdem Ariftotelis ac Theophra- 
fti, & Sotionis libello de flum. qvz fuo loco libro III. recenfut. 
Idem Archytz fragmentum cum verfione fia, & disqvifitione 
de ztate Archytz, qva binos{Archytas Pythagoricos, feniorem alte- 
rum, alterum juniorem fuiffe difputat, in lucem edidit V. C. Josn- 
nes Grammius Havniz1707.4. Idem opus Archytz wegi paSnped|ixas . 
videtur refpicere Boéthius Archytam laudans in libris Geometriz 
& IIL. 1. Mufic. & V. 16. 

Myyanxe f deMachinationibus. Vitruv. pref. Lib.VII. qvanqvam Laér- 
tius VIII. 82. Archytam Architectum libri #s¢i Mxyanxzs auctorem 
a noftro diftingvit. Idem tamen de noftro, fect. 83. srG-wparos tet 
PINLanind Tas MAIN UATIKGIG MeoT Hea WENG aeYals spsOcdeus, 

Tlegh vopes xoy dixcuccuyys. Stob. ferm. 41. X44. 

Tispi vit xgy Aicyoeas. Stob.Eclog.g2. Jamblichus3. de difciplina Pythag, 
c.. (in Scutelliiverfione p.56.feqq. grace enim liber ile Jamblichi 
hactenus ineditus.) 

Mep) offeg. Stob. Eclog. p. 158. Magnificum Archytz opus de rerum 
natura. Claudian. Mamertusll. de ftatu anima. 

Gpo. Ariftot. VIIL 2. Metaphyf 

Hei $ wevjoc Puoses libellus Dorice fcriptusetiamnum exftat, qvo primus 
univerfa in decem claffes qvz vulgo categorias five pradicamen- 
ta vocamus Archytas diftribuit. Produit Grace & lat. Venet.1571. 
8vo. Memorat Syrianus in Hermogenem & Simplicius * in Catego- 
rias pafim. Tum BoéthiusII. 41. Arithmet. & Ammonius in qvin- 

ve voces Porphyril p.23. b. Themiftius vero negat Archytam qvide 
decem pradicamentis {cripfit fuifle Pythagoricum illum antiqvum, 
fed juniorem Peripateticum hoc nomine, qvi novo operi vetuftate 
nominisauctoritatem conderet. Vide Boethii prafat. ad Categorias. 
Grace edidit Joachimus Camemrius Lipfiz fine temporis nota ingvo. 
fab titulo: Agyure Pegouevos déxa Acyos xadadixoi, additis duobus 
Anonymi{criptis &Georgii Pachymerz defexPhulofophiz definttio” 
us 


* Notandum eft ea qvze Simplicius ex Archytaaffart in libello qvi fub ejus nomine exftat hand 
reperiri. Ut fpurius ille libellus videatur Savilio lect. 2. inEuclidem p.29. qvangvam 
fi Dorice fcriptus dialecto Tarentinorum & illiug cractus familjari, ad fucum fertafhs 

COGWA, 
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nibus. Scriptorum Anonymorum eousqveineditorum hi funt titulis 
Asanlag wept tis xaAssdune ropixts, sive ngywroapess, Et hide 
-. IG» etc re tpéwus ts Pirorepias. . : ee, 
’ Forte noftri qvoqve Archytz fant OdapSU]iand Athenzo laudata: Sané 

Jamblichusc. 20; P-148. 34.p-204. teftatur Pythagorzos primos 
_ fuiffe qvi de cibi preparandis commentarios.ediderint, 

Yeu ZoPiac. Jamblich. protreptic. ¢.3. p.12.feq.15.17.& 18. feq. Emen= 

- @atius cum verfione: Jehaxak& North in opufculisMythologicis Tho= _ 

-. mzGaleip.732. - : 

_ Allegatur praterea Archytas aJamblichoin Nicomachump. 6. 9. 141.159: 
163. 168. In vita Pythag. c. 29. p. 145.4 Theone Smyrnzo p.27.30, 
Cic.Plin. Cenforin. Plutarch. Boethio 1.Geometr. p. 1516. &2. p.1523. 
1526. &c. Ariftotele, Theophrafto in Metaphyf, Meminit & Vi- 
truvius Lib. I. c.1. _ _ 

Sermonem Archytz adverfus voluptatem, cui Taren@Pinterfuit Plato; . 
relatum vide a Cicerone in Catone Majore. | a 

De Philofophia Archytz tres libros {cripferat Ariftoteles tefte Laértio: 

V.25. qvo loco memorat etiam eyusdem Ariftotelis librum ret én rf 

i Tiaajs noy tov Agyvleioy, . ~ _ ‘ 

Inter Archytz inventa fuit r.) Datis duabus lineis duas medias propot=._ 

"  tionales édimidii Cylindrife€tione inveniendi. Laértius Vik §2 Plu- 

tarchus Marcello. p.305. Eutociusad2, Archimedis de {phzra ac cy 





‘ 


0. 

2.) Cubiduplicatio, Plato deRep. apud Laért. VIII. 83. Vitruv. IX. 3.” 

3.) Columba volans lignea. Gell. X. 12. é Favorino. Confer Rev. Joh, 
Andrez Schmidii difs, de Archyta Tarentino Jenz A,1683, editam, 
Georgii Pafchi inventa novantiqva p.640. {q. & Monantholii pref, 
ad Mechanica Ariftotelis, Bonifacius XVII!,2. Hift, ludicrz, 

4) TAdjayy five Crepitaculum, Ariftoteles VIII. 6, de Rep, Diogénia- 
nus III, 98. Apoftolius XVI, 21. proverb. & € recentioribus Frideri- . ° 

_ cus Adolphus Lampe Lib, I, de Cymbalis veterum c, 9, | 

Egregie qvoqve obfervavit Archytas in motu naturali qvocunqve effe vay 

ire dvaroylav, xvitay yap avaroyoy wavra, Ariftot. XVI, 10, 

___ problem. ' ) 
Dictum ejus ad fervos inobfeqventes , cederem vosnifiirafcerer, Jambli- - 
chus c.31, ObfCoenitatem in fermone diligenter vitaffe notavit Elia- 
nus XIV, 19. Var. 7 , , 
Memorantur preterea 1.) Archytas Mitylenzus Muficus five spponancs 
| } e- 
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a SS SSS 
Athenzus XIII. 8. Laért. VIL §2.& Hefychius Hluftr.2) Archytas 
Amphiffenfis Poéta. Plutarch. qvaft. Gr. & Laért. qvi Epigram- 
mata fcripfiffe docet. Forte hunc refpiciunt verfis duo Bionis apud 
eundem Laértium IV. $2. 3.) Archytas qvi de re ruftica f{cripfit, lau- 
datus Laértio, Varroni & Columeliz. Ab hocaliqvi non diverfam 
putant qvem inter OW/aervtixay {criptores nominat Athenzus Lib.. 
XII. & OWePa-yoy vocat Lib. I. c. 5. 

Arefas Lucanus qvi Scholz Pythagoricz regimen poft Tydam fufcepit. 

‘Jambi. c.36. Sunt qvi legunt, Orefander. Sed Aref Lucanimentio . 
etiam apud Stobzum in Eclogis Phyf ubi locum ex ejus libro dens- 

" tura hominis affert, qvem emendatum vide aSalmafio p.169.ad Epi- — 
&etum. 

Areftadas Metapontinus occurrit in Jamblicho Arcerii, fed in meliori- 
bus codicibus Gracis MSS, & in veteri latina verfione inedita Ore- 
ftades. Im hoc nomen legitur etiam apud Laértium in Xenopha- 
nis vita & in latina Jamblichi verfione qvam debemus illuftri vire: 
Eliz Obreghto. 

Arignotus. Vide Luciani Pfeudomantem. 

Arimneftus Pythagorz fil. Democriti Preceptor. Porphyr. p. 3. ex 
Duridis Samii Lib. III. ogevfive de finibus Samiorum, ita enim le- 

endum non seav Horarum ut Holftenius. Vide Vosfium de Hit. 
r.p.9g7. Quvanqvam wear eft etiam in Schol. ad Hecubam Euri- 
pidis v. 934. 

Arion. Vide fupra, Acrion. 

‘Ariftangelus Sicyonius. 

Arifteus Damophontis F. Crotoniata, Pythagorz fucceffor &conjugio 
cum Theano gener. Jambl. c.36. Hic ni fallor eft Ariftzus fenior 
cujus conica& Libros V. sozwy segexv laudat Pappus Lib. VII. Ma- 
themat. colleét. fub inittum , & Euclidem iis ufum fuifle teftatur. 
Male ‘Agiseges inGrzcis ad Euclidem {choliis XIV. 2. p.258. edit. Ba- 
fil. qvodin Oxonienfi edit. reéte eftemendatum. Memuinit &Cam- 
panus Novarienfis, qvi circaA.C.1030. floruit ad Euclidis XIV.1. 
Operis perditi jacturam felici ingenio compenfavit Vincentins Viviae 
nus Magni Ducis Florentiz Mathemathicus & difcipulus Galilzi,edi- 
ta divinatione duplici in qvinqve Libros deperditos Aniftzi de lo- 
cis folidis. Vide A€ta Eruditor. Anni 1703. pag. 487.feq. Arifteum 
wes ‘Aguovias laudat & ex eo qvedam profert Stobzus Eclog. p. 45. 
Conf.Jamblichum p.168.in Nicomachum. Vide & fupra nArchippo. 
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Arifteas. Metapontinus, , 

Ariftides Qvintilianus, de qvo infra lib. IIL. cap. X. 

Ariftides Rheginenfis. 

Ariftippus Tarentinus. 

Ariftoclides Tarentinus. == 

Ariftocrates Rheginenfis qvi civibus fuis leges tulit. Jamblich.c. 30. me- 
minit ejusdem. c.27. 

Ariftomenes Metapontinus. 

Ariftotelis {cripta deperdita de Philofophia Pythagorica recenfeo infra 
Lib. Wl, =~ 

Ariftoxenus Tarentinus in Stobzopaffim appellatur Pythagoricus. De 
illo infra Libro III. capite X.dixi, zqvalis enim fuit Dionyfii junio- 
tis, & in libro #& Bis NuSayegixs apud Jamblichum c. 33. memorat 
fe ex ore illius tyranni fed tyrannide jam exuti nonnihil audiviffe. 

Arytus Metapontinus, pro qvo inedita Jamblichi verfio vetus latina, re- 

Arytus Tarentinus , pro qvo in eadem verfione melius Eurytus {cri- . 


Bathylaus Pofidonius five Bathyllus, cui Phyficum fuum commentarium 
infcripfit Alcmzon Crotoniata. 

Bion Abderita Mathematicus, de qvovide fisnotas ad Laértium IV.58. & 
Hefychium Iluftrem. 

Bolus Mendefius Svida tefte {Cripfit o& raw sx rag avayredceas TaN is oguay 

es Srisacrw yuds ayaryeray. ; 
Negi Savpaciov Quoima duvapsod.* 
Tee) cuprataday x94 avfirateaay AiSav nelle soryeoy, © 
Tlept onpectav Toy iG ne NGy TRAINS HGY Len ]s NG AUZIE HEY lad. 
Przter Bolum Pythagorezum eidem Svidz memoratur Bolus De- 
Uuu mo=- 


* De vocabulo boc Vide fupra Lib. I. ¢, 4. num. § 
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mocriteus Philofophus, qi fcripferit isopicy & exw icljpixay & 
laces Quomds axe twa Boytnuatav t7g Qucewc. Sed unus idem 
fuit Bolus Mendefius & Bolus Democriteus. Nam Columella VII. 5. 
Boli Mendefiicommentaria fub Democriti nomine falfo proditate- 
ftatur. Pro Bolo male Ors legitur apud Galenum L.IL de antido- 
tis c. 7. nec minus vitiofe Dolws inColumellz libris p.344. & 444, 
edit. Commelin. ut in {choliis ad NicandriTheriac. p. 56. Rolws, & 
apud Varronem 1. de re ruftica Ewbolus, Xylandro ad Stephanum Byz, 
Belus, Vide Marfilium Cognatum 2.7. Variar. Reinefium p,122. Var, 
Le&, HolfteniumadStephanum p. 61. Harduinum in {criptoribus 
2Plinio laudatis, & Dan, Clericum Hift, Medicinz parte 3. Lib, IE, 
cap.2. Theophrafto junior fuit hic Bolus, ex ejus enim opere de 
plantis nonnthil produxifle (non é Bolo Theophraftum ut Voffius 
pag. 337.) teftatur Stephanus Byz, in ayuvSes. Bolum Epimeni- 
dis patrem memorat Apollonius de mirabilibus p.10, 

Brontinus Metapontinus, Supra in Alcmzon, 3 

Bryas Crotoniata, 

Bryas Tarentinus, te ee 

Bryffon, 4Jamblicho c, 23. refertur inter eos qvi juvenes audivere Py- 
thagoram fenem, Hic fortaffis Bryfon ile Heracleota, é cujus dia- 
tribis nonnulla in Dialogos fuos transtuliffe Platenem notat Athe- 
nzus XI, p.508, é Theopompo Chio, 

Brythius, vide Buthius, . 

Bulagoras Mnefarchi in fcholaPythag. fucceffor, cujus temporibus Cro- 
toniatarum aorbs direpta eft, Jambl, c. 36, 

Buthenis Cyzicenus, 

Buthius Crotoniata, five ut in latina verfione Jamblichi inedita inveni 
Brythius, 

Cacilus five Cecilius ,cujus mentio fit in excerptisineditis éJoanne Lau- 
rentio Lydo qvz continentur Cod. 3367, Bibl, Reg, Panif, fol. 77. as 
Dyas KexiAros 0 MuSayogeos s¥ pyar Tero’ 4 T pies ‘aw pary Cuvee ET 
SpYV, pEToTH |e xy TéAsuTHY. Hunc locum communicayit mecum 
Vir doétiff. Ludolfus Neocorus, 

Callibrotus Caulonienfis, 

Callicratidas, cujus fragmentum ap, Stobzum ferm. 68. Grotium ad Luc, 
V.5. Alius Callicratides dux Lacedamoniorum de qvo Cic, 1, offic, 

Caraphantidas Tarentinus, 7 ee 

Cerambus Lucanus, 


(ere 
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' Cercops: Vide qvzfupra Lib. . cap, XIX.num.2. oe 
Charondas Catanzus. De hocdixiinfrac. XIV, wbi de legistatoribus. 

ChilasMetapontinus, 

Chryfanthius Sardianus, de qvo dixiad Eunapium. 

Chryfippum Tyrrhenum 4 Jamblicho inter Pythagoricos memoratum 
puto ab eodem refpici in commentario ad Jamblichi Arithmeticg - 
pag.12. ubi yeurraarayss nominat, De Chryfippe CnidioEnudox 

 Pythagorai auditore Laért, ‘VHI. 89. ubi & de altero Chryfippo 
 Aethiu F, : 

Cleanor Laco. | | 

Clearatus Tarentinus. 

Cleon Tarentinus, a, 

Cteophron Cretoniata.; | | 

Cleofthentes Crotoniata ; five Cleophanes , ut ininedita latina Jamblichi 

cn verfione legitur, qvz exitat MS, Hamburg in Bibl, Johangea, 

Clinagoras Tarentinus, . | . 

Clinias Tarentinus Heraclez vixit, eqvalisPhilolai, AlfegaturinTheo- 

_. ..logum, . Anthmetice pag. 19, & 4 Stobzo ferm. 1. Bafilius de le- 
gendis Grecorum libris p. 96, edit. Grotii tradit eum maluiffefol- 
vere tria talenta qvam vel femel jurare, qvod de Syilo Jamblichus 
narrat, Idem Jamblichus c. 31, teftatur Cliniam ire mode 
egregium artificem fuiffe & cap. 33. Proro Cyrenzo fingularem fi- 
dem fuam probaffe. Vide & Hlianum XIV. 23. Var, Laértium IX, 
40. Plutarchum II, 6. fympof. p, 654, 

Colais Selinuntius. : 

Cranius Pofidonius. | 

Crito Ageus, ex cujus libro de prudentia & felicitate fragmentum exftat 
apud Stobzum ferm. 3. qvodalii codices tribuunt Damippo, 

Cronius. Porphyr. vita Plotini & apudEufeb. VI.19, Hift, & Lib, de an- 
tro Nymphar, Ejus asgi wadsyyerscias laudat Nemefius cap. 2, 


Pag. 35+ . Po, , 
Pro Crotino Pythagorico apud Syrianum in XIII, Metaphyf p.114, vides 
tur legendum Cronius vel Brontinus, . 
Cylo Crotoniates propter ingenii afperitatem 4Pythagora inter difcipulos 
non admiflus, Pythagoricos circiter XL. in Milonis ede congregatos 
exuffit& lapidibus obrnit, folo Archippo & Lyfide elapfis. Diodo- 
rusSic,in excerptisPeirefc,p,2.46, Neanthes apudPorphyr. p.37. & 40. 
~ Uuu2 Jam- 
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Jamblich. c.35. Vide & infra in Perilae, Pro Archippo Archytam 
male nominant Laértii codices VIIL39. Nam Archytas juniors fuit 
qvam ut {eleri Cylonio interreffe potuerit. Philolaam pro Archip- 
po habet Plutarchus de Socratis genio p. $83. 

Dacydas Metapontinus. 

Damarmenus Metapontinus. 

Damippus. Vide fuprain Critone. _ 

Damo Syracufius. Vide infra in Phintia. 

Damocles Crotoniata. , 

Damotages Metapontinus. 

Dardaneus Lucanus. 

Deanax Sybarita. 

Democedes. Vide fuprain Alcimacho. Cum Ariftocratiam Crotone fe- 
tinendam fruftra fvafiffet, plebe in Pythagorzos furente Plateas 
cum guvenum manu feceffit, vidtus itaqve & interfettus [4 Theage, 
qvi #Crotoniatis recepit pretium 3. talentorum. Jambl.c.35. 

Democrates. Infra in Secundo. 

Democritus Abderites. Vide Laértium IX. 46. & fupra in Arimnefius, 
ac Bolus. | 

Demon Sicyonius. 

Demophilus. Infra in Secundo. 

Demofthenes Rhegientfis. 

Dexitheus Parius. 

Diczarchus Tarentinus. , 

Didymus Muficus de differentia Muficz Pythagorice ab Ariftoxenica 
wei ts AlgDopas tay Apisotevionrs 19 TI auyog hay praclare com- 
mentatus, qvem in plurimis fecutus eft etiam ubinonnominat Pto- 
lemzus in Harmonicis , ut notatPorphyrius in Ptol. p.19x. Idem p. 
193. obfervat Prolemzum in plerisqve veftigia legere Pythagorzo- 
rum. Didymt librum iterum laudat p. 209.210.212. 
Fjusdem librum I. w&i ¢uowrgrav.p.210. “Didymum # t9 w& Mu. 
Fayoginys Dirorepiag. Clemens 1. Strom. p. 309. 

Dicon Caulonientfis. | 

Dimachus. Vide fupra in Alcimacho. 

Dinarchus Parius, Idem ni fallor Dinarchus cujus meminit Jambl. c. 35. 

Dinocrates Tarentinus. 

Dinoftratus Menzchmi frater, inter eos qviGeometriam reddidere per- 
fectiorem celebratur 4Proclo 2. in Euclidem p.19. 

Dio- 


PYTHAGORICORUM. Lib, 1, ¢. XT. SO% 

a 

Dionem Syracufanum az evyyeveiag NuSayceetar, h.e. Philofophiz illo- 

cL rum additum fuiffe, notat Jamblichus c.31. phiz : 

Diochztes, qvem a Parmenide auditam tradit Laértius IX: 21. 

Diocles Phiiafius. Vide infra in Phanton. 

DioclesSybarita. Alius ab his Diocles Caryftmus laudatus in Theologu- 
menis Arithmeticz p. 47.& 49. ubi male editum AsmaAge, 

Diodorus Afpendius fub Arefa Lucano inter reos receptus. Jambl. 

-  €36. de animanonnihil {cripfiffe innuit Claudiahus Mamertus II. 7. 
Cynicis moribus vixifle refert Athenzus IVP. 163. 

Diodorus Crotoniata, Democratiz in patria {vafor cum Theage & Hip- 
palo. Jamblich.c.35. ot 

Diophantus Syracufanus, cujus de mundi originibus fententiam produ- 
cit Theodoritus IV. Sspamrsusux, 

Diotogenes. Ex.ejus w& drwrerG@» fragmentum apud Stobzum Eclog. 
p.16. &ferm. 41. 

Dius allegatur 4 Stobzo ferm. 63. 

Drymon Caulonienfis. 

Dymas Crotoniata. . 

E-ccellus Lucanus, ab Ocello diverfus, Jamblicho memoratur. Czterum 
incertum Menagio videtur, num apudSyrianum in Metaphyf. Ari- 
ftotelis XIII. pag.r09 ubi memorantur te ExxéAs wes tag ¥ warreg 
Que fit legendum Oxxs’Ax, an Eccellus qvoqve, qvodtamen non ° 
facile mihi perfvadeo, librum de natura univerfi, perinde ut Ocel- 
lus, fcripferit. Sed & in Cenforini qvibusdam editionibusc.2. pro 
Ocello ted male excufum videasEccellum Lucanum. 

Fchecrates Locrus a Cicerone 5. de finibus' refertur inter Pythagoreos 
qvos Plato Philofophiz caufa adiit. Mentio in PlatonisEpiftolis. Sed 
alius Echecrates qvem affatum fe ait Tumzus Hiftoricus apud Poly- 
bium in excerptis Peirefc. p.50. Alius deniqve cujus meminit Lu- 
cianus in Hermotimo T- 1. p. 567. . : 

Echecrates Phliafius. Vide infra in Phanton. 

Echecrates Tarentinus. 

Ecphantus Crotoniata. ; 

Ephantus Syracufanus de qvo Origenes in Philofophumenis, & Stobzus 
c.25. Eclog. Phyfic. pag. 48. ; 

Ejirifcus Metapontinus. 

Elephantus Pythagoricusnullus eft, legendum Ecphantus, Jamblich. vita 
Pythag.c.36.Stob.eclog. ws Bacirctas. 

Uuu 3 Eli- 
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Eliacon,fiveut Arcerlicodd. Eamets. Jamblich.c. 27. 

Empedocles Agrigentinus, deqvodixicapitefuperiore. = 

Empedotimus Pythagoricus fuiffe videtur laudatus Juliano imp, in frag- 

 ” mentis p.295. & in Kporios apud Svidam in IeAsavos & Eueaedoruece, 
Confer Leopardum XII.2.emendationum. — 

Epaminondas. Infra in Lyfis, & fupra inArchippus. Dignum virtute 
Epaminondz encomium habesapud Plutarchum variis in locis, Nes 
potem in ejus vita, Juftinum L.VI.c.§. & Diodorum Sic. excerptis 
Peireft. p. 2.47. avae trdogos smi mosdiangy PircooPia dicitur Plutar- 
cho in Agefilao p. 631. Apud eundem Plutarchum de liberis edu- 
candis p. 8. ubide Dione & Epaminonda additur : av éxcirspeg MAa- 
Twvos syéve]o cuvsriasys, maleXylander: de quibus pofteriores duo Plas 
tonie fuerunt familiares, Vertendumenim erat: de qvibus alter (Dio) 
Platonis familiaris fait. Apud Syncellum p. 250. pro Exapumodorp 
lege Exapirwrda tu xdja Or Bas Kc. 

Epicharmus Thyrfi F. Comicus ti Nusaryogings Alerpng pevecsenesc 
dicitur PlutarchoinvitaNumz. Ejus fententiz ad vitam utilifimz 
inomnium ore Philofophorum, ut recte Jamblichusc.29. & exemplo 
fuo probantPlato, Ariftoteles, aliiqve. De fratre Epicharmi Metro- 
doro qvi pleramqve doétrinam patris fii Thyrfi ad rem Medicam 
traduxit ejusqve librosexpofuit ad fratrem {cribens, vide Jamblich. 
c.34. EgideEpicharmoinfracap, XiX. 

Epimenides aJamblicho c.23. refertur inter eos qvi Juvenes audivere Py- 
thagoram janifenem. Alii, ut Apulejus in floridis, Pythagorz Ma- 
giftrum fuifle affirmant. Apud Platonem 1. de legibus dicitur A- 
thenas perveniffe decem annis ante Perficam expeditionem, h. e; 
Olymp.LXX. 1. ut obfervat Clarif Bentleius. Contra a pluribus 
traditur Solonem in condendis legibus juvifle Olymp. XLVI. 3. & 
idem circiter tempus Athenas Cylonio (éelere purgalfe, Aut itaqve 
errarunt Plato &Jamblickus, aut duo fuerunt Epimenides,qvod non 
abfurdum videturH. Dodwello diff. de ztatePythag. p.234, De E- 
pimenide dixifapra Lib. I. cap. VI. qvemjuntorem ; idem Dodwel- 
lus, de Pythagoraaliqvid {Cripfifle obfervat ¢Jamblicho vit, Pythag, 
Cap. 2. p.29. : 

Epiphron Metapontinus, 

Epilylus Crotoniata, 

Eratus Crotoniata, 


Erome- 
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Eromenes Tarentinus. Ejus de anima fententiam refert Claudianus Ma- 

-_ mertus II,7, de ftatu anima, co 

Effzi|udzorum, vive J8 rite’ Ess Aotery xgeodvor +H was Ego Uwe Tus 

 Bayigu naadideey Sen, Yolephus XV, 33, p. 54% 

Eftizus Tarentinus, 7 

Evzus Sybariata, 

Evander Crotoniata, 

-——- Metapontinus, 

-—— Leontinus, 

Evanor Sybarita, oe 

Eubulus Meffenius qvem przdonibus ereptum Meffanam deducendum 
curavit Naufithus Tyrrhenus cumPythagoreum-agnoviflet, Jam- 

ch. c, 27, 

EubulidemPythagoricum allegat Boéthius 1,18, Mufices & Jamblichus in 
Theologum, Arithmet. p. 41. 

Eudorum qvi dogmata Pythagorzorum diligenter tradiderit memorat 
Simplicius in1,Phyfic, Confer Jonfium p.220, 

Eudoxus Cnidius allegatur aJamblicho in Nicomach, p. 11. 142, Theone 
Smymzo p.94. Vide & Plutarchum Marcello p.3os, Laérttum in 
Eudoxi vita VIII§6.feqq, & qvz de Eudoxi {criptis Meurfius ad A- 
pollon, p, 123. feqq. &ego infra Lib. III, 

Eucritus Parius pro Evephano itidem Pario vadem mortis fe fiftens Po- 
lyzn, Strategem, V.22, | 

Evelthon £gzus, 

Evephanus, Vide paulo ante in Eucritus, 

Evetes Locrus, | 

Evmaridas Parius, pro qvo Thymaridam in Jamblicho malebat legere 
Reinefius p,.344. Var, Lect. ee 

Euphantus apud PorphyriumIV, de abftinentia ab animatis p. 379, idem 
fortaffis cam Ecphanto de qvo fupra, | 

Evphemus Metapontinus, . 

Evphranor, Vidéinfrain Temnonide, Meminit & Ariftoxenus, & Athe- 
nzus Lib IV, extremo teftatur {cripfifle w& avaay. AddeXIV. pag. 


634. 
‘Altus pictor & fi€tor celebris Euphranos, de qvo fufe Francifcus Juni- 
USP,87. 28. Catalog: Artificum, oe 
Eurycratus Laco. | 
' Eurymenes Samius Athleta, Porphyt, pag.to. Diverfus ab Eurymene 
: Syracu- 
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Syracufano Dionis fratre duce cohortis qvam a Dionyfio Tyranno 
adverfus Pythagoreos miffam tradit Jamblichus C ode 
Euryphamus Metapontinus, ex cus libro @& Gis fragmentum occur- 
rit apud Stob. ferm.1o1. hic eft qvem Lyfidis miram: promif_i fer- 
vandi fidem expertum narrat Jamblichus c. 30. male BugiPx@» in 
Jamblicho Arcerii p.220. | 
Euryfus five Eurytus Metapontinus inter eos referturqvijuvenes audi- 
verunt Pythagoram jam fenem. Jamblich.c.23. Alius Eurytus Tae 
rentinuis Philolai difcipulus memoratur apud Jamblich. c.28.&Laért. 
VIL. 46. ubi eorum difcipuli vocantur Xenophilus, Phanto, Eches 
crates, Diocles& Polymnaftus poftremi Pythagoreorum, undecima 
generatione five fucceffione a Pythagora. Ex Euryflo @6i sixes 
fragmentum apud Stobzum Eclog. p. 16. Vide & Theophrafti Me- 
taphyfc.3.ex Archyta,& Ariftotelem MetaphyfLib.ult.c.5.Eusytum 
huncad Philolaum audivitPlato tefteLaértio III.6. ApudSynanum 
in XII. MetaphyCL p. 118. male vocatur Pythagoricus Eurpius & mox 
Euryticus. 7 
Euthycles Rheginenfis. Jamblich. c.27. 
Euthynus Locrus. 
Euthynus Tarentinus. 
EuxenusHeracleota. Apollonii Tyanzipraceptor, d tum O- 
rz ita gnarus, notante Philoftr. p.8, ut aviculz voces humanas edoéttz. 
Euxitheus allegatur 4 Clearcho Peripatetico apud Athenzum IV. p.357. 
Exzretus. Vide infra in Spenfippo. _ 
Glorippus Samius. 
Glycinus Metapontinus. 
Gorgiades. Vide fupra in Archippo. 
Gyptius five ut illuftri Obrechto appellatur, Gyttius Locrenfis. 
Helicaon Rheginenfis, qvi civibus fuis leges tulit. Jamblich.c.3o. 
Heloris Samius. 
Heraclides Ponticus Pythagoreorum auditor fuit tefte Laértio. V. 36. & 
wei Tay Nu ayogeiuv {cripfit. id. 88. Allegatur & Pythagoricus Hera- 
- clidesin ineditoJofephi, Chriftiani {criptoris Hypomneftico. Hera- 
clidis locum de Mufica per Pythagoram reperta & exculta habes 
apud Porphyrium in Harmonica Ptolemzi p.213.. Qvzdam de Py- 
__ thagora ex Heraclide refert Clemens 2. Stromate. | 
Hicetas Syracufius, qvi ftante celo terram moveri docuit. Laért. VII. 
85. CiceromiIV. Academ. Qvaft. Niceras, 


Hiero- 
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_ Hierocles autor commentarii in carmina autrea Pythagorz, de qvo dixt 
capite fupericre, 
- Hipparchides Rheginenfis, 
Hiparchus ex cujus Libro weg) &utuulas fragmentum occurrit apud Sto- 
_ bzum ferm, 106, Ad eum exftat Lyfidis epiftola qva illi diffvadet 
dnuorle DiroroPew, Confer Laért, VIII. 42. & Synefii Epiftolam 
ad Herculianum, Hic ipfe eft Hipparchus de qvo Clemens Alex, 
V. Strom, p.575. Pawt yaw Iwaragyoy Tov TiuSeryogetov, aitiay tyovres 
yearpaday tay Nutayoos caPuc, sLerarivey tng AarerBne, x siAgv 
ew aura yerictoy cia vexe@, Confer Theodor, Canterum Lib. I, ¢, 
_ 2, Var. Leét. & qvz infra in Perilao, 
Hippafiis Metapontinus five Cretoniata a Jamblichoc.23. relatus inter eos 
qvi juvenes audivere Pyjhagoram jam fenem. De eo Laértius VIII, 
84. qvinihil eum {cripfiffe ex Demetrii Homonymis notat. Idem 
tamen Laértius VIII, 7. ait nonnullos tradere qvod pusuav Acyov 
Hippatus fub Pythagorz nomine, inejus qvidem ignominiamcom- 
pofierit. Hoc {criptum ‘seo Aoyov videtur vocare Jamblichus cap, 
XXXV.p.216. diverfium ab altero Acyg isew * apud eundemmemo- 
rato c. XXVIII p.135.& aAcye isew tertio cujus initium habet Latr- 
tius VIII,7. Plura de Hippafo hoc Menagius in notis p,387.feq. Et 
Reinefius Epiftolis ad Hofmannum p.504. Qvema um vero . 
apud Celium Aurelianum Pref. ad libros de miorbis acutis, Hippaf 
nomen corruptum in Jpalli, ficapud Nemefium p.55.1n Hipparchi,Py< 
thagorz qvoqve avus Hippafis vocabatur. Preterea inter Pytha- 
oricosJamblichus memorat Hippafium Sybaritam. Omitto Hippa- 
um Laconem qvi de Republica Lacedemoniorum libros qvinqve 
compofuit. Laeért.VIII.84. De Hippafo Metapontino adfcribam ad- 
huc locum Jamblichi é libro tertio de Philofophia Pythagorica Gre- 
ce necdum edito p.64, ex verfione Nic, Scutellii: Hippsfue (videtur 
legendum Hipparchus) eicitur é Pythagore{chola co qvod primus [pharmam 
duodecim angulorum ( Dodecaédron ) edidiffet (adeoqve arcanum hoc 
evulgaffet] Theodorus etiam Cyrenaus & Hippocrates Chins Geometra cjici« 
tur qvi ex Geometria qvefium fattitabane, Confer Vit. Pythag. c. 34. & 
35. Axsopd)ies diciturSyriano in XII. Metaphyf p.71.b.& eidem 
Jamblicho ad Nicomachum p.1, Allegatur p,142.159.163.& apud 
Theonem Smyrnzum p,91, Syrianum in XI, Metaphyf p.85.b. & 
Marcianum Capellam IX. p.317, ubi alii Codices Lafw, ted prima 
Marciani editio Vicentina H:ppafue, Alterius Hippafimentio in Ve- 
teri infcriptione apud Sponium p. 138. Mifc, | 
x Hip- 


xx 
* Vide qvae fupra Lib, I, o, XIX, num,a, &LIb, II, ¢, XII. p. 454, fog. 
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Hippocrates Chius, Geometra. MemunitProclus L.II.in Euclidem p.19. 
& Jamblichus in loco qvem pauloante in Hippafoadduxi, Idemeft 
Hippocrates Mathematicus apud Plutarch. inSolonep.79. _In reli- 
qvis omnibus excepta Geometria ftultum ac ridiculum fuiffe tefta- 
tur AriftotelesEthic. adEudemum VII.14. Prater alia ngentum 
exercuit in qvadratura circuli demonftranda, tefte eodem Anftotele 
1. de Sophift. Elench.c.10. Themuftio & Eutocio. Vide Meurfium ad 
Chalcid. p. 5. feq. Olympiodorum int. Meteor. wea Zet VI-p.17. & Jo. 
Grammaticum p.170. edit. lating. 

Hippodamus Thurius , ex cujus libro weg) eudaypsoviag fragmentum apud 
Stobzum ferm. ror. ex Lib. de Rep. 1d. ferm. 41.&96. Mureto idem 
eft Hippodamus Milefius qviab Ariftotele reprehenditur Lib.II. Po- 
liticor. Vide Mureti Varias Lect. Lib. I. c.14.& Lib. XV.c, 18. . 

Hippomedon Agzus idem ut fufpicor qvi in Jamblichi codicibus c. 18. p. 
89. vocatur I 7 rope day ayetos Awéug TluOaryopesos tay * AHIT MATING, 
Pro Aygus Avevg Stanleius pag. 519. Hift. Philofophicz legebat 
Ayetaveus, fedlubens affentior clariffimo Neocoro qvi ex capite 36. 
Jamblichi, Aiycog reponere jubet. 

Hippon, Samius Ariftoxeno, aliis Metapontinus, vel etiam Rheginus. 
Vide qvz de eo infra c. XXIII. §.20. 

Hippoftratus Crotoniata. 

Hippofthenes Crotoniata. 

Hippofthenes Cyzicenus. 

jamblichus Chalcidenfis Syrus, fcripfit vitam Pythagorz aliaqve ad Philo- 
fophiam Pythagoricam {pe€tantia,de qvibus infraL.IV.Diftipuli ejus 
Sopater, Adefius, Euftathius, Plutarchus Athenienfis, Theodorus, 
Euphrafius&c. Vide qvz ad Eunapium. 

Ibycus. 

Iccus vel Icmus Tarentinus. 

Ippallus. Vide fupra, in Hippafo. 

Itanzus Crotoniata, five ut vir Clariff. Obrechtus edidit, Itmzus, 

Laco Samius. 

Lacritus five Lacrates Metapontinus. 

Lamifcus. Laért.1II.22. 

Laphaon five Laphion Metapontinus. 

Leo Metapontinus, Vide fupra in Alemzon: Idem forte Leo, Neocli- 
dis difcipulus, qvi inter claros Geometras celebratur aProclo bb. I 

in Eu- 

x Axseud] mor vocantur Jamblicho auditores & dif{cipuli familiares Pythagora, qvibus 

opponit eeatnpeet ]4x8¢ , qvos pro veris Pythagorzis habitos a prioribus negat L. IIL de 

fetta Pythagorica p, 64, edit. Scutellii. Confer eundem Vit. Pythag. c. 18. & Gelium 
Lib, I, c.9, Schefferum de natura & conflitutione Philof, Italicae c. 10, 
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in Euclid. & perinde ut preceptor multa priorum adjeciffeinventis, 
elementa etiam hujus fcientiz accurate confignaffe tradi 26.19. 
alius Leo Phliafiorum Tyrannus, cui fe Philo ophum profetius Py- 
thagoras eft apud Laértium VIII,8. Cicero V. Tufc. 7 _ 

Leocritus Carthaginienfis. | | 

-Leocydes Metapontinus. a OS 

Leodamas Thafius cujus meminit Proclus lib. 2. in Euclidem p. 19. & lib. 3. 
p.58. Laértius IIL 24, 

Leonteus Tarentinus. 

Leophron Crotoniata. 

Leptines Syracufius. — —— 

Leucippus a Jamblicho c.23. refertur inter €os qviPythagoram jam fe- 
nem audierunt juvenes. Laértio Leucippus fextademum a Pytha- 
gora yerea memoratur proem, fect. 15. 

Sub Lininomine carmen Heroicum a Pythagoricis confiftum memorat 
Jamblichus c. 28. 

Lithagus. Jamblich. c. 35. 

LonginusPythagoricis accenfetur ab Eufebio VI. rg. Hift. 

Lucius Hetrufcus. ModeratiPythagorici difcipulus. Plutarch. VIIL7, 
qveft. convival, 

Lycon Tarentinus. Jamblich. c. ult. Alius Avxaw 0 laces qvi ev ra ws 
Tudayoes laudatur ab Athenzo. Lyconis Pythagorici, qvi Ariftote- 
lis fuppur fuit, mentio exftat apud Eufebium XV. 2. preparat. Laére 
tium V.69. Theodoritum lib. VIIL & XI. Therapevt. 

Lyramnus Ponticus. : 

Lyfiades Catanzus. 

Lyfibius Tarentinus. 

Lyfis Tarentinus , cujus exftat Epiftola ad Hipparchum de qva fuprac. X. 
n.32.AJamblicho c.23.refertur inter eos qvijuvenes Pythagoram aufcul- 
tarunt jamfenem. Epaminondam*inftituit tefte Dione Chryfoft. XLIX. 
p-537-AlianoJIL.17.Var.Porphyrio p.38.&Jamblicho c.35. Commentari- 
os de Philofophia Pythagorica compofuit, id. p.40. Vide Hieronymum 
adverfusRufinumApologia2.p.166.acLaértiumVIIL7.qvi Lyfidis qve- 
dam fubPythagorz nomine ztate fua lectaefleteftatur. Aurea carmina 
illia nonnullistribui, notatum ame eft capite fuperiore§.6. Vide & fu- 
pra,in Cylone. Fidem fingularem fervandi etiam in re levi promiffiEu- 
ryphamo teftatus eft, ut narratJamblich.c.30. Allegatur}Lyfis ab Athe- 
nagora in Apologia. Scholam habuit Thebis, tefte Hieronymo, fepul- 

Xxx 2 : tus 
# Ab eodem cum Thebis diem Lyfis obiiffet conditus eft, Vide Plutarchum de genio Se- 
cratis f, 985. feq. 


ww 


508 : CATALOGUS = Zib, he, XML 


tus etiamThebis,unde reliqviasejus 4 PythagoricoTheanore relatas 
in Italiam memoratPlutarchus de Deo Socratis p. 579. adde p. 583. 

Malchus. Vide infra Porphyrius. 

Malias Lucanus. oo yg qt aw ee 

Mamercus five Marcus cognomine AiwuAG», Hotayoge walss coy. Plu- 

 tarch. in Pauli Emilt vita p.256. 

Megillus ev re @& cer ua Theologum. Arithmeticz p. 28. Meminit 
hujus Megilli Plato. Alius Megillus apud Lucian. in CataploT. 1. 
Pag. 438- , | 

Megitteas Metapontinus. 

Melanippus Cyrenzus. . 

Melifias Metapontinus. : 

Meliffus Samius. Plutarch. Pericle. p.166. Themiftocle p. 112. Ariftotelis 
librum secs ra MeAios# memorat Laértius V. 25. 

Menzchmus Fudoxi difcipulus cujus meminit Proclus2. inEuchid. Pag. 
19. Plutarchus VIII. cap. 2.fympof & Eutocius in 2. Archimedis 
Sphzra ac cylindro. | 

Meneftius Sybarita. 

Meno Crotoniata, Pythagorz gener, nifi legendum Milo. Jamblich.c.3o., 

Meno, cujus nomine Dialogus exftat in Platone. 

Meto-Parius. Vide fupra in Alcimacho. 

MetopusMetapontinus. Ex hujus an Sybaritz Metopi libro de virtute 
exftat fragmentum apud Stobzum. ferm. 1. Emendat Salmafius ad 
Simplicium p. 151. _ 

Metrodorus Cous Medicus, Pythagoricus, Epicharmi frates Thyrfifilius 

__memoratur a Jamblicho c.34. 

Millias Crotoniata, five potius Myllias. Jamblich.c, 31.& ult. ubi& uxor 
ejus qvemadmodum & Porphyrio memoratur Timycha. 

Milon Crotoniata, incujus zdibus convenire foliti& Cylonio fcelere re- 
perierePythagorzi. Vide Jambl.c.35.apud qvem p.208.edit.Arceril 
male MuAav@ & in MS. Parif’ KuAavGs, pro MiAavGs, ut €Porphy- 
rio reftituit Neocorus, & é MS. Memmiano Sam. Tennulius apud 
Jac. Gronovium ad T. 2. thefauri Antiqv. Gracar. tab. 50. ubi 
Milonis effigies imberbis. Idem robuftus athleta fuit ut do- 
cet Diodorus Siculus XII. 9. cui addes Tzetzen Chil. IL hift 
39. & Scholiaften Luciani T. 1. pag. 14. feq. Porro plures fu- 
iffe Milones rette obfervatum Cafaubono cap. VI. leétionum 
Theocriticarum. Milonis uxorMyia deqva infra. E Milonis Phy- 
ficis fragmentum apud Stobzum Eclog. p. 67. Alius Milo qvi Taren- 

tum 
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tum tradidit Romanistefte Syncello p.271. Fuit & Milo£tolus Lan- 
damiz percuffor. Juftin. XXVIII 3.8. : 

Miltiades Carthaginenfis fidem fuam probans Poffidi Argivo itidem Py- 
thagorico. Jamblich. c.27. Sed legendum Mi] ysadns ex emendati- 
tione Jac.Gronovii T.2. Antigv. Grecar. ad tab. 23. 

Mimas. Hujus effe qvinqve aleaszes de bono & malo, honefto& malo, . 
honefto & turpi, jufto & injufto , mendacio & veritate , fapientiaqve 
ac Virtute num doceri poffit: qvas cum fragmentis Pythagoreorum 
ad Laértiicalcem edidit H. Stephanus, verifimile vifium Nobili Viro 
Jobanni North, qviillas latine vertit & notisilluftravit. Exftantinter 
opuftula Mythica, Phyfica & Ethica Tho. Galei V.C. edit. Amftelod. 
p.704. & Mimantis nomen occurrit p.722. 

Mimnomachus Leontinus. 

Mnemarchus five Mnefarchus Pythagorz F. Ariftziin {cholaPythagorica 
fucceffor, fi credimusJamblicho c. 36. Atjuvenem decefliffe tradit 
Anonymus apudPhotiumcod.259. Pater qvoqve Pythagorz Mne- 
farchus appellabatur, & folenne Grzcis nominaavorum infantibus 
imponere, ut Empedoclis Philofophiavus vocabatur itidem Empe- 
docles. SicNicomachus Ariftotelis Pater. Cimonis neposCimon 
apudPlutarchum. Ovid.IX. Metamorph. fab. 12. Vors pater folvit, 
nomengqve imponit avituim, Ipbis avus emt. 

Mnefilaus Rheginenfis. 

Moderatus Gaditanus fub Nerone clarus Pythagoricus de placitis fectx 
fuz f{cripfit libros XI. tefte Porphyr. p. 32. five libros V. NuSayogmay 
godaw ut Stephanus acSvidas inradepa, idem enim opus effe puto. 
Hunc Moderatum virum eloqventiffimum ex parte imitatus Jam- 
blichus, tefte Hieronymo2. adverfus Rufin. De Maderato vide Ten- 
nulium ad Jamblichi Arithmetic. p.60. Jonfium p.229. infra in Ode- 
ratus, & paulo ante, in Lucius. Fragmentum ejus apud Stobzunr 
Eclog. p. 3. 

Meerus Hygjno fab.257. idem qvialiis Phintias, fponforem mortis habens 
Selinuntium qv! aliis vocatur Damon. Apud Laértium VIII.7. lau- 
datur qvidam Meris, Geometricorum principiorum ante Pythago- 

‘ram repertor. 

Molon a Jamblicho c.23. annumeratur iis qvi Juvenes Pythagoram jam 
fenem aufcultarunt. 

- Mummuus, apud Godfridum Viterbienfem , lege Numenius. 

Myies Pofidontus, . 

Myllias Crotoniata Tumychz maritus. Porphyr. p. 42. ex Hippoboto & 

XXX 3 Nean- 
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Neanthe. Jambl.c.3x. Hunc Midam olim fuiffe monuit Pythago- 
ras ap. Jamblich. c.28. 

Myonides. Infra in Temnonide. 

Mytgiades. Supra in Milaade. 

Naftas Caulonitenfis. 

Naufitheus Athenienfis. 

Naufithus Tyrrhenus. Vide fupra in Eubulus. 

Nearchus, cujus hofpitio ufus eft Cato major , & ab eo Philofophiz me- 
ditationibus imbutus. Vide Plutarchum Catone majore p.337. 

Neoclides. Supra in Leo. 

Neocritus Athentenfis. 

Nias Tarentinus. Lege Clinias. 

Nicetas Syracufius. Supra in Hicetas. 

Nicomachus Geratenus , de qvo dixi infra Lib. IV. 

Nigidius Figulus, de qvo in Bibliotheca latina, Pythagoricus & Magus vo- 

e catur wbEutebio. in Chron.adOlymp. CLXXXIIL 

Ninon Rhetor,Pythagoreorum, Crotone, accufator & hoftis. Jambl.c.3¢. 

Numa Pompilius Rex Romanus Pythagora antiqvior fuit, licet 4 multis, 
veteribus qvoqve, propter nonnullam dogmatum convenientiam 
Pythagoreus appellatur. Confer Dionem Chryfoft.XLIX.p.538.&Ni- 
cephorum GregoramXXIII.p.695.editionis przclarzBoivinianz,ubi 
vitam Numz a Plutarcho {criptam laudat. De hoc dixi infra in legis- 
latoribus. Vide etiam Stillingfleetum in Originibusfacris pofteriori- 
bus Pofthumis L.Lc.1.p.s9.fq. Floridum Sabinum leét. fubcifiv. c.13. 
Rualdum ad Plutarch. p.74. Commentarioram Numz mentio apud 
Livium lib.I.c.31. De libris Pythagoricis in Numz fepulchro re- 
pertis Livius XL. 29. Plin. XIII.13. Lagétant.I.22. Auguftin. VIIL 5. 
deciv. Dei. Aurelius Victor. c. 3. de Viris Wuftr. Plutarchus &c. 

Numenius Apameentfis, inter Pythagoricos & Platonicos numeratur a Pore 
phyrio in vitaPlotini. Deeo Meurfius ad Hefych. & Jonfius III. 10. 
Fragmenta ejus ex ¥ eure wei t7¢ Tav Axadnuajxay mods TlAdteve 
Ales doewsapud Eufebium XIV.>5. feq. é libro sEirayads, XV.17. 

Obfis. Vide Opfis. 

OCELLUS (dxeaA@vfive dxem@-five GxxeAG deniqve)Lucanus,cujus 
nepotes convenifle fe {cribit Archytas Epift. ad Platonem,, & ab ejus 
nepotibus fcripta Ocelli wEi vous, El BacrActage, covoryr ey & 306 F 
mavjos yevrets accepiffe: apud Latrt. VIII. 80. Ex ejus libro de lege 
fragmentum apud Stobzum Eclog. p.32. Libellus #8: 3 wav]cs Ou- 
eos etlamnum exftat integer: qvanqvam non Dorica diale&to qvalis 

primum 





"primum ftriptus ab Ocello fiserat,utex 


Oh Se es 


rr ne | i 
a on Samer: Sh 
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: 1 aStobzofervatis 
perfpicue apparet: fed 4Grammatico aliqvo ut facilins 4le€toribus 
mtelligeretur, in xewsv dialectum . Primum 
Parif'1539.400. atqve iteram apud Gvil. Morellum 155'5.9.Lating ver- _ 

tit Gpsledmsus Chrifttanus Francifci 1. Medicus & Qvint Florentis Septi- 
miiChriftiani pater, Lugd.15.41.deindeGracecum verftone fia & no- 


tis Ludovicus Nogarola ,addita Epiftole ad Adamum Fuomanum Cano-: 


nicum Veronenfem de viris Illuftribus genere Italis qviGrace feri- 
ferunt, Venet.1559.8vo. Fallitur Nogarola; qvi fe primum latine’ 


- Ocellum darecredidit: fednon minus fallitur Gaddms qvi T.2. 


128. affirmat Nogarolam non fui ipfius fed Gvil. Chriftiani 


_notas fias adjunxiffe. Ab illo tempore Ocellum cum verfione & 


commentariis fis edidit Job, Bofcius Loneus (male Zonzus in Labbei . 
Bibl. nov. MSS. p. 114.) Lovan. 1554.8vo. Proditt etiam Grace cum 
Nogarolz verfione & variis leCtionibus ex officina Commelini-1596. 


' 8vo. Deinde cum verfione nova, paraphrafi &commentartis Carell 


Emmanuelis Vizanii Bononienfis , qvi duobus MSS. Vaticanis & una 
ThomzBartholinicodice ad emendandum Grzcum contextum ufus 
eft, Bonon. 1646.4to. Amft. 1661. 4to. Deniqve ThomasGalems pras 
miffis de Ocello veterum teftimoniis 4 Johanne Pearfonio colleétis ‘ 


- " eundem kbram cum Lud. Nogarolz verfione & notis recudendum © 


~ 


dedit in opufculis Mythologicis Phyficis & Ethicis Cantabrig. 1673. 
8. in qva editione exftat etiam ejusdem Nogarolz Epiftola ad Fuma- 
num paulo ante memorata, & Amft. 1688.8. ubi hac Epiftola defi- 
deratur. . Occurrit Ocellus Gracé MS. in Bibl. Chriftianiffimi Regis 
cod.547. 1018.22.40. tefte Labbeo. Loca ex oc Ocelli libro apud Sto- 
bzum Eclog. Phyf p. 44.45. Vide&p.s9. ac qvz fupra in Eccello, 
Et Joh. Pearfonium ad fymbolum Apoftoh pag. go. feq. edit. latinz. 
Theodorumqve Canterum Lib. I.var. leét.c.17. Argute de eo Jacobus 
Duportus p.384. poém. | : 
Dien mundum aternum putat, baud bene cernit Ocellus: 
Ver Lucanus denigve luce caret, 


Ocylus Ocelli Lucani frater. 


~ Pro Oderato apud Syrianum in XII. Metaphyf p. 91. b. legendum Mode- | 


ratus, de qvo fupra. 


Odias Carthaginienfis, 
 Oecetes. Plutarch. TII.9. de placitis Philof. | 
- .Oenopides Chius Aftronomiz peritus, auétor periodi LIX, annorum. De 


qvoH.Dodwellusin opere deCyclis p.262.Menagius adLaértium IX. 
: 37.& 


X 


512 CATALOGUS Lib, I, c. XU. 


37. & Perizonius ad #liani Var. lib. 10. c.7. Fabulatus eft folem 
antea iter illac feciffe, ubi nunc eft laéteus Circulus, donec Thyeftea- 
rum epularum {celere averfis Zodiacum ingrederetur. Vide Achil- 
lem Tatium IGgogein Aratum c.24. Meminithujus Oenopidis Pla- 
to in Eeasays , Seneca Nat. qvxit,[V.2, Cenforinus &c. 

Onatus Crotoniata. Ex ejus libro wepi Sex xgy Octw affert qvedam Sto- 
beus Eclog. Phyf' p.1.& 4. 

Opfis Pythagoricus allegatur ab Athenagorain Apologia, una cum Lyfi- 
de & Philolao. 

Opfimus Rheginenfis. 

Orefander Lucanus, | 

Oreftades Mctapontinus Laértio IX, 20, memoratus; male Avefiades in 
Jamblicho Arceril, 

Sub Orphei nomine {cripta qvedam jaCtabant Pythagorei, qvorum ipfi 
videntur fuiffe au€tores. Videqvz fupra Lib, I, c, XIX.§.1. 

Paétion Tarentinus, 

Panacmeus laudatur ab Ariftide Qvintiliano pref, Mufice, jeceg]uges O6 pos 
x91 FAGe AoyG@e avdecs eoPs Navanuwsw ¥ NuSayweets, 

Parmenides Elcates audivit DiochatemPythagoricum tefte LaértiolX.21, 
& ipfe Pythagoricus dicitur 4Syriano in II, Metaphyf p,20, H 
rum & Luciferum primus obfervavit, qvod alu tribuunt ipfi Pytha- 
gorz, Vide If Cafaubonum ad Laértu VIII 14. Inter pracipuos 
Phyficos citari folere notat Jamblichus c. 29, 

Parmenifcus Metapontinus, Laért.IX.20,& Athen. Lib, XIV, p, 614. Jam- 
blichi codd. Parmifcus, | 

Paron Pythagoreus occurrit in latina ArgyropoliverfioneLIV. Phyfico- 
rum Ariftotelis c, 13.atqve inde apud Muretum ad L. I, Ethic. p,107, 
fed ragav Mutayse«@» apud Ariftotelem vertendum eft: prefeas for. 
te qvidam Pythagoreus ut pridem notatum Francifto Luifino Lib, III, 
parergon C.17. 

Paufanias Anchiti F. Medicus cui Empedocles Poéma Phyficum infcripfit, 
& cuidiciturvPrynradey five fuppeditafle qvezx ille w& rie dave vul- 
gaverat, Vide Laértium VIII,60. De illo Anchito confer Jambli- 
chum c.XXV. p. 110. 

Pempelus, é cujus. libro sg yoveay fragmentum exftat apud Stobzum 
fermone LXXVII. de honore parentibus przftando, 

Perilaus Thurius ex Pythagorica fchola ejeCtus, Jamblich. cap.17, Aus 

xirns@» 6 TG KOY vo mapaxorAsay]|@s susirxsro SHAM U6 tive TH TOUTED 
% prascsoy ev 7H Agrey Yomarts, Kala xgy Mtpiraw te Cues, At 

yeray 
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Slat &, Kudu se SoBagiver eagye ameyredarw us aura eri Aaue 
yen av. opanobi&c. Adde c.34. p.206. C35. p.210, & qve fipra in 

 . Hipparcho, : | : = 
PhedoPolide ius , diverfus 4 Phedone ElienfiSocratico. : : 





Shenecles Paxuas.. .:.. yO, 7 ; 
Fhanton Phkafins, Echecrates, Polymnaftus & Diocles itidem Phliafii & 
“.. Wenophtins Ghalcidenfis, Aniftoxeni zqvales, undetima a Pytha- 
gora generatione, Laért. VIIL. 46. licet Jamblichus «3s. de illis lo- 
qvitur tangvam deP orz ipfius auditoribus, : 
ilintus, Plutarch: VIIL7.fympofia, =‘... So 
Ho’ Clemeiite Alex. 1. Strom. p.zos. & Sozomeno Lib.-Le.12. Py- 
.« , thagorius appellamr. Incertuman Clemens aiterum intellexerit Phi- 
.  lonem antiqviorem de qvo Jofephus p.10s1. contra Apion. Cle- 
mens ipfe p.337. k Eufebius IX. 20.&24. preparat. Sed&Eufebius 
Lib. TBhife Bcelel C.4. notat qvod Philo Judzuscujus fcripta exftant 
Platonicam pariter & Pythagoricam. Philofophiam fe€tatus fiit, - 
& Plato ipée ut infra ‘abfervo in multis Pythagore veftigia traditur 


l 

Phijplaus Croronates Heraclez vinit.Jamblich.96. Atchyte aifcipuie, 
mus Crotoniates Heraclez vixit. fam ¢. ytz difcipulus 

in cujus demortui fepulchro aud divina Semon sTi fides eidem 
Jamblicho c. 28. Metaponto profugit propter Cylonium {telus in 
- .,+~ALucanos tefte Plutarcho de genioSocratis p.583. Primus é Pythago- 
| ~ ficis commentarium de rebus Phyficis vulgaffe ferrur ut idem Jam- 
blichus c.31. Laértiusaliiqve. Ac nevulgavit videm ipfe, fi ve- 
_.rumeftqvodajunt Platonem qvi in Italia ipfium adierat tefte Laértio 
lll.5.400. aureis numis.five unum five tresPhilolai libros ab ejus 
confanguineis pauperis Philolai heredibus vekipfium sedemiffe vel 
emptum 4Philolaoaccepifle, atqveinde Timzam {uani compofuis- 
fe. Videqveviridottiad Laértium VIIL§.&GelhumIIL.17, Vi- 
de&fuprainEurytus. ApudLaértium VIIL 55. verbaQyoi 5} Near- 
Gye avr pixes Prroray ngytumedor diss sxowedruv of MuSeyosnol tev Ad- 
ya. emt} avlog Ale rig wroworeces &c. ita funt reddenda: . Refert Neane 
thes Pythagoricos cum PhilolapS Empedoctevtianedeginata {ud communicaffe, 
 Pofigvane vere Empedocles Potmasa illa vulgardckepit, Jatam effe legem ut vere 
fificator omnis inde arceretur, Allegatur Philolaus ab Athenagora in 
Apologia, 4 Jamblicho in Nicomachum p.7: 11.109. 168. Theolo- 
gum. Arithmet. p.6x. Lucianoprolap{u in falutatione T.1. p. 498. 
Yyy Syria- 
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STS ISSA SSSR ariaistelitinamasnre SaMeyetineenin ln inatinees 
_ Syrianoin XIL Metaphyf p.71.b. 85. b. 88. b. in XILL p.102. a. Theo- 
ne Smyrnzo p. 27...E Philolai Baxzeys fragmenta apud Stobzum 
Eclog. Phyl p.57. 51.34. De mundo p.49. De animap. 44. Tse) Qu 
«ws, Theologum. Arithmet. p.22. & Theo Smyrnzus p.166, 
diani vero Mamertilocus non pretermittendus Lib. IL de ftatu ani- 
+. MCC. 29. Pythagere quia nibil ipfe feriptitavit A peflerir quavenda femme 
ef. Ingquibus vel porifimum floruiffe Philolaumreperio Tarentinam, vi mul- 
, tis veluminibus de mtclligendis rebus & quid quaque fignificent opide obfiure 
Giffertans priusquam de anime fubfantia decernat , demenfuris , ponderibu$ 
muUmeris juxta Geometriam Muficam arqve Arithmeticam mirifice difpueat, 
per bec onsnia univer fier expitiffe ponfirmans, Kc. Confer. Lib. ik: ‘le, 7: 
ubi profert-locum Philolai é tertio voluminum ws pi S paw: ney yee 
Tewv. Boéthius Il. 32. Arithmet. Philolaus vero, meceffe of , & ingvit, omnia 
qua fant, velinfinita vel finita ce. 
Qvomodo Philolaus tonum diviferit ; tradit idem HIT. 5 Muafic. & 8. Jo. 
Tzetzes Chiliad. XI. hift 362. 
Kaj €x: B Qiacasias phy xrigrres 30 wiv 6 T1narim, . el 
Ocoy e>} wee Wu LG > HOY crepe wupia, | 
Kaj Tipoyoy yeypaOnxe Ko AMG Alero oyeS, 
Phaolaus Tarentintus infignis Mechanicus celebratur a 4 Vitruvio mr & 
, _ capite primo. 
Philonides Tarentinus. 
Phintias Syracufinus, aliis Pythias; 2 AMICITLY Pythapotice fide adverlus 
.. Damonemcelebris. Vide excerpta Peireft. ¢ Diodoro Sic. p. 242. 
Plutarchum wegi weAuiAias, Porphyr. p. 41. Jamblich. p. 197. 
Cic. 5. Fuft, & 3. de offic. Valerium Max. IV.7. Drepanii Pacati Pa- 
 , Hegyricumc. XVI. Lattant. V. 18, Vide & fuprai inMerw, 
Photides, Laert. III. 22, i 
Phrant tides Tarentinus.: sO ae 
Phryciadas Crotoniata. art 
Vhrynichus Tarentinus. 
Phytius Rheginenfis, qvicivibus futs leves talif. Jamblich. c.30. Memi- 
nit ejusderm c. 27... 
Pindarus Poéta celebris : Clemente Alex. $. Stromate p. #98. vocatur Iv 
Saree »-qvod é Clemente repetit Eufebius Xin. 33. prepatat 


Fifer nydhee Tarentinus, Morr. . en ne » 
Pificrates Tarentinus, 
Plato 
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Plato. ‘Vi “ie Taichyta 6 Philobio & An & Anonyrwam Photii' e259. p. 

39:05 HO ae Jalen Jambi 302 Numeni Eufeb: XV. pra- 

patat. p..72&.729- . _Atagattinam Il. 17. contts Acadeliticos & Boe- 

fhm lib.2.c.41. Arithmetic. Apulejus2. florid. Porro’ softer Plate 

. + nib, ab bac feBa vel -paniglum devine Pyrhagorifat, Sed &Ariftoteles 

PlatonisPhilofophiar Te woe ‘role. Somaneperr anorudie 

oat Rb tat Lib. I, Metaphy£, <. 6,,& Di us _apud Plutarchum 

ak AytapoL. ait Platonem +i. TivSxy dpa ai sinaparyrna 3 Zanparet 
ade ‘aertium UL.8., 

Del Plotino Porphyritisinter alia, qvod rae mSayonige pratt xgp TIAd on = 

nas aig 6 adones. png g galbes spay ay v mp8 aur xaresygaro io » He 

_ Sygate b Nepanris Bi. Kpovi 1G Me ing al Seon Toig TAarrivae 

EL Tan ailon cuprrpaemare. He, exp 


eee ybarita. 
Polem; race Teeny Politi dicitur apud Athenzum Lib, 
XL. p.5-45,, abi Archyte: praipyu@» appe pellatur. Ob nimium volu- 
ptatisfiadium ¢ gognominatus eft Hdbwadis, 
Poliades Sicyonius. * 


PolutEargtee' excujus Hibro de inftts Segmentun exter pad Soba 


Polyétor Btor Migee, 5. 
Polymnaftus Phliafius, vide te fap inPhanten. 

Polymnis, Simmiz Thebani pater, hofpes Lyfidis, Pyhagoriciesi 
bendusvidetur. ConfulePlutarchum degenioSocratis p. $83 
Porphyrius Pythagorz vitam ita cripfit ut fatis appareat eum qvam plu- 

_fimum tribuiffe illius Philofop .DePorpbytil {criptis poft prz- 
‘ftantiff, Holftenium ago infra Lib, V. 
Poffis Aggivus. Supra in Miltiades. 
Praxidamantem qvendam Pythagorzis adftribit Reinefius libs. c. XL 
Var, le&t.p.39. Vide tamen Jonfium p.76, 
Proclus Laodicenus, qvitefte Svi feripferat inxwes ira, écNicomachi 
Arithmeticam, aliaqve. 
Proclus Metapontinus, owt 
ProrusSicyonius éy 79 a8 iit laudatur 4 firiptore Theologhime- 
non Arithmetice p.44 De ProvorCyreneo Clini Tarentini tis 


ram fidem experto Jambl, © —_ 
Proxenus Potidontas. ve me ye Q Lo : 
Proxenus Sybarita. i 
Ptolemzus Phila ps iol Pythagoricus fois p. 7 &IT4. 
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memoratur auctoreBeda. Sed falfum fuifléBedam,& pro Clandio 
Prolemzo HarmonicorunifcriptorePythagoricum q Prole- 
mzum Philadelphum finxiffe obfervava lib. IV. cap. £4. 
Pyrrhon Metapontinus. ee 7 
PYTHAGORAS Philofophus feétz hujus Princeps Praceptore¥ habuifle 
-  fertur Anaximandrum, Biantem, tum Creophyli axéyevey cogno- 
'.mento Hermodomantem, ‘five ut Apulejas Leodamantem, prate- 
: reaEpimenidem,Pherecydem, Thaletem. , Parentes Mnefarchum 
_ & Pythaidam: avum Euphronem, proavum fi Paufaniam Corin- 
thiacis audimus Hippafim, qvi pulfis Phliunte ab Heraclidis. Aliis 
apud Laértium Pater ejus Marmacus eft, Hippafus avus, atavus 
Euthyphron, Cleontusqve abavusPhhunte nfs, _, Beer, Alcaz 
filia, five Theano BrontiniCrotoniatis (Porphyrio Pythonaétis Cree 
tenfis.) Filivs Telavges, qvibus alii addunt Arimneftum itemqvé 
Marmacum, qvein fint qvi Mriefarchum vocant &juvenem obul- 
fereferunt. Filie Theano, nnpia Ariftzo, & Arignote: qvibus alit 
addunt Damonem, Myiam & #faram , Damonisqve filiam Bita- 
lem. Ipfe fe ja€tabat, anteqvam Pythagoras effe ccepiffet , fuffe Pyr- 
. rhum, Hermotimum, Euphorbtum & ante tempora Trojand #thali- 
dem. Succeffio Schole ipfius varicrefertur. Per Telabgen qvidem hoc 
modo, ut Telavgi filio fuccefferit Xenophanes, huicParmenides, illt 
Zeno Eleates, Zenoni Leucippus, huic Democritus, Democrito 
Naufiphanes, Naucidesqve, hits Epicurus. Ita Laért. procem. fect. 
15.Per4rifeum generum fic: Ariftzo fucceffitMnefarchus, ifti Bulago- 
a SBulagore T ydasCrotontates,T ydzOrefander Lucanus, hiuicDio- 
dorus Afpendius. ItaJamblichus cap. ult. Archytas o€tavus fuita Py- 
thagora, Platononus, Ariftoteles decimus, ut notatum Anonymo 
apud Photium Cod.CCLIX. Undevigefimaa Pythagoragenefatione 
. five fucceffione defeciffe illius {cholam legas apud Laértium VIII. 45. 
Sedutiqve legendum rwéce ngy déxa é Lipfii emendatione, qvam Co- 
dex RegiustefteMenagieconfirmat. Nam Ariftotelisfere zqvales 
fuere Echecrates & alil qvos seAcurayjus ta Mut ayceeaw vocat idem 
Laertius VIIL 46. cui fuffragatur Diodorus Siculus XV. p. 497. ad 
Olymp. CHI:3. a 7 
Pythagoras junior, AliptesSamius xousrys, cum Philofopho cognomine 
in Italiam veniffe, eamqve inde fréqventaffe & Einpedaclis Magiftes 
fuiffe creditur Cl. Dodwello. Vide eyus diff. p. 145.220. &C. | 
Pythias, Valer. Max.IV.7. idem qvi rectius Phintias alils, de qvo fupra. 
te . ey: we Pee. NE: Vide 


“Y 
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i 
‘Vide Turneb.XX.y. Adverfar. Salmafium ad Solin. p.1m1. edit. Parif, 


2. Dhpotis cujusdam ti mexitio in Excerptis Peireftianis p. 265. 
Pythodorus Cyzicenus. He, 

Rhexibius Metapontinus. | - " 

Rhodippus Crotontata.: — 


oreum fuille exiftimo. Aliusnifallorcujus verfus tres de Ly- 


Scythinum ex cujus wihvciws fragnientum affert Stobzus p. 21. Eclog. 


S 


ra produxit Plutarchus ib. ‘cir Pythianon fundat osacula carmine. 


ECUNDUS ‘Athenienfis; Herddis Sophifte Magifter fab Adriano Imp: 


““"- Clarué; 4 Vincentio Bellovatenfi XI. Yo. fpeculi Hiftorialis traditur 


"Mo, cujus Siple apopedp 


hagoricam vitam duxiffe & omni tempore filentium fervaffe. Ra- 
vifius Textor in Officinaau€torem nefcio qvem Diogenem vel Dio- 
genianum laudans p. 1320. Secundus Philofophas cups matri mefciente 


 effe fililtm fe commifcuiffal ,, dba fatld cognites: feeleris borvord intuliffee fibi 


| mortem, ipfe quoque cum incefius penitentia tum dolore materna mortit 


aternum tacult, ut ulcifterctur vocém qva in ‘contubita” materi innotnerat, 
Fertur narratiunculd MS.dusdam argumenti praca {criptore anony- 
hon pdsfideo, in qva perinde ut apud Vin- 

centium fibjungitur, Secundum hunc ftuftra ab Adriano Imp. etiam 
miartis injecto per fpiculatosem eetu follicitatum.ad loqvendum,de- 
niqve ad qverfitatjus {Criptosefpondille. . Nihil efg8modi de hoc Se- 
cundo legas spud Philoftratum, ‘qvi de illo agit Libs. Sophift. p.543. 
& qvod fabri filius effet ¢x/Sugev vocatum teftatiir,pro qvo exiseo*le- 
t Meurfius VI.9. Attic.Le€t.Bochartus in GeographiaS. p. 718. & 
olftenius in pref.adSecundum, facili éSvidaemendatione, apud 


“* qveln & ipfium altum eft de fabulzilla fileritium , contranon levis oc- 
.. currit error, qvod fécundum unc cum Plinio Secundo confundit. 


Sed propemodum affentior Meurfii conjecture , qvi negandi parti- 


culam inSvidz codicibusexcidifle putat, legitqve #x os sxenpatnce 
" NAinGs 


Do, Y¥ y 
* Hoc votabélum qvod clavuin - ligsiéam ed pillar lignificat , Jacobus Thomafius 


0 pocritcagine fafpicabatur transfotmatum effe iy nomen Bpider? Philofophi ab iis qvi 
aleercationern Adriani Imp. & Epictetieonfinxerunt.: ' ‘Sane altera fic dicta altercatio, five 
colloqvium, & refponfiones Epicteti, qvat incipiont: primum ef gftd fit mundus, 
qvasqve Enchiridjo Epicteti fubjecit Abrahainus Berkelius Amft: 1670. 8. & Delphis 1633. 
8. fimillima eft Secundi refponfis. At enimalreraaltercatio Adriani & Epiftett ab eodem 
Berkelio edita, cujus initiuves Q6idenit:-wobis ff cindlam feltas 86. plane alia eft & al- 
terius arpumenti. vulgata pridem Pavifs611, 4,-4d calcem Pfeudo Beroft , & Bafil. 1552. 
fol.ad calcem Notitie utriusyveImperiis “Coctertun Epittetum -Adriani familiarem fuiffe 
teftatur Spartianus , qvi ctiam qvesitenihuedemper agitatos tradit ab Adriano Pinlofophos 


non minus gvam Gsasninaticos , Rhetoresqya, * 
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TIAin@»,ut paulo poft Hewds pro alieno ac vitiofo Hgodere Qyangqvam 
certum eft hunc errorem erratum etiam ab aliis, qvandoqvitiem in 
editionibus qvibusdam fententiarum Secundi, ut Monafterienfi Aa 
1597. qvam in fua notitiedignitatum Imperiieditione Paril 1651. t2g 
ab hoc tamen errore immunis fecutus eft Philippus Labbeus, hunc 
videastitulum prafigi: Altercatio Madriani Imp. Plinti Secundi, Cxtea 
rum refponfa Secundi Athenienfis ingeniola & znigmatica Grace & 
latine primus é Bibl. Regis Chriftianiffimi in lucem edidit Lucas Hol- 
ftenius cam Salluftu Philofophi libello de dis, DEMOPHILI * fap 
tudinibus & fententits elegantiffimis &x Tar Tudayogetev ,’ (qvas Bis Se- 
eameney five Vite curationem infcripfit auétor ) & DEMOCRATIS 
*k Philofophi vere sured fentestits, fententiisqve non minus egregiis 
SextiPythagorei, fed his qvidem poftremis ex fola qva ztatem tulit 
Rufini verfione Rom, 1638. 12mo. Lugd, Bat. 1639. 12. Sin Opulculis 

a ). yt O= 


* Has funiluudines five yvwpind Ouovaect jor {eparatim cum obfervadonibus fuis morali- 


bus Grece.& latine recudi curavit Jefperus Svbedberg Cuprimontanus, Uplal. 1682. §. 
Holfl2aio videnturejusdem forte Demophilieffe, cujus fcholia qveedam in Prolemaci te- 
trabiblum edita funt. Demophilum de ritibus £gyptiorum laudat Kircherus III, Ocdipt 
fag.358- Demophilum ApoHoniatem exhibet Pehaorus Golzii in numo. Demophic 
lus qvoqve Comicus qvidam fuit,-deqvo Plautus .in Prologe Afinariz. Alius Demophic 
lus Cumanus Ephori hiflorict pater tefteStrabone, Sed & Ephori hujus fitius. Demophi- 
lus qvidam fuit, itidem hiftoricus, tefte Diodoro Sic, Alius denigve Demophilus Bi- 
thynus, apud Julianum in Mifopogone, & Svid. AausPiA, Demophilus Rhodius 
naviun prafectus Olymp. CXIX. Diodor. Sic, XX.T.2.p. 819. Demophilus alius ni fal- 
lor de qvo id. p.738. Demophilus Epifcopus CPolitanus »gvem nonnylla param fama 
dogmmata effudiffe Svidas memorat in 2i2¥. Porro nofler Demophilus fisa fimilia 4/</e 
pisdi cuidam infcripfit, qvem in extremo appellar DiATarcy & ispaitaljoy, 


4* Democratis xtatem, patriani & fectam, judice Holttenio, vetultrTimus Jonici fermonis 


character oftendit. Ejusdiéta & fenteatias nennullas Stobwus & Antonius Melifla profe- 
runt, apud qvos feepiuscum Democrito librariorum imperitia confunditur, qvorum er- 
ror in tanta rerum antiqvarwn ignoratione haud facile emendaripoteft. In Bibliotheca 
qvoqve Palatina tefte Sylburgio p,106. Catalogi ha fententiz fuere BSS, fub nomiue 
Democriti in binis Codicibusoccurrunt, Flutarchus vero in Politicis praeceptis Demo- 
cratis:cujusdam meminit, qvi in AtheaienGRep, verfabatur circaOlymp. CX, Neqve 
ab hoc fortaffe diverfus eft ille; gyem ab Epicuro ob libros trans{criptos exagitatum in lis 
bello contra Epicurum idem Plutarchus refert, Fuit & Democrates Medicus gvifub Aus 
gutlo Imp. vixit memoratus Plinio XXIV, 7. Ejusdem Dirtccrpov » KAwixer & de 
antidotis Libram laudat Galenus, notante ad Plinium Harduino, Democrates Athleta 
de qvo Elianus [V.1¢, Var, Democrates Rhetor, preceptor Auguttini, qvi ejus mee 
minit in principiis Rhetoricec, 8,:. Praeterea Dernocratem cui facta facerea Pythia jufli 
{unt Plataenfes, tefte ClementeAlex, p.26, protreptici, Democrates AsZawsus memas 
fatur ip Platonis Lyfide, Lyfidis Pater, qyi fortailis auctor harum fententiaruni, 


~ 
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Mythologicis Ethicis & Phyficis yunCtim editis 4 Tho, Galeo Canta- 


brig. 1670. 8. & Amft, 1688. 8. 1n qva pofteriore editione, Holfte- 
nii przfatio ad Carolum & Maphzum Barberinos, & prafatio ad 
rem defideratur , ex qva difcas Demophilum é Vaticana, De- 


. mocratem é Barberina depromfiffe Bibliotheca, Secundi vero fun- 


tentias vel potius znigmata verum exftimaffle & genuinum Sophiftz 
illius arguti & Peaxvadys foetum,, de quo pof? Antoni, inqvit, & Vine 
centii tepimonia dubitarenonlicet, Obfervointerim Antonium Melis< 
fam longe alium codicem fententiarum Secundi habuiffe qgvam Hol- 
ftenius. Eadem autem defcriptio mulieris qvz ex Secundi. ore apud 
Antonium exftat , 4Lambecio € codice Czfareo producityr Lib. VIL 


| p-270. Diverfa ab Holftenii pariter & Antoni, eft in codice Gu- 


oin plurimis ab Holfteniana editione difcrepante, cujus apogra- 
hum fervo, & ex illo nihil aliud in prefenti produco qvam hanc 
{ronachi defcriptionem , ab Holftenio vel non inventam, vel qvod 


-auCtorem neutiqvam habere poteft Philofophum iftum Secundum, 


ab eopratermiflam: Ti ts: Mwaxes; Odvat@» wuAdusv©s, aryavee 
Sirs Sues, yasomagyias emiuuia, tuys DDgiatupea y crus Savae 
TO», wagurahaiCanéry poipa, agp popG, naxy vixy, Qvam 
varii olim circumlati fint refponfionum Secundi codices, videre eti- 
am licet ex Vincentio fupra laudato XI,71.fpeculi hiftorial. ex aucto- 
re femibarbaro Operis de vitis Philofophorumcap, 119. & é Cafpare 
Barthio XV.17. Adverfar. fi vel inter fe vel cam Greacis codicibus 
conferantur. Vide ctiam, fi placet, Jonfium p. 278. _Itaqve fi 
qvid argutiarum & ingenii, veteris illus Secundi, in his fententiis, 
qvod non negaverim, fupereft, valde tamen interpolatas ad nos 
perveniffe manifeftum eft, Alias praterea ab editis Democraris en- 
tentias exftare in Cxfareo Codice refert Lambecius Lib. III. p. 3y. 
Nonnullz etiam fententiz exdem jam fub Demophili, jam fub De- 
mocratis jam fub Sexti leguntur nomine, qvzdam alibi tribuuntur 
ipfi Pythagorz, ut apud Stobzum hzc non indigna tanto Philofo- 
pho: peyadns ict radaag to amaydeuciay duvaday Depew, qv inter 
Demopbi'ignomas literarum ordine difpofitas eft duodevigefima, in- 
ter gnomasSexti ducentefima feptuagefima qvinta. In [faaciqvo- 
qve Vosfii Bibliotheca illz fententiz exftiterunt in membranis {Ccri- 
ptz, é qvibus novam earum editionem accuratiorem cum Jambli- 
choadornare volebat przftantiffimus Galeus, his & aliis laudatifii- 


-. musconatibus nonitapridemimmostuus. 


Seli- 
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Selinuntius qvidam. Supra in Merus. 

SEXTUS, five Sixtus, cujus fententias ex Rufniverfione latine tantum & 
ab interprete fortean hinc inde interpolatas habemus, exeptis 
paucis qvibusdam illarum , qvz Grzcz {parfim occurrunt inter {en- 
tentias Democratis, Demophiliqve, & apud Origenem. Dehoc 
Sexto qvem Pythagoricum vocat Eufebius num. 2010. & cum Sixto 
EpifcopoRomano {ciens forte confuditRufinus,dixi inBibliothecala- 
tina, editione przfertim qvarta, ubi etiam de Sextis patre & filio,qvos 
Romanis Philofophis accenfet Claudianus Mamertus Lib. II.c. 3. de 
tatu animz. Sextum Philofophum fub Hadriano Imp. florunfe ait 
Syncellus p.349. 

Sicas Tarentinus. | , 

Silius Crotoniata five Sileus ut legitur in veteri inedita latina Jambliché 
verfione c. 36. vite Pythag. 

SimusPofidonius. Idem fortalis qvem ‘Aopeonxcy vocat Porphyrius p. 3. 

Smicheas Tarentinus. ) 

Sofiftratus Locrus. 

Softhenes Sicyonius. 

Softratius Sicyonlus. 

Sotion Alexandrinus, 4qvo amorem Pythagorz fibi injeCtum affirmat See 
neca Epiftola 108. neqve tamen proptereaPythagoreum fuiffe cre 
dit Lipfius Lib. I. Manuduét. c. 12. fed non alienum ab ea abftinen- 
tia fortaffe & aluis magnanimi viri {Citis aut inftitutis. 

Speufippus, fiucceffor Platonis éx raw ELaygere credadyrav wei NuSayag- 
Koi LKgOLTEDY » wadhiser dé Didoras cuyyeapeucrav BBAdey 7 cure 
Taras yAaDuger smeyeas py auto Ge: Tudayopixay agSpar, 
Theglogumena Arithmeticz p.61. In do€trina de bono, veftigiis Py- 
thagoricorum inftitiffe Speufippum notat Ariftoteles lib. fc. VI. 
Ethic. Nicomach. ad qvem locum Euftratius p. 13.b. & au€tor para- 
phrafeos fub Andronici Rhodii nomine vulgatz, bonorum malo- 
rumqve ordinem é Pythagoricorum mente refert in hunc modum: 
Bona: 1.10 wégag 2,70 mepirody. 3.50 8. 4,70 debiov. $.40 appey 6,70 
evdu, 7. To Duos. 8.50 rélec'yuvov, 9 To yoeusY. LO. To ayadev, Con- 
traria: 1.70 dareipov. 2,70 derioy. 3, To ARIE. 4, ToaeIsegor, §. 06 MAY 
6. to Kxapmvroy. 7, TorReTEM. 8.76 Erepdpeqnes. y, Td xiv¥ wor, IO, Te 
XbXOV, 

Spintharus Tarentinus. Jamblich. c.31. Hujus di¢tum deEpaminonda, 
apud Plutarch, de genio Socratis f. 592. feq. paydbvi we ta nad tav)oy 

avS pci 
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ay podmai EXTETUYNREVC ANTE WActova ysvernovTs pyts SAAT ova DIey= 
yousve, inneminem febominem aratis faa incidiffe, qui pluranoffer & pane 
ciora logveretur,Pater Ariftoxeni fuit ac preceptor,tefte Svidain Ago, 
Apud Gyrillum Alex. VI. in Julian. pro Spintharo Pinthari nomen: 
irrepfifle, jamnotavit Jonfius p. 75. : 

Stenidas Locrus, ex cujus libro de regno, fragmentum apud Stobzum 
ferm. 45. 7 . 

Sthenorides Locrus. . | : 

Syllus qvi maluit judicatum folvere, qvam femel jurare. Jamblich. c. 28. 

Symichns Centorupinorum tyrannus, qvi Pythagora audito imperium 
depofuit , opesqve fiuas partim forori partim civibus donavit. 
Porphyr. p. 14. , 

Telavges Pythagorz F.(Porphyr. p.3.) & fucceffor.(Anonymus p.14.‘apud 

| Phot. cod. 259.) Theanus & Pythagorz filium vocat Empedocles 
apud Laértium VHI.42. ubi Empedoclis preceptor fuuiffe & nihil {cri- 
piiffedicatur. Apudeundem Seét, $3. proferturaliqvid ex Telavgis 
Epiftola ad Philolaum, fed fe&t. 55. negatur illa effe ¢fomsos. Sane fu- 
pervixerit Empedocli Telavges,fi {cripferit qvz fe€t.74. adducuntur, 

,  Jamblichusc.2§. ait Pythagoricos qvosdam ad Telavgen referre li- 
m Pythagorz de Duisfivefacrumfermonem. De tetra¢tye libros 

IV. {cripfiffe notat Svidas. Hunc Telavgen fingulari dialogo five lau- 
davit five derifit {chinesSocraticus. VideMenagit adLaértium IL6r. 

Teles ex cujus libro w& auragxsas fragmentum in florilegio Stobzi, 
ferm,5. libro de exilioferm, 38. de comparatione divitiarum & vir- 
tutisferm.g9. & 93.de vita & qvod voluptas non fitfummum bonum 
ferm. 96. é libro w& wrspiracsayferm. 106. 

Temnonides & Euphranor juniores Pythagorici allegantur 4 Jamblicho 
in Nicomachi Arithmet. p. 1633 Alii Codices legunt Myonides, 

Theztetus qviRheginis legestulit. Jamblich.c.30. 

Theages ex cujus libro w& agsray fragmenta exftant apud Stobzum ferm. 
1. Democratiz {vafor Crotone fuitcum Diodoro & Hippafo ut narrat 
Jambl.c.35. adde qvefuprainDemocede. Mentio & hujus Thea- 
gis apud Aineam Gazeum de immortalitate animz p. 25. 

Theanor Crotoniata. Plutarch, de genio Socratis f. ¢§2. 

Theocles. Jamblich. c.27. Proqvo Euthyclem legit Obrechtus. 

Theodorus Cyrenzus. VideJamblichilocum fupra in Hippafo, . Me- 
minit Geometrz hujus Pythagorei etiam Proclus in Euclidem Lib. 
Il. p. 19. teftatus eum Pythagora paulo juniorem. Idem’ forte 

Liz Theo- 
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ane Sa eel 
Theodorus Mathematicus, qvem 4 Platone auditum refert, Laér- 
tius III. 6. 

Theodorus Sicyontus. ; : 

Theodotus Tarentinus. Hic ni ‘fallor fuit Theodotus Pythagoreus, 

vem lingvam ab{ciffam , ne con{cios prodere cogeretur in T yranni 
faciem confpuiffe refert Theodoritus VIII. Therapeutic. p.120. 

Theorides Metapontinus Euryti zqvalis. 

Theftor PofidoniatesThymaridem Pari 
blich. c. 33. oo 

Theudius Magnes, cujus elementa Geometriz laudat Proclus ad Eucli- 
dem p. 19. | . 

Thrafeus Metapontinus. 

Thrafydamus A‘geus. 

Thrafymedes Metapontinus. _ 

ThymaridesParius. Vide paulo ante in Theftore. es 

Thymarides Tarentinus , aJamblicho in vit. Pythag. c. 23. refertur inter 
eos, qvi Pythagoram fenem juvenes ad{cultarunt. . Meminit ejus 
idem Jamblichus c. 28. ubireferteum non voluiffe qvz ipfe fed qvz 
Deus vellet, & ad Nicomachi Arithmetica p. 11.36.88.91:95. ‘Vide 
& Petrum Petitum Mifc. Obf p. x9. ubi Dionyfium Tyrannum in 
Thymaridis hujus Heroium illatum effe notat ex Ciceronis Lib. IIL. 
de natura Deorum, etfi in Ciceronis editionibus non Thymaridis fed 
Tympanidis rogum legitur, pro qvo Lefcaloperius p. 685. tymspanidiie in 
vogum illatus cf, 

Thyrfus, Epicharmi& MetrodoriPater. Vide Jamblichum c. 34. 

Timzus Crotoniata. 

Timzus Locrus tanqvam AspovopixwraerG@»& nature univerfx diligentis= 
fimus inqvifitor laudatur 4 Platone, qvi dialogum fuum qvem Ti- 
mzum infcripfit, maximam partem ex Pythagorici illius libello (qvi 
4Proclo tervatus etiamnum exftat) w& Quoi@ five wh wavtds exe 
prefit, ut jam olim notavit Timon Sillographus. Vide qvz infra 
infcriptisPlatonis. OcellumLucanum Timai x geodey five anteam- 
bu!onem vocat Proclus Lib. III. inPlatonis Timzum. Cicero Lib. 
V. de finibus, Timxum hunc, qvi Doricé {Cripfit y refert inter Py- 

__ thagoricos qvos Plato Philofophiz caufa ipfe aduit. 

Timaus Parius, 

Tumaratus qvi cum Zaleuco Locrenfibuslegestulit. Jamblich. c.30. Ti- 
mares idem vocatur c. 27, | | 


fingulari fide complexus. Jame 


Timae 


™! 
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Timares Locrus, alibi Timaratus ; utjam dixi. | 
Timafius Sybarita. 
-Timefianax Parius. = 
Timolaus, Platone antiqvior. Syrian. in Metaphyf p. 7. (an legendum 

Philolaus? ) - 

Timofthenes Hgeus. 
TydasCrotoniata, Bulagorg in fcholaPythag. fucceffor Jambl. c. 36. 
Tyrfenus Sybarita. 


Vatinius qvoqve Pythagoricus audire volebat , & hominis doétiffimi 


nomen {wis immanibus & barbaris moribus prztendere, ut ait 
Cicero. 


Xenocides Metapontinus, Zeoxsdye, ut edidit Arcerius. In veteri ine 
'  edita Jamblichi'verfione Xenochades, Eliz Obre€to Xenocades. 
Xenocratis Platonici NuSayogere, a, Laért. IV. 13. 

Xenon Locrus. | : 

Xenophantes Metapontinus, 

Xenophilus Chalcidenfis ex Thracia, Laért. VIII. 16..&46. unde apparet 
eum Ariftoxeni qvieum audivittemporibus vixiffe, circa decimam 

_ @ Pythagora generationem five fuccesfionem exftitiffe. Confer 

Gellium [V. 11. Valerium Max, VIII. 13. Svidam in Apsekors &qvx 

_ fuprainPhanton, &Pythagoras. Hic eft Xenophilus Maticusby- 

_thagoricus qvem centum & qvingve annos natum Athenis obuifle 
refert Lucianus in Macrobiis. T, 2. p. 472. 

Xenophilus Cyzicenus. | 

Xentas Caulonenfis, | 

XuthusPythagoreus. Vide interpretes ad Ariftot. IV. 9. Phyl 

Zaleucus Locrus,[: de his dixiinf . ; . . ‘bus. 

Zamolxis Thrax.f¢¢ his dixiinfra capite proximo ubi de legislatoribus. 

Zaratas (de qvo fupra Lib. I. in Zoroaftre) Pythagorz prxceptor fuifle tra- 
ditur, altis Nazaratus Affyrius. | " 

Zeno Eleates, tg Mutayopeis Alerp2yc. Anonym. ap. Phot. cod. 259. 
Laértius procem.fect.15. Zeno Citieus qvoqve feripfit Nusayopina 
tefte eodem Laértio VII. 4. 

Zopyrus Tarentinus. 

En tibi, Lector, Se€tatores Pythagorz paucos é multis. Nam ut Por- 
phyrius pag. 13. éNicomacho retulit, Pythagoras uno fermone ad 
Crotoniatas habitoplures qvam bismille homines permovit ac cepit, 

_ qvod affirmat etiamJamblichusc. VI. Et in veteri verfione inedita 
LLL 2 Jam- 
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Jamblichi cap. XXXVI. poft catalogum benelongum feqvuntur hac 
verba, qvzin Gracis omifla potius, qvam abinterprete addita, mi- 
hi perfvadeo : Hi vero funt Pythagorici nonommes, fed ex omnibus glorio- 
fores, Svidas inyroigiscs, Nudayceas o Lapses yregiuus sorye wet 
usin EFanorixs, 


I. Catalogus Mdulherum. 
PY THAGORICARUM. 


Ythagorz conceffum a Crotoniatis fuit feminas feparatim 4 

viris docere in templo Junonis , ut refert Jamblichus in vita ¢. 

9. Gvi cap, 11. nonnulla fpeciminis loco affert pracepta , qvz 
feminis Pythagoras propofuit. Porphyrius itidem p. 12. au- 

tor eft eum TUS yuvay es C] YUVAKY TURoye dogmata ac pra- 
cepta fia tradidiffe. - EtJuftinotefteXX.4. Adatronarums quoqve feparatams 
Aviris dottrinam S puerorum a parentibus frequenter babuit, Docehatuunc bas pu- 
diitiam & obfequia in viros, nunc illos modeRiam © literarum fiudium : ——— 
confecutusqve difputationum afiduitate erat, ut matrone aumtas vefies cateraqve 
Aignitatis fue ornamentavelut infirumentaluxurie deponerent, eague omnia delata 
in Funonis edem ipfi Dea confecrarent , pra [eferentes , vera ornaments matrowarams 
padicitiam, non veftes effe, In juventute quoqve quantum profligatuns fit, vitts 
feminarumcontumaces Animi manifefant, Plures autem fuifle mulieres Iv- 
Sayoomas ut vocat Laértius VIII. 41. five tuSayogil seas, conftat, qvas 
perftrinxere fingularibus dramatis Comici Alexis & Cratinus, ac de qvibus 
egit olim Philochorus Athenienfis Grammaticus Ptolemzi Philopatoris 
temporibus clarus nowaywy7 ‘Hewiday yuvayxae ut ex Svida obfervat Me- 
nagius * qvi & ipfe Pythagoricas recenfet in Hiftoria mulierum Philofo- 
pharum. Suntautemhz: - 
Abrotelia filia Abrotelis Tarentini, folo Jamblichi teftimonio nota, li- 
cetin vulgatis p.224. legitur Aacteveee Apxscdiora, ABportAus Suya- 

70 § Tegavrive, Sed in Codice Regio & verfione illuftris Obrechtz 

erte ABporévna dbrorelia legitur, neqve infolitum Gracis4 Paren- 

, te 

* Miram, ingvit , Bideri pofft tot Pythagoricas Philofophas exftitiffe , cum filentium Py- 
thagerici per qeingbenninum ferbarent, & plurima arcana baberent gba buigare 

re a5 non erat; funt autem mulieres ut plurimum logbacula oe qha secretin cuftedire 

Six pofint, Ultvero loqvaeulas multas efle concedas, non negabis effe in eodem fexu alie 

4s aliqvammultas, five conftantes, five pertinices, qvze ubi animum femel obftinavering 

in filentium , qvovis viro fervare illud {anctius poterint. Qvod fi tacere poffe virtus eft, 


neqve ita hocnepandum fosminis, cum yirtutes wniyerfas non yiros fed fogminas & virgi- 
hes finxerint antiqvi, 


- 


La 
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te nomen filiabus imponere, ut in hoc ipfo Pythagoricarum apud 
Jamblichum Catalogo yeAovis filia Chilonis Lacedxmonii, inveteri 

. 'yerfione inedita ; Chiloniffa. oe 
Gra Lucand, ex cujus libro dé naturahomunis, fragmentum exftat ap: 
**"* Stobeaum Eclog. p. 10s. Saram vocat Anonymus in vita Pythagorz, 
ejusqve filiam fuiffe teftatur. Sed Afarz nomen prefert Clariffi- 
mus Bentleius p. 383. Apologiz diff de Epiftolis Phalaridis, nonim- 
probante Dodwello p.124. de ztate ythagorz. 

Agrinote Samia 4 Porphyrio p. 3. accenfetur Telavgi & Myiz a» Qacw 
xg CUyyedupaTa Nutayignacacedty, Svidas vero in IvSay. te- 
ftatus qvosdam illafn habere pro filia Pythagorz, alibi in Apryvar'y 
non filiam Pythagore fuiffeinnuit, fed Theanus & Pythagorz difti- 
pulam, & {cripfiffe Baxxind, igs } wEe raw 146 AiuyreGe usngion 
emiyeapucrre, » ‘yeaPeray *) xoy isgoc AoyG», Eyparle di xoy terevas 
Auovory xg ara DidcocPa, Siisecs Acyos fuit titulus Baxyixay, qvar- 

_ tus fuit hic liber ifta infcriptione inter Pythagorica monumenta, re- 
liqvos tres enim memoravi fupra in Hippafo. Sed poffint etiam 
verba Svidz ita accipi, utiepos Aoyes refpiciatur alter eorum qviPytha- 
gorz auctori tribuebantur , aBacchicis hifce plane diverfus » qvem 

_ Honnulli {cripferint auctorem agnofcere Arignoten. Sed przpla- 
cetin przfenti prior fententia, licetalterius inmentem venerat Lib. 
Ic. XIX. num. 2. Agiyvorn 4 ws ra Asovues (ita legendum, non 
Avwvucis) yearbayévy memoratur etiam Clementi Alex. 4. Strom. 
p. 522. Meminit & Harpocration in Evéi. 

‘Ariftoclea Sacerdos Delphiea 9 év AcAQois (non 9 adbAn) 4 qva Pythago- 
ras non pauca dogmata fia moralia accepiffe fe eft profeffus. & Por- 
phyr.p.27.Eadem Ibemi/locleaAriftoxeno apudLaért. VIIL8.23.Theoclea 
Svidz in Hud ayogas, Vide & Apoftolium XVIL6.proverb.qvi Pytha- 
goram fratrem Ariftoclez fuitte tradit. - 

Babelyma Argiva. 

Baro. Svidas: Bags xo Anus ovopatee coPav yurceyncr, éfevirev 9 Baped 
zw Anza, Demo poterat videri Damo de qva infta. Sed apud 
Svidam legendum Bava five Bava qvz tv Ano, b.e. Cereremho- 
{picio excepit, ut notatum przclaro Neocoro in luculenta fia Svidx 
editione. Itaqve hac Baro ex elencho Pythagoticarum mulierum 
eft expungenda. Clemens Alex. in protrept.p.10. Seicaca  BauQe Tay 

__, Sn ovtryes Kuxéaves bu). 
Biforronde vocatur Menagio qvz in MSto Regis Galliz &in veteri verfio- 
Z2Z 3 ne 
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ne latina Piforronde Arcerio Piftrronde , Obrechto Pifirrhonde, 
Tarentina. | 

Biftalia Damonisfilia. BeraAy Jamblich.c. 28. p. 135. alibi BisreAia, &apud 
Beflarionem qvi Lyfidis Epiftolam latine exhibet, Visalia, Itavega 
Lyfis: arti > ors xgy Aca Ovacxora Bisahia tH sautag Suyare 
ray auray emisshay (idem przceptum de non vulgandis Pythagorz 
commentarils) ameseAsv. 

Byndacis , foror Ocelli& OcylliLucanorum. Ita enim invenioin veteri 

amblichi verfione, qvod longealiter Arcerius& Menagius. Vide 
infra in Pbileatis, Sed cumveteriinterprete obfervo confentire eti- 
am Obreéticodicem, apud qvem memorantur Byndaice foror Ocelli $ 
Ocyli Lucanorum, Sane Ocellum &Ocylum fratres furffe paulo ante 
notaveratJamblichus. Arcerio & Menagio Oxs)w & ExxsAs pra- 
terremhoclocofuntnominaPythagoricarum. 

Byo, Argiva. 

Callifto, adqvam exftat Theanus Epiftola. 

Chilonis, five utin inedit4 Jamblichi verfione, Chiloniffa, Chilonis Lace- 

_ dgmonit filia. 

Clearata, ad qvam MeliffzEpiftolafertur. | 

Clezchma, Avtocharidg Lacedemonii foror. ArcerioKAsafypscre€tius 
forteqvam in MS. codice KAnyxypa. = 

Crateficlea Lacena, Cleanoris Lacedzmonii uxor, in MS. codicibus 
Grzcis Jamblichi qvibus Arcerius & Menagius ufifunt defideratur, 
fed in veteri verfione inedita in qva Cratiftolia {tribitur & in Obreéti 
codice exftat poft Chilonidem, ut adeo numerus Pythagoricarum 
XVII. apud eundem Jamclichum non fit follicitandus. 

Damo five Demo, Pythagorz filia, qviillicommentariafua tradidit fideli- 
ter fervanda ac fideliffime ab eadem fervata. Vide Lyfidis Epift. 
apud Laért. VIII. 42. Jambl.c.28. Alia Demo amafia AntigoniRegis 
apud Athenzum XIll. p. $78. & Plutarch, Demetrio p. got. 

Eccello, & Occello qvz tanqvam duzx mulieres Pythagoricz in qvibus- 
dam Jamblichi codicibus & 4 Menagio p. 100. feq. celebrantur, for- 
tafle chimzricz funt,Jamblichocertenonmemorate. Videqvzfu- 
prain Byndacis. : 

Echecratia Phliafia, Echecratis Phhiafii, Philofophi Pythagorici filia, ut 
verifimillima fufpicione conjecit acutiffimus Senex Menagius in fua 
Mulierum Philofopharum hiftoria, qvam frigidiore qvam ipfum eft 
fentum {commate perfonatus Vignolius Marvilius T.2. Mile. p. 30. 

vocat 
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vocat wn petst livre tres maigre, & quifefent fort delavielleffe del Auteur, 

Eubule, ad qvam Theanus Epiftolaexftat. 

Lafthenia Mantinea , Arcadiffa, Pythagoricis feeminis a Jamblicho, feda: 
Laértiolll. 46. &IV. 2. Clemente Alex. [V. Strom. p. 523. Athenzo 
VIL. 5. & XII. 12. Platonis difcipulis accenfetur. 

Meliffa Samia, cujus Epiftola ad Claretam exftat, ut notavi fupra cap. X. 
num. 24. Alia Meliffa Periandriuxor,de qva Menagius ad Laérti lib. 
I. feét. 94. Meliffa item uxor Philofophi Carneadis, tefte Valerio 
Max. VIII. 5. ' . 

MyiaTheanus & Pythagorz filia, Porphyr. p. 3. Clemens Alex. 4.Strom. 
p. 522, Svid.in MuSay.&c. Milonis Crotoniatz uxor, tefte fambli- 
cho. Sub nomine MyizEpuftolaexftatadPhyllidem. Videfupra 
c.X.num.24. Alias feerhinas celebres hujus nominis memorat Lu- 

" . Clanusin Mufcz encomio T.2.p. 376. Fueruntenim Lyricz poétriz 
duz, Spartiatis una qvz Svida tefte hymnos in Apollinem ac Dia- 

' namcontcripfit, qvam cum Sapphone videtur conyungere Clemens 
4.Strom. p. 523. altera Thefpiaca itidem Svidz memorata, & deni- 
qve tertia famofa meretrix Athenienfis. . 
Neftheadufa, five ut Obrechtus Nifteadufa, Lacena. Arcerius vitiofe 
_  €didit Mesgocrvd) Tagartig, Nissads Zaraxsea, unde Pifirrhondem 
~ Nifteadis filiam effinxit praftantiffimus Stanlejus. 

Nicoftrata ad qvam exftat Epiftola Theantis qva eam 4 Zelotypia dehor- 
tatur. 

Occello qvza viris do€tis inter Pythagoricas recenfetur, nulla fuit. Vide 

aulo ante in Byndacis. 

Perictione (diverfa 4 matre Platonis) é cujus libro weg) coDiag & alio sept 
yuveuxcs aetoving frasmenta leguntur apud Stobzum, licet illa Peri- 
Ctionz fuppofita effe contendit Clarif Bentlejus in Apologia pro 
diff: de Epiftolis Phalaridis p. 381. feq. 

Philtatis, QiAtaricfive Diaris, (Arceriom ue iarys) Theophridis Croto- 
niatz filia, Bynthaici foror, BwSajxF enim pro Buydajxe legitur in 

_ CodiceJamblichi, rhanuexarato. Videtamenfupra in Byndacis, 

Phintys Callicratis filia. Ex ejus wei yuvouxcs cwPporums fragmentum 
exftat apud Stobzum. 

- Phyllis, ad qvam MyizEpiftola exftat. 

Pifirrhonde. Videfupra in Biforronde. 

Ptolemais Cyrenza ev v9 MuSeryogixa Myoings soryewores laudatur a Por- 
phyrio in Harmonica Ptolemzi p.207.208.209. Qvod anteqvam 

Por- 
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Porphyrii liber a Joh. Wallifio ante aliqvot annos ederetur, & ante 
Menagium obfervavit I{maél Byllialdus notis ad Theonem Smyr- 
nzum p.276. 

Rhodope, ad qvam Epiftola fub Theanus nomine edita a Luca Holftenio. 
De altera Rhodope celebri meretrice qvz cum /Efopo ferviit , vide 
preftantiffimi Belii Lexicon tum fuoloco, tum ubide Naucrate agit, 
Binas Rhodopasmemorat Athenzus XIII. p. 596. 

Sara. Videfuprafara, , 

Theano Pythana€tis filia, genere Creffa, Pythagorz uxor, Mater Te- 
lavgis, Mnefarchi, Myiz & Arignotes. Vide Porphyrium p. } 
Svidam & Laért. VIIL 43. Ab aliis Brontini Crotoniatz filia dick 
tur, ab allis Brontini uxor, Laért. VIIL 42. Apophthegmata gus 
nonnulla refert Clemens Alex. 4. Strom. p. 522. Theo progymnafm. 
ubide Chria, & idem Laértius VIII. 43. qvi& {cripfiffe nonnuila m- 
nuit. Ex libro a EureBeias fragmentum apud Stob. p.27. Eclog. 
De Epiftolis qvz fub Theanus nomine exftant, egi fuprac.X.num. 
24. Eas Theanus pofterioris, de qva mox di¢turusfum, effe male- 
bat Voffius libro de PoétisGracis. Epiftolam Theanusad Timare- 
tam laudat Pollux X. 3. Svidas eam ait {cripfifle varopmuare. Pirsro- 
Da wy amePiiypata, xgy manata diewov, Allegatur Theano 2 
Cenforino c.7. Meminit & Theophylactus Simocatta in amapiags 
Quoixajs & Apoftolius XVIII 39. proverb. é Plutarcho, cui cicada 
foemina eft wdi¢ duowpG@», ofa ris @saved ta appyra, Aliadoéctiff. Me- 
nagic obfervata prztereo, nifi qvod video preter rem ab eo carpi 
Didymum , qvod libro dePhilofophia Pythagorica {cripferit Thea- 
nonem folam émulieribus philofophatam fuiffe & carmina {cripfis- 
fe. Nonenimfolam fed primam philofophatam inter feeminas fais 
fe fcripfit, mox additeam fcripfiffe poémata, nec primamhocfeciffe 
affirmans,necfolam. Vide Clementem Alex. 1. Strom. p. 309. 

Fuit & altera Theano junior, Pythagorz filia. Anonym. ap. Photium. 
cod.259. Vel Pythagorica faltem, 7 15 NuSayopaz coQins Suyarae 
@save, Lucian, amoribusT.1. p. 895. filia Leophronis, qvam Svi- 
das ait {cripfifle aw& Hudaryops 9 WEE aL eETIG lawodd pun Oxgivs mapase 
virus yurayxeias, Ky amroDGeypata Nudayopewy, Vide Jonfium p. 
22. ubi & alias duas hoc nomine commemorat, Ciffei filiam Lliad. 
¢. 298. Athen. XIII. p. 560, & Paufaniz matrem Polyzn, VIIL 51. 
qvibus addenda tertia Locrenfis Lyrica poétria, Aqva dopara Augie 
xa xgy HéAySvidas teftatur. Euftathiusad Iliad. @.p.247. as dé xgy 

Oseares 
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Oe a ea aaa caer eee 
Qsavs 746 yur Arxels Avgixg tv, isogiow oi radajol. Qvarta Meno . 
nis filia, ¢pago Agravlenfi Athenienfis , qvz cum diris devovere Al- 
cibiademjufla effet, facere hoc renuit, ajens {eEuyav w xdlagay lépeias 
yeyovtvey, Plutarch. Alcibiade. P: 202, | 

Themiftocleafive Theoclea. Videfupra in Arifoclea, 

Timaretaad.qvam Theano{cripfit tefte Polluce X. 3. 

- Timycha Lacana. Vide fupra in Myllio Crotoniata, cujus uxor fuit. 

Jamblich. c. 31, & 32. & 36. in qvo poftremo loco p. 223. male ab 
Arcerio editum yun) EypuaXia pro ¥ Muka, Fidem hujus Timychz 
in arcana fervando predicat etiamOlympiodorus ad Phadonem Pla- 
tonis , ne aliaa Menagio p. 93, feq. obfervata repetam, 

Tyrfene Sybaritis, in qvibusdam MSS. Jamblichicodicibus Tugrwix, un= 
de Menagius Tugrme, Sed in veterlinedita verfione Tyrfenés, Tugowris, 

Yitalia vocatur apud Beflarionem, qvz allis BirwAq vel Berahie ut fupra 
notavi. 


I, PYTHAGOREORUM Fragmenta 
jumimedita. : | 
Uplex colle&tio exftat fragmentorum ex veteribus Pythagori- 
cis, una Morals argumenti, altera Politici, qvez utraqve maxi- 
mam partem eft petita ex Stobzo. Non defuerunt viri do- 
&i, qvibus tota vifa eft vacillare illorum fides & au€toritas, 
_ & qvi Stobzum in fuppofita fcripta putarunt incidiffe, non in 
genuina veterum Pythagoricorum monumenta. Itaqvidem Hermannus 
Conringius in Propolicitis cap. XV. p.104. qvi Timzi qvoqve Locri&* 
Ocelli Lucani libellos incertz fidei otfe putat. Sed admodum leviafunt 
viridocti menta, licet us affentir1 non dubitat Jacobus Thomafius 
* nanaginns ifs.1. de qvatuor virtutibus cardinalibus §.20. qvi cum Con- 
ringio fufpicaturilla feculo Chriftiano fecundo vel tertio confitta effe ab 
lis, qvi Pythagoricz veteris Philofophiz reftauratores voluerunt vidert. 
NoviClarisfimum Bentleium, Zaleuci qvoqve & Charondz fragmentis, & 
Periftiones, qvz apud eundem Stobzum occurrunt, non multum fidet 
tribuere, fed nec ipfe plane certo affirmare audet veram & indubitatam 
effe qvam propugnatfententiam, utipfo etiam auétore liceat nobis de illa 
addubitare, qvemadmodum capite proximo fumdicturus. Utcunqveve- 
ro ifta fe habeant, elegantia & leftu dignisfima effe illa fub Pythagoreo- 
rum nomine colleéta fragmenta, pauci in dubium vocaverint. Vosfio 
| Aaaa certe 

* Ocellilibrum profuppofititio habet etiam Antonius Van Dalen libro de Ariftea p. $3. 
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certe Lib. de Philofophorum feétis adeo pretiofa videntur thc monu- 
menta, ut illa non magis freqventari, miretur fimul , indigneturqve. 
Moralia qvidem éStobzo petita Grace ac latine edidit Guil. Canterus Ba- 
fil. 1566. 4. Diogeni Laértio fuo Grace, ut ex parte Grace atqve latine, 
plus fimplici vice fubjecit Henr, Stephanus, inqvibus preter Archyre, Clini 
Critonis , Euryphami , Hipparchi, Hippodami, Metopi, Pols, & Theagis loca 
vadam éStobzo, occurrunt incerti cajusdam AleAsZee qvingve Dorice 

friptz , qvas H. Stephanus primus edidit ,, nullo unde fiumferit indicio fa- 
éto, deniqve Archyre loca ¢ Jamblichi protreptico, & Pythagora , Lyfidis, 
Theamus , Melia & Myia Epiftolz, Eadem fragmenta priori faz Maximi 
Tyriieditioni Grace fubyicienda curavit Daniel Heinfiws, Deniqve Tho- 
mas Galeus in Opuftulis Mythologicis,Ethicis & Phyficis Cantabrig.1671. 
9. & Amft, 1688. 8. non folum ex Stobzo petita exhibuit cum verfione 
Guil, Canteri, fed & Alg-AéFeow illis nunqvam antea latine editis adjunxit la- 
tinam verfionem & notas Nobilis virl Jobannis North, qviex loco pag. 72.4% 
edit. Amft. au€torem conjicit Pythagoricum qvendam, Adimantem nomi- 
ne. Archytz qvoqve locis éJamblichi protreptico defcriptis latina verfio 
& caftigationes ejusdem Northi accedunt, ut Pythagorz & Pythagorico- 
rum Epiftolis VIII. translatio latina non unius auctonris. 

Pythagoricarum fententiarum libellus 4 Rittershufio colleétus 
prodiit ad calcem Malchi five Porphyrii de vita Pythag. Altdorf. 1610.8. 

Pythagoreorum fragmenta Politica ex Stobzo colleéta & a Fob. 
Spondano \atine ver{a, pasfimqve emendata , legunturad calcem Politico- 
sum Ariftotelis qvz cum Dionyfii Lambini & Petri Vittorii verfionibus 
Theodoriqve Zwingeri argumentis , {choliis & Commentariis ejusdem 
Victoril integris prodierunt Bafilex 158g. fol. 


CAPUT XIV. 


De Zaleuco, Charonda, Zalmolxi, Lycurgo, Dracone: 
Solone, alusqve Legumlatoribus. 


Laleucus Locrenfium legislator inclytus, 1, Pythagora forte antigvior, perinde ut 
Numa, quem aliqui falfo Pythagoricumelfe tradiderunt, 2, Falli eos quinule 
bum fuiffe Zeleucum exifiimant,3, Quvedam Zalenci leges, ibid, Clariffimi 
Bentlesi fententiade fuppofita Zaleuco legum cwaywyn, 4. ZalenciS Chae 

_ ronda res inter (econfufe, ibid, Goarondas num Pytbagore difcipulus, 7 Qui 
wsnass 
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a aD 
busnam leges tulerit.6, Anverfibus feripteleges ab ipfo Charonda, 7, Utrum 
ei fuppofite, quas legerunt Diodorus Sic, Stobaus? 8, De Zamolxi legislate. 
ve Getarum.9, De Thalete & Lycurgo, 10, Pyreas five leges Lycurgi {erie 
ptononcomprebenfe, _Earum decantatio, interpolatio, negletius Sc, 11, \De 
Rhadamanto, 1%. Minoé,13, Triptolemo,14, Dracone, 15, Et Solone.16. 
Scriptores deperditi de legibus GF legislatoribus,17, Catalogus Alpbabeticus 
Legislatorum veterum celebriorum. 18, Legislatores freqventer mediocris cone 
Aitiovis bomimnes , non principes ipfi. 19. 


L \ 

Rimi Grecorum leges fcriptas a) habuiffe dicuntur Locrenfes, 
(non illi b) qvi Phocidi proximi funt, fed Epizephyrii , qvi in 
magna Italia) au€étore ZALEUCO. Marcianus Heracleota 

five potius Scymnus Chius. v. 313. : 

Tarus dé rparus Darl xonraDey vous 
 Teawroiow do ZadeuxGy varodicdey does, 
Atqveitaintelligendus Clemens Alex. 1. Strom. pag. 309, Za Asuxés rae As 
os meet @y isoeyrcy vopess Secty, {criptos nimirum, nam de Locren- 
fibus 8 Strabo Lib. VI, P. 259. wedres d&y inqvit, voor syyeawreis Yene 
cade rerirpeve crt, Is itaqve Zaleucus, fervus & paftor, fed ob 
merita deinde libertatem confecutus, (vide Svidam in ZaéAsux@» & 
Scholia Pindari ad Od. 10. Olympionic. p. 97.) leges fuas, qvas 4 Mi- 
nervA per infomnium accepiffe fe profeflus eft, tefte Chamzleonte Hera- 
cleota libro de ebrietate, Ariftotele in Rep. Locrorum apud Clemen- 
tem 1. Strom. p.352. Scholiafte Pindari loco laudato, tum Valerio Max. 
Lib. I. c. 2. Plutarcho libro de fui laude. p. 43, illas inqvam leges ex- 
prefferat ex confvetudinibus legibusqve non {criptis Cretenfium, Lace 
dzmoniorum & Athenienfium, & peenas primus definiverat, qvas an- 
te eum leges permiferant judicibus. Idem Strabo p, 260. ex Ephoro: 
Tis dé Tav Aoxpay vomoyeaPiag pryctetc EDoo@- yy ZaAcuxG owerarey 
axte tav KonTinay vopipav KgY Aaxwvixay xgy tav Agsomayitixey Dye 
Aaaa 2 oy 
a) Nou@ de lege {cripta proprie accipitur. Schol. Euripidis ad Hippolytum v. 90, Neu@» 
TO Yeap uEvoy Ciaitayud, To xpalev ny ysyeappsvor, EV@NdéTo us 
Ey oapepesvoy. 

b) Fallicur itaqve Theodoritus, qvi Lib, IX, de curat. Greecar, affection. p.124. Locros intel. 
ligit Acarnanibus Phocenfibusqve vicinos. De utrisqve Locris vide Salmaf- ad Solinum 
p. 66, feq, De Epizephyriis prater alios Pindarum Olympionic. Od, 10. His legesa Zaleus . 
- co datas recte fcribit Nicephorus Gregoras XXIII.p.695.edit, preeclaree Boivinianee.Zaleuc 

effigics laureata occurrit in Jac, Gronovii T, 2, Antiqvitatum Grecar, tabula 48. 

' 
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riis dixasays emvreeiparray opiew EP sxasoug sig ddixiuarw, exctr©- sv 
r0ig vopos Owes. Atqve legum illarum qvantumvis feveriorum (ut 
notat ZenobiusIV. 10, Diogenianus IV. 94.& Apoftolius IX.50. proverb.) 
beneficio, suvszarares per longum tempus fuere Locrenfes, ut przter 
eundem Strabonem agnofcunt Pindarus , Plato ac Demofthenes& Proclus 
in Timzum Lib.I.p. 22. Vicisfim Sybaritz, neglecta legum Zaleuci pe- 
rierc, notante Scymno Chio v. 345, feq. 

II. Hunc vero Zaleucum Pyzhagore fuiffe diftipulum , diferte - 
tradit Diodorus Siculus Lib. XII. p.84. Cui fuccinit Seneca Epift. go. La- 
értius libro 8. fe€t. 16. tum Nicomachus apud Porphyrium in vita Py- 
thagorz p. 14. & Jamblichus c. 7.24. 27. &30. qviPythagoram Locren- 
fibus leges per Zaleucum fanxiffe affirmat, deniqve Svidas qviillum vo- 
catHuSaycpeov DircooPay. Sed qvemadmodum Numa qviRomanisle- 
ges tulit & Pythagoram ztate longe antecesfit, tamen Pythagorz audi- 
tor eft vulgo exiftimatus, qvoniam #, guiutait Cicero 4, Tule. Qveft. fub 
init. cum Pythagore d:fciplinam © inflitutacogne{cerent, Numeque equitatem S [a- 
pientiam 4 majoribus {uis accepiffent , atates autem © tempora ignorarent propter ves 
tuflatem, eum qui fapientia excelleree Pythagore auditorem fuiffe crediderunt, 
Confer qvz de libris Pythagoricis in Numz fepulchro repertis Livius, 
Plutarchus, & ex Casfio Hemin4 Plinius Lib. XIII. c. 13. qvaqve de con- 
venientia legum Numz cum Pythagorz dogmatis notat idem Plutar- 
chusin Numa. Unde Pythagoreum faciunt Clemens L-Strom.p.304.& 5.p. 
548. Ovidius XV. Metamorphof-aliiq3 qvorum fententiam pridem fabulis 
ad{cripfere Livius Lib.I.c.18, Lib.XXXX.c.29. & Dionyfius Halicarnaffeus 
Lib. II. p.120. Licet Plutarchus initio ftatim vite Numz ex Clodiiindice 
temporum obfervat magnam fuiffe jam olim de ztate Numz concertatio- 
nem, monumentis ex qvibus certiora peti poterant per Gallos com- 
buftis, Eundem in modum Zaleucus qvoqve 4 qvibusdam vide- 
tur Pythagoricus appellatus fuiffe, qvi Pythagora ipfo fuit an- 
iqvior » ut ex Demoithemis oratione adverfus Timocratem p. 469. 
(ubi ait * per plures qvam ducentos annos unam folummodo legibus Lo- 
crenfibus accefiffe, ) ex Eufebii Chronico qvi Zaleucum refert ad 
Olympiad. XXIX, & ex aliis argumentis evincit vir clariff. Richardus 
Bentleius in Apologia Anglice edita differtationis de Epiftolis Phalaridis 
P. 339. feq. Sane Porphyrius ipfe in Pythagorz vita p. 38. narrat Pytha- 

goram 
* Oratio Demofthenis habita fuit Olympiad. CVI, anno 4, Pythagoras vixit in Italia pet 
Olympiadem L. yel ut alii LX, Vide Benslejum lipro landato pag, 50, & 59, feg, 
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ram cum telus Cylonium effugiens ad Locrenfes fe contuliffet, abiis- 


em dimiffum fuiffe his verbis : Hyses & MuSayces coDey uty avdoa os no 
devov axsousy, ad’ vero ois idion ropa BSev sous SyNaArs, duTer [EP 
ix) rev umaexovray weparopeter piven, Too érépaSi x8 dade Meminit & 
#ythagorz a Locris Tarentum di isfi Themiftius Orat. 4, (23.) p. 285% 
Il. Fuiffe ullum Zaleucum m conditorem, jam olim ne- 
gavit Timzus, audaCter magis qvam reété, qvin Polybii judicio, ubire- 
prehenfi a Timzo circa Locrorum Remp. Ariftotelis & Theophrafti me- 
minit, Excerpt. Peirefc. pag. 51. manifefti efroris convincendus. Cicero 
2. de legibus p. 91. Quid quod Zaleucum iftum negat ullum fuiffe Timans? 
dt Theophrafias autlor baud deterior, med quidem fententia melior: Eum multi 
womin ant, commemprant vero ipfius cives, nofiri clientes * Locri, Et Lib. VI. ad 
Atticum Epift. 1. is Zaleucum leges Locvis fcripfiffe non dixie? Numigitur 
jacet Theopbrafius , fi ida Timao tno familiari reprehenfemefi, Meminerat Za- 
leuct Theopbrafine opere wei vouwoerav, qvod inlibros qvatuor diftribucum 
inter ejus {cripta recenfet Laértius, poft libros XXIV. delegibus, Alpha- 
beti ferie digeftis , (cujus operis librum tertium decimum laudat Svidas 
in Ors cs dAcvres) & Epitomen legum, libris decem. Sed & ante Theo- 
phraftum Ariftoteles de Zaleuco egerat inRep. Locrorum (tefte Clemen- 
te Alex.1. Strom p. 352.) & Lib. II. Politic.c.10. inter legumlatores primo 
loco meminit Zaleuci: NowoSéray 3 eyivovro CaArsuxcg ve Aoxgdig swt 
CePupiog. Idem facit Plutarchus in Numa, & Atlianus Lib. 3. c. 27. 
Var. Hift. qv Lib. II. cap. 37. legem qvandam Zaleuci refert, Athenzo 
qvoqve Lib. X. p. 429. memorgtam, de vino extra Medici przfcriptum 
non bibendo, & Lib. XIII. c. 24. de adulteris effosfione oculorum pu- 
niendis, cui legicum fllius ipfe obnoxius fieret, pater alterum oculum** 
fibi erui eft paflus , qvod narrat etiam Valerius Max. Lib. VI.c.5. extern. 
3. & Heraclides in politis, licet hic non adulterio fed furto illam po- 
nam Zaleuco propofitam tradit, qvod tanto minus credo, qvo minus 
verifimile eft Zaleuct filium furti crimine fe obftrinxiffe, przterea ocu- 
lorum effosfio accomodata adulteris pena, qvi capere & capi ocellis 
folent , ut rete animadverfum erudito Eliani interpreti Jacobo Peri- 
zonio. Sed forte non adfpernanda Eduardi Simfoni conjectura, qvi in 
Chronico Catholico ad A. M. 3560. notat apud Heraclidem per furtum 
: Aaaa 3 intel- 


* Hinc Zaleucum civitate 4 Romanis donatum {cribit Symmachus Lib, X. Epifl. 29. ad 
Theodofium. 

** Urrum recte hoc fecerit Zaleucus , vide disqvirentes Grotium de fatisfattone Chrifti p, 
6a, feg. & Maftinium in Ethica p. 416, 
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- intelligi non qvalecunqve fed Veneris, udwe xAowis yAuxsecy Prov. IX. 
17. de qvo Pindarus apud Clementem in Pedagogo III. p. 252. yAuxuts 
xAEmopsvev mEAna Kured@y, five ut Hlianus lib. I. c. 2. vocat, nAcupa 
Egatixey, AliamZaleuci legem profert Polybiuseclog. é libro XII. p. 920. 
ut rem controverfam , pendenteadhuc lite poffideretis , penes qvem eraty 
cum injusfuitadducta. Idem teftaturZaleucum fanxifle, ut qvide legis 
alicujus fententia differere vellent, hoc facerent in confeffu mille viro- 
rum,laqveis de collo pendentibus, qviqve male legem explicaffe effet judi- 
catus,mox laqveo vitam finiret. Hierocles qvoqve apud Stobzum ferm.39. 
pag.229. affirmat Zaleucum conftituile, ut qvisqvis novam legem ferre 
vellet, laqveo circa collum pofito hoc faceret. Et Stobzus ferm. 42. p, 
20. ex procemio legum Zaleuci hacrefert adverbum : Eccy de rg GaAyrey 
TOV KELLEVY VOLE KIVE, 9 a Pov EMsPEpew vouesv, ets Becyov cipas Tay Tedyye 
dav Asyéra Tes woAitoss wees auTe. Key ev wev AleryOil oevav&c. Dio- 
dorus vero Siculus 4 Charonds conftitutum hoc narrat Lib. XII. p. 92. utle- 
gem aliqvam emendaturus collum laqveo infereret , emendationeqve 
ua in concilio populi comprobata folveretur, reject periret. Eodem 
loco tres leges per totum illud tempus hac conditione emendatas 
refert, qvarum una cft lex talionis 4 Charonda inftituta, fed ab uno- 
culo qvodam cui per vim nefctio qvis unum qvi folus illi erat ocu- 
lum excufferat ita correcta, ut, qvi unoculum hominem lumine pri- 
vaflet, ambos amitteret : Athoc apud Locrenfes in Zaleuci lege accidiffe 
{cribit Demofthenes oratione adverfiis Timocratem, unde a Diodoro Si- 
culo Charondam cum Zaleuco confufum mihi perfvadeo. Prowmium 
legum Zaleuci elegantisfimum refert Stobzus fermone 42. qvod le&tum 
fibi teftatur etiam Cicero Lib. II. de legibus p. o1. {Cribens Zaleucumt & 
Charondam ante leges fuas delegum laude dixifle. Tumidem Diodorus, 
qvi & ex proemio illo verba qvadam de Diis ante omnia colendis refert 
& leges nonnullas Zaleuci recitat Lib. XII. p.§4. feq. inter alia obfervans 
hunc legislatorem delictis feminarum non multam pecuniariam fed 
ignominiz notam penz loco ftatuiffe. 
IV. Verba qvadam ex lege Zaleuci fervavit Hefychius in 
Aen ]aAsoy etfiibi Aecx@- legitur pro CaAeux@s, ut notatum Salmafiocon- 
tra Cercoétium , Gronovio de feftertiis & Rich. Bentleio, qvi ex eo 
ipfo loco & allis argumentis (qvod v. g. meminit xoopys & teaywdias, 
qvod non {cripta eft Dialeéto Dorica &c.) contendit legum Zaleuci sure 
eywytv:Diodoro Sic. Stobzo aliisqve leCtam totam effe fuppofitam poft 
tempora hiftorici Timzi, infertis qvibusdam legibus vere antiqvis, 
' apud 
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apud Demofthenem & alios ejus ztatis memoratis. Vide Apologiam 
differtationis de Phalaridis Epiftolis p. 34. feq. Aliam Zaleuci legem 
denon danda pro fcenebribus pecuniisfyngrapha memorat Zenobius V. 

roverb. 4. Libello fingulari leges Zaleuci latine collegit & utcunqve 
Uluftravit Job, Wilbelmus Ergelbrechtus Lipf, 1699. 4to. Cui addes Joannis 
Lodei Nannetenfis dialogum de juftitia & pietate Zaleuci Locorum Re- - 
gis. Parif. 1513. 8. MentioZaleuci apud Origenem qvoqve 3. contra Cel-. 
um p.155. aliosqve qvam plurimos, in qvibus interdum corrupte voca- 
tur Seleueus , ut apud Petrum Blefenfem Epift.9. Dicitur ipfe ferro diftri- 
éto incubuiffe, atqve ita fe interfeciffe, cum forte belli tempore armatus 
in concionem prodiiffet , qvodalioqyi facere legibus ipfius, capitali fup- 

licio erat interdi&tum. Euftathius ad Iliad. a, p. 62. Piperas *} xoy weg) 
aAsune F Axed isogia, as vomoSernras WW 0 are, pydive Dopeiv ow rc ev Pure 
Asurncio® éwet OF were mrohss imines evorAG@y ay acHADE na] avayuny 
Stag Eyaw as tiv BsAm, UarEXgeo sy By tH ws ndy TOV vopeoy 6 CLAguxog AsAuxeY, 
O 4 8 Avrew £Dn, dAAa xvgwoew, (Similis phrafis Matth. V. 17.) Kas aoe 
7a Fides dss kautov ameppnes to Cay omen my wavy Te GDBaAVTS Tov vopov. VE~ 
rum hoc alii referunt ad Charondam, ut Valerius Max. Lib. VI.c. 5. extern. 
4. & Diodorus Siculus Lib. XII. p. 84. qvi addit 4 qvibusdam iftud tribui 
DioclilegislatoriSyracufanorum, Sane res Zaleuci & Charondz freqven- 
ter confundi, pluribus jam exemplis patuit : qvibus adde, qvod Zaleu- 
cum Thuriis leges dediffe affirmat Athenzus Lib. XL p. 508. cum qvo con- 
fenticScymnus Chius, Sybaritis neglectum legum Zaleuci exprobrans. v. 
345. feq. Sybaritas enim Thurios poftea effe dictos , notum eft ex Plutar- 
cho in Pericle p. 158. Stephano, Svida, alisqve. Sed & Ephori verba 
apud Strabonem Lib. VI. p. 260. ita accipit clariff. Bentlejus libro laudato, 
p. 365. ut Thurios legibus 4 Zaleuco latis fubtiliora qvedam addidiffe di- 
xerit, qvibus gloriam qvidem nonnullamn, fed Remp. deteriorem retu- 
lerint. Sane poftqvam fimplicitatem legum Zaleuci celebraffet, addit 
Ephorus : Oxgis¢ > usepov axgiBuv Sérovras wei trav axpov evdosorsguc phy ¥ 
ysvedos , Xeigovag dé, E contrario Charondam Thuriorum legislatorcm 
tradunt Diodorus & alu, utmox ub de eo agam fum dicturus. 


V.CHA- 


* Poffunt aliogvi etiam hee verba ita accipi de legibus Thuriorum nimiscirca fubtilitates 
ingenioforum, ut non Zaleuci legibus fuperaddite, fed tantum iisdem fubtilioges fuille 
dicantur $ neqve svdoedléeus aut yesgovas necefle eft ad Thurios referre magis qvam 
ad vou8s, Et de Charonda Ariftoteles libro II. Politic, 0, 10, tH anpidea TQW ¥Oe 
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V. CHARONDAS Catanzus * Jamblichi judicio unus ex opti- 
mis legumlatoribus , Pythagore itidem di cipulus fuit, ficredimus Senecz 
Epift.90. Laértio, Porphyrio & eidem Jamblicho tribus in locis hoc difer- 
tetradenti. Verumhzcfententianon majorem fortaffis fidem meretur, 

vam eorum, qvos Ariftoteles Lib. II. Polit.c. 10. ait 4 temporum ratio- 
nerefelli, cum affirmarunt Onomacritam primum exftitifle {criptorem le- 
meximium, qvifeexercuerit in eo ftudio in Creta, cum Locrus effet, 
illuc autem fe contuliffet ob artem divinandi: hujusqve fuiffe fodatlem 
Thalerem (Cretenfem non Milefium) Thaletis autem auditorem Lycarges 
& Zaleucum, Zaleuci Charondam. 

VI. Leges tulit Charondas, tefte eodem Ariftotele, fuis civie 
bus Catangis & allis Chalcidicis civitatibus Italiz atqve Siciliz, Et apud 
Catanzos qvidem cives fuos divinis honoribus propterea mactatum, 
perinde ut apud Locros Zaleucum, & Timantum, refert Jamblichus de 
vita Pythagorz c. 30. qvod ex numo Catanenfi qvoqve demonftrare 
voluit Raphaél Trichetus du Frefne in Epiftola ad Petruam Seguinum Pa- 
 giflr.58.8. & ad calcem Seguini numifmatum p. 189. feq. Parif: 1665.4. & 
T. 1c. antiqvitatum Grzcarum Jac. Gronovil pag. 569. feq. 1em 
enim cornibus decoram in numo illo Charondam referre contendebat. 
Sed illuftris Vir Ez. Spanhemiusp. 370. de ufu & preftantia numifmatum 

otius Silenum illaexprimi fentit, feliciorenifallorconjectura. Chalci 
dicx vero civitates qvibus leges Charondam tulifle Anftoteles affirmat, 
a Scymno Chio X. 208. feq. in Sicilia nominantur preter Catanam Cal- 
lipclis , Eubcea, Himera, Leontini, Mylz, Naxos, Zancle: in Italia 
Rhegitm. Theodoritus qvoqve libro 9. decurat. Gracarum affeétion. 
124. Charondz meminit primiltaliz &Siciliz legislatoris. Ac Rhe- 
ginenfes Charondz legibus ufos teftatur Heraclides de politiis, & £lia- 
nus III. 17. Var. Porphyrius vero p. 14. & poft eum Jamblichus c.7. de 
vita Pythagorz, probaturus ab hoc Philofopho libertatem vindicatam 
Civie 


® Patria Catanseum fuille , ex Ariftotelis & aliorum certiffumis teflimoniis patet. Ita 
qve qvi Thurium appellant, Valer. Max, Lib. VI, c.¢, Themiftus Orat. 2. p, 31, & 
alii, leges qvas Thuriis tuliffe fertur, refpiciunt. Pro Thuriis autem qvidam male le 
gerunt Tyrios, atqve inde Carthaginenfium legislatorem dixere Charondam, ut Joh. 
Ravifius Textor in officina p. 622. & Alexander Alexandrius Lib. VI, genial. dierumc,to, 
Marfilius Ficinus argumento in Minoém Platonis, & Coelius Rhodiginus XVIII. 19. Ane 
tiqv. lect, notatia Voffiode fectis Philofophor.c, 6.§.27. 8 Joh. jonfioin diff. 1. dehie 
ftoria Peripatetica p. 33, qvo in loco obfervat, Charontem Carthaginienfem hiftoricum 
Svidec & aliis memoratum male aliqvandoconfundicumCharonda, 
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a a) 
civitatibus Crotoni, Sybar1, Catanz, Rhegio, Himerz, Agrigento, Tau- 
romenio, aliisqvenonnullis; fubjungit, leges tisdem latas efle a Pytha- 

ora, per difcipulos videlicet fiios Charondam Catanzum & Zaleucum 
crum: qvarum ope & ipfx fuerint ewveyairaro & per longum tempus 
abil sAwses reic wey. , Hucreferendum elt, qvod Laértius VII 3. te- 
ftatur Crotone Pythagoramle esfanxifle telg fra Audraus, qvibus verbisad 

Numa Pompiliivoyetsciay refpici, preter rem fufpicabatur Thomas Aldo- 
brandinus. Apud Stephanum in Karam Charondasvocatur 6 AlgonuG» 
trav ASyoges (nifi legendum sv Kalaveuc) voucdéJay, non qvod Athenis 
leges tulerit , fed qvod Thurii, qvibus Charondas leges tuliffe multorum 
teftimonio {criptorum traditur, fuerint coloni Athenienfium, tefte Plu- 
tarcho in vita Lyfiz & Periclis : &qvod leges Charondz apud Athenien- 

fes celeberrimz fuerint, atqve ut Hermippus libro fexto de legumlato- 
ribus apud Athenzum Lib. XIV. p. 619. auctor eft, inter pocula decantari 
folite fint Athenis. Qvemadmodum & Mazaceni in Cappadocia legi- 
bus Charondz ufi, tefte Strabone Lib. XII. p. 539. adhibuerunt rouadcy 
legum decantatorem , qviipfis fuitlegum interpres, perinde ut apud Roma- 
nos JCti. 

VII, Utrum vero hinc certo concludere liceat; verfibus {cri- 
ptas * ab ipfo Charonda leges fuiffe, aliorum efto judicium. Potuerunt 
enim poftea ab ejusmodi vopwde fuifle verfibus expreffz, atqve adeo me- 
Mmoriz cantantium commendatz. Et qvemadmodum literarum ufu 
nondum reperto legés apud gentes qvasdam decantari {vafit neceffitas, 
qvo minus illarum oblivifcerentur, ita deinde fine neceffitate idem faci- 
endi potuit obtinere confvetudo , nec injucundus ufus, ut de Agathyrfis 
tradit Ariftoteles problem. XIX. 28. Sane fragmenta legum Charondz. 
qvz apud Diodorum Sic. Lib. XII. pag. 79. feq. & Stobzum fermone 42. 
exftant, profa funt concepta, nonverfu. Apudeosdem, uti apud.alios 
qvoqve {criptores per vam multos, legislator fuiffe Thuriorum perhi- 
betur. Er Plutarcho lib. de curiofitate pag, $19. 0 trav Dupin vopeod érns 
nullus alius intelligitur qvam Charondas, 4 Xylandro in latina verfione 
reéte nominatus. | 

VILL, Eqvidem vir jam plus fimplici vice mihi laudatus Cl. Bent- 
leius **vartis argumentis & Chronologicis rationibus evincere conatur, - 
nec Thuriis leges tuliffe Charondam, necleges qvz4 Diodoro, & Stobzo 
afferuntur, genuinas Charondz, fed illi perinde ut priores illas Zaleuco 

Bbb b fuppo- 
* Hec fententia eft clariffimi Bentleii, libro laudato pag. 373. 
** Apologia pro diff, de Epwltolis Phalaridis pag, 358, feq. 
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fuppofitas effe. Czterum nec ipfe p. 377. tantum tribuit fils argumen- 
tis, ut ea plane certa atqve apodictica effe affirmet ad fententiam hanc 
confirmandam ; & qvz apud Stobzum referuntur ac Diodorum, Cha- 
rondz leges, etiam ante illos leétx funt Ciceroni, qv Lib. I. de legi 
p. 91. refert Zaleuacum & Charondam in procemio fuz vopoterias, de le- 
um laudibus dixiffe: & alibiad legem Charondz, qvz adhuc exftat apud 
tobzum, alludit, notante Petro Victorio Lib. XVI. c. 21. Var. Leét. Tum 
veteres Comici fabulis fuis leges Charondz inferuerunt, qvorum verbis 
4 Diodoro Lib. XII. p. So. feq. laudatis refpondent leges ipf apud eundem 
Stobzum occurrentes. Hominesejusdem familizx opormrdxs 4 Charonda 
di€tos, ut ab Epimenide opoxezrus teftatur Ariftoteles L.I.c.1. Politic. Le- 
ges qvasdam Charondz iluftravit fingularibus diflertationibus Samuel 
Skunk, Theologus Upfalienfis. Vide & Ehregot Danielis Colbergii ¥ 
paxagirs diatribam de Legislatoribus Gracorum Mofaizantibus. 

IX. ZAMOLXIS five SAMOLSES Thrax, itidem ore 
Philofophi difcipulus, & fervus fuiffe traditur 4 Laértio Lib. VIIL fett.2. 
Jamblicho. c.23. &30. & Porphyrio p.g. in Pythagorz vita , qvi Dionyfi- 
phanem auétorem laudat. Sed & Straboni Lib. XVI. p.762. Pythagoreus 
dicitur,& Lib. VIL pag.297, fama de Zalmolxi Pythagorz fervo confirma- 
tur. NeOrigenem 3.contraCelfum p, 144, Cyrillum Lib, VI, contra Ju- 
lian. p.208, Etymologicum M, Svidam aliosque juniores laudem. Nam 
diu ante hos omnes Herodotus Lib. IV. cap. 95. idem fea Gracis accepifle 
tradit, mox vero cap.96, addit fe exiftimare Zimolxin multis ante Pytha- 
goram annis vixifle, Primus * Thracum Getarumqve legislator fuifle 
confentitur, qvi ei divinos honores tribuerunt tefte etiam Antonio Dio- 
gene apud Photium Cod, CLXVI. pro Saturno, five ut Porphyrius auctor 
eft pro Hercule eumcolentes, atqve qvotannis preftantiffimum ex feni- 
busei facrificantes, tefte Clemente Alex. 4. Strom.p.497. & Enza Gazzo 
Pp. 43- Theophrafti, Vide & Lucianum T.1. p.s92. edit. Amftelod. & p.594. 
ubi Anacharfis jurat per Acinacem & Zamolxin, patrios Deos, Dehoc Za- 
molxi eyusqve Philofophia ac legibus, qvas 4 communi Vefta accepiffe 

€ jas 


* Jornandescap, V. derebus Geticis, auctor eft ante Zamolxin Thracibus fuille Zeutam qven- 
dam & Diceneum. In Secunda (Scythiz parte) sd eff Dacia Thraciagse & Mafia fole 
Zamolxen (habuille nofcuntur) gfem mira Philefepbica erudstionis fuiffe teflantur ple 
rigse fcripteres annalinn, Nam & Zeuram prins babnerunt ernditam , 
etiam Diterium, tertion Zamolxen, Polt Zeutam & Diceneum tertius nefcio qvis 
Comoficus , & tum demum qvartus Zamolxis memoratur ab Abbate Usfpergenfi, 
Ides Diceneum reqvaleni facit Sy lle, fed co longe antiqvior fuit Zamolais, 
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EE A A SITE rast 
fe jactabat tefte Diodoro Siculo Lib. I. pag. 48. videndus Caro/as Lundins in 
libro edito Upfaliz A. 1687. 4. & recenfito in A€tis Eraditorum Lipfienfi- - 
_ bus Tomo2. fupplementi p. 282, Zamolxidis exwdas memorat Julianus 

Epift. ad Salluftium p.244. & in Czfaribus p. 309. & Apulejus in Apologia, 
éPlatonis Charmide, qvem fi placet vide. 

X. THALES qvoqve a nonnullis nominatus fuit idem Za- 
molxis, ut fcriptum eft a Porphyrio. Sed & ab Ariftotele Lib. II, Polit. 
c.10. Thales inter celebres Nomotheas commemoratur’;, * qvem au 
diverit LYCURGUS, legislator &-ipfe Spartanorum nobilifimus. De - 
utroqve dicere me memini libro fuperiore c. XXXV. ubi oftendi Thale- 
tem hunc Cretenfem diftinguendum effe aPhilofopho ejus nominis Mi- 
lefio fe€tz Jonicz auctore. Lycurgus leges fuas retulit ad Apollinem 
- tanqvam auétorem, tefte przter alios vam plurimos Diodoro Siculo 
Lib. I. p. 48. Libanio T. 2. p.479. & Ariftide Orat. 1. Platonica T.3. p.19. Po~ 
tybio apud Svidam in Moru@-. Sed & Apollo ipfe apud Theodoritum 
Lib, X. de curat. Grecarum affeCtionum p. 140. | 

Hrets éevopih dn Gn’ aurae éyel res 

| Adcw — — ——-Confer Herodotum Lib.1. c.65.& Ga- 
Jenum protreptico. T. 1. p. 4. Nempe Oraculum Delphicum pecuniaa 
Lycurgocorruptum fuiffe refert Polyznus Lib. I. Strategem.p.16. Cree 
tenfium porro & Lgyptiorum leges in multisimitatus eft hic Nomothe- 
ta, ut oftendit Nic. Cragius Lib. III. de Rep. Laconicac. 1. Qvanta au€tori- 
tate fuerit Lacedzmone, anteqvam leges concederet, vide Plutarchum So- 
lonep.87. Tempus qvandoleges fanxerit Lacedzmoniis, preter Scall- 
gerum &alios Chronologos, inqvirit Joh. Meurfius Lib. II. c.1. Mifcellan, 
Lacon. nec defint preclan fcriptores, hoc factum ajentes annis circiter 
XXX, ante primam Olympiadem. Vide Dodwellum ** in Annatibus 
Thucydideisp.39. De legibus ejus ita fenferunt fcriptores praftantifi- 
mi, Plato Lib.1. delegibus, Ariftoteles Lib. II. politic.c, 7. Polybius Lib. 6, 
Hift. & Plutarchus in Lycurgi vita , ws ixavais ule tysos weos avdelay , evdeae 
dé mecs dincuocum. Confer Dacerium ad Plutarchum.p.302.feq. Viros folum 
non'‘etiam feeminas fuis legibus ad virtutem & continentiam conftrin- 
xifleLycurgum,notatAriftoteles II.7.Politic.Omitto alia qvz in illis prater 
Ariftotelem reprehendunt Theodor.LilX. 8 X. de curat.gracar, affection, 

B 
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* Apud Svidam in vopeodéray » fegas , Thaletem Athenienfibus leges tuliffe pala ZoAaVeb, 
Sed pé]@ ibi, ut fepé alias, reddendum prater, | 
** Homerum Lycurgo antiqviorem notayi Lib, L cap. 35, Lib. II, ¢, 2. §,11 


~\ 


540 LYCURGUS. Lib, Il, ¢, XIV, 
aliiqve Chriftiant , & nuper Petrus Bzlius Vir Cl. in Lexico Hiftorico Cri- 
tico Compendium qvoddam legum Lycurgi, (non adeo multz autem 
fuerunt, ut teftatur Plutarchus in A pophtegmatis p. 189.) dat Svidas in Av- 
xzeyes & ex Trogo PompejojJuftinus L. III. hiftor.c.2. feq. adjungens eun- 
dem nihil lege ulla in alios fanxiffe, cujus non ipfe primus in fe documen- 
tadaret. Sane in proverbium abut nomenLycurgi, pro viro Honeftatis 
& virtutis tenaciffimo, qvemadmodum apud Plautum in Bacchidibus Aé, 
1.Scen.2.v.3. Et xaraduxseyKew pro fevere acrigide adverfus aliqvem 
agere, apud Alciphronem Epift. 41. Unde & Ciceronis illud L. L Epift.n. 
ad Atticum, sofmee ipfi qviLycurgei a principio fuiffemus, ad Lycurgum hunc 
legislatorem potius, qvam alterum (de qvo infrac, ult.) Atticum Orato- 
rem hujusnominisrefpicerecrediderim, Fuit& alius Lacedzmone Ty- 
rannus Lycurgus junior, cujus filium Pelopem interfecit Nabis Tyrannus, 
Vide Diodorum Sic, in ExcerptisPeirefc, p, 285. | 

XI, Non pratereundum deniqve eft, leges Lycurgi q 
plerasqve perfeqvitur etiam Xenophon libro de Rep, Lacedzmonio- 
rum, fcripto * vulgatas non fuiffe, fed motho tanqvam pyreas Apollinis 
totidemqve oracula Delphis allatas ut memoriz tradendas, ac fubR 
cuftodia fervandas, nec verfu concinnatas fed profa, ut obfervat Plutar- 
chus dePythiz Orac, p.403. Idem Plutarchus in vitaLycurgi p. 47. v0 
pss db yeyeapuevas ux ESyxer——ta wy ToaiTe vouoderiudla Pareas 
aviparey, as apy ¥ Sex vosComwa xgy Xenouus cvra, Confer Scholia 
Grezcaad Lucianum T,1.p.26. Herodotus L.VI.c.57. deRegibus Lacedz- 
Moniorum: ras ds parrnias tas yevodwas tetus Derdoseay, cuvesdivay A 
7#¢ wvdixs, Vide Antonium Van Dale de origine idololatriz p. 310. fq, 
Ubip. 314. inter alia docet aRegibus interdum aliqvid tanqvam novum 
oraculum five novam legem pyrteass Lycurgi adjeftum, ut 4Polydoro & 
Theopompo Regibus factum refert Plutarchusin Lycurgi vita p. 43, Sumi- 
liter Ephori Epitadz novam pytpav commemorat Plutarchus in Agide & 
Cleomene p.797. & ei oppofitam Regis Agidis pytpay Lyfandro Ephoro 
confentiente latam p,798. Mentio p/eav Lycurgi apud Svidam, Etymo- 
logici magni auctorem &alios. Plutarcho in Agefilao p. 610. & de efu 
carnium diff. 2. p. 997. laudatur 6 Se@s Avaspy@s ev tajg teu prijeass. 
JuftinianusImp,L.1. inftitutionum tit.2. Jn bis enim civitatibus ite agi foli- 
tum vat, ut Lacedemonii quidem magis ea que pro legsbus obfervabant memoria 
mandar ent, Athenienfes vero ea qua in legibus firipta comprehendifjent , cuftods- 

rent, 


* Non defunt qvidem qvi Lycurgam dicunt ¥, abe YOLeus, ut. LibaniusT, s. p, 476, fed 
notum eft Ggsecos hac phrdfi uti pro co, qvog latini diount /eges-ferre, 


1 a e or’ ned “¢) “ew, . ~ “A err fk 2 Wty 


~ “LycurGus: 


1) 
Lad . 
. 





Superiore Lib, diftuin'a me eft, & de 7yvtes hujas kibri c, XIL ‘ De Tere 
-* pandroita Clemens Alex. 1. Strom, p.j08. . MiA@» va au » = . ” 
TOG WosMarh, TH Aaxsdarsovien r0peUs imeheweigns Tigwarvde@» 6 Ay /osdege 

_ ubi verbum. spsAcwrohyers interprea t reddit : eamerefis ver firrigft, fad 
Marcus Meibomius ad Ariftoxenum p. 76, reftius ita intelligit, ut leges 
Lacedzmoniorum a{e, vel jam anteab alio, verfibus inclufas, modulan- 
das atqve decantandas populo exhibuerit Terpander Antiffzus, -Qvog 


PMs, Videntur autem legesa Spartanis decantafi folite, modules muficos.” 
) : jan 


' autem Cicero in Orat pro L. Flacco c. 26. affirmavit Lacedzmoniosper 


feptingentos amplius annos *é: moribus © munguane mutatis logibus vixille, 
hoc non de qvacunqve {ed Sot ake atatione eft socipigndun, qvia 
uc ulus 


cL legum am adi 
abus, ut ex Xiphiline in vita Neronis & Philoftrati Lib. 


Apollonii Ty cap.10.conftat. Alioqvinon tantum a vittoribus, 
Lacedzmoniorum Philopemene prafertim , confer Plutarchum in hujus, — 


Vita p. 365. £ & Meurfium de Regibus Laconicisc, 20. & Mifc, Lacon. lib, 2. 
cap.5. fubinde complura in ipforum inftitutis alterata funt, fed & negle- 
&z Lycurgi leges af. ap. Hlian. XilL.29. Var. Hift, cam ab Agefi- 


lao, de qvo clariffimus Perizontusad ejusdem Aliani varias L. XIV.c.27-. 


Ac fuperftite etiamnum Lycurgo Lacedzmonios qvzdam ex ejusinftitu- 
tis immutare aufos tradit Tertullianus.c. 4. Apologetici : Nose & ipfias 
_ Lycurgi leges a Lacedamoniis emendata tantrum auttori fio doleris i » at 
its fecelfa inedsh de femetipfo judicarit, Hacidem Tertullianuscap, 46. vocat 
apocarterefin optaffe. Sedaliaminediz Lycurgi caufam reddit {Criptor ve- 
tus apud Svidam in awoxagtsgicavra & in Auxseyos, atqve ex Plutarcho 
conftat valde incerta effe, qvz de obitu illus viri traduntur. Complura 
fapienter & acute ab eo difts refert idem Plutarchus in Apophtegmatis 
Laconicis pag, 225. fea, apud qvem inter alia p.2.27. interrogatus cur leges 
fcripto non fanxiffet, fe 
$9 WOTHRSTN Ayaryy 10 F xcugy xeirrpov doped vos, quia viri vette inflituti 
atqveeducati probe per[piciunt quid tempus  occafioreqvirat, adeoqve eRe no 
{criptas pro re nata optime interpretabantur, cum {criptz magis fint ob- 
noxiz fraudibus & cavillationibus.Lycurgo legislatori luo qvemLXXXV. 


annos vixiffe tradit Lucianusin extremolibri de Macrobiis, templum poft , 


fata dedicafle Spartanos tanqvam Deo, prateralios memorat Paufaniasin 
‘Laconicis p.248, Delegibus Lycurgividendus Nic. Cragius libris de Rep. 
_ Lacedam. (Hafn.1593,4. Lugd. Bat. 1670.8. & Antiqv. Gracar. thefauro 

_ Bbbb 3. . Tom. 


\ 


fult Lacedzmione fib Romanis ) 
IV, de vita 


rtur refpondiffe :_ o11 of wremasdbusdor xg adver . 
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Tom. V.) przcipue libro III. ubleas duodecim Tabulis complexus fuit, 
Platonem Lycurgiimitatorem inducit Plutarchus VIIL. 2. fympof- 

XII. RHADAMANTHYS * five RHADAMANTHUS Minois 
Sarpedonisqve frater, Europz & AfteriiCretenfium Regis filius notante. 
Syncello p. 163. primus Cretenfibus leges tulit, ex qvibus hunc verficulum 
affert Ariftoteles Lib. IV. Ethic. ad Eudemum c. 3,, 

Eixe waSos ta x epeke dinn x ide yévoro, 

Qua fecit fi quisque ferat, jus fet 8 aquum. 
Aliamlegem, ne i jurejurando Deos nominare fas effer , refert Svidas in. Aap- 
awv, Confer Zenobium V. proverb. 81. & Hefychium Apoftolium ac Svi- 
dam in fadzuavues ogxes Porphyrius 3. de abftinentia a cede animal. p, 
285. Konot db viu@» tv PadapavtuG»s opxey ewaytcta ravla tat Goa. Pro- 
feffus autem eft Rhadamantus a Jove fe accepiffe, qvas promulgaret, leges, 
ut docet Fphorus apud Strabonem Lib, X. p. 476. Vide & Schol. Euripidis 
al Hippolyrum v.98. & qv Viridoctiad Virgil, VI. Eneid. 566.feq, Dios 
dorum Sic. lib. V. p. 238. 

XII. Rhadamantum , tefte eodem Ephoro, imitatus eft MINOS, 
legifer & ipfe inclytus, Jove ** itidem laudato auctore fidem au€torita- 
temqve legibusfuis conciliareconatus. Dehoc videndus Joh. Meurfius 
in Creta Lib. IIL. c,3.& 8.14. juftitie & honeftatis ftudiofisfimum celebrat 
Diodorus Sic. V. p, 237. Minoém vero mgerCura}oy vocat, Rhadamanti 
fratrem ex Jove & Europa genitum. Confer p.240. & Clementem 1. Strom. 
p-3c9. Tabulis zneis defcriptas leges illius fuiffe teftatur Plato in Minot, 
ubi Apologiam ejus & laudes breviter perfeqvitur, & (contraqvam Epho- 
rus) Rhadamantum fcribit inftitutum 4 Minoé : FadaparSus 4 ayades 
pet iv aune , Swemaydes}o yap uae & Mivw--dSey xoy dinasns ayaSes shéxdn 
ewey, vooDuAan: yae auTw exento xala so asv, Ibidem Homeri & He 
fiodi de Minoé loca, & Ta/am adminiftrum Minois memorat, & inter alia 
hanc Minoislegem refert, "e comporent inter [efe usque ad ebrictatem.***|dem 
Lib. I. de legibus teftacur Minoém prohibuiffe ne qvisqvam juniorum in 
Ieges re€tene an fecus late effent inqvireret: fenex vero fi qvid forte 

animad- 


* Jocorum five yeArey ufum 4 Rhadamanto ac Palamede repetit Anaxandrides apud Athe- 
num lib. XIV, p, 614. 

** LibaniusT. 2, p. 479. Dio Chryfoft. Orat. I. de regno p. 20. edit. Cafelii &IV.p.128, ex 
Homero qvi Minoém vocat Jovis oagisyy. Vide & Syncellum p, 163. In Gnoffiorum 
fumo Minos occurrit cumn labyrintho Cretenfi. Vide Beger, 1. thefaur, Brandenburg. 
pag. 400, 


é r) 


KKK un Tuumive GAAS es METHY, 


TRIPTOLEMUS. DRACO. Lib. Le. XT. 5.43 


animadvertiffet emendandum, hoc zqvalium alicui vel Magiftratui, nullo 
juvenum prafente indicaret. Leges 1pfius magnifecere & ex parte in fuis 
expreflerunt Lycurgus, Solon ac Plato, Pythagoramqvoqve Minois imitato- 
rem tradit Jamblichus in vita c. 5. antrum Philofophi memorans, qvod 
extra urbem Samiorum habuit exemplo antri Idzi in Creta Jovi facri, - 
qvod a Minoé pridem freqventatum Pythagoras in itinere aduit, tefte 
 Porphyrio. p.11. Confer Meurfium Lib, IE. c. 3. Sic aAcyx Moyfis in 
qvo commoratus fit poftea Elias Propheta,fub Monte Sinai, meminit Syn- 
cellus p. 189. feq. De Minoé & ejus legibus plura conftarent nobis, fi xta- 
tem tuliffet liber Hippo/irari de Minoé qvem laudat Phlegon libro de lon- 

ZVISC.30. © Vel Charontis LampfaceniHiftoria, ven Minois leges recen- 
uiffe teftatur Svidas in yaexv. Antonius Verderius Bibliotheca Gallica 
p-132. Bonet Paucheville de Ssint Bonnet en Forefts 4 composé en rime Francoife le 
Vi ae Minos, fouls le num du quel il depeint de fes vives couleurs up certain juge 
pedaneée. 


_ XIV. Primus Athenienfibus leges tulit TRIPTOLEMUS, ex 
qvibus tres Eleufine exftantes memoravit Xenocrates apud Porphyrium 
qvarto mE: amoxne éuribiyow p. 431. & Hieronymum 2. adverfus Jovinia- 
num : Honorandos Deos , venerandos parentes, & carnibus non vefcendum. Loves 
Tieay, Ore LOT OIG ayaa, Z0a pa olvetay, 


XV, Poft Triptolemum leges five Seruxs Athenienfibus tulit 
DRACO jam fenex, circa Olympiade XXXIX.1. (Clem, 1. Strom. p.309.) 
Republica jam conftituta, notante Ariftotele Lib. II, Polit.c. 10, ubiaddit 
nihil proprium ejus leges habuiffe , qvod dignum memoria fit, preter 
afperitatem, propter penz magnitudinem, undenotum Herodici dictum 
apud eundem Ariftotelem 2. Rhetor. cap. 23. eges non hominis effe , fed Dra- 
conis - itemqve aliud judicium Demadis, relatum a Plutarcho in Solone 
guod fanguine non atramento leges fuac [cripfifee. AddeGelliumlib. XI. c.19. 
Svidam in Nixwy & Tzetzen Chiliad. 5, hift.5, Deejus ftatutis confulendus 
Pardulpbus Pratejus in yurisprudentia veteri Draconis & Solonis cum Ro- 
mano jure legum Regiarumac Decemviralium diligenter collata Lugdun. 
1559. 8. Vide & Johannem Meurfium in Solone c,13. Marshamum Can, 
Chron. p. 639. feq. & Dan. Frideric Jani diff, deDracone.Lipf'1707, De 
Deo & rebus divinis ac de virtute nihil precepiffe csures Draconis vopss, 
acne Solonis qvidem, notavit Maximus Tyrius dif, XXXLX. 


XVI, SO- 
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: XVI. SOLON urut pauper, verum Vir fapiens, & qvi diu in 
Afia & Egypto peregrinatus erat, (Lucian. in Scytha T.1. p.s95.) ab Athe- 
nienfibus anno tertio Olympiadis XLVI. * Archon elettus, leges Draco- 
nis omnes fuftulit, exceptis tis, qvz de nece allata cuiqvam {criptz forent, 
ut poftalios traditum Eliano Lib. VIIL Var.hift.c.10. ipfe confilio Epime- 
nidis ufus tefte Plutarcho, nova Jura dedit , qvz partim ab Egyptiis, ut 
Diodoro Sic. obfervatum, partim 4Cretenfibus dicitur effe mutuatus, alia 
ipfeaddidiffe. Delegibus Solonis(qvi obyt Archonte Hegeftrato Olymp. 
LV.1.) inter veteres agunt Plutarchus & Laértius in Solonis vita, é recen- 
tioribus Fob. Mewfixs in Solone c. 2. feq. & in Themide Attica five libris 
duobus de legibus Atticis, qvi poft au€toris fata luacem viderunt Trajetti 
ad Rhen.1685.4.novisfime recufiin thefauro Antiqvitatum Gracarum Ja- 
cobi Gronovil, Tom. V. Videtur in hocopere Meurfius interdum fidtas a 
Rhetoribus in declamationem leges pro veris Athenienfium ftatutis ad- 
mififfe, qvod recte ac diligenter cavit Samuel Petitus egregio adleges Atti- 
cas commentario in o¢to libros diftinéto Parif 1635. fol. ex qvo leges ipfas - 
integrasGrece ac latine, additis au¢torum qvi eas referunt nominibus é 
Petito exhibetJoannes Potterus, Archzolog.Graczlib.1.c.12.T.12.thefauri 
Antiqv. Grzcar. Gronoviani p. 127--194. Pardulphus qvoqve Pratejus prz- 
ter jurisprudentiam veterem Draconis a: Solonis cum legibus Regits ac 
DecemviralibusRomanis collatamLugd.1559,.8.paralipomena legum XII. 
Solonis fubjecit ad calcem librorum de jurisprudentia media Lugd. 1561. 
Satnotz przterea funt eruditis obfervationes Defiderii Heraldi ad jus Atti- 
cum & Romanum, Claudriqve Salmafii eyus adverfarii Lugd. Bat, 16.45.98. qvi 
in Epiftolis pag.272. memorat collectionem legum Atticarum ineditam 
auctore Jofepho Scaligero, qvx manu exarata exftat in Bibliotheca Acade- 
miz Batavorum Lugdunenfis. Pratereo Phil. MeLinchtbonis collationem 
Icgum Atticarum & Romanarum Witeb, 15-46. 8. Conrad: item Rittersba- 
fii ad calcem commentarii in Inftitutiones. Argentor. 1618, tum Solo- 
nis leges latine verfas vulgatasqve cum additamentis Valentini Wilbelmi 
Ferficri Witteb. 1616. 8. & Gotfridé Schmidsi de Solone legislatore dia- 
tribam 
* [eaSofecrates apud Laértium 1. tro, ficet Tatianus referat ad Olymp. XL. & Gellius XVIL 
a1. ad annum Tarqvinii Prifci XXXIII.h,c. Olymp. XLIX. 3, Conferatur Meurfius 
in Solone c, 10. & Lib. 1. de Archoncibus cap. 12. Porro Solonem leges fcribendo ob- 
(curiores & multis cavillationibus obnoxias judicium auctoritatem amplificalle, animad- 
verfum Plutarcho in Solane p. 88, & 92. adeoqve leges qveefitiores licet & plures ut ait 
Tacitus IL, 26, Annal, ramen dediffe non qvas ipfe crederet juftiflimas , fed qvibus Athe- 
nienfiumconditio maximeindigeret, obfervat Dio Chryfoftomus diff. LXXX. pag. 666. 
Alius Solon Platwenfis, Plutarch, in Photione pag. 757. Evnoltus Solen, Rex Cypri, 
Athen, XIII, pag. 576. 
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tribam in lucem editam Lipfiz Anno 1688. 4. Deniqve 4uguf, Milsgil 
Orationem de lege Solonis qva ignominia notarat eos qvi in {editione 
alterutrius partis non fuiffent, Helmftad. 1655. Solonis effigies in numo 
apudSponium p.141. Mifcell. & apud Fulvium Urfinum p. 49. elog. tum 
in Laértio Wetiteniano, & in Gronovii Tomo 2. thefauri Antiqv. Grecar. 
tabula 31. Leges Solonis, qvz res privatas {pectabant, {cripta erant in 
a ravas * ligneos roboreos qvadratos, fed qvx agebantdefacrificiis & pu- 
blicis negotiis, in xupBas {axeos five zneos (Tete Chil. 12. hift. 406. 
triqvetros, Elian. XV. 9. Hift. animal. Confer Andream Schottum a 
Zenobii IV. proverb. 77. Diogentanum V.72. Meurfium in Solonec. 24. 
job. Philippi Pfeifferi antiqvitates gracas Lib, II. c. 34. Scriptz autem erant 

sspoPydev, Vide Harpocrationem & Svidam in 6 xatwSev vopes. De qvo 
genere {cribendi dixi Lib.I.c.XXVII.n.4. Servabanturqve in Prytaneo, 
ut teftis preter Plutarchum Solone p.g2. eft Paufanias in Atticisp.41. Ex 
arce in curiam translate ab Ephisite, ut tradit Harpocration & Svidas lau- 
dato loco. Adi & Apoftolium XII.77. proverb. Contra Nicomacham, leges 
inter defcribendum corrumpentem, Vide Orationem Lyfiz XXIX. Ex 
Draconis & Solonis legibus vivere Athenienfes etiamnum permifit Ha- 
drianus Imp. tefte Syncello p.349. 

XVII. Demetrius Phalereus aspi 16 ‘AOnrnos vopoSeriag MeEMO- 
ratur 4 Laértio, fedillud opuscujus liber tertius laudatur a Svida in cxa- 
@yopo, jam pridem intercidit, non minus, qvam ea qvz in Solonis 
"Asovas {cripferat Arifoteles, Seleucus & Didymw, ( Confule Menagium ad 
Laértium pag. 202. & Pag: 26.) De his aliisqve legumlatoribus multa 
nos docere poterant, 11 ad nos perveniffent libri de legumlatoribus five 
legiferis {cripti A Theophrafto, ** & Apollodore qviambo apud eundem Laér- 
tium meinorantur, vel a Callimacho qvem €v tw tpitw Wivaxs TAY yoMON 
allegat Athenzus XIII. p. 585. vel ab Hersclide Pontico cuyus liber w& vouww 
Laertio V. 87. memoratus videtur refpici 4Plutarcho in Solone ubi He- 
raclidem in teftimonium citat: vel ab Hermippu deniqve, cujus primum 
wep vomotéjav laudat Athenzus Lib. IV. pag. 154. & Origenes I. contra 
Celfum , fecandum Porphyrius qvartS a& amoyns. Sextum Athenzus 
Lib. XIV. pag. 619. Huc refer qvod Hermippus ev SerpoPspors allega- 

Cccc cur 

* Ab eodem vocabulo carmina Saliorum videntur difta axamenta, Confer Tobiam 

Gutberlethum de Saliis cap, XIX, "Ee axcculs pro tabulis apud Ammianum Marcellin, 

XXI.2. Etiam LXX. interpretes inde Numeror. |. 18. deduxere verbum ‘way vot, 

Vide Barnefium ad Hippolyaun Euripidis v, 1252. Tertii decimi axouis legem ofta« 

vam allegat Plutarchus in Solone pag. 88. fextumdecimum axonemn & primum 
av. 9: 


p ; 
** De hoc Theophrafti opere dixi paulo ante num. 3, 
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tur 4 Polluce Lib. X.c,26. Neqve enim hoc nomen fabulz Hermippi 
Comici'effe duxerim cum Meurfio Bibl. Attic. p. "1512. fed opus de le- 
gumlatoribus qvod puto etiam refpici 4 Plutarcho cum in Solone fibinde 
laudat Hermippum. 

XVIII. Czxterum in prafenti fuffecerit nobis precipuos legume 
latores in veterum fcriptis memoratos ordine literarum digeftos lettori 
exhibere. 7 - 
cus legestulit Eginenfibus. Confer Tzetzz Chil. VIL hift.133. 

2 {cbylus Athenienfibus. Svid. in vometéra , & Cedren, 

Agatharchides Lacedzmoniis. 

Amafis Egyptiis , ut Bochoris, Hepbefius, Mnevis,qvileges fuas ad Mercurmm 
referebat, Sefpcbes, Sefoftris & Trifmegifius. Vide Diodorum Sic, Lib.f, 


p-84.leq. — ; , 
Anacharfis Scythis. Svidasin =xux ope, 
Androdamas Rbeginus Chalcidenfibus. Ariftoteles{I,c. ult. Politi 
Apis Argivis Theodoritus Lib. IX. curat.gr. affect. 

ArchiasCnidiis. Idem Theodorit. | 

4rchytam \egislatorem facit Hubertus Goltzius, forte ex Hliani IIL 17: 
Var. 

AriflocratesRheginis. Jamblich.c.3o0. vit. Pythag. 

Ariffoteles Stagiritis & Abderitanis. Plutarch. contra Colotem. Stagirita- 
rum lex, guodnon pofuiftine tollas,apud Elian. IIl. 46, Var. 

Arribas Epirotarum. Juftin. XVIL. 3. 

Bacchus vine Pog apud Orpheum, Sic Ceres SerpoPepG-, qv Siculis 

eges dedit, 

Boccbors gyptiorum. Syncell. p,18.4.' 

Brachman {cripfitvopssBeaxpavay xgy 30M] cay, fi credimus Svidz, 

Cecrops Athenienfibus, ut Clifhenes, Critias de qvo Dio Chryfoft.XXLp.270. 
Demetrius * Phalerens, Hipparchus, Jon, notante preter alios Plutarcho 
contraColot.p.1125. Lycungus Orator, Pericles, Pififratus, Sopbocles, Thee 
fexs, Demofthenes qvoqve apud Libanium T. 1. pag. 4.49. pesov yap 

70 pone 
* Demetriumi cum Athenas pro Caffandro regeret, Remp. qvam optime digeffiffe ait Cicero 

proRabirio, Confer Plutarchum Ariftide p.33,,. lian III. 17, Var, Syncellum p. :73.& 

274. ubi Demetrius ei audit 0 TeiT ©» voucdétys ASnvaj@-, polt Draconem {cilicet 

ao Solonem. Durivs spud Atheneum lib. KIL de Demetrio 6 Toig dois THOS UE 

S. Serptls gy Tes Bins taT]ov, dvopatérifov inary tor Roy xaternive 

7, 
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TO peyregey Taw Buaw Oicnaray xgy wow, Sed its omnes magi- 
flratus & Archontes lepiferss ad(cribere fas effet. | 

Cepbalus & Dionyfins Corintho misfiSiculis. Plutarch. in Timoleonte pag. - 


245. 
Cercidas Arcadibus. Ptolemzus HephzftionisapudPhot, ApudEufta- 
thinum ad Iliad. 8, pag. 199. edit. Bafil. pro Kegdiag legendum Kee< 
fo 1 


Ceres Ser uepee@> variis populis, Vide Diodorum Siculum lib. V. pag. 
201. 

Charondss Catanzis & aliis civitatibus Italiz ac Siciliz, Thuriis item & Mae — 
zacenis. Videqvz dehocf{upra. | . 

Ciifibenes Athenienfium legislator. Meminit preter Plutarchum Pericle 
p.153. Theodoritum & alios ThemiftiusOrat.23.p.287.edit. Harduins 

' Apud Max. Tyrium dil IX. malexandoSevg, 

CremfiveCremus, Avarum. Svid. in Geayago. 

Demonax Cyrenzis. Theodorit.9.curat.Grac.affee, 

Dencalson,Gracis. Plutarch, p.1125. contra Colotem. 

DiagorasMantinenfibus. Vide inf, inNicodoro, _ _.. 

Diceneus Scy this, tefte Jornande, qvi addit leges illius confcriptas Bellagines 
appellari, Vide Loccenium Antiqvitatt, Sveo Gothic. p. 49. feq. 

Diocles Syracufiis. 

Dorymachus Ftolis. Polybiusin excerptisPeireft. p. 58. 

Draco Athenienfibus, de qvo fupra. , 

Exdoxias Milefiis , five potius Cnidiis, Vide Menagium ad Laértium 

ag.300. 

Hebis Cunetibusin Hifpania. uftin. XLIV. 3. 

Helianax Stefichori frater, teite Svida , legislator fuit, unde {ufpicio eft 
eum leges tuliffe in aliqva civitate Siciliz. 

HelicaonRheginis, Jamblich.c. 30. vit.Pythag, 

Heraclitus Ephefus fuis leges ferre rogatus abnuit, tefte Laértio. 

Hippodamus Milefiis. 

Lacritus Wocratis difcipulus Athenienfibus. Plutarch. in [ocratis vita. 
Photius cod. 260. . 

Lucullus Cyrenzis. Plutarch. in ejus vita p. 492. 

Lycurgus Lacedzmonis, de qvofupra. Agefilaus vero poft pugnam Leu 
€tricam 4 Lacedzmonitis creatus legislator non novas leges condi- 
dit, fed per unam diem tantum vusht veteres dormire, ne qvi épu- 
gna aufugerant ignominia afficiendieffent. Plutarch. Agefilao p. 612. 

eq. Cccc 2 Lycure 
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Lycargus Rhetor, Athenienfibus. ‘lian. XIII. 24, Var. Plutarchus in 
Vitis decem Rhetorum. 

Macarew Lesbiis. Diodor. Sic. lib. V. p. 240. 

Mercurie Fegyptiis. Vide #lianum lib. XIV. Var. c. 34. 

Minos Cretenfibus , de qvo fupra. 

MaefionPhocenfibus. Vide Lambecium 3.Commentar. p. 66. 

NefforPyliis. Theodorit.9. curat. Grecar. affect. 

Nicodvrus Mantinenfibus leges dedit auctore Diagora Melio , ut refert 
Flianus Var. lib. 2. c.23. qvi c. 22. Eurouwlarys fulle teftarur Man- 
tinenfes, non minus qvam Locrenfes, Cretenfes, Spartanos & Athe- 
nienfes.Confer Bzlii Dictionarium in Diagora, nota (H.) Nolitamen 
credere Diagoram tanqvam Atheum feciffe ewopsdarus Manti- 
nenfes. Neqve enim probari poteft tunc cum leges ferret jam in 
Atheifmum prolapfumfuiffe. Certe ilumin legibus fais disfimu- 
lavit atqve ut credibile eft rejecit, alioqvi non laudandis ab Eliano 
Atheorum, fi qvisqvam, hofte & providentiz affertore ftrenuo. 

Nama vomp:liusRomanis. Vide Dionem Chryfoft. XXV. p. 283. & Plutar- 
chum in Numz vita, qvi inter alia teftatur illum leges fias Nym- 
phz* Ageriz in acceptis retuliffe, qvod tradit etiam Livius,itemqve 

alii, Ennius Annal. Olli refpondet fuavis fonus Fgeviai, Qvanqvam hoc 
pro fubula habet Ciceror.delegsbusfub init. Sed perinde Romu- 
lus fiusas fe accepiffe leges ajebat 4 Confo. ** Et Lycaon Pelasgi filius 
Arcadibus perlvadebat Jovem fubinde ad fe accedere viri pere- 
grini fpecie es sarow dixcaay Hoy adixwy ut infpiceret jufloe & ine 
juftos, tefte veteri {criptore apud Svidam in Auxew, qvem vide 
etiam in veyzas Leges duodecim tabularum 4 Decemviris latz in 
zs fueruntincifz, ut teftatur Liviustll.57. Ex libris Solonis transla- 
tas affirmat Aurelius Victorcap. 21. de virisilluftribus, Numam in 
legibus ferendis perinde ut in aliis rebus imitatus eft Hadrianus 
Imp. Vide H. Dodwelli przleét. Cambdenianas VIL 9. 

Onomacritus LocrusCretenfibus. Ariftoteles2. Politic.c. ult. 

Pagondas Achzis. Theodoritus,9.curat. Gracar. affeét. 

Parmenides Eleatis. Laért.1X. 23. Plutarch. contra Colotem p. 1126, 

Phalcus Chalcedonus. Ariftot. IL. 7. Politic. non Carthaginienfibus, ut (cnr 

it 


* Vide fi placet ejus antiqvam iconemerre defcriptam T. 2, thefauri Antiqvitatum Grecarum 
Gronoviani tabula 28, 

** Plura ejusimodi Legislatorum leges fuas ad Deos referentium exempla collegit Baltha- 
far Bonifacius Hiftoris: ludicree XIX, 1, E yeteribus Diodorus Siculus lib, J. p. gy. & Vale- 
rus Max, lib, I,C, ae : 


¢é 


=. 
. 


: LEGISLATORUM. Lib, 11. ¢. XU. $49 
bit Chsiftophorus Hendreich de legibus & Rep. Carthaginienfium 
differens p. 166. & 329. 7 
Phide Corinthits. 
Philolaus Corinthius Thebanis. Ariftoteles 2. Politic. c. ult. ; 
Pheroneus Grzcis primus leges judiciaqve conftituit tefte Ifidoro Hifp.Lib. 
V. Originum c. 1. Argivis leges tuliffe innuit etiam Clemens Alex. 
in protreptico p. 67. Confer Syncellum p. 67. & 125. 
PbytiusRh s, Jamblich.c.30.vit.Pythag. y 
Pifiracus Athenienfibus, etfi plerasqve Solonis leges fervavit. Plutarch, 
Solone p. 96. 
Pittacus Mitylenzis. Ariftoteles 2. politic. c, ult. Clemens 1. Strom. p.300. . 
Plato *** (de cujus opere de legibus infra diCturus fiam fio tern) Arcadi- 
bus, Cyrenzis & Thebanis rogatus leges ferre noluit. Vide Mena- 
_ gium ad Laértii IIT. 23. p.148. &de Cyrenzis Plutarchum Lucullop. 
492, Sicilia& Thracia per ejus dogmata T yrannis liberata. id. p.155. 
’Profeffus qvidem eft Plato virum fapientem leges patriz fuz latue 
rumefle , aif per fummam plebis corruptionem judicavit operam {uam Reip. 
snutilem fore. Laért. 111.78. 7 
Polybius Achzis, Paufan. Arcadicis p. 663. & Excerpta Peireftiana p. 195. 
‘ Protagoras Thuriis. . | 
Rhadamanthus Cretenfibus, de qvo fupra. 
Salethus Crotoniatis , qvi cum gravistimam in adulteros legem fanciviflet, 
ipfe non diu poft in adulterio fratriz fuedeprehenfus fuit tefte Lu- 
ciano in Apologia pro mercede conduétis T.1 p. 486. 
SaonSamothracibus. Diodomus Sic. lib. V. p.223, | 
Scopas FEtolis. Polyb. in excerptis Peirefc. p. 58. & ex eo Svidas in Exo'wras. 
Solon Athenienfibus : 4 qvibus per decemviros deinde leges ejus mutua~ 
tifint Romani. Vide Meurftum in Solone. ¢. 23. Svidam in ve- 
pesypa Dos. . 
Thales cam Lycurgo, Lacedzmonits. : 
Theeterus Rheginis,& Timararas Locrenfibus,qvos ¢Pythagorz fchola pro- 
diiffe auctor eft Jamblichus in ejus vitac. 30. 
Triptolemus Athenientibus, 
Zaleucus Locris Epizephyriis, 
Zamolxis Thracibus & Getis ; de qvo, ut de qvatuor precedentibus qvo- 
qve, fupradictum, 
Cccc 3 Zanes 
*** Plato genus fuum materaum referebat adSolonem. Vide Laértium III, 1. Olympiodo- 
rum in Platonis vita & Proclum 4, in Timawn p.25. ‘Themiftium Orat, 2. p. 32, Sarisbe- 
rienfepa VII, 5. Policrauci &c, 
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ZaradesPerfis, Theodorit.9. curat. Gracar. affect. & Agathias. Incers 
tum an idem cum Zarate Pythagorz e preceptore, qvi allis Zabratus 
vel Nezaratus, Hunc eundem qvi effe putant cum Propheta Jere- 
mia vel Ezechiele, eos non magis audiendos effe exifimo, qvam 
Alexandrum Polyhiftorem qvi apud Svidam in ‘AA¢Zavde@» tradi- 
dit Hebrzam fuiffe mulierem Mofo nomine , qvz leges {cripferit 
Hebrzis, 
Zathravftes, Avianis, vel, utaliqvicodices, Arimafpis. Hicleges fiaas re< 
tulitadayatcy daucava, tefte Diodoro Sic. Lib. I. p.84. 
XIX. Obfignabo banc de legislatoribus diatribam obfer- 
vatione Ariftotelie Lib. IV. Polit. c. 11. t#¢ BeAticus vopoSiras elvay raw 
icwy arecstav,  Optimos legum feriptores exfitife (non ipfos prinicipes fed) 
é mediis civibus, Lodwv re yee hv TUTUY, OnAT O ex P eromoenc, Koy AUXEE- 
yes, Byde wv Baoirevs, Key yagordac, KY QEdcy ol Acco To aTuw, Sb 
lon enim unus horum fuit, declarat boc ipje fais verfibus : GF Lycurgus, nom enim 
fait Rex, 8 Charondss y & ferme plurimialiorum, Hoc Ariftotelis ipfius, Zae 
leuci, Eudoxi, & Protugorz exemplis confirmat Bentleius 
in Apologia pro differtatione de Epiftolis Phala- 
ridis, pag. 496, 


CAPUT XV. 


De Pindaro alusqve Lyricis. 


Pindari Thebans atas & vite, 1. Scripta edita, & obiter de Gracoram Ofyme 
piis , Pythiis , Nemeis, Ifbmiisque, 2. Landata®& reprebenfain Pindaro, 
3. Scholia Graca in Pindarum edita, & Scholiafie deperditi.4. Editie 
nes Pindart, Verfiones,& in Pindarumscommentaria, 5, Varia feripta recen« 
tiorum illufirantia Pindarum, 6, Deperdita Pindari fcripta,7. Catalogs 
feriptorum in Scholis ad Pindarum allegatorum, 8, De pracipuis Lyricis 
alite quorum vel nibilvel pauca admodum fragmenta hodie babemus , Alcad, 
9. Alcmane.to. Alpheo. 11, Anacreante.12, dAtgue ita de religvis 
[ecundam ordinem literarum, _ | 





x. PIN 
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INDARUS Daiphanti tibicinis * Myrtus F’, natus Olymp, LXV. 
x* 7, ante Chrifttum A, DXX. im ipfo Pythiorum fefto, futu- 
Tus woPay Koy XaAGY Unrav & Cea Xopryos, ut ait Plutarchus 
VIIL. 1. fympof. Patriam Thebas Beotiz habuit, cujus oppro- 
brium facile effugit ingenti elegantia, & carminum {vavitate. Vide Era- 
{mum in adagio Beorice fs, Galenum protreptico ad artes T, 1, p,3. & {cho= 
lia Pindari Olymp. Od.6, ad verba: 
: Lvcaves v sarees’ chgydjov ovesdog db Ade 
Si Aovyois ef Devyosdy Bowriay 


, ae 
Expofituim infantem nutritum fuiffe ab apibus, multi tradiderunt: An- . 
tipater in Epigrammate 4. Antholog.’c, 26, Philoftratus 2, Icon. Paufa- 
nias Beoticis, & Alianus XII, 45. Var. Inftituerunt Pindarum preter 
parentes LafueHermionenfis & Simonides, Qvinqviés victus eft 4 Corinna, 
de qva vide ad eundem Elianum XIII. 25. Var. Cum vero Xerxes pu- 
gna Salaminia profiigatus eft ab Athentenfibus Olymp. LXXV. 1. (ante: 
Chriftum CCCCLXXX.) qvadraginta annos natus fuit Pindarus tefte 
Svida, Diodorus Siculus ad eundem annum Lib, XL. pag. 22, rav 3 usrve 
rosa Wivdages my axpdCav xara tutes Tus xedves, Itaqve non tantum 
ad LV, vel LXVI, vel LXXX, annorum ztatem pervenerit Pindarus, fed 
nona- 


¥ Alii patrem vodant Scopelsnum, alii Pagonidam, ut Mater aliis dicitur Ciidice aliis Myrtis. 
Frater Erotion, Ulxor Timoxer:a, filius Dapbantus ,filize bine, Eumetis five Polymets 
& Protomache. Verum de his aliisqve qv de induftria pratermifi vide Svidam , Tho- 
mam Magiftrum & ¢ recentioribus Erafmurn Schmidium , Joh. Benediktum, & Oxonienfis 
editionis curatores in Pindari vita, Jofua qvoqve Barnefius Vir Cl, in vita Euripidis 
fect, 4, Pindari vitam Scripfiffe!le teatur, qvec adhucinedita delitefcie. Fuere & alii Pine 
dari, Nam 1) Pindarus é noftri majoribus, Scopelini filius , Lyricus Pocta, Svid.2 ) Pine 
darus Melanis Filius, Ephefiorum Tyrannus, de qvo Polyzenus VI, 50. & lian. Il, 26. 
Var. 3.) Pindarus libertus Caffii & in propricidio adjutor, apud Plutarch. in Bruto, p, 
1004,&in Antoniop.gz5, Dionem Lib. XLVII. p, 354. Valer. Maxim. VI. . 4.8 Ape 
pianum Lib, IV. debellocivili. 4.) Pindarus Grammaticus, qvi laudatur in fcholiis in- 
editisad Dionyfium Thracem , & Sexto Empirico p. 4 1. contra Grammaticoselt Pindada- 
yion. §.) Pindarus fubcujus nomine latinum carmen exftat de bello Trojano , de qvo 
dixiin Bib], latina, Eft & Pisderus fluvii nomen in Plutarchi Alexandro p. 675, fed Pina- 
yum vocat Polybius, Tom, 3,p. 923. ex Callifthene, H Stephanusvero in indice {criptoram 
4 Pindari {choliaftis laudatorum , Pindarum male facit OiGiri filinm, Namin loco fcho- 
liorum ad Pyth, 2. nihil aliud legitur qvam qvod Pindarus dixit opin ite UCY pro filio 
hominis in montibus enutriti. Effigies Pindari occurrit ante editionem Oxonienfem 
3697. & in Jac, Gronovii T, 2. Antiqvitt, Gracar, tabula 60, In Fulvii vero Urfini clogiis 
p- 36. antiqva Pindari ftatua capite trunca, 

©® MalcLXVIL excufiun in Scaligeri notis ad Exlchium p, 100, b, ediionis fecunder, 
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nonagenario major obierit , eft necefle. Nam Olympionic, 6. canit 
laudes Agefiz Syracufani, qvivicit Olymp. LXXXV. Praterea Pythionic. 
7, laudat Megaclem Athentenfem qui vicit Pythtade XL. qvz incidit in 
OlympiadisLXXXVII.velLXXXVILannum 3. Fumiithmionic.7.celebrat 
mortemStrepfiadis,qvi bello occubuitPeloponnefiaco,qvodcepitOlymp. 
LXXXVIL. 1. SeétaPythagoreum fuiffe Pindarum tradit Clemens Alex. V. 
Strom. p.598. Fertur inopinato animam exhalaffe in Gymnafio (ut Va- 
lerius Maximus IX. 12. extern. 7.) five (ut Svidas) in theatro, cum fuper 
emium pueri Theoxeni qvo unice delectabatur, capite pofito, qvieti fe 
ediffet. Epitaphium ilius memorat Svidas in LaAnsvTns. Pridem de- 
functi generl pepercit Rex Alexander, captis Thebis, ut preter alios nar- 
rat Libanius 1.2. p.218.) & Dio Chryfoft.2. de regno p.2s. AcPlutarchi 
etiamnum ztate in Theoxeniis major portio addicebatur per preconem 
pofteris Pindari, ut ipfe teftatur p.157. defera Numinis vindigta. 

Il, Exftant Pindari qvempeyarcQaveta]ey vocat Athenzus XIIL 
p.564.carimina XLV, epinicia Lyrica, qv Strophis* Anuftrophis & Epo- 
dis conftant, diale¢to Dorica feripta 

In OAYMIIONIKAS XIV. 
IITOIONIKAS = XI, 
NEMEONIKaS X1, 

Et [S@MIONIKAE VAIL, 

De qvatuor illis Greciz celeberrimis agonibus przfenti loco 
agerc fupervacuum effe exiftimo, tantum noto O-ympia ** celebrata effe 
apud Eleos in honorem Jovis, peracto qvovis qvadriennio, & primam 
Olymp! adem numerandam ab anno ante Chriftum 776. 

Pythia apud Delphos celebrata fimiliter poft fingula qvadriennia 
inhonorem Apollinis Pythii, non qvovis anno tertio (ut Scaliger) fed 

ucSam. 

¢ schol, Euripidis ad Hecub. v, 647. ty We sgoOny nivale rs wees Te dei 91 YO= 
evlas noov, THY 3" arispoPry wos ta acigepa, THvd Emwdcy IGaoWo 
ydov, Edrhy d8 we Dacw pd spoPn tv soaveE ex TaY Eov mpce TA 
Qr]iKet WEL4 Kiva v7 d ais pohy THY Ts WARY TA, 26 IO duc wav TPS 

Led evo» ND Eccwdse THy Ths yrs cAoW, igauev Tov dtopdy xr, 
ConterGalenum XVII. ule. de ufu partium Vidturinum 1, Grammatici p. 2501, Adlium 


Forturatuin p. 2699. 

** Ol;mpiacrantagon, fellum, ludi, atqve ut Juftinus XIII ¢. notavit , mercatustotius Gree 
cia, qvo durante erat €%£ 7 pict atqve a bello ceffatio tefte Mutarcho in Lycurgo, Qvin- 
qvagefimo menfe celebrata Olympia (cribit Tzetzes Chil. 1. verfu ¢80. qvod fi verumeft, 
feqvitur non feinper xft:vo tempore celebrata effe uc contendit Petavius IX. 43, doctrina 
temporum, nec aucumuo femper, utaliimalunt. De aliis minoribus Oly mpiis per divers 
fas Gracia urbes celebratis vide Jac, Palinerii notamad Luciani Harmonidem 1.1, p. 990 


ut Sam. Petitus p. 63. ad leges Articas & Dodwellus p.239. deCyclis, fe- 
cundo Olympiadis exeunte, Prima Pychinsinciditin Olympiadem. XLIX. 
Pythia fio tempore celebrata memoratPlutarchus deOraculorum defestu 
p. 410. & an fenigerendaRelp.p.792. . 

Nemea celebrata apu ivos in honorem Herculis (aut vero 
Achemori LycurgiF. vide Lud. Nonnium ad Grzciam Hub. Goltzii p. 
66.) fingulis bienniis , anno cujusqve Olympiadis primo & tertio, ut Sca- 
liger, Petavius & Dodwellus: velut Samuel Petitus, anno fecunds &qvar- 
to. Sane Olymp.CXVI.2.Nemea celebrata effe teftatur Diodorus Sicu- 
lus Lib.XIX.p.7os. _ PrimaNemea incidunt inOlympiadem. LIL 

Ifbmia apud Corinthios in honorem Neptuni fingulis itidem 
bienniis. Prima incidunt inOlymp. XLIX. Ita lis qvadrienniis 
univerfi qvatuor agones, & Olympia qvidem ac Pythia femel, Nemea 
vero& iabis a€tafunt, ut notat Julianus. Epift.35. Mentiolfthmio- 


rum illo tempore adhuc celebratorum etiam apud Libanium T. 2. p.211. 
Seriem Chronologicam Olympiadum, iadum, Ifthmiadum & Ne- 


“meadum & qvotqvot potuere reperire’ rum accuratiorem edidit Gri- 
delmns Lloyd Rev. EpifcopiVigornenfis F. Oxon.1700. fol. cuiaddendz do- 
Gtiffimi Dodwelli obfervationes in praclaro opere de Cyclis Grzcorum. 
Olympionicas {cripferant olim 4griopesPlin. VIII. 22. (ubi codices qvidam 
Acopas vel Copas) tum Arifarchus, Arifoteles Eratofbenes , Hippias, Hippofira- 
tty Julius Africanus, Philochorus, Steficlides & Timeus Siculus , de qvibus adi 
Jonfium Lib. IV.p.344. de {criptoribus Hift. Philofophicz, & Marsha- 
mum Canonis Chronici p. 486. eq. edit. Lipfienfis, Syncello pag.196. 
Chronograghiz allegantur de Olympiorum ludorum origine x Siyn. 
pionicis Ariftodemns, Polybins, Callimachus, A Svida inku)eddav laudatur 
Agachtus &v 75m Odupasidi, Phiegontis Tralliani CAupemiovixay 2 xporincay 
cwayeyny recenfet Photius cod.97. exqvo {cripto fupereft fragmentum 
. Bei tiv OAyzmian, Coeterum Odupmiddor avaypacy qvamScaliger poft 
Chronicon Eufebii p. 313./e¢g. Graceedidit, & p. 3-43. (e¢q. indice CAupe 
awnxav Alphabetico ornavit, vir incomparabilis ipfe ex veteribus {cri- 
ptoribus elitis atqve ineditis videtur fingulari fadioita collegiffe ac di- 
geffiffe, licet 4Meurfio*G. Joanne Voffio & aliis viris doftis non paucis’ 
pro veteri paffim laudatur, &Reinefio viro fummo p. 585. Epiftolar.ad 
Hofmannum habita eft pro Epitome Phlegontis concinnata ante Eufe- 
bium. 





III. UradPindarumrevertar, explurimisqvz in ejus ingenium 
Dadd a 


* Meurfium ¢o nomine reprehendit Petavius doctrin. temp. Lib, XIIL ad A, Per. Jul. 4029. 
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& psy aAoQaviay apud veteres effunduntur elogiis tantum ad{cribam ver- 
ba Qvintiliani X. 1. wovem Lyricorum longe Pindarus princeps  [piritn, magnia 
ficentia , fententiis, figuris: beatifimus rerum verborumque copia & velut quodam 
eloquentia flumine propter que Horatius [TV.2.Od.] nemini credit eum imitabilems, 
Neqve tamen reprehenforibus caruit, cul preter Corinnem, de qvo pau- 
lo ante, fuic gmulus & adverfarius mphimenes Cous, memoratus a Laér- 
tio in vita Socratis Lib. If. fect. 46. Arguitur etiam avarus fuiffe & Mufam 
mercenzriam habuiffe, qvod 4 Magiftro fuo Simonide haufit, nec magis 
hoc erubuit fateri; qvamSimonides, qvi ut eft apud Tzetzam VIII. hift, 
228. dicebat binas thi effe arcas * domi, unam gratiarum|in qvam re- 
ferret bona verba hominum elegantium fed donantium nihil, alteram 
remiorum, ac donorum qvz pro labore fuo acciperet. Si qva re opus 
it, ex hac poffe fe qvevis neceffaria depromere, alteram vacuam opis 
qve invalidam inveniri. Similiter Pindarus Oda2, Ifthmionic. ex Meta- 
phrafiSudorii:  -. - ; | 
Mufa nam nondum vradiantis auri 
Capta nitore 
Ditibus foaves operas locabat 
fEre venales neque cantiones 
Ore fucato populum movebat 
Laudis emacem, 
Sed modo Argivus nimis ille verax 
Qui fibi elapfis opibus fugaces 
Intuens una comites abiffe 
Federe rupto, 
Dixit ingenti gemitu, quid o Dii 
Eft vir aut virtus, nifi magna numum . 
Copia, hac dota tibi non operta 
Canto Toaha, 
Pindatus affiduus predicator fig wavilay weyadmyopay wera] a dund pews 
notante Plutarcholande fui p.539. qvi alibi feftatur Pindarom etiam pro- 
feflum qvod Panem ipfim aufcultaverit aliqvod é fuis [Pindari] carmini- 
bus modulantem. Nivag@ axsoy adsrGas ts MEAGe wg auTes Emroinet. Pp 
1103. qvod non fvaviter poffit vivi fecundum Epicurum. 
IV. Scholia Grzca in Pindarum colleéta {unt 4 Thema Magifiro & 
* Plutarch, de fera Numinis vindi Deme- 
. de fera Numinis vindicta pag. ¢¢5. 8 lib. de curiofitate, Stobxus fermone 


ci dixiasSvid, in Eicoridhs Schol, Aritophanis ad pacem, Theocriti ad vaces]as 
&c, Vide Folvii Urtini fragmenta Lyricorum p.188, pacem, xaei] 
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, re x eee 
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Lib. U.c, XP, 


atari ditis varlorum, Ammonii, Ariflare 
drini, cujusmeminit Athenzus, tum 
Callifirati, Chari: i & Dionyfii Phafelite, qvi pafim in fcholiis illis 
allegantur. Chriftianus Wafius in libro erudito qvem fenarium infcripfit 
P-} Pindari fcboliaftes five is qvatenus rem metricam peClamus fuerit Heliodorus 
five alin, Palamedis qvoqve electa vxoumpdje in Pindarum & Selewed 
Emifeni commentarium in Lyricos memorat Svidas. _Gorgonem Pindari 
{choliaften laudat Michaél Neander in przfat, ad Catechifmum Lutheri 
Gracea fe redditum p.67. fed ex male intelleéto initio (choliorum ad. 7. 
Olympionic, Nefcio autem qvid moverit Valentinum Rotmarum, ut 
in nots ad ApolloniumRhodium p. 63. Scholiaftes Pindari ipfidiceretur 
Tare, Nec probo judiciutnauttoris Bibliographiz curiof, Joh. Hen= 
rico Beclero a plerisqve tribui folitz, cui Scholiaftes Pindari eft vilifimus 
omnium, & in qvo pauca majoris momenti intur. Tho, Magifiri & 
Emanuelie Mo{-bopuli {cholia MSS.in Pindarum exftantin Bibl. Auguftz Vin- 
del. ut teftatur Reiferus ¢ paxazitns in Catalogo MSS, p.78. Utraqveilla . 
fcholia, & alia interlinearia in Pindarum occurrunt in Bibliotheca Aue 
guftiffimi Imperatoris, notante Neffelio, 
V. Editiones Pindari. 
_ Grava cum feboliie Gracie 1) Romz A.1515.4to. 
2] Florentina editio Gefhero memorata in8vo. a : 
3] Francof. 1542.4. apudPetrum Burbachium, cum {coliisin unaqvas 
qve pagina contextui adjectis, : 
4) Pari 1558.4to. 
Grace fine {ebolite, 
x] Venet. apud Aldum 1513.8vo: : a 
2] Bafilez apud Cratandrum 1526. 8vo. ad emendatum fae, Ceporini 
exemplar, cumprefat. Huldrici Zwingli, . 
3] Pari. apudMorellum 1558. 4to. typis perqvam nitidis. 
4] Lugd.B.1590.8vo. 
Latine, . 

1] Philippi Melancbtbonieinterpretationem liberiorem qva verbis fe non 
adftrinxerit, fed pondus eorum examinarit, laudat, eaqve adju- 
tum fe fatetur H. Stephanus Pref. ad Pindarum A. 1566, 

2] Ex verfione Job, Loniceri prodiit Pindarus Bafil. 1528. 8vo. & cum 
enarrationibus é Gracis {choliis, ibid. 1535, Tiguri 1543. & 


1560. 8vo. 
Ddddz 3)Pin- 





3] Pindarus latino carmine p 
Parifienfi inqvifitionum prafid 
mea Venet, 1582.12. Parif. 1592.12. . F 

Antonius Clementius in vitaSalmafii p.19. Pindarum anno atatie decime 
exatle admodum interpretatum effe  manifefia fides ef. Qua vetba fic 
intelligo, qvod illa ztate jam tantos in Gracis fecerit progreffus, 
ut Pindarum interpretari potuerit, non qvod totiusPoétz verfio- 


nem compofuerit ut exiftimavit Bailletus pag.257. libro de pueris 
eruditis. Certe Pindari verfio Salmafio audtore nunqvam vidit 
lucem: Neqve Beseditti Lampridii Cremonenfis qvantum fciam, 4 
° Pindarum feliciffimis latinis verfibus redditum feribie Gaddius 
1. de {criptoribus non Ecclefiafticis p.269. 
GrecaS Latine (fine (cboliis Gracis,) . 

x) Cum interpretatione H, Stepbani latin’ ad verbum , & fragmentis alio- 

* rumLyricorum, minore forma. A. 1560. & 1566. Antwerp. apud 
Plantin, 167. & apud Paulum Stephanum 1600. & 1612. Praterea 

Lugd. 1598. 12 : : 
2) Ex recognitione mili Porti, Heidelberg. apud Commelin. 1599: 
8vo. cum Lyricorum fragmentis & H.Stephani notis ad Anacre- 
ontem. . 

3] Greece & latine prodiit Pindarus in corpore Poétarum Gracorum 
Trag. Com. Lyric. Gnom. & Epigrammatar. Genev. 1614. fol. 
edente Jac. Lettio. 

4) Cum verfione latina & commentario luculento Enefimi Schmidii, qvi 
preterea contextum é tribus MSS. Palatinis emendavit, & carmi- 
num rationem explicuit, fingulorumqve difpofitionem five Ana+ 
lyfin Logicam pramifit. Witeberg. 1616. 4. Specimen hujus edi- 
tionis fuz vulgaverat ibid. 1611. 4. | 

$1 Cum verfione latina recognita, paraphrafi & commentario Job, Bee 
neditli, Salmurii A.1620. 4. 

GrecaS Latine cum {cboliis Gracts, 

1] Cum fcholiis Grecis & interpretatione latina ad verbum, Geneva 
A. 1599. 4to. apud Paulum Stephanum , qvi in prefatione ait Haacum 
Caf :ubonwm fibi fpem feciffe fuarum in Pindarum obfervationum. 
Huic editioni etiam fubjectus index {criptorum in {choliis allegato- 
rum, fed Perqvam mancus. 

2] Luculentam deniqve poétz hujus editionem cum verfione Erafmi 
Schmidii » & Job. Beneditti argumentis ac paraphrafi, variis JeBtioni- 

. us 





dd. MSS. Bodlejanis & prioribus 
jm ariomaxime] tum {cholits Gracis 
0 int duo Collegii Magdalenenfis focii exi- 

Mii Richardus Weft & Robertus Welfed, Oxoniz Hy theatro Scheldonia- 
no A. 1697. fol. Pramittitur vita Pindari recens adornata, Phi 
gontis Tralliani de Olympiis fragmentum, & chronologica feries 
Olympionicarum, cum annis mundi, Olympiadum, urbis con- 
itz &zrz anteChriftianz collata a Geil. Lloydio Epifcopo hodie Vi- 

mienfi. Subnexa eft prater indices omnium fere Pindari ver-" 
rum & phrafium, Auétorumgve in {choliis laudatorum longe 
qvam Stephanus dederat pleniorem , Nicolai Sedorii* qvam ante dixi 
poética Metaphrafis, qvi Pindarum varii generis carminibus la- 
tinis reddidic Horatianis; & Henrico III. Salliz ac Poloniz Regi 
ripfit. 

Verfiones Pintari in lingvas vernaculas, 

Pindaro tradotto da Aleffandro Adimari in paraftafi & inrima Toftana, édi- 
chiarato con offervazioni é confronti d’alcuni luoghi imitatio toc- 
chi da OrazioFlacco. in Pifa 1631. 4to. Liber dicatus Urbano VIIL 
Pontifici Max. . 

Gallica verfio 1) F. Marini cum notis, Parif.1618.8vo. & 2]P. de la Gone 
fie profa partim, partim verfu {cripta additis iconibus ibid. 1626.8. 
cum neutram harum viderim, pono utramqve ex fide Martini Li- 
penii in Bibl. Philofophica p. 1171. 

Specimen novz verfionisfive potius Paraphrafeos Gallic Pindarieditum 
eft in memoriis Dombenfibus five Trevoltianis [de Trevoux] An- 
no 1702. part. 1. p.75. feq. 

Pindari Odas qvasdam. Anglice vertit notisqve illuftravit, & ad Pindari 
exemplum alias ipfe lingva patria compoftit Abraham Culejus Lond. 
1681. 8v0- . 

VI. Varia feripta Pindarum illuftrantia. 
1X) Frencifci Porti commentarii in Pindari Olympia, Pythia, Nemea, 
Ifthmia. Genev. 1583. 4to. In Bibliotheca Petri Francii fuere hec 
commentaria, manu Emilii Porti variis locis aucta & ad editio- 
nem parata, 
21] Benedithi AretiiBernenfiscommentarii in Pindarum. Genev. 1587.4. 
Dddd3 3) Mich, 
® De hoc Nie.6udorio confulenda elogia Sczrvolze Sammarthani Lib.IV p.gg, Alius fuit Jo. 
hannes Sudorius Theologus Pari circa A,C,1520, de qvo Johannes Launojus parte 2, 
Bilt. [cholz Navarrese p. 642, ‘ 





3] Mich. Neandri Ariftologia P 
g. Pythionic. 4. de Argo: 
notis. Bafil.1556.8vo. Argumentaeti: ) 


dari Neander adjunxit, & aliorum Lyricorum fentent 

4) Comparaifon dePindare &d’ Horace, par Mr. Franc, Blondel Maitre 

des Mathimatiqves de Monfigneur le Dauphin Parif & Amft. 1686. 

12mo. & latine, Jano Berkelio interprete, una cum Jacobi Palmerii 

Apologia pro Lucano. Lugd.Bat.1704.8. Rem pauciscomplexus 

perfonatus {criptorVignolius Marvillius in Mifcellaneis fuis T.2.p. 

127. Pisdare Aa plus d elevation gu’ Horace: Horace a plus de delicateffe,d 

agrement S d egalité. qve Pindare, L'un donnoit plus 4 cnconfiefme, OT 

autre aubon fens, Confer Boilzumad I onginum (reflex. VIL Jubi 

Pindarum adverfis Perraulti obelus tuetur. . 

Enilii Porti Lexicon Pindaricuut, Hanov. 1606. 8vo. Era/miqvidem Scbmi- 
dittwdeapS pctv five Concordantia Pindarice, qvarum {pecimendatin 
fuie profegomenis, lucemnunqvam viderunt. 

Ex Pindari Odis excerpte GenealogizPrincipium Veteris Graciz’, gno= 
mz illuftres &c. ftudio Davidie Chytrai, Roftoch. 1695. 8v0. 

Dan, Heinfii Oratio XVII. Pindari Pythiis premiffa, & Poéte majefta: 

tem atqve fapientiam predicans, 

VIL. Pindart feripta deperdita apud veteres memorata. 

Sovyyeesdj, Euftathius ad Iliad. 0. fub init. adys)ay yav % Thurdepes mote 

ey hovypomomteira wt xg pswes dé Acie Geosy/pos Upewos eg 

Anateay, Confer Athenzum Lib. X. p. 455. 

Baxynd, Svidas in Nivdages, 

AaProPogina, Svid. 

ASugdufo, Svid. Scholiaftes Pindari, & Anonymus Gracus inRheto« 
rica Ariftotelis lib. 3. p.55.b. Strabo Lib.IX. p.404. Dionyfius Halic, 
abi cwSictws cvouarav [confer locum infignem Pindari qvem Dio- 
nyfius ibiallegat reftitutum & verfione donatum aJofuaBarmefioT. 
2.p.350. editionis Dionyfii przclare Hudfonianz ] & Harpocratio. 
Plures libros fuiffe, conftat ex Etymologico in Sveaf ubi tur, 

, Pindarus ee ee mere, : 
pelle soayixe IC, Svi 

ESmopet Svid. - 

Excygdppdla sma, Svid. Epigrammata in Panem memoratEuftathius in 
Iliad. x. p.771. In Hefiodum Svid. in 6 Ho wédtson ‘yieas & appendix Va- 




























ticana IV. 3.ex AriftotelisRep. Orchomeniorum, 
Pinds- 








Lith, IT, ¢, XV. 559 


enobius VI. 49. proverb. IdemV. 


alleg rum ae, fed legendum Neweovinoys, relpi- 
citur 3.0 56. feq. 
@give, Svid. & Scholiaftes Pindari. Plutarchus in Romulo & confolat? 
ad Apollon. p.120, Georgius Galefiotha apud Allatium p. 210. deSi- 
ptieio dea v3 ee Stan, Schol. Pind Pythioni deGe 
Ke: joe Taw Tag Séveev, ol. Pindari 3. ionic. Tagede@» yet 
¢ Day 19 Fea. -s dues 6 Wvdag@» ev trois xargogia tdyioug i regi 
Qrol, Idem Poéma Svidas vocat Haginalgerwdia, forte é loco 
Plutarchi de Mufica p.1136. 
Madre, Svidas, Schol. Pindari Sophoclis & ApolloniiLib. I. Tzetzes ad 
Lycophronem v. 446., Plutarchus Lib. de Mufica p. 1134. 1136. & de 
gari itate psrt.exqvo loco prolixiores paulo fuiffe conjicias. Athe- 
nzus, Paufanias Beotic. Didymum évumoumpdh wear tav rouw= 
vow Tvdags laudat Ammonius in "aj. Hominum'& Deorum 
laudes illud Pindari opus continuiffe docet Servius ad 10. Eneid. 
ApudGalenum comm. 3. in Lib. #&i ardowv T. 5. p. 615. laudatur 
Pindarus év rots rAciaow ubi legendum fulpicor rayaow, 
Tagawices 76 Fos, profa, hon ut cetera carmine. Svid. 
Tecrdidia NagGine. Vide fupra wrcoger Tan wags éay, 

















Sxodid éyxduia, Svid. Athenzus Lib. X: & XII. & XIV. Etymolog. - 







in Olymp. Pyth. Nem. & Ifthmionicas, nihilaliud fant qvamoxond 

éyxapia & ab Athenzo diferte ita.appellantur ut XIIL p.573. ubi re- 

fpicit locum ex O'Avpariovix. Hy’. ° 

ave Svid. &Schol. Pindari.- Paufanias (qvi& hymnum Pindari in Pere 
fephonem five Proferpinam poftmortem fuam anui cuidam perfomnium 
diGtatum & ab edcum evigilaffet miffumin literas, Tum srgoo/psov in 
Sacadan Argivum memorat: eft autem mgooiuevhymnus, ut ex ipfo 
Pindaro conftat, Pythionic. c. 1.v.6.] Scholiaftes Ariftidis ad Oratio- 
nem qvainfcribitur Pericles, Etymolog. magnum in cusencer. 

Treeyipella Svid. & Schol. Pindari. Plutarchus p. 1134. de Mufica. 





Fragmenta deperditorum Pindari ftriptorum utcunqve poft Mich. Ne- 
drum & H.Stephanum collegit Erafinus Schmidius ¢ paxagirys,cujus 
induftria contentifuereOxonienfes. Poterant autem & pro diverfis 
Poétz {criptis melius difponi,& ‘qvam plurima adjungi. Vide fis etiam 


Andream Schottum Lip. IL Obfervatt. humanar.c, 62, 


VIL CATA- 





“magnum. Sedhorum pleraqve hodie exftant. Qyz enimhabemus . 





VIIL. CATALOG j 
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IX Jam Pindarum alios deinceps L7RICOS celebriores, 
LYRICAS4, sidne seed perfeqvamur, idqve tanto brevius , qvo pau- 
cioraex illorum {criptis ad nospervenerunt, ALCEUSMytilenzus Les- 
bius, Tyrannis minaci Cemena {ua & sac wricigcarminibus infeftus, fed li- 
benter obfeqvens vino, (confer Athenzum X. p, #0) zqvalis ac civis 
Sapphonis, clarusfuitcircaOlymp.XLIV. VideHerodotum V.95.Stra~ 
bonem Lib. XIII. p, 617. & Laértium Lib. I. fe&.81. ubi qvadam ejus int 
Pittacumconviciarefert. AddePtutarchum VIII.7, fympof. p.726. Carmie 
nibus fais & @dois in eandem concitavit animos civiumfuorum Mytilenz- 
orum, utteftaturMaximns Tyrius diff XXL Conferlocum qveméx rw@- 
“Adnaix oxodsdv sro profert Ariftotelesill, 10. politic, Etiam bellicas res 
feripfit Alcaus & mavigationem fam , cum atyrannis Mytilenenfibus pulfus 
eft, fifides Porphyrioni& Acroni ad Horatium Lib, II. Od. 13. Hymnum in 
Apollinem memoiat Piutarchus Lib. de Mnficap, 1135. Paufanias Phocicis p, 
$17. vocat mprolusay * cig AxreRava qvod ernditus interpres perperam Tek 
dit prolujionem, —Hymni in Mercurium meminit idem Panfanias Achaicis p, 
$74-acPorphyrioad Horatii Lib.l. Od. 10, Alczum evr era rw laudat Ety- 
mol. M, in gdtig, Liber fecundus wsAav Alczi laudatur a Polluce, tum 
jus Davupa dns, Evdustew & Hao Paq. Kolica dialecto feripfit Alczus, &ma- 
Ecee 2 gni 
% Tigociioy idem eftqvodhymnus; VideEz, Spanhemii notas ad Callimach, p. 3, Menag, 
ad Laért. p.379. Scripfit & Alcseus épigrammara, Porphyr, apud Euleb. X, 3, preeparat: 
BAnaii i) ota Aesdapiiy T HOY Emrypappcttan wounTis mapeidnns 
tas EQoge xAomas sLeAsyyav. Nifi Eulébius huno Alcacum Lesbiom coniudit 

cum altero juniore €miyeapouaetoyed Da hujus nominis 





gni exiftimatus eft aveteribus. 

Ais cezeoy memorat Hephadtio in 

devara {cripferat Callas Lesbius tefte 

exeademqva AlczusurbeMitylenzum. Horapollivem qvoqvein Alczum 

{cripfiffe teftaturSvidas. Dicaarchum ey 1 wel Adxajy laudant Athenz- 

us &Schioliaftes A riftoph. uti Chamalcontem Ponticum idem Athenzus Lib. 

X. Selewewm Grammaticum {cripfiffe nonnihil de Alczo vel in Alczum, 

colligas ex Athenzi X. p. 430, Lufibus & amoribus non apti 

fuiffe Alczi Mufam, poftQvintilian. X.1.notat Julianus in Mi 

Eodem autem Fabio judice Alczus i» parte operis aurce plettro * merite de- 

natur quo tyrannosinfeHlatur : multum etiam moribus confert, in quogue 

brevis 8 magnificus , © diligens,& plurimum Homevo fimilis fed im lufus S ameores 
¢fcendit , majoribus ramen aptior, Hodie nihil hujusPoétz exftst, per 

pauca qvedam| fragmenta 3 qvz on ‘ayia ih, Neaudre a) in Arifto- 

logia Pindarica p.425.feq, Hear, Stepb.snob)in rics p 12. 419-€ 433, 3 


diligentius a Fulvio Urfino c) in carmmibus novem n 
&Lyn- 
* Horat, Hamc Lesbio facrare 


pletiro 
Tegbe tuacgse decet forores, dem lib.1. Oda. 32. Barbite carmen Lesbie 
primum modulate cibi, 9Fi ferex belle tamen inter arma fibe jaflatam religarat ude bm 
tore naSin , Liberum & Mufas Veneremgse & ili femper barentem pore 
carebat, & Lycusm nigris ogulis migregSe Crine decorum, 

a) Mich, Neander Gnomologie five Ariftologix Pindaric Bafil, 1956.8 Greece & Latine 
cum notis edita fubjecit collectas A fe aliorum Lyricorum vitas ac fententias, Simonidis 
P- 395. Anacreontis p. 410, Bacchylidxe p. 416, Stefichorip, 421. Alexi p. 424 
Sapphus p, 427. & Alemanis p. 430, qvibusdeniqve p, 431, vitam Ibyci fubjungit, nul- 
Tasejas fententias répesire fe potuiffe teftatus, 

b) H, Stephawee Greece & Latine edidit Carminum Poétarum novem Lyrica: Potfeas Princi« 
pum fragmentaAlczi, Sapphus, Stefichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simoni- 
dis, Alcmanis, Pindar, nennulla etiam aliorum, Archilochi, Melanippide, Telefti, 
Pratini , Timocreontis, Hybria Cretenfis, Ariffotelis, Erinnse Lesbise, Alphei Mity- 
Ienzi, incerti in Anacreontem, Juliani Zgyptii & Theocriti, Plures hujus collectionis 
(Marco & Johanni Fug gero dicate) exftant editiones fupra in Pindaro jam mihi notate, 
qvarum binse jam foribenti mihi funt ad manus, una Plantiniana Antwerp. 15677. 12. al- 
tera ad calcem Pindari Greecolatini, forma minore, apud Paulum Stephanum Ao. 1600. 
editioqvarta, multis verfibus ad calcem adjectis locupletata , cujus paginas fubinde alle- 
gohoccapite, Exftant & fragmenta hac Gracolat.ex H. Stephanicollestionein Corpore 
Poétarum Grecorum Genev, 1614, fol. EtGallice les fentences illuftres des Poctes Lyri- 
qves Comigqves & autres Grecs & latins par G, LD, T. Parif 1580. formaminore, 

©) Falsius Urfiom Romanus vir eruditus & MStoram Codicum Bibliotheca: Famefianse rulpa- 
tor craétatorqve follertiffimus A. 1568, 8, ex officina Chritoph. Plantini edidit Greece, 
Alex. Famefio Cardinali inféripta, & diligentius 4 fe qvam Stephano fatum fuerat colle- 
a notisqre illuftrata Carmina, five fragmenta potius carminum nove illuftciasn feemi- 





Lib. I, c. XP, 565 

lus etiam Janus Rutgerfius cap. 

un 3 jarthius Lib. I. Adverfar.c.19. Ver= 

firs de duplic ris laudato altero altero ruftico & iriepto, Euri- 

pidis eft Hippolyto v. 385. non Alczi; inter cujus fragmenta ab H. Stepha- 

no perperam referri notavit Theodorus Canterus Lib, II. Var, Legt. cap. 

18, Alczi effigies exftat T.2. thefauri antiqvitatum Gracarum Gronoviani 
tabula33. & meliorin addendis adillumtomum. 

Fuerunt & alii Alczi 1) Avus Herculis. Paufan. Arcadic. p. 627. 

2) Herculis filius. Herodot. 1, 7. 3) Socer Pythagorz. Jamblich. in hujus 

vita c,30, 4) Tragicus Athenienfis deqvoinfrain notitiaTragicorum. ) 

Comicus veteris Comediz, de qvo in Comicis. 6) Alczus Meffeni- 


ps 'Exiy, eyed Pes. qvi P! ji Macedonis zqvalis fuerit ,fiqvidem 
is ft andtor Epigrammatls qved refert Plutarchus in Flaminio peg. 37% 
Sed IC Vosfius in Catullum pag. 42. Fpigrammaillud putatcompofitum 
ab AlczoCamico, cuirefpo! tPhilippus drrixepevdcy, Saltim antiqvi- 
orMeffeniusille Alczus fuit Meleagro Gadareno, qvi {ub ultimo Seleuco 
floruit & Coronz fuz E; igrammata @jus intexuit. Vide Allatium de pa- 
triaHomeri cap, XIV. zs AlczusSardianusa Mithridate interfectus qvod 
in ludis ipfum viciffet aurigando. Plutarch. Pompejo p. 643. 8) Alczus 
Epicureus,qvi Romacum Allis ez faz pulfis eft AnnoU.C. 581, Olymy 
. ci 4.L. Poftumio AlbinoCofut autor Athenzus Lib. XII. » S47 
an, Var, Hift. IX. 12, 9) Alczus Epigrammatum frriptor fub Tito Imy 
ratOre, Tzetzes ad Lycophronem proe-mio: “Emyeapualeyed Qu mealies 
Zapewhdns 6 marauis ngy KAnalos 6 viog, 2 iv Ovscraciave xgy Tire. © Nefcio 
ah Tzetzz fraudi fuerit obiter infpeCtus Plutarchus, in qvomentio Titiin- 
dignantis Alczo, Epigrammatis qvod paulo ante dicebamconditori. Ve- 
rum ifte Titus haud Vefpafianus eft (ed Flaminins. . 
X. ALCMAN patria Lydus * Sardianus , civitate Meffoates 
Ecee 3 *five 





naram Sapphus, Erinnse, Myrus, Myrtidis, Corinna, Telefille, Praxillz, Noffidis, 
Anytz, &Lyricorum ; Alcmanis, Stefichori, Alcei, Ibyci, Anacreontis, Simonidis ; 
Elegias Tyrtmi & Mimnermi & BucolicaBionis ac Mofchi, Deniqve Orphei qvardam & 
Cleanthis, a0 Mofchionis Comici, Euripidisqve, Theodecta:, Menandri & Philetze Cei, 
fubjetta ad calcem Metaphrafi Bucolicorum Bionis ac Mofchilatina concinnata 4 Lexrene 
tio Ganbara Brixiano, —Fallitur enim Antonius Teifferus Vir.Cl, qvi in additiombus ad 
Elogia Thuanea,T, :. p, 71. univerfam hanc Fulvii Urfini collectionem carmine 4Gam- 
bara expreffam tradit. 


* Vide Clariff, Perizonium ad Aliani XII, go. Variar. & Salmafium ad Solin. p.825. edit. 
Parif, ubi illuftrat Alexandri toh Epigramma, qvod inemendatum & fine auctoris no~ 
mine exitat de Alarane apud Plutarchum bbro de exiliop. 599. 


five Spartanus, Alcxo antiqvio 
Svida claruit, cum in Lydia regnat rc 
hujus Poéte cum Alcmzone fubinde cot tdocent Scali- 
ger ad Eufeb. p. 82. & Menagius ad Laértium VIII.83. Heraclides in Pos 
litia Lacedam. cins'ras Arynotdl, éupuns 9 av freuSegs Oye, wosyric ctoré iy. Aira 
chytaautem Harmonico tefte (apud Athenzum Lib. XIII.p.6co.) Aleman 
fuit ¢yeuev & primus vulgator ray égwrocay wera. Amafia ipfius eodem 
loco memoratur Poétria & ipfa Megaleftrara, Clemens Alex. ‘Bewrixa ab 
Anacreonte, ab Alcmane choream initium duxiffe tradit, aPindarovac¢- 
gonew 1. Strom. p. 308. dgises weAdav wronjig Plutarcho p. 1136. de Mufica, 
Non minus dxcAas@-qvam fho ipfius teftimonio addy Peiryer Alcman,de- 
niqve periit phtiriafi, Vide Meurfium ad Antigoni Caryftii cap. 9: 
Agitetiam de Alcmane idem Meurfius in Multellaneis Laconicis, p. 321. 
feq. & in Lexico fuo ingeniofifimus Bzlius. Ditzarchum é ra arse) 
Saxuaveslaudat Athonus XV. p.668. Scripta Alcmanis fuerunt Medas 
libri VI, Svidememorati, qv eademut fuspicor wapSinia dowara vo- 
catScep hanus Byz.librum eorum fecundum laudans in 'Beve ix. Alcmanem 
tv reitw & wewt ro laudat Athenzus, fed &v 78 murrexeudindry » forte non 
libro fed cds five dopars, nifinumerusfitcorruptus, Memorat aepa- 
za Alcmanis Hephzftio qvoqve in Enchiridio pag. 39. Alcmanis KoAusGs- 
cas five natantes ante Svidana memoravit Ptolomzus Hephzxftio Lib. V; 
apudPhotium, Adi Meurfii Bibl. Grecam p. 1205, Fragmenta Alcmanis 
qviDorice fcripferat, perpauca exftantapud Neandrump. 430. H. Stepha- 
num p.334-425-& 4 55% Fulvium Urfinum p.63.& 297 Comelius Alexane 
der fy ra) megs tav map AAxudin tomixds ** cenwéver laudatur 4 Stephano 
Byz.in dgaZa & aosds. Monumentum antiqvum marmoreum Alcma- 
nismemoriz confecratum, allatumqve é Gracia exitat Venetiis apud Ber- 
nardum Juftinianum Abbatem S. Leonhardi, nifi féfellit conj Joh. 
Antonium Aftorium Venetum, in expofitione five commentariolo ad il. 
Jud monumentum qvod A. 1697. fol. edidit & illuftri Magliabecho dicavit. 
Sed 


% Svid “AAKMAV Acinow eX Meascas, xai]ad } rév Keardlat Ta dvfe Audbc Gx Zeige 
div. Nimirum Strabone auttore Megéa petgoc # Saagrns Lib. VII, p. 364. 
Stephano Byz. To7'0g AaxwviX%¢. Hinc forte alterum Meffenium Alcmanum Lyricum, 
nulli alii yeterum cognituin , procuditidem Svidas. 

** Alexander lolyhiftor illo opere non commentatus erat in nefcio qvos locos communes 
Alcmanis, ut putavit Berkelius Stephanj interpres, fed egerat de regionibus & locis qvo- 
rum mentio fuit in Alomanis poématis, Sic Eulcbius eriphit aregi Tay Teammuais cigs 
Hiren bv 19 Sea yeaa, toe 





thi do€trina non minus qvim 
enere n \s dus, qvi monumenta ipfo Venetiis in- 
ecto nullum inde Alcmariem exfculpere potuit, fedlonge alia deprehen- 
itnomina, hzcnempe: : 
@ANOZTPATH EZHKEETIAOY 2.06% 
AYTOQI TIONOl M... AOML THA ANEOHKAN 
ZHAQTON ZTE®ANON TOL MAPIOTZIN OAON, 
EZHKEZTIAHE MPOTIQNOX AISQNETE 
‘ZAN XAIPE ‘1 nihil ents E _. 
XL ALPHE!I Mytilenzi nihil exftat preter Epigrammata qv2- 
dam inAnthologia Planudz relata,atqve in his qvatuor Hakherrimos pha- 
lzcos Lyricorum fragmentis ab H, Stephano p. 404. adjunftos, qvorum 
poftremuseft: : 
Ts pm dir yale dryew dyay us ripmes 
Mlud nil nimium ulmis foave efi, 
Confer Scholia ad Euripidis Hippolytumv.265. Qyando vixerit & qvalis 
fuerit, non mihiliqvet. . 
XII, ANACREON ex Joniz civitate Tejus 2) nobili familia, 
Solonis enim cognatum innuit Plato in Charmide ) ingenio nobilior, 
fub Cyro maxime floruit, notante ZenobioV.o. proverb. & qvo tempo- 
rePolycrates Sami, Hipparchus Pififtrati filius (qvinavi qvingvaginta re- 
morum Anacreontem Athenas arcesfivit tefte Platone in Hipparcho) ty- 
rannidem tenuit Athenis, & ut ex Herodoto, Platone, £liano, Paufania, 
aliis conftat. Crcefi meminit carmine XXVI. 373, Interfetus eftCyrus 
Olymp., LXIL. 4. Anacreon autem atatem produxit tefte in Macrobiis Lu- 
ciano , usqve ad annum ztatis LXXXV. uvz paflz acino tandem fuffoca- 
tus, fi credimus Svidz in éwozorgc alii enim hoc mortis genere periiffe 
traduntSophoclem. Neqveadeo incredibile mihi videtur Sapphonem & 
Anacreontem aligvo tempore eodem vixifle, licet amores qvo Sappho 
Anacreontem arfiffe fertur commentis & lufibus Poéticis cum Athenzo 
lubens adfcribo. De vita hujus poéta pretereditores, (Daceriam maxi- 
me ac Barnefium) & qvide Poétis{cripferunt, confulendum Lexicon Cla- 
sisfimiBzhi, editione altera. Poéfin Anacreontis totam amatoriam effe 
jam olim affirmavit Cicero 4. Tutt. neqve aliud fere pracipit Teja Mufa 
Lyricifenis,nifi qvod ait Ovidius,cwm multe Venerems confundere vino, Scripfit 
dialefto Jonica, nifi qvod interdum Homerico more aliis etiam dialectis 
nativam 
#) DeTeo Anacreontis patria Vide preeter Geograptios A, Morellumin fpeciming rei numa- 
ire yetctis p, 202, 





ANACREON. |” 


nativam temperavit , ut notatum 
poématum tulit atatem, nam Svida tefte, 
vitae x94 Taubes, mragoinare b) try ( Athenzo hinc inde 
readspeve Avaxgesrrese five proprio carminis genere c) quod Anacreonticum ab 
autore appellatur compofita qvalia funt pleraqve ejus qv hodiefuperfunt & 
qvod fervavit Gellius XIX. 9. Hymniin Dianam fragmentum affert Hephz- 
ftio in Enchiridio p. 49. Glyconium carmen cujusinitium ‘a ‘vat ‘ai Ape 
Ang Fos, Dio Chryfoft. 2. de regno p.3t. Videntur & hymni effe qvz hodie 
exitant IX. LXII. & LXIV. Epigrammata qvadam Anacreontis nomine le- 

tur in Anthologia. _Anacreontis Odes, qvarum undecimam in 
antiqvilibritegmine reperit (tefte P. Vitorio XX. 17. Var. Leét.) reli 
éduobusMSS. Codicibusd)qvorumunuma Joh. Clemente tho. 
Mori contubernali acceperat collegit, primus in lucem protutit, ediditqve 
Grace typisnitidisfimis &latine H, Stephanus, addita Blie Andree & fuaipfi- 
usverfione latina, utraqve carmine Anacreontico Parif. 1554. 4. Verlio- 
nem fub H. Stephani editam nomine, Jofephus Scaligerin codicefuo no- . 
taverat auCtorem agnoftere Jebannem duratumut ex If, Vosfii fide refertCo- 
lomefius p.1cg. Opuft. Anacreon porroGrace & latine freqventer recu- 
fis eftinter Lyricos primum a Guil. Morello Parif’ A. 1956. 8vo, collestos, 
tum ex H. Stephani Officina plus fimplici vice, tum apud Plantinum, 
Commelinumgqve, tum in corpore Poétarum Gracorum deniqveGenevz 
vulgatos, ut fupra in Pindaro dicere me memini. Przterea recufiis eft 
Anacreoncumverfione profaria Frid, Hermanni FlayderiProf. Tubing. &H. 
Stephani atqve Eliz Andrew jam dictis Metaphrafibus & Flayderi notis, 
Tubing. 1622.12. Cum fragmentis Sapphonis notisqve eruditis Tan, Fabri, 
Salmur. 1660. & 168c. 12mo. Anacreon Grace & latine cura Guid, Baxteri, 
Lond. 1693.8. . 

Deniqve Anacreon prodiit ¢ recenfione Gracantisfimi viri je- 

+ fue 


. . oe tas ~ woe : yon, 

b) Julian. Mifopogone: Avaxpeov}t 73 romn)y woe arroindy LEA Cove nGy Xe 
giti]a. TerPéty yeig thayey €x Mucriv; Elegias ejus laudat Hepheeltio p. 4- 
Asuregay Ta (eEAcav Athenzeus XV, p, 671. qvo in loco Ariferchum in Anacreonts 
carmina commentarium fcripfife innuit, & alios eorum £29977 ees olim exftiiffe docet. 
Hephaffionis liber wEi F wap Avaxgtovts Avyive memoratur eidem p, 873. Ana 
creontis icon laureataexftatin tabula 41. Tomi fecundi thefaur, Andqvitat, Grecarum 
Gronoviani & in fronte Preclare Barnefianzeditionis. ° 

¢) Sunt & aliagenefa canninum qv ab Anacreonte Anacreontia yocantur, VideMarium 
Plotium p. 2638. & 1655. 

d) Vide Balii Lex. edit.2.p, 214. 





Lib Ihc, XP. 569 


fee Barnefi, qvi MS. Vaticam bus uflis notisqve Jo, Cortoni f) 
Baronetti & Tho, Stanleig) hy | poetam ingenio ac dogtrina fra mire exe 
olivit caftigavitqve, &cnumeris fais (qva in ve aliqvid indutgere fibi vie 
Li vit dogkifl.) reftieuit, preterea verfione profaria notisqve perpetuis 
- & fragmentis plurimis undiqve conqvifitis(iv.903.ad mB.) & Juftis ali- 
qvot poématis auxit, premiffa Anacreontis vita & iffertatione de Lyrica 
Poefi, fubje&toqve, qvem ipfe clariffimus editor felici vena Poétam imi+ 
tatus compofuit ac feparatim qvoqve edidit , Anacreonte Chriftiano. Di» 
cata eft hac egregia Anacreontis editio Duci inclyto ac belliprefentis ful- 
mini Marlborzo, tucemqve vidit Cantabrigiz 1705.12, 

Anacreon & Sappho eum verfione Gallica profaria & notis per- 
elegantibus dang Decerie'T. Fabri filiz Paril 1682.12. & Amft, 1693.12, cui 
editioni, lating T.Fabrinote {unt adjunttz, 

od Anacreon & Sappho ile pend meek, _Galliea & notis 
haud minus eruditis Longapstrai { ¢ ngepierre de Reicqvelaine ) No- 
bilis Burgundi , Pari€ 1684. Amft, 1692,12mo, 

Prodierat etiam Anacreon Ao.1556. &1585.12. ap, Patiffoniumée 
Gallica Metaphrafi Remi Belcan five Remigit Bellagve, qvam é latina verfio~ 
ne H. Stephani gompofait Richerdus qvidam Rewvoifiuscirca A.1557.m0= 
dulis animavit Muticis, licet ab.hoc Riehardo & ipfo Anacreontem Gale 
lice redditum tradit Antonius Verderius, VideBzlii Lexicon edit.2. p. 
214. Sed & Henvicue Stephanus in prafatione ad editionem fuam Gracolae 
tinam Ao.1554, teftatur fe odas Anacreontis prius jam tum Gallicas fe- 
ciffe: & Petrus Ronfardus nobilis Poéta Gallus plerasqve illarum Patrio 
carmineinduit, De verfioneGallica(profa an verfu, edita an inedita,) 
Armandi Jobannis Boychillerii Rancei, poftea notiffimi fub nomine Abbatis de 
4a Trappe, h) mentio exftat apud Adr. Bailletum libro ‘de infantibus do- 
Etrina claris pag.359, & Malpeolum ( Mr, de Maupeou) in Rancei vita, 
ubi teftatur ab item Armando vix tredecim annos nato illuftratum 
praterea Anacreontom /cboliteGrecis, valgacamave Parifiis 1639. 8, & res 

Ff. cufum 


) 4. &C. 
5 Obiit die 26. Sept.1700. natus 9, Jan.1626, De Vita ejus confule Ephemerides Parif, 
1703. menfe Noy, pag.87. & Memorias litteragias Trevultinas A, 1704, menfe Mar- 
Wo pag.174, 





cafum Ao-1647, 
fignis FoféiParil; 1704.12. Gallico 


Hetrufto carmine Anat bak 


: eddidit lomaeus Corfinh 
Parif- 1672.12. & noviffime Feencifns Serapbinus Regnevius Marefius Secreta- 


rius Academiz Gallica, ibid. 1693, 12. additisnotis. Idem RegneriusGal- 
Ticam fuam Mctaphrafin Poéticam pleraramqve odarum Anacreontis ex- 
hibet ad calcem Libril. Iliados Gallico verlu a fe translate Parif.1700. 
Svo. Anonit preterea Marie Savini verfio Hetrufca Anacreontis celebra- 
tur,qvemadmodum dlexandrum Marchettumitemaqve Petrum Francifeum Tac 
ciamnovas ejusdem Poétz Metaphrafes moliri didici é Jo. Marit Creftim- 
beni commentar. 1. in Hiftoriam Poéfeos Italicz lib. 3.c. 18. : 

Carmine lico Anacreontem maximam partem expreffit 
Abrabarma cwlae cum Bione , Moftho aliisqve homes Stanieine 
Lond. 1651. : 

Nobilifimum virum Lwcam Langermannum Anacreontis editio- 
nem molitum conftat exReinefit ad Daumium Epiftolis pag.148. Speci- 
men novarumemendationumnefcio cujus au€torisin Anacreontem (au- 
dacium nimis, fi qvid judicio ) occurrit in memoriis Trevoltianis Anni 
4702. mente Januar. pag, 96.fe9. Fragmenta qvadam Anacreontis ab H. 
Stephano omiffa perfeqvitur A. Schottus II. 61. Obf human. Alius Ana- 
sreon fuit qvem & 19 wE p2éJopmis laudat Scholiaftes Nicandri ad 

erlaCa. 

XII. @ ANANIAS five Ananius Jambographus antiqviffimus, 
zqvalis Hipponatis, memoratur Athenzo Lib. VIF. p.282. Lib. IIL p.78.& 
Lil Pic 370. Tzetzz prolegom.ad Lycophronem & Hephzftionip. 16. 
Enchirid. ubi aitScazontini carminis inventionem (non Jambici ut Vos- 
fius3, Inftitutpoétic. cap. 18. §.8.) ab afiqvibus Hippons i, ab aliis Ana- 
niz tribui. Vide &Scholiaften Ariftophanis ad Ranas v. 671. 

XII. @, ANTIMACHUS Tijue circa Olymp. VI. clarus ab inter- 
prete Pfutarchi Cruferio Lyricus vocatur, fed in Graco, in vitaRomuli 
Pp. 2-4. eft éxowoies, Clariff, Daceriushunc confandit cum Antimacho Colo- 
phonio qviPlatonis tempore vixit, notis adPlutarchiRomulumGallice afe 
seddicump.178. Verfam Teji Antimachi Hexametrum qvem imitatus fit 
Augias,producitClemensVI. Strom.p.622. Antimachum ver6 Colopbonium 
Diodonus Sic.XIILp.390.ex Apollodoro docet floruiffe Olymp.XCIIL Hic 
eft qvem Homero praferebat Hadrianus Imp. de qvo multa viri doéti ad 
Spartian. Hadriano c.16. Ejus poéma Elegiacum Avéy pluribus conftans 

vis laudatur 4 Stephano, Plutarcho,ScholiafteA pollonti, Eusipidis, aliis- 
qve: 





Lib U.coXP. ogee 


qve. Con! id. & Meurfium in Bibl. Graca, ubi 


etiam dehujus Toebaide & qvo fant qva profertStrabo IX. pag. 
409. de Teumeffo: fum de poémate tertio cui titulus Afeus, & qvarto 


Emsyoros, Ejusdem qvoqve videntur effe dsAre Iaudati Athenzo VIL. p. 
oo. Tanqvam obfcurum ac tumidum poétam perftrinxere multi, Con- 


qvaviri dotti ad Horatinm & If Vosfii notasad illud Catulli p.323. &€ . 
populus tumido gandeat Antimacho , Ciceronem item in Bruto c. 51. Fiome- 
rus prz Antimacho Beayvaryaira]@ judice NazianzenoEpift.3. Anti- 
machi hujusPoémata emendavit olim Zorbicus Plotini familiaris tefte Por- 
phyrio inPlotini vitae.7. De Antimachi Poéfi {cripferat Dionyfius Phafe- 
Gres, ut legas in fcholiis ad Nicandram. DeAntimachi & Heracleonis 
vocibus Longiaws, Svida tefte. Fuit& Antimachus Lyricus cognomento 
spends 1) qvod minutim fubindeexfpuendo foleret tes veluticom- 
pluere. id in Apacs & Av]iisctr, ac Diogenianus VIIL prov.71. De Anti- 
macho Heliopolita qvikorpoyeadver icripfir Heroico carmine&de aliis 
Antimachis meminit idemSvidas. : 


XIV. ANYTE non Epidauria uté Paufaniz Phocicis ‘collige- 
batFulvius Urfinus, fed Tegeatis ,utexipfius inedito antea Epigrammate 
docet Holftenius ad Steph. Byz. in Téytz, apud qvem fcriptorem 
Avy? werowons Teyeccrig effe Avie, primus obfervavit pi- 
cacisfimus in hifce literis ardus IL 16. emendat. licet & apud Leo- 

ardum in Gruteri editione cr. 3-Lampadis artium p.37.] & innotisBer- 
Fei ad Stephanum, pro Aviry perperam excufum axut, Prater XIV. 
hujus Anytes Epigrammata ex AnthologiaPlanudis petita, qvz in frag- 
mentis feeminarum defcripfit Fulvius Urtinus pag. 56. feq. & Epigramma 
qvod ab Holftenio primum in lucem editum dixi, Vide aliud apud Pol- 
fucemV.>5. qvod incipit: dAdo diasJs &c.  CelebraturAnirys séua in ce- 
lebri AntipatriEpigrammate Lib.I. Antholog. cap.ets woufJas, De xtate 
hujus poétriz non aliunde confiat qvam qvod Tatianus narrat ejus fta- 
tuam fa&tam abEuthycrate & Cephifodoto, qvos CXX. Olympiade flo- 
ruiffe teftaturPlinius XXXIV. g. 


_XV. ARCHEBULUS Thebanus circa idem tempus floruit, 
ut colligitur é Svida in ‘Euogior, Ab eo genus carminis AgyeBuAcror 
Ffff 2 dium 





i) Obeandem caufam exci dG cognomen adhelit tum Olympico olim, tum retentiore 
) Oeeria Andre Aleit ePrancteo Malnabies , 


dictam refert Hepheftio inE: 
Terentianum Maurum: 
Genevi datur author buic vetus Archebulat, 


Et apud Attilium Fortunatianum: 
Tibi nafritur omne pecus, tibi crefcit berba, . 
XVI. d, ARCHILOCHUS Parius k) Gygis temporibus vie 
xit, ut auctor eft Herodotus Lib. I.c. 12. five regnanteRomulo ut Cic. 1. 


‘Tule. hoc eft circa 1) Olymp. XV. qvo tempore a Pariis colonia 
eft, cui deduétioni prafuiffe certe interfuifle Archilochum conftat. Con- 
fer Perizon. ad Hliani Var. X. 13. Thalete Cretenfi fuit ‘antiqvior tefte 


Glauco apud Plutarch. de Muficap.1134. Terpandro junior, wee 
4 Maan crediderim legendum 7 Pe oan 


Apud eundem p. 1133.f. pro ‘Ay; ‘AgyiAcyer, 
vide &qvz de schetocht inventis tradit idem pag.1140. feq. Heractidie 
Pontici wi’ ApysAoze ng Ownes libros duos memorat LaértinsV.87. Ari- 
flarchiGrammatici vxopnipd]as ‘AgyAoyaa five commentarios in Archi- 
Jochum Clemens Alex. I. Strom.p.326. Inter recentiores de Archilochi 
rebus non indiligenter cgit Petrus Bzlius in Lexico. Scripta ejus qvz- 
dam recenfet in Bibliotheca Graca p.1242. Joh. Meurfius. Jambicum ge- 
nuscarminis m) reperiffe multi tradiderunt, fed & fummamin eo tuliffe 
laudem innuit Qvintilianus X.1. & Vellejus Lib. L. megve enim qvenqram 
alium cujusoperis primus autlor fuerit , in eo perfebtifimum , preter Homerum ® Aro 
chilochum reperiemu, Confer Voffium Inft. Poetic. II].18. Utrumqve por- 
ro carminis jambici genus Archilocho ufurpatum conftat, & illud qvod 
communiter jambicum vocamus, & alterum {cazonticum, fiveextremum 
qvod pedem trahit,, ut loqvitur Ovidius. remed, amor. v. 378. In carmine 


Jame 





&) Parius Poéta pro Archifocho apud Dionem Chryf, Orat,2. de regno p.18, &alios, Oracue 
lum parenti ArchilochiTeleficli datum refert Steph. in @aos@s, 

J) Thafum conditam Olymp. XV, ¢ Dionyfio tradit Clemens Alex, I. Strom, p.3$3, 8 ex Phae 
niz fide Terpandrum xqvalem Mide, cujus mors abEufebioretertur ad Olymp. XX, 3, 
joniorem exiflimatum Archilacho, Hine malo affentiri Herodoto & Ciceroni, qvant 
aliis {eriptoribus qvi Archilochum referunt ad Olymp, XXVII. vel XXIX, vel ad 
feriora etiam tempora, & amafium faciunt Sapphonis, ut Diphilus apud Athe 


wxum. 

88) In Scholiis ad Nicandri Alexipharmaca p.64. Jambe qvecdam invenwrix carminis Jame 
bisi tradicur, Teun dvAy Mélaveigas the ItmoS cai] Oe yuveyncs itis TAY 
Ajuntea dure dins (Moa tx th dawAcia thy TeprsParns dai 108 

ipeereaysnority tx 1 ORguuSqoaSey, "ES snetins dv v0 pérgoriape 

es". Pag. 71, additur hanc Jamben fuiffe filiam Panos& Echus , gente Threiffaro, 
egas etiam in Kboliafte ad Euripidis Oreftem cujus yerha Jib,ts6,14-§,4- produxi, 
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Fambico virulen aliis fubinde verfium lyricoruzn generibus per= 
mixto, qvo Lycamben foceram ejusqve filias n) perftrinxerat & adreftin 
adegerat, fabulaufum Archilochum teftatur Philoftratus Lib. L. imaginum 
c. 3. fabula nimirum de vulpe, ut ex Hermogene conftat & Apoftolio 
procem. proverbior. ubi verba ipfa Archilochi habes, Adde qv fupra 
cap. VIIL §.18. Julianus Orat. 7. ‘Apybroy@s armas Huo pd v1 megsriSele 
rh moors UIs OAvyeieus Exenrare &C. Validas brevesqve ac vibrantes 
fententias in illo celebrat Qvintilianus, qvarum nonnullz fervatz apud 
Stobzum. Obfteenitatem jamborum Archilochi perftringit prater Svi- 
dam OrigenesIII. contraCelfpag.125. Archilochi ‘Exwd#s memoratZe- 
nobius V.6. prov. & Stephanus Byz. i Taig@. Ex his Semielegi qvi- 
dam fuerunt ita ut Hexametrisfingulis dimidius verfus pentameter five 
dagtylica tome fubjiceretur, qvodab Archilocho repertum tradunt Dio- 
medes Lib.3.p.502. Terentianusp.2422. & Vidtorinus p.2551. De aliis 
Epodon Archilocheorum generibus vide eundem pag. 2564. feq. & 2589. 
‘BAt\eia Archilochi laudantur ab Athenzo Lib. XI. & videtur ex illis pe- 
titum qvod profert Svidasin Zeia, Stobaus ferm. 123. tum verfus de abjici- 
endo {cuto propter qvosa Lacedzmoniis expulfum o) narrat Plutarchus 
in Laconicis inftitut. Archilochi melos Obmpionicis adcantari (olitum me- 
moratPindarus Olymp. Od. IX. ioGaxyws Stephanus Byz. insixeg, & He- 
phaftio inEnchirid. p.55. qvi addubitare videtur de au€tore, ait enim: 
clov Ess av Tels ceva Depopdyins cig ‘ApysAexev loBaxxox, Exemplum carminis 
hoc profert: , , 
AnpsleG» ayring Koy xoens ty wavryupw cs Ba, 
TiAeP» Archilochi citatur ab Athenzo Lib. II. Allegat Pogtam iftum 
Heraclides politia Cretenfium Dio Chryfoft. XXXII. p.399. etiam hinc 
inde Longinus , EtymologiciM. auétor, & Euftathius, Tel hic ex aliorum 
fide ferme, ut illius ztate jam interiiffe {cripta Archilochi videantur. d 
xdRuses tay romyay dicitur Synefio in laude calvitiei pag. 75. & Dione 
Chryfoftomo judice XXXIII. pag. 397. Homerasée Archilochus per Poé- 
tarum qvibus poft hominum memoriam nullus alius mereatur compa= 
rari. Itaqve & Archilochi interfector cum oraculum accederet ab eo 
FFff 3 tepul- 


n) Vide qv vitt docti ad Horatium fib. 1, Epift, 19. Defendit filias Lyeambis adverfus Archie 
lochum Epigramma Diofcoridis Lib. IIL Antholog. e.12. 
©) Non Archilochash ipfitm fed ejus tibros Lacedmone exportari juffc.s tradit Valerius 
Max, V1. 3. qvod corum parum verecundam ae pudicam leétionem arbitrarentur, Archie 
ae Settpponatta Kexipta & Tacerdote legi veux Julianus Imp. ini fragmento p, Joo, edit, 
Hen 
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repullus eft his verbis: Mscaay Secawovja xdjexrapes HAS wy, ut refert 
Galenus protreptico ad artes T.4.p.1. Archjlochi qvedam fragmenta 
collegit H. Stephanus in Lyricis futs p. 376. 426, 459. Rhetor ille 4 vo 
proverbium xax8 xcgax@»xaxey aor, Abulpharagio p. 4.4. dicitur Archi- 
lochusSiculus. DePfeud Archilocho Annu Viterbienfis dixi in Bibl. la- 
tina. Nec fane videtur fuifle ullus Archilochus Hiftoricus , neqve alius 
Archilochus poéta junior Lacedzmontius qviveteribus memoretur. Li- 
cet funt qvicum Antilocho etiam confundunt, autcum Amphilocho, cue 
jus celebre qvondamoraculum exftitit. Plato Philofophus 4 Gorgia di- 
tus WG Apyiacx@», qvod probe noffet tapPigew five criminari, tefte 
Athenzo XI. p. 505. 

XVI. 8. ARION Methymngaus Lyricus p) Cyclei F. difcipu- 
lus Alcmanis, clarus circa Olympiadem XXXVIIL {cripfit acpdja five 
carmina Lyrica, tum mooie five hymnos verfibus Heroicis bis mille. 
Vide de hoc Arione Svidam, Vosfium Inftit. Poétic. III. 16.3. & qvz viri 
doéti ad Gellium XVI. 19. Raderum ad Martial. pag 582 & Rhodomanni 
Carmen grecum de Arione editum 4 Neandro Lip! 1598. 8. 

XVII a. ARIPHRONIS Sicyonii nihil reliqvum eft przter 
pearcm in fanitatem, qvem fervavit Athenzus in calce Lib.XV. Admodum 
vetuftum {criptorem fuifle obfervo é Maximo Tyrio duff 41, qviejps me- 
minit his verbis: adstad ts &F aeyajy dopa ev SUX [EL Ete 

Tylsa weicfisa paxagen 

META TS VAjois 

To Aawopuov Biras, 

Divarum Dea f[anitas, 

Tecum fit mibi vivere. 

Vite quod fuperefi mee. 
Refpicit hoc exoAsevSvidas in Agyias, laudat & Lucianus in Apologia pro 
Japiu inter falutandum T. 1. p. 499. 

XVII. 8. ARISTOMACHE Poétria, de qva Plutarchus lib. V. 
cap. 2. fympofiacon. 

XVII, ARISTOTELIS Stagoritz fcolium q) five ut alii Pxa- 

nem 

p) Alius Arion Pythagoreus de qvo fupra c.13, Alius qvoqve Rhetor hoc nomine, cujus 

€AgyXcb allegantur a Theone in progymnafiatis p, 65, Proetereo eqvum Arionemdeqve 
Mythologi & Loénfis lib, 2.c, 6. Epiphyllid. 

gq) Etymolog, M. TKohia Ta Tum |me arna|d, Videntar autem dicta o-xoAsa. car. 

mina qv ex inxqvalibus& diverfi generis verfibus conftabant,ut fonuli qvidam five fonetti 

& Madrigalia hodie, Confer Scholiaften Luciani T.1.p.27. Alias notationes nominis pro- 

fert Cacfar Scaliger 1, Poétic. c,4.g, ¢ Plutarchi fympof lib, 1.0, 1, p. 615. Pindari qvoqve 

ese 
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nem vel hymuum in Hermiam Atarnenfium Tyrannum ex Athenz# Lib. 
XV. c.16. exhibet H. Stephanus in Lyricis p. 398. occurrit & apud Laér- 
tium V.7. Stobzum fermone p. 6. edit. Grotii, & apud Czfarem Scalige- 
fum p. 109: Poétic. cul tantopere fe probavit, utex hoc maxime perpen- 
dere cupiat le€tores, qvantus vir Ariftoteles fuerit in Poéfi, neqveipfo Pin- 
daro minor. Vide Meurfium ad Hefych. p. 123. & Andrez Schotti vitam 
Ariftotelis p.137. De aliis Ariftotelis poématis, ut peploeitributo, Execs, 
Elegiis, mT poorLesois fivehymnis, atqve encomiis, dixi infra ubi de Arifto- 
tele, LibrolIL. Scaliger affirmat Ariftotelem {cripfiffe etiam pzanainLy- 
fandrum Lacedezmonium, qviobdignitatem in ‘amo olim publicecane- 
batur. Sed Plutarchus qvide hoc pzane memorat in Lyfandni vita p. 437. 
ab Anftotele compofitumnondocet. Neqve Athenzus Lib. XV. p.696. 

vi preterea Pzanem in Craterum Macedonem Iaudat fcriptum non ab 
Ariftotele fed ab Alexino Diale€tico. 

XIX. ARTEMO peedoaroics memeratur Svidzx ino2av & Scholiafte 
ComiciinAchamentf-v.830. Fuere autem pluresA rtemones:2) ArtemolLa- 
cedzxmonuius[fervio ad Dx Eneid.d.s78,Clazomenius] machinarum belli- 
carum inventor, Diodor.Sic.XII.28.Plutarch. in Pericle p. 167. & Athenzus 
L.XIL. p.531. 3) Artemo pro Antiocho Syriz Rege ab uxore hujus Laodice 
poftinterfectum maritum fuum venditatus. Plin. VII.12.ValeriusMax.XIL. 
14.Solin.&c. 4) Artemo Milefius, qvifcripfirOnirocritica libris XXII. (non 
XXIV.ut Hadr. Junius I.13.animadverf}tefte ArtemidotoL.II.c.49. Memo- 
ratur & ab Euftathio ad Iliad.12 p.1119.& inter alios fomniorum fcriptores a 
Tertull. de anima c.46.&Fulgentio1.Mythol.c.13. 5 )Artemo Pergamenus 
qvide rebus Siculis {cripfit, ut évariis Scholiorum m Pindarum locis colli- 
git Vosfius de Hift.Gr.p.335. 6) Artemo Medicus upud Plin.XXVIIL.1.cuyus 
collyrium memorat Galenus. 7) Artemo Laodicenfis,PaterAndronis qvo 
familiariter ufum fe fcribit Cicero XIII. 67. ad famil. 8) Artemo Caffan-~ 
dreus, cujus{cripta qvadam laudantur ab Athenzo ut w& cuvaywyis Bs- 
Baiay, & liber II. ws BiBAtov venoeas ut Jonfius p.331. legit, five ut Meur- 
fius abs xenrews raw WE Tas cuvecias a50Syuv Hic ipfe forte eft Artemo, 
qvem Anftotelis Epiftolas recenfuiffenotavi fuprac.10. n. 17. ¢ Demetrio 
Rhetore. Etqvem w& GwyeaP«v {cripfiffe tradit Harpocratio in xoAvyrwifes, 
9)Artemo Clazomenius, cujus aces K \ecooppive allegat Alianus XI1.38. hift, 
animal. Librum deHomeroSvidas in Aexjvos,NefCio idemne fit auctor ope- 
fis wE: Anvuoraxs érisnped}og cujus librum primum laudatA thenzusL.XIV. 
p.636. Meurfius qvidem in Bibl.Gr. p.12.66. fed fine caufa tribuit Artemont 

| affan- 
em ivinid qvee habemus, Athenzus fubinde vocat (colia, Specimen TxoAI@Y AT] ixay 
vide fi placet apud Dionem Chry folt. 2. de regno p. 32. Plusarch,, V. fympol, c. 3. p.676, 
& Lusianun de lapfu inter faluandum T, 1,p, 498: &q, 
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Ca(fandreo , mle vero titulus libri eo in loco latine B ae de Dionyfiaca 
column fepulcbrali nec melius Dalechamptus: de Bacchica intelligentiasnam 
éxisnua hicut ex contextu patet eft vocabulym Muficum idem fere noe 
tans qvod cusype, ut adeo Artemo in ifto libro perfecutus effe videatur 
hiftoriam inftrumentorum Muficorum in Dionyfiis ufurpatorum. 10) Are 
temo Magnefins , ex cujusopere de virtute mulierum ex trav Ag]s pear G@oh 
Miy:yt@e rev Kar azeryy yuugi wereaypareu dwar daryyuataw profecit 
Sopater apud Photium cod. CLXI. p.176. Denigve II) fuit Artemo hzree 
tics , qvem confitavit Cajus presbyter tefte Photio cod, XLVIII, Memi- 
nitillius operis, Cajinomineomiffo, Eufebius V. 28. Hift. Ecclef? De Are 
temonis vero harefi qvam a Paulo Samofateno iterum refufcitaeam ait 
Epiphan, LXV.1. ftrigtim agit Theodoritus Il. 4.hzret.fab. ubi Artemoe 
nemhunce anonnullis Arteman appellari ait, qvemadmodum faétum obe 
fervo Methodio in convivio decem virginum p. 113. & aFelicelll. Papa in 
Epift.ad Petrum Fullonem p.¢43, Eft & appellativum erteme, qvod in 
gloffario Ifidori Infrumentum arietis exponitur, Kita digtum poffit videri 
ab Artemone Lacedgmonio, qvem machinam bellicam, cui arieti nos 
men, reperiffe tradit Servius loco fupra laudato. Malunttamen viridoéti 
apud Hidorum refcribere infrumentum rate, qvorum rationibus affentior, 
Eft cnim artemovelum qvod ad antennam expanditur, atqve ita Papiag 
Ifidori ex{criptor, ita alibi ipfe Ifidorus. 

XX. Ab ASCLEPIADE Lyrico nomen accepit metrum cars 
minis 4/clpiadeum, non differens 4 Choriambico, ut ex Hephaftione p. 34. 
apparet. AttiliusFortunatianus p.2700. Afclepiadion metram vocatur, non 
qvod repertor cjus Afilepisdes fucrit , fed qvod co familiarins E freqventins fit w[ut. 
Ante illum cnim uft Alecus,& Sappho boc integro ufa cft in libro quinto. Male 
Gyraldus p. 493. aitSapphonem libros qvinqve illo genere compofuiffe. 
Junior fuit Afclepiades Egyptius, cujus hymnos in Deos patrios & alia 
{cripta laudat Svidas in Heaox@s, De Afclepiade Poéta éxrypappare- 
yea Pw Samio Theocritt Magiftro , cuyus non pauca Epigrammata occurs 
runt in Anthologia MaximiPlanuda, confulenda Scholia ad Idyllion VIE 
v.21.&40. Qviveroinaliseorundem ftholiorum locis allegatur Afcle- 
plades fuit Bithynus Myrleanus Grammaticus junior qvi in Theocritum 
{cripfit. De utroqve Myrleano Afclepiade & aliis hujus nominis vide Jon- 
fium p.167.%209. 4. Voffium Hift, Gr, Tiraqvellum de nobilitate pag. 
343. Mcurlium Bibl. Gracap. 1195. & 1267.& ad Chalcidium p.24.{q, Hen- 
dreichii Pandcttas Brandenburg. pag.305.feq. De Afclepiade Tragilenfi 
Trageedumenon {criptore ago intra in notitia Tragicorum. 

XXI. 


6x" 

cugnrres droweprn 
6) Dayan, Clemens. Strom. Zenobius II. 
His adde 7) Bacchylidis twee 7ipelja Meu ; 
brus fer. XI. tefte Fulvio Urfino, nam in ; 
Bacchylidz nomen eft adftriptum. Ex iisdem videtur petitus Bacchy+ 
lidis locus qvi legitur apud Dionyfium Halic. #8 cuvStoses Ovopcd rw. 
Fregmenca hrujus Poétz poft Neandrump. 416. & H.Stephanum p.250.42.4: 
collegit la Urfinus pag. 199.&340. Le&tione Bacchylide detects 
tum Julianum Imp. narrat Ammianus Marcellinus XXV. 4. Recolebat fepe 
diflum Lyriti Bacclylidis ,qvem legebat jucunde, id afferentems, qvod ut egregins pia 
Gor vultum [peciofews effingit, ita pudicicia celfius covfurgentem vitaw exornat, 
Fuit&Bacchylides q Opuntius. | Svidas in coferye. WAdrew yar é 
Kapodorcsis sv ecuat coPusrays x94 tev Oxsilion wovihy BaxyuNiday ole cin 
paxdiirage rin eePirer. Incertum an hujus fit Epigramma qvod fub. 
Bachylidz nomine exftat in Anthologia Lib VL c.7. Czterum Gyral- 
dus qvi ab Zliano duos prxterea Bacchylides commemorari affirmat, 


. Gggs Athe- 
 Stephamus Byz, in T8Aic. 


‘€* Etiam civem Pindari, Boeotum, ex nefcio qva Alemena vel Alalcomenio Bceotiz civitate 
facit Lutatius five Laétantius ad Statium, ut verba illius lofta funt & Gyraldo dialog, 
1X. pag. 474.8 Fulvio Urfino in Lyricis p.341, Sed nihil tale in emendatioribusLu- 
Gtatii libris, Vide editionem Frid, Tili five Lindenbrogiipag.2¢4, Sane Ccum. 
we fuilfe confentlunt Strabo, Plutarchus, Aliznus, Stephanus Byz. Svidas 
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Athenienfem alterum, tertiumqve Arcadem, falfushaud dubie memoria 
eft, namBacides tres (non Bacchylides) atqve inhis Athenienfem alterum, 
tertium Arcadem commemoriat Elianus XII. 35. Var. 

XX... BION, Lyricus Poéta cujus meminit Laértius IV. 58. 

XXII. 2. De CHARIXENA inter Lyricas Poétrias mentionem 
facit Euftathius ad Iliad. 8, p.247. “Hy de mowirpie xpupsctrow Koy neagieerys 
Sev wapoiia DOE TH Kapine ev ExxrnciaCuras (Vv.938.) #90 Tami Xa- 

nbevng sad ésw. Adqvem locum Scholiaftes atqve indeSvidas InXae- 

on cui tns KG Maps 4 Xazirem, 

XXIL@* CERCIDH Megapolitani MeAszpon, Laért.IV.76. 

XXII.@, CINESIAS Evagorz F. AthenienfisPlutarcho Lib. dé 
fuperftitione perowoscs dicitur, & dithyrambos {cripfit, undesuxAsdidaca 
x07.» five xuxrivy éopatuy worn dicitur ab Ariftophane. Vide Scho- 
jia ad Aves v. 1379. 1403.&ad ranas v,153. Elian. X. 6. Var. Svidam in 
Kinoias, E recentioribusGyraldum p. 483. Erafmum proverbio Camelus 
pyrrichiam didicerit & Joach. Kuhn {pecimennotarum ad Pollucem p. 132. 
feq. Duos fuiffe Cinefias notaverat Ariftoteles in didarxadtae tefte Scho- 
liafte Comici ad Aves v.1379. unde forte Cinefias 4 qvibusdam vocatuy 
Thebanus. AllegatCinefiam qvendam Erotianus in psuGoedse teemor.. - 
XXIIL (3. CLEON, sv deutégw psdav Allegatur 4 Polluce lib. X! 


XXII y. CLEOBULUM acudje {cripfiffe, h.e. Lyrica carmi- 
na teftatur Laértius lib. 1. fet. 89. Ibidem tribuit ei qvoqve yeas fed 
verfibus {criptos Hexametris, uti filia ipfius Cleobuline (alto nomine Eu; 
metis) fimiliter znigmata Hexametris verfibus {cripferat. 

: XXIV. CORINNA Thebana PoétriaPindari temporibus florue 
It qvem qvingvies fuperavit tefte Eliano XIILes. Var.- confer Paufaniam 
Becoticis p.753.&Svidam. Euftathius ad Iliad.@ pag.247. 4 di yoni Ease 
mace t7y Klwoage Augmny amnrsy Fev ar]nevs@y icdentay ugy auto, Pouwrles 
4) 99 sxewy To ¢Sy@», Pindari juvenis adhuc a Corinna reprehenfi memi- 
nit Plutarchus libro de gloria Athenienfium pag.347.feq. Atenim apud 
Apollonium libro de pronominibus Corinna reprehendit Myrtidem, 
qvodmuliercum effet non dubitavitchm Pindaro contendere. Méu@euay 
levy rey Aiyucav, Mugrida ueuPoua, ors Rave Dace ibe Ndegor wo} 
egw. Dpansiris pretii (inqvit Salmafius Epift. XIV.ad Voll.) boc fragmen- 
tum, etiam Ad Hiftoriam, Vides boc carmine argui Myrtidem pottrians A Corine 
nd, qvod mulier nata defcenderit in cértamen cum Pindaro, Atqvi lianm & cae 
teri antiqvorum de Corinna boc ipfum tradunt, Notat © Helychitu Cane vel 

- . Oba. . 7 os . . °° ave 


feck. 113. 


ar 1th Se 
-- CORINNA, @RITO. CTESIPHON. L,I ¢,X7. $79 
Bava ex £elica (ita leg.non tolica) lingvs effe mulierem, In eodem libro 
qvi MS. exftat Codice 32.43. Bibl. Regix Parif: Apollonius faudat Corin- 
nam sv lokaw & €n7 sai OxBoyc, utme docuit Clariffimus Neocorus. Scri- 
pfir Corinna tefte Svida /ibros eae ie ut ex Hephzftisnis Enchiridio 
colligo p.g. 655 Ayres x, ev bares, WS Og Koginy ty Ta Wen ]e, 
"A dwvenss tudes 3 wclv wip Gy» 1a Kopwra.) ! 
Preterea vouus Avgixes ab illa {criptos ex eodem Svida diftimus, qvz 
aoc para ni fallor vocat Paufantas pag. 753. Inhis fuitunum in Tanagram 
_ Poemandriuxorem, memoratum eidem Paufaniz pag.748. ex qvo verfi- 
culos qvosdam mihi videtur repetere Hephzftio pag.60.Enchirid. Sed & 
Oxey ASwvaing doaida peavamwn Corinna dicitur ab Antipatro in vete= 
ri Epigrammate, atqve Epigrammasa etiam condidiffe ipfa a Svida tradi- 
tur, licet in Anthologia edita nullum illius occurrit. Corinnz vel po- 
tius Pindari/ibrum primum xae9- view laudat Scholiaftes Ariftophanis ad A- 
charn. v.719. Neftio qvod poémation aliud Corinnz fuppofitum in- 
nuit Athenzus Lib. VIL Kégware 7 6 wemoimnas td eg autiy avaepo- 
pQvov ronucriov. Deniqve Antonius Liberalisc.25. allegat Corinnz ii: 
brum primum éregeiav five Metamorphofeon. Fragmentaqvedam hujus 
poétriz collegit Fulvius Urfinus p. 46. &295.feq. $ hinas przterea Co- 
rinnas videas memorari, Thefpiam unam, qvz Corinthia aliis, ropes 
Avgixaw auctorem. Altera junior Thebana, itidem Lyrica, 9 noy povis 
xantara, Sed & prima illi Thebang vouss Avge paulo ante Svidas 
tribuerat, & affirmaverat dittam pyay Aven Mufcam Lyricam (ita 
enim legendum apud Voffium de Poétis Grzcis pag. 29. non Mu/an) 
fortaffis propter ftyli tenuitatem. Statius V. 3, filv. v, 158. senmisqve 
arcana Corinne. Ovidius qvoqve amicam fuam Corinnz nomine celee 
brat, fed ut ipfe teftatur IV.r0. Trift.v.60 nomine non veré dift1m, Con 
fer Joh. Savaronem ad Sidonu Lib, II. Epift. ro. ag 155. & carm, 23, 
pag.186. Alteram Thefpiacam Corinnam 4 Paufania itidem celebrari, 
preter rem, utexiftimo, tradit Tiraqvellus in catalogo feeminarum eru- 
ditarum, Comment. ad leges connubiales p 297, | 


XXV. CRITONIS peAowei# mentio apud Svidam in MsAas 
umeridys, De aliis ejusdem nominis adeundus Svidas in keirav & Meurs 
fius in Bibl. Grzca. oo 


XXVI, CTESIPHON saris rev narzdwav xoraReaw, five 
auctor carminum qv inter rorafigr ut lafcive faltationis genus, de- 
586 2 cantas . 
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cantabantur. AthenzusLib. XV. c.16. &ibi Cafaubonus, AliusCtefiphon 
fuit pro cujus decreto celebris exftat Demofthenis Oratio. Alius item 
Ctefiphon Athentenfis alter, deqvoSvidas. AliusCrefiphon five Ctefi- 
phron Cnoffius, Architettus, Metagenis pater, condita ede Dianz Ephe- 
fix , & {cripto de hoc volumine clarus , de qvo Vitruvius pref. Lib. VIL. Sal- 
maf: ad Solin. & Francifcus Junius in Catalogo Artificum. Altus Ctefi- 
phon cujus perfica & Beotica laudat Plutarchus in parallelis, &libro de 
flumin. Alius forte cujus w& dragon & Dujav idem Plutarchus libro de 
flum. allegat. Alius deniqve Ctefiphon ad qvem literas exaravit Hiero- 
nymus. Fuit&vicus five opidum Parthiz hoc nominead Tigrim fitum, 
ad qvod occifus Gordianus & Carus Imperator itu fulminis interiit. De 
illa civitate preter Geographos confules Valefium ad Ammuani XXIIL 6. 
p-371.& Rittershul ad Oppianum p.§. 

XXVII. DIONYSIUS Thebanus Epaminondz in Muficis 
Magifter, tefte Nepote XV.2.ab Ariftoxeno apud Plutarchum Lib. de Mu- 
fica p. 1142. accenfetur claris Poétis Lyricis five Aupimay xesuatow wom: 
rus ayadtes, Lampro, Pindaro, Pratino. Hujus nuflammentionem fieri 
miror 4 Meurfio in libro fingulari qvo claros Dionyfios recenfet, T.X. 
Antiqvitatt. Grzcarum. 

: XXVIII. a, ERINNA Lesbia* zqvalis, ut ajunt, Sapphonis, in- 
nupta difce/fit admodum juvenis vix nata annos undevigintl, & Heroico 
carmine diale€to Folica fcripferat HAaxatyy five colum verfibus trecentis 
qvi elegantia nec Homericis cedere viderentur. Przterea epigrammae 
ta, é qvibus unum itemqve alterum exftat in Anthologia. In his men- 
tio monumenti qvod cicadz fecerat non myro ftatuarius, ut Varro apud 
Plin. XXXIV. 8. fed Myro Poétria, Mupa wagSinov safara xiea daxgu, 
Apud Stobzum ferm. VII. habes oden fapphicam fub Erinnz nomine is 
laudem fortitudinis, utre€te Grotiusin Metaphrafi fua p. 48. nonés daudem 
urb's Rome ut Gesnerus Stobzi interpres, H. Stephanus in Lyricis p.403. & 
Lipfius Lib.I.c.2. de magnitudine Romana. Czterum aFulvio Urfine 
Erinnz reliqvias colligente pag. 39. &295. Ode illa pratermiffa. eft, 
nefcio an qvod illam Erinng non effe exiftimaret. Agit de Erinna etiam 
Tiraqvellus in catalogo mulierum eruditarum, fed nonnulla tradit pa- 
rum accurate, ut cum aitMyrusEpigramma in Erinnz ftatuam legi Lib. 
® Alii aliamejus patriam nominant. Vide Stephanum in T7v¥O», Svidam in Hewva, Eue 
Mathium ad Iliad. p,247. 8 ScholiaGraeca (recentis licet Scriptoris) ad Antholopiam 
Epigrammatum Grecorum p,13¢, edit. Wechel. Dc tempore qvogve non conveniust 
fcriprores, nam ab Eufebio refertur ad tempota Alexandri M. circa Olymp, CVI, &4 Syn: 

cello p.260. gvod codem recidit, seqvalis fuifleDemofthenistraditur, 


ERINNA: GLYCO. HERACLIDES. Lib Il. ¢.XV. 581 

VI. Anthologiz c.1. qvod eft in Cleoninum, fcribit etiam Laértio in vita 
Cleobuli Erinnam appellari Hexametrorum znigmatum vatem. 
Cleobulinam five Cleobuli filiam Eumetin feu Eumetidem Laértius vo- 
cat sfauitouw anypatow womteiav, qv illius enigmata five ye(Pe Plu- 
tarcho, Athenzo & Svidg celebrantur. Sed &znigma de cucurbitex ap- 
plicatione in balneo qvod tangit Ariftoteles III.2.Rhetor. Demetrius de 
elocut.§.102. Cleobulinz effe, ex PlutarchtConvivio obfervat Menagius 
ad Laért.p. 52. & in Hiftoria mulierumPhilofopharum p. 4. 

XXVIII 8B, ERIPHANES peeAowoics memoratus AthenzoXIV. 
pag. 619. , . 

XXVIII.y. EUTYCHIDES pesroyea@-ineptus, ingvem Lu- 
ciliiEpigramma p.237. Anthologiz, edit. Wechel. 
| XXIX. De GLYCONE qvi Glyconium carmen reperit, nihil 
fere reftat prxter exiguum fragmentum apud Hephzftionem in Enchi- 
ridio. p.33. Fuere & alit hoc nomine, ut Glyco Athenienfis ftatuarius. 
Glyco medicus dati Panfz veneni fufpectus, (Sveton. Augutt. c. XI.) Gly- 
covocis abfonz tragcedusde qvo Cafaub. ad PerfiumV.9. Glyco deniqve 
five Lyco Philofophus de qvo LaértiusV.65. idemqve (ut Heinfiovifum) 
athleta de qvo Horatius Lib. I. Epift. 1. : 


invitli membra Ghconie, 


XXX. HERACLIDES Ponticus junior preter poémata He- 
roica {cripferat libros tres carmine Sapphico &Phalzcio, Aegas infcri- 
ptos, pro Didymo Alexandrino praceptore flo adverfus zmulum ipfius 
AprumGrammaticum Ariftarchi diftipulum, de variis difficilibus qvz- 
ftionibus & controverfiis. Vide Svidam in Heaxdad, & Adgos, Artemi- 
dor.IV.65. Onirocrit. 

XXXI. HIPPODROMUS Lariffeus, Sophifta, Philoftratt 
Lemnii familiaris, Athenis ac Smyrng docuit, & preter declamationes fi- 
ve eAsras, etiam Lyrica poémata compofuit. ddovrey dé auy Koy Augte 
XO) OI » KG IS On AGH THE vOMIXHE Aveas xertéJo. Philoftr.'2. de So- 
phift. p. 615. 

XXXII. HIPPONAX Ephefius circa Olymp. LX claruit, ut 
preter Plintum XXXVI. 5. confirmat Chronicon Marmoreum Arunde- 

lanum, qvod poft Cyrum eum ponit, & Proclus in Chreftomathia qvi 
ait floruifle fub Dario. Ejus de Biantis juftitia eulogium refert Strabo 
Lib. XIV. p.636. & Laértius I.84. Clazomenem conceffiffe, cum a tyran- 
nis Athenagora & Coma, pulfs Ephefo effet, teftatur Svidas, unde 
Clazomenium appellatum in Sulpitiz Satira v. 6. viri doéti obfervarunt. 


Gggg 3  _, Vide 
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Vide Adr. Junii animadverf Lib.L. c.16. Hippomattinotabilis feditas uulchs 
erat ut ait Plinius, [adde #lian. X. 6. Var. ] guamobrem imaginem ejus lafcivia 
jocorwum Anthemus (Athenis Svidz) & Bupaluspropofucre ridcutium oculis , quod 
Hipponax indignatus amaritudinem carminum diftrinxit in tantum, ut credatur 
aliqvibus ad laqveum * cos compuliffe, qvod tamen eft falfim, complura enim in 
finitineis infulis fimalacra poftea fecere, Licet vero laut or ea 0@- paffim ap- 
pellatur, tamennon vulgari jambico verfi ufus eft, feditazonte five cho- 
liambo: Ae:dognoay 99 Burcu @- THs ex tous » EDpauce To ust eov Koy EWI 
as xwdov avril sudEG» Koy apudpov, terest desery]s m psmroy XG Aaidrpia, Te 
yin Eppudpeoy Kgy BUNXOOY EyxupLions chy weemOs pec Aov 7 eyes, Demetrius 
de elocut. §. 325. Tetrametri five oftonarti {tazontis Hipponactei'ex- 
emplum exftat apud Hephzftionem p.16. Jambos fenarios & choliam- 
bos confufe protuliffe obfervat Prifcianus de metris pag. 1328: feq. Jambi- 
cum fyllabarum qvindecim in penultima claudicans Hipponatti tribuit 
Terentianus pag.2436. Leges jambicicarminis przterea fubinde trans- 
grcffum ex Heliodoro metrico obfervat idem Prifcianus pag. 1327. ubili- 
brum primum cjus ia~8ov allegat, qvemadmodum Pollux primum ac fe- 
cundum. Parodiam ipfius ad primos verfus libri primi Iliados verfibus 
Heroicis {triptam ex eyus Hexametris profert Athenzus Lib. XV. & pri- 
mum Parodias confcripfifle affirmat. Perpaucaalioqvi Hipponattis frap- 
ménta** exftant, qvem non tantum petulanter atqve acerbe, fed etiam 
oygens {cripfifle, perindeut Archilochum, ait Clemens initio primi ftro- 
matis. Hipponacteum przconium pro carmine probrofo dixit Cicero 
VIL.24. ad familiar. Scripta Hipponattis ideo a facerdote leginoluitJu- 
lianus Imp. uti fupra in Archilocho dixi. Hipponaétem av wesrwiduby 
xe]a Bera laudat Tzetzes in Chil. X. v.380. & ad Lycophronem v. 219. 
&ex cjus ywAdclauBas adverfium Mimnem , five Mimnetumf{ex verfus pro- 
ducit adv.424. Juniorem Hipponactem Grammaticum intelligo, cujus 
cuvwvuee laudat Athenzus Lib. XIII 

XXXII. HYBRIZ Cretenfis fcolium ex Athenzi Lib. XV. re- 


‘fert H. Stephanus in Lyricis p.398. 
XXXIV. 


* Exempla eorum qvi dictisvel {criptis acerbis alios ad mortern compulerunt, collegit Clarif 
Beclius in Lexico ubi de Hipponacte agit, nota F, confer eundem in Ceraf & in Hochfirate, 
Pighio;6e itidem nota f, 


** Apud Ariftotelem , Strabonem, Laértium, Plutarchum, Stobzum, Athenseurn , Euftathiom 
ad Homer, interpretes Hefiodi, Sophoclis, Arittoph. Apollonii, Lycophronis , Hefychium, 
Etymolog. M, Harpocrat, Tzetzem Chiliadibus, Syidam in G#¢aaA@» &c. 
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XXXIV. 4, IBYCUS Rheginus Simonide * antiqvior, zqvalis 
Anacreontis, in Samo verfatus eft temporibus Polycratis, & tefteSvid3 
Dorice {cripfit libros feptem carminum five usAcy, ex qvibus liber pri- 
thus allegatur in {choliis ad Apollon. Lib. IV. Liber qvintus ab Athenzo 
Lib. II. Epnof In 1isdem {choliis ad Lib. IIL. Apollonii laudatur Iby- 
cus € TH es Topylay adh, qvi Gorgias diverfus fit oportet 4 Gorgia Rhe- 
tore. Stefichorum potius auétorem effedSAay Ibyco tributorum docet 
Athenzus Lib. IV.. ‘Invenit przterea Ibycus inftrumentum Muficum 
eauBune tefte Athenzo Lib.IV. & Svida in capGuxey, perinde ut Ana- 
creon invenit barbitum. Jf4xime omnium flagri[fe amore, five ut ait Svi- 
das ¢esiJopavescéjoy fuille , ex {criptis ejus pridem obfervavit Cicero 4. Tule. 
qvect Apud Eufebium in Chron. num. MCCCCLXXVII. pro Hippiasle- 
gendum Lbycus , carminum kk {criptor agnofeitar., ut pulchre notavit Salmafius 
ad Solin. p. 52. & ante Salmafium Arnoldus Pontacus Eufebii editor Scali- 
gero etiam judice praftantifimus , qvemadmodum Gvil. Canteri emen- 

tionem qvi apud Statium V. 3. filvar. v. 153. pro Objirus legit ibycus, recte 
adverfus Barthium tuetur Reinefius Epift. ad Hofmannum p.s5c4. Pra- 
tereo qvz de Ibyci rebus & fato Gyraldus, tum Erafmus in Adagio Jbyes 
grses, & Bonifacius hiftoriz ludicrzLib.I.c. VI. Fragmenta hujus Poétz col- 
legit H. Stéphanusp. 90-8423. Fulvins Urfinus p.115.& 318. Allegatur Iby- 
cus etiam a Galenor. in fextum epidem. T.5. pag.455. Marino in 
vita Procli c. 1. &c. 

XXXIV. 3, (THYPHALLICUM Carmen, Demetrio Poliorcetz 
cum Athenas ingrederetur decantatum caftigatius exhibet & illuftrat Ca- 
faubonus VI.15. ad Athenzum. | 

: XXXV. JULIANI Agyptii carmen Anacreonticum qvod 
Incipit: séP@» wAexav ob’ edeov, ex libro VII. Anthologiz exhibet H. 
StephanusinLyricis p. 408. EyusdemJuliani, prefeéti £gypti alia Epi- 
graimmata qvamplura occurrunt in eadem Anthologia, qvemadmodum 
& Juliani cususdam Antecefloris*** & Juliani Dioclis. Fut &Julianus £- 

yptius Medicus Olympiani difcipulus, -cujus libro 48. contra Aphori-~ 
mos Hippocratis, & Philonium five hbrum de methodo, & alium wé 
Puysmay 1o4 cwpdlinav waSav iden Galenusmemorat, qvieum Alexan- 
driz audiverat & poftea Hippocratem adverfus illum {Ccriptis defendir. 





De 
* Schol. Apolloniii Lib.2V, os dé AnsAAgug es 0 HAV Cov aedien a peryevo 5. Ge 
eynus Midsav, weat@» iBux@s cionne, wed” ov Tiypeavionc, 
** Ita Hieronymus folet reddere vocabulum meAomeidg ut carmnita ponat Har’ 60 UY 
pro Lyricis carminibns, roo | 
F#* De Juliano Anteceflore qvi Juftiniani Imp, temporibus claruit, Vide Menagii Ameenita 
tes juris p. 141, feq, , 


‘ 
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De Juliano Theurgo patre & filio dixi fupra Lib. L cap. XXXVI. §. rz. 
Julianum Apfilarum dynaftam qvi ab Adriano Imp. regnum accepit, me- 
moravi videas ab Arriano, periplo ponti Euxini. Antonium Julianum 
hiftoricum qvi de Judzis {cripfit , 4Minucto Felice p.37. DeJuliano Cap- 
padoce Sophifta, adeundiEunapius, Svidas & qviLexicon ejus Rhetori- 
cum memorat Photius Cod.1go. Julianus JCtus (veysixgs PaGy)in qvemef 
Epigramma TheztetiIV.1. Antholog. non eft SalviusJulianus* avi juffu 
Adriani Imp. edictum perpetuum condidit, fedalter junior qvi D fale 
_ nano vixit & confcripfit Epitomen Novellarum, idem cui opus fuum 
- Grammaticum dicavit Prifcianus. Julianum ev “Adzras xAwelev deyerja 
feculo poft Chriftum natum tertio claram memorat antiqvum {cholion 
Chriftiani {Criptoris ad Vitam Procli {criptam aMarino, fed apud Mari- 
num c.36. potius refpicitur Julianus Imperator, aqvo Epocham qvod repe- 
tat Philofophus paganusnatione Syrus, tanto minus miranilicet, fiqvi 
Vir Clarif. Joh. Harduinus in Chronologia V. T. é numis illuftrata p. 62, 
obfervat in more pofitum fuiffe Orientalibus, ut zram inchoarent ab ex- 
ortuPrincipis alicujus qvi de ipfis effet optime meritus, eamqve produce- 
rent qvam diutiffime liceret, donec alius majore beneficio prioris recor- 
dationem deleviffet. 

XXXVI.@. LAMPRUS inter Lyricos poétas celebratur ab Ariftoxe- 
noapudPlutarchum. Vide fupran. XXII. Idem ni fallorLamprusaqvo 
Muticam edoctum fe profitetur Socrates apud PlatonemMenexemo, & 4 
qvo Sophoclem Muficam & faltandi artem didiciffe teftatur Athenzus lib. 
1.p.20. male Aaas@ in vitaSophoclis. Huncipfum magna in Muficis glo- 
ria fuiffe teftatur Cornelius Nepos in vitaEpaminondz c.2. Alius fut & 
junior longe Lamprus Erythrzus, cujus auditorem fuiffe Ariftoxenum 
traditSvidas ‘Agise¢. Altusqvoqve nt fallor Lamprus Gramumaticus, cu- 
jus meminit Ariftoteles II.7. Ethicor. ad Eudemum. 

XXXVI. 6’, LICYMNIUS Chius peAowows, laudatus a Parthenia 
cap. 22. Ex ejus pzana in fanitatem vide fi lubet qvz profert Sextus 
decimo adverfius Mathematicos p. 4.47. 

XXXVI. LYSIMACHUS qvidam ssAorois sursAns five Lyricus 
mediocris fut cujus mentionem fecit Lycurgus Rhetor in oratione #6 
daxioews tefte Harpocratione ac Svida. Fuere preterea Lyfimachus 
Ariftidis Jufti Pater, tefte Platone, fed & filius tefte Demofth. in orat. agi 
vay ateAcav, Lyfimachus Macedo leoni** objectus impune ab Alexan- 

* dro 


© Ita vifum Alcato IT, 27.difpunttion, 
€# Fabula videtur Curtio VIII, 1.17. 


MEGALOSTRATA. MELANIPPIDES. ib, U.6.X?. ss 


dro, inter cujus duces ac fucceffores poftea fuit, & Lyfimachiam in Eto- 
Yacondidit. Juftin.XV.3. Seneca, Plin.&c. Lyfimachus Acarnan ejus- 
dem Alexandri praceptor. Plutarch. Alexandro. P tor Regis Attali, 
Athen. VI, 13. Lyfimachus Adexandrinus qvi libros wspivosav ftripfit tefte 
Athenzo, Schol. Apollonii, Pindariqve & Apoftolio, (corrupte Tze- 
trz ad Lycophronem Symmachus)vide Jonfium p.12. & Vosfium de Hift. 
Gracis p.384. IdemutvideturLyfimachus cujus Aryuz‘}iax allegatjo- 
fephus 1. contraApion. @nasna @h¢gd:fa Scholiaftes Apolloni Euri- 
pidis & Sophoclis.’ - Confer Gisb. Cuperi Varias obfervationes Lib. I. c 
4. Opus de «gricultara qvodmemorant Varro, Plinius, Columella, forte 
fuerit LyfimachiHippocratii, cujus mentio in {cholliis ad Alexipharmaca 
Nicandri. Pretereo Lyfimachum Ptolemzi F. Hierofolymitanum, in 
additamentis ad librum Eftherz memoratum, & Lyfimachum Menelat 
fratrem atqve ejus in Pontificatu maximo fiurccefforem, 2. Maccab.1V. ap 
Tum Lyfimachum fratrem Apollodoti. Jofeph. XII. 2. Lyfimachum 
Cyrenzum. Tzetz.VIChilv.gar . 

XXXVIIL MEGALOSTRATA amica Alcmanis Pottz, poétraa 
&ipfa, ut paulo antein Alcmano obfervabam. - 

XXXIX. MELANIPPIDE duo fuerunt Lyrici, unus Melius 
(male apud Athenzum Lib. IL. fab init. & XIV, p. 651. muarted@-) circa 
Olymp. LXV. cui dSupaplav BPAia rAdce, poémata Epica, Epigrame 
. mata, elegias & alia multa Svidastribuit. Alter prioris é filia nepos, 
cum PerdiccaRege verfatus, & qvi multaindithyramborum modulatio- 
ne innotavit, auctor & ipfe plurium acparey & Bor, Ex alters 
utrius horum potmate Marfy4 qvedam profert Athenzus Lib. XIV. p, 616. 
& Danaides ejusdem allegat p. 651. Clemens Alex. V.Strom.p.602 _@ 
perenoids } Mshanmaidns édow KAUOi pos & wetrag, Saupe Booty rag dese 
Yuxds wedeov, Vide H. StephaniLyricos pag. 390. feq. & Gyraldump. 
476. Democriti Chii Mufici (qvi cognominis Philofophi zqvalis fuit) 

comma in Menalippidem refert AriftotelesIII.9.Rhetor. 94 eaxga avec 
Bory te meno at xaxicy. Parodia ad Hefiodi Bey. 266, Melanippides 
enim pro antiftrophis longiores anabolas fecerat, ut notat Petrus Vitto~ 
rius ad Ariftotelis Rhetor, p. 532. Meminit Melanippidz etiam Plutarch, 
p.1095. deinfvavi vita fec. Epicurum, atqve in amatoriop,75§8, tum libro 
de Mufica p, 1136. & 1141. 

XXXX, @. MESOMEDES Cretenfis, Lyricus, libertus Adriani 
imp. non exigua apud illum gratia waluit, & delicias ejus, Antinonm car- 
minecelebravit. Svidas: Mesopejdne Augie yeyoreas éas trav Adpiays X¢o- 

oh bh “ os TGV, 
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vow, cereAsutep GO» dures gy ev TUG MaAIGe Dido. ‘yeaes By cig Avrivooy Eweye 
vor (Os7y Adgiavy majdina) ngy cia diaQosa usry, Ab Antonino Pia falariut 
el imminutui refert Julius Capitolinus cap. 7. ab altero Antonino (Cara 
calla ut notat Scaliger ad Eufeb. p. 219.) pofttum ei (jam ante aliqvot annos 
ut videtur) defunéto honorarium monumentum, teftatur vetus {criptor 
apud Svidam. Carmen hujus Mefomedis Anacreonticuim de vitro (in 
Anthologia Epigrammatum Lib. IV. c.32. male in trochaicos numerosre- 
dactum) emendavit & reCtius difpofuit Salmafius T. 1. ad Hift. Auguft. p. 
263. ubl preterea exhibet ineditum ante eyjusdem Mefomedis znigma 
gqvod incipit: tersoe werausva Bedao'a xeee, Qvanqvam vero womras 
sonar re agwdixev vocatur ab Eufebioin Chron. & apud Svidam ¢r¥¢ Sa 
eedinus vouss cuyyearlas, hoc eft ut interpretaturScaliger, qvimodulos 
muficos fecit, five cantica muficis notisexpedivit : tamen poétam qvo- 
qve fuille certisfimum eft, & in altera editione Eufebu fui agnovit ipfe 
Scaliger, multis vero docet Salmafius , sépeus & «sy tam demodulis Mufi- 
cis qvam de ipfis carminibus dici, ficutjampridem Muficos eosdem qvo- 
qve fuifle Poétas tradidit Cicero 3. de Oratore. Diomedes in Schollis 
ineditis ad Dionyfium Thracem : Est twa womates & 8 peovov Suspett ows yé> 
Veamriy bide x, Mele LEAUS Eanén' ovo & Hgy dix Aaciova Kapetoy WALAE TOG 
exer romsvons +6 witow araditers daraiLew ng] Tan Ushav smIoEH THY EUgseD, 
Taur’ sy ra wonpdla xaAetray Augine cig dard AUpas EC HE epeve % es] Aupas 
EideaxvUMEVA, 

XXXX. 8’, MOSCHINE Athenienfis , Jamborum Poétria me- 
morata Athenzo VII. p.297. 

XLI. MUSEUM Thebanum Thamyrz & Philammonis filtum 
feray & ee nase Poétam antiqvisfimum memorat Svidas. 

XLII. De MYIA utraqve Lyrica Poétria, Spartiatide altera, alte- 
ra Thefpiacadixi fupracap, XIIL 2. cum Pythagoricas recenferem. Nunc 
tantum addo Thefpiacam non diverfam vider 4 Corinna, de qva paulo 
ante num. XXIV. 

XLVIII. MYRO five MOERO ByzantiaHomeri Tragic qv tems 
poribus Prolemzi Philadelphi * claruit filia vel potius ut in ZacitsG» & 

Omer 

* Antiqvior videtur Myro Byzantia cojus fimulachrum seneum Tatianus factum tradit 4 Cee 
phifodoto Statuario qvem Olymp, CII. floruifle conftat é Plinio, Epigramma etiam 
Etionz gvo Myronis virginiscicadam celebrari dixi fupra, cum de Erinna agerem, aliam 
ainugviorem hujus nomunis refpicis, figvidem auctor epigrammatis fit Esinna, Sappho- 

nis eT 2h gat & ut yoluntseqvalis ; Verum ab Eu(cbio Erinna refertur ad Olymp. CVI. 4 
s704¢@» non femper indicat eqvalom, ut infra in octave oblervabo, Fuesunt & e 


. “s 
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Gyengos 4 Svida traditum eft, mater, conjux Andronici Philologi, poa- 
tria sway Koy sAsyeicoy xgyesAay, Heroicis verfibus {cripferat po@macuiti- 
tulus Mrxpcorury, ex Qvo nonnulla profert Athenzus Lib. XI. Forte eodem 
carminis genere etiamcompofterat diras five apas. qv laudanturaPare 
thenio cap. 27. erotic. Hymawm illius in Neptunum memorat Enftathius 
adlliad. 6. p.247. AntipaterinEpigrammate: | 

Tards SwyAsdosug EAwaw 9 yuvajiecs 

Teveig ngy Maxedaw THOWEAS, 

TlenFiAdan, Muped, AvvTyg SoMa EC. 7 . 
Epigramma Myris occurrit in Anthologia {V. 1. Fragmentaqvaqiam col- 
letta 4 Fulvio Urfino p. 42. &295. AtPaufaniam qvidem miror, cui nom 
feeminz fed viri nomen eft, Mupuy > Buldvrieg moajras inn ngy iAtytia. 

ag. 721. Beotic.ubiqvedam exeorefertdeAmphione. Myrofilia Ari« 
timiEleorum tyrannai memoratur aPlutarcho de virtute mulierum p. 
253. DeMyrone ftatuariaceleberrimo Kjevthereo fule agit FranciKusJu- 
nius in Artificum catalogo, preter qvem fuit & Myron alter * Lycius it- 
dem ftatuarius:ditipulus Polycletis, ».Apud eundem Paufaniam in Atti- 
cis p. 55. legendum videtur Auxis ¥ Mupuros yaAndy rajds, non Avner, 
Idem inEliacis pofteriopribus pag. 454. & alibiftatuas Myronis celebrans 
eum vocat Athenienfem. De Myrone Prienenfi {Criptore Measynianan, 
vide qvz ex -Athenzo & Paufania Voffius p. 391. de Hift. Gracis. Myros 
nis Sicionyorum Tyranni mentio apud Ariftotelem V. 12. Politic. Sed 
& in commentitia Prochori de S. Johanne narratione inducitur M 
qvidam pater trium filiorum Rhetorum. Omitto qvod Myrto4Socrate 
in domum recepta (vide Plutarchum in Ariftide p. 335. & Athenzum Lib. 
XIIl. p. $$3..feq-) alicubi per librariorum negligentiam vocatur Myro, 
ut apud Erafinum in {choliis ad Hieron. in Jovinian. T. 3. p.23. . 

XLIX. MYRTIS Anthedonia woyjre wsrar A A Plutare 
cho in qvaftionibus przcis p. 300. ubiex illa refert qvare Eunofti herois 
Jucum intrare nefas fuerit femmis Tanagrzenfibus. De ztate ejus inde 
conftat, qvod Pindarum & Corinnam tefte Svida inftituit. Vide Fu/vins 
Urfinam p. 44, Ex fragmento Corinna, qvod fupranum. XXIV. retuli, ap- 
paret Myrtidem cum Pindaro ingenil certamen inufle & propterea 3 Co# 
sinna fuifie reprehenfam, 

Hhhbh 2 Ly & 


res forminae, Myronis nomine celebres, ut Myro Rhodia Philofopha, qvam Svidas ait 
fcriplifle yous yuveux'ev Dag Aidov gy wiSes, Tum Myro deqvaEpigramma 
vetus qvod explicat Salmafuus p. 1221, ad Solinum, mt : 

' © Fuit & Elcytheraurbs Lyciz, videSteph, 
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L. a, NOSSIS Locrenfis , zqvalis fuitRhinthonis Tarentini vel 
Syracufani, qvi claruit circa Olymp. CXVI. Unicum ejus Epigramma ex 
Anthologiz Lib. IIL. refert Fadpius Urfinus p. $5. qvod in illum qvem dixi 
Rhinthonem eftcompofitum. Aliudlegitur apud Holftentum & Berkeli- 
uminnoris ad Stephanum Byz. in Acxgol, Hoc ipfum emendatius exhibu- 
it & alia infuper tria antea inedita vulgavit lluftravitqve Clarisfimus Bent. 
leius in Apologia pro diff, de Epiftolis Phalaridis Anglice edita p.355. feq. 
Meminit hujus Nosfidis Antipater in Epigrammate de novem Poétriis. 

Noosida SyrvyAworoy ide yAuxuauyia MugTy. - 
4” BY PARMENONIS Byzineii féu@ov librum primum taudat 
Stephanus in Guduy & Deinsev, * : 

LI. PHALECUM a qvogenuscarminis Phalzcium nomen ac- 
cepit, Gyraldus & Laur. Craffus confundunt cum Philifco five Philico qvi 
fuitex Plejade Tragicorum. Mentio hujusPhalzciapud Aufonium Epift, 
4, aliosqve complures Grammaticos pracipue Metricos. “At feripta eyus 
qvi commemoraret neminem repéri, nifi qvod Hymnos in Cererem abeo 
compofitos teftatur Terentianus pag.2.42.4. & Epigrammata Athenzus X. 
Dipnofophift. p. 4.40. : 

an PRATINE Phliafii qvedam ex Athenzo retulit H. Ste- 
phanusin Lyricis p.394.feq. De hocdixiintracap. XIX. in notitia Tragi- 


corum. 

Lil. ¢. PRAXILLA Sicyonia {cripfit dSuedpRus ex qvibus 
Odam cuitituluscbilles laudat Hephzftion in Enchiridio pag.g. Anfiqvis- 
fima fufle videtur, fiqvidem Praxilles trimetris ufum Sap SF onem notat 
idem Hephzftio Pag. 36. Potuerunt tamen Praxillea metra dici qvibus poft 
Sapphonem Praxilla freqventius uteretur, nam & ab Eufebio in Chron. 
diu poftSapphonem Praxilla ponitur Olymp.LXXXII. Admirationi fuifle 
Praxillam ea) 19 tay oxoAiav wore ait Athenzus Lib,XV. At exodsey il- 
ludde Admeto, ab aliis Alczo vel Sapphonitributum teftatur Paufantas in 
Lexico apud Euftath. ad Iliad. 8. p.247. Ex Praxillz wcgowies petitum ait 
Scholiaftes Ariftoph. ad E@axag v. 1191, Sed& bujus Praxille, mqvit Gy- 
taldus, nunc etiam carmen legitur ad Calain puerum de amoris mutatione, & Gyral- 
do Tiraqvellus ad leg. conubial, p. 303. Praxille-cujus etiamnum exfiat care 
men ad Calain puerum de amoris mutatione. Laur. Craflus de Pottis Gracisp. 
$32. De fuoi Ditirambiva celebrato quello A Calai Fanciullo della Mutaziond Amore. 
Vosfius : Supereft cjus carmen ad pucrum Calin, Lud. Morery ‘in Lexico: 
wous avons encore des vers qu elle envoya Aun jeuncbomme nomme Calais. Hocnon 


occurrit apud Exivinm Urfinum, qvi pauca qvadam Praxillz colligit p. nie 
| & 





~~ 
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& 296. Neqve alibi hoc potuireperire, pon magi§qvamqvod Tan. Fa~ 
Per eam affirmat compofinife hymnos, & a Grecis recentioribus appel- 
bari Bafilicam, . MeAowows dicitur 4Polemone apud ZenobiumIV.21. pro- 
verb. pro.qvo male in explicatione proverbii Vaticana apud A. Schottum 
ws. Maleetiamin proverbiis éSvida VII. 47. HAS wrep@» ¥ ea= 
Bonn Adand@- idem praftantisfimus Schottus vertit: Srupidior Praxillis 
Adonidos, pro Praxille, Neqve Apoftolil interpres probandus IX. §z 
prov. qvi bis habet Praxelles, magis vero peccavit ipfe Apoftolius, cui 
Adon Teagan eft Praxillz filius, cum intelligatur poéma ejus de 
Adonide. 
+ LI 6. PYTHERMON Auftor exoAd carminis, cujusinitium 
habes in appendice proverbiorum Vaticana Centur.3. proverbior4. 
LILL +’. SACADAS Argivus, eoigras pesranse xo SAryeior psesq 
Aexoinpévar. Vide Plutarchum de Mufica p. 1134. 
- . LIV. a. SAPPHO Scamandronymi filia, Lesbia Mytilenenfis, 
zeqvalis Alczi fuit, ut patet vel ex Ariftotelis x. Rhetor.cap. IX. & ex Sap- 
honis loco apud Demetrium de elocutione§. 145. ubi Alezum celebrat, 
ceminas ili familiares has refert Maximus Tyrius diff. VIII. Gyrinnam, 
Atthidem, Anatloviam, Gorgonem, Andromedam, bidem amores Sappho- 
nis cum Socraticis amoribus contendit, eosqve non minus atqve Ana- 
creontis honeftos fuifle ac pudicos difputat, ut Archilochum contra uGpe- 
sy. Svidas preter Atthidem amicas Sapphus nominat Telefillam, Me- 
garamqve (qvibus ex Ovidio addi poffunt Cyduo, Mnais, & Pyrino, Difcie 
pulas Anegoram Milefiam , Gongyl1m Colophoniam & Esnicam Salamini- 
am. Damepbilam preterea, uxorem Pamphyli, qvz cum Sapphagg ver- 
fata fit, & ¢gwrixa, tum hymnos in Dianam Pergzam aliaqve poémata 
ejus exemplo compofuerit, celebrat Philoftratus]. 20. de vita Apollonil. 
Gellonis qvoqve Lesbiz virginis meminit Sappho apud Zenobium III, 3. 
prov. In Doricham vero qvz Chanext (fratris Sapphonis) amore capta non 
optima fide cum eoegerat, inveétaeft tefte Athenzo Lib. XIII. Meminit 
illius Dorichz etiam Strabo Lib. XVII. & Svidas in PoddmridlGs ava Sapa, 
Herodoto enim II. 135. eadem Doricha vocatur Fodtaais, licet Athenzo 
obfervante Rhodopis fiveRhodope illa de qva Herodotus, longe diverfa 
fuerita DorichaSapphonis. Reliqv: duo fratres hujus Poétriz, Larichus 
fuere & Exrygins , Cercolas autem maritus & KAas five Cleis *filia, Ile vero 
h 3 cuyus 
.- ® Sappho ipfa apad Hepheftion, p. ¢¢ Enchirid. 
Eos ps0t xaAa was gue tour avenues 
EuPsen sxzos poePny KARE ayaryra. 
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cujus amore exarfit fuit Pampbo, ex cujus exo nonnulla didicifle Sappho- 
nem teftatur Paufanias Beotic. p.767, Falluntur enim meo judicio, qvi 
Sapphonem poétriam 4 Lesbia Pamphonis five Phaonis amafia diverfam 
faciunt, ut Apoftolius XX. 14. proverb. & anteeum Hlianus XIL, 19. Var. 
Menandri verfus deSapphone ob Pamphus amores in Leucadem fe preci- 
pitante fervavit Strabo X. p. 452. IpfaqvidemSapphoxar éZoxy dicta eft 
Poétria tefteGaleno in lib. qvod animi mores temperamentum corporis 
feqvantur. Plutarchus de Mufica p. 1136. Ai o Faves dé Puow ZarOd 
aevtny supactay THY psvoAvdlss appoviay, wap Ns THs Tparyedom bus peter, SCri~ 
pta Sapphonis hzc apud veteres memorantur: : 

I, MeAav Avesxev libri LX. Svid. Maximam partem de amoribus 
fuere, unde sewtincee wéAy vocant Plutarchus, Athenzus, Dio Chryfoft. 
Orat.2. deregno, Librum fecundum & tertrum laudat Hephzft,in Enchi- 
_ rid. qvintum Pollux, Athenzus & Atilius Fortunatus, Septimum idem 
Hephzftio. Odarum Sapphonis qvarundam argumenta refert & ad \e- 
gendum qvam ad decantandum aptiores fuiffe notat Demetrius libro de 
elocutione §. 167. Inter illas fuereetiam w4aj cariaAduin, ut ex Deme- 
trio Rhetore, Dionyfio Halicarnaff Hephzftione conftat &Servio. Sed 
& CatulliEpithalamium deHefpero, & alterum Thetidis & Pelei ex Sap- 
phone expreffum fufpicatur. If Vosfius p. 189. ad Catull. Aliaduoilluftria 
Sapphonis carmina recenfita & emendata videre licet in notis eyusdem 
Vosfii ad Catull. p. 113. feq. * Jacobi Toll ad Longin. p. 76. feq. & in Dio-= 
nyfio Halicarnatifeo editionis praftantisfimz Hudfonianz T. 2. p. 47. & 
350.351. Sunt &nonnullaSapphonis Horatio in Odis pulchre tranfcripta 
& imagets , ut ab Urfino & eruditis Poéte Venufini interpretibus animad- 
verfimm. 

2. EAryeia, Svid. Ex his forte eft, qvam latino carmine ad Phao= 
nem expresfit Ovidius in EpiftolisHeroidum. Eamrecenfitam habes in 
Fulvit Urfini Lyricis p.29. Confulendus & Bachetus Meziriacus in erudi- 
fo ad Epiftolas Ovidu Commentario Gallice edito, & Urfinus libri ‘laue 

tip,2$9. _ 

3. Tyeres, Menander Rhetor, & Julianus Epift. 30. ad Alypium. 
Hymnus inVencrem apud Dionylium Halicarnall, a€: curbdreas ovopect tar, 

4. Moree 


* Conferre praterea juverit notas eruditi{fimi Boivinii ad Longinum ‘p, 263. feq. qvi ¢ MS. 
antiqviffimo Longini qvod exftat in Bibliotheca Regis Chriftianiflimi qvicdam Sappho- 
nis loca non infeliciter reflituie, Refpicit & locum Sapphonis Lucianus in amoribus T, 
-P 905. cuip. 895, celebratur To wtAiy oor auyyua Att PiawLarQw, Eade 
EvaTH AveiKay , Aoviday déncarn, Aufonio Epigrammate 33, 
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4. Movadsay. Svid. 

: 5. Exiyedupara, Svid. Ex his bina Superiiunt in Anthologia, & 
num qvidem in Timadem, qvzinnupta deceflerat. | 

6. 1a Gor. Svid. _ 

7. Verfus ad Anacreontem , qvos ex Chamgleonte a +@ ase) 
sami refert Athenzus Lib. XIII. non dubitat Sapphoni effe fuppofitos 
ab Hermefianatte. — . 

: Exiguz qvedam carminum Sapphonis reliqviz, aliqvotieslucem 
videruntcum Anacreonte, ut fupra cum de hoc agerem notare me memi- 
ni. DiligentiusFragmenta ejus collegit Fulvius Urfinus p.7+36. & 281.< 
295. qvanqvam video ejus induftriz tum in hac tum in reliqvis Lyricis 
mnnnullaaccedere poffe, Callies Lesbius olim ut Alczi ita Sapphonis qvo- 

e poémata commentario illuftraverat, tefte Strabone.,. Varli qvoqve 
omici Sapphonis riomine dramata ediderunt ,.ut dntipbones, Diphilua, 
Ephippas: de qvibus infrain notiti1Comicorum. . Non in flore ztatis dee 
cesfiffe, fed fenium attigiffe ipfa teftis eft apud Stobzum ferm. LXIX. sya 
TAATOM syed cure Bre ‘yeoauTécd. Mytilenzistanti poft mortem vith 
eft Sappho,ut eyus vultu numos fuos fignarent tefte Polluce EX.6..437. qva- 
Jem numum exhibet Urfinus pag.2. fragmentor.& in elogiis Virorumilly- 
ftrium p.38. alium Sponius p. 130. Mifc. erudit# antiqvitatis: alios przterea 
binos Clarisfimus Hemfterhafius p. 1064. ad Pallucem, Sed & Alczpm in 
numo Mytilenzorum obfervat Holftenius ad Steph. p:216. Confer Har- 
duinum in numis urbium illuftratis. De Sapphonis ftatua zrea a Silanione 
Artifice fabricata meminit prater Tatianum Cicero IV. 57. 1n Verrem, 
Sunt, ut dixi, qvietiam alteram volunt fuiffe Sapphonem Lesbiam, mere- 
tricem non pottriam, ut ait Alanus XII. 19. Var. Sed & huic poémata Ly- 
rica a qvibusdam tribui Svidas non accuratiffimus in diftinguendis {cripto- 
ribus auctor retulit, Confer fi placet qvz inhanc rem elegans & eraditus 
{criptor Balius in Lexico , ubi de Sapphone. De Sapphus Poétria & 
Phaonis amoribus confilendz notz Hiftorice Humfredi Prideaux 
ad Chronicon Marmoreum Arundelian. pag.2c0.201. Sapphusicon in 
tomo 2. thefauri Antiqv. Gracar. Gronoviani tabula 34. é {chedis Pirrhi 
Ligoril, ubt qvod mireris Erefia appellatur. . | 

LIV, @. SCYTHINUS Tejus, Jamborum Poéta, cujus mentio 
eftapud Stephanum Byz. in Téas, 

LV. SIMONIDIS JuliteCeimagnum encomium legitur apud 
Platon.1.deRep. Zscvidn ye d padlev amicew, coPas yee ugy De 6 avne, 
Natus Olymp.LV.4.Verfatus eft cumPsraco Mytilenzo, Hipparchi tyranno 
Athen. Panfania RegeLacedamonior, & Hierone Syracul Tyranno: ur ex 

codem 
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Se rt 
eodem Platone conftat. Sed & cum Themifocir, ut docet Plutarchus in The- 
miftoclis vita, & cum Alevadis Theflalix Regibus tefteSozomeno pref. ad 
Hift.Ecclef Annos vixit Simonides circiter nonaginta , & cum ztate pro- 
veftus Pindarum inftituiffet, diem obiit fupremum Olympiade LXXVIIL 
Femulus ejus fuit Lsfes * Hermionenfis tefte Ariftophanein Vespis, tum 

Timocreon, Rhodius, PoétaLyricus & ipfe, deqvoinfrafuoloco. Dedi« 

&tis & factis Simonidis operz pretium eft videre Xenophontem in Hiero- 

ne teftantem inter alia eum in acie qvoqve adverfus hoftes ftetiffe , & qvz 

collegerunt Gyraldus, atqve in edit. 2. Lexici Clariffimus Bzlius. Nam 
meo qvidem inftituto fatis fuerit {criptorum Sumonidis catolagumhicex- 
hibere, qvz ad unum omnia interciderunt exceptis fragmentis colleCtis 
aCamerario & Hertelio inter Gnomologos deqvibus fupra cap. XI. tum 
in Ariftologia Pindarica Mich. Neandri p, 395. & in Lyricis H. Stephani 

P- 272. 424. K 451. longeqve diligentius 4 Fulvio Urfino p. 153.-198. & 

328.-340. qvibus nonnulla addidit Theodorus Canteruslib, 2. Var. Le. 

cap.7.Scripferat itaqve Simonides Doricadialefto: 

I. Kalvos gy Aages ParsAeay, Svid.inZycovidys & Schol, Ariftophanis 
ad Veipas. 

2, Nauueyiay =sore five mv év Tahauin vaysayiay, wsdixas, Svid. & 
Schol, Ariftophanis. Schol. Apollon Lib. I. Ex hoc opere videtur 
Diodorus Sic. lib, XI. p.248; referre encomium Lacedzmoniormm 
qvi ad Thermopylas ortisfime pugnantes cecidere cum duce fuo 
Leonida. 

3. Tay éx’ Aprepicion Navwayjay, di treyeas, Svidas, Schol. Ariftoph. 
Prifcianus de metris Comicis, 

4. @pnvys. Svid. Scholiaftes Ariftoph. & Theocriti. Ex his threnis vide- 
tur petita Daneé miferiam fuam odugowerg apud Dionyfium Halicar- 
nafs. incalce libri w& cuvSicews cvenarav, Threnum Simonidis in 
Lyfimachum Eretrienfem memorat Harpocratioin Tayums, Con- 
fer Meurfium Attic. Le€t.1V.7. Threnos five Planttus optime Jripfit Sie 
monides , inqvit Porphyrio ad Horat. Meminit & Georgius Galefiots 
apud Leonem Allatium Lib. de Simeonum fcriptis p.240. Qvintiliae 
no autem X. 1. Inft. judice , precipua Simonidis in commovendami- 
{eratione virtus fuit, qvod prater Catullum, Dionyfium Halic. & 
Horatium confirmatBafilius C2zfareenfis Epift.379.ad Martinianum 
Nihilominius idem Simonides propter fingularem {vavitatem me- 
rultut diceretur Melicertes, tefte Svida & Schol. Ariftoph. ; 


5. Tue 
** Dehoc Lafo confules ubi lubcbit fcriptores 4 me laudatos fupraLib,L.c, VL §. 4. . 
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5» Tyrus & Tayavas, Menander Rhetor, Svidas, & Schol. Ariftoph. 

-  HymnumSimonidis és Neptune memorat Schol. Euripidis ad Me- 
deam v. 4. At Hymnus és memoriam de qvo Philoftratus Lib.I.c.XI 
' de vita Apollonii, & inde Svidas in Eyesvid, non Simonidis fuit fed 
Apollonii. Falfum interim apparet qvod lane nullos in Deum 
hymns feripferit Simonides , ut tradit Joh. Tzetzes Chil, VII. 


Oud’ tures tyes Orcig aures 6 Sipeanidns 
ExxAivwy 0 aveipyupay, syeaQe O” ajveg wasdew 
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EswrnS esc J€ wedg Tien y Th mpos Osus w yeaPen. 
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* Irs of weydss 540s Osos, OC 4 auray Aaussarcer. 

6. MéAy varil generis, precipue emwixia, atave ¢yxayu0, Theocritus * 
Idyll. 16, ¥: 44. Svidas, Schol. Ariftophanis, Theocriti & Pindari. 
Tise) BayrvAs. Apoftolius centur. XV, proverb. 97. Carmen Simoni- 
dis ix Evalcidem Eretriorum ducem (icriptum ante Olymp. LXIX.) 
memorat Herodotus V. 102. ie 4saxilam Meffenium , qvi mulis 
Olympia vicerat, Ariftot. 3, Rhetor. & Heraclides in Politia Rhegi- 
nenf. is Leopbronem, Athenzus, in Megarenjes , Scholiaftes Theo- 

-Criti: in Scopam ** Theffalum (qvod laudibus Caftoris & Pollucis 
majorem partem repleverat ) Cic. 2. de Oratore, Valerius Max, & 
Svidas. Jn Xenocratem, Schol. Pindari. Hifce epiniciis Carminibus 
etiam adfcripferim , qvod Simonidem sr xevra9Aois laudant Lucillus 
Tarrhzus ab Aldo editus , Svidas, Apoftolius in aaxuovidts, K&qGvod 
Scholiafti Comici ad Eqvites allegatur atiqvid sx rav Zspcnide vee 
seizmay. At enim in dicibiadem emwinsv ab aliis reCtius tribuitur Eu- 
ripidi Vide Valefium ad Ammiani XIV, 6, In Scholiis vero ad 
ComiciNubes, riro To weAG@» Cieavide xo éawixev.1359. pro Exvi= 

- - x#legendum érwixwy, De Epinictis etiam potisfimum intelligendum 
~  fafpicor, qvodPalaphatum Agyptium Svidas refert {cripfitle argu- 
menta five vmodiores es Sion Primum mercede sxwhue {cri- 
pie legas in Scholiis Pindari ad Ifthm. 2. & apud Tzetzam VIIL 
228. & X. hift. 354, ne hoc loco repetam qvz’ de mercenaria Sis 

! | Titi moni« 

-’ ® Apud Allatium p, att. pro Theedifo in Evatiis legendum Theocriti in Gratiie, 

- 9 Alii in Glancium Caryfiism , in Leocratem| alii , alii denigve in eatarcham fui affine 
marunt, tefte Qvintiliano XI, 2. Nullum nomen ad{crip{it Phaedrus IV, 24. idem carmen 
memorans. Ag 2&t Simonidis ad Scopam Creontis Theflali F, memorat Plato Prptagora 
p.294. Vide & Rich, Benticiumad fragmentum CallimohiL EAL 
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monidis Mufaad Phadrum notant vir do&ti: & qvz de spzscveig ab 
eodem laudatis, Anonymus Grzcus Scholiaftes ad Ariftotelis Rhe- 
torica lib. 3. p. 55. Satis tamen acutum eft, qrod apud Stobzum 
ferm.10. rogatus curfenex etiam numos corradere non ceffaret, or: 
Bursiuny av, inqvit, awoGavav tes expels ma rrey amrodimee A Caw dete 
Sa tay Pidey. Aliam ejus refponfionem notavit Plutarchus p. 796, 
anfenigerendafitRefp. qvod per fenium reliquis Poliatus veluptations, fols 
lucrands oblettatione gravem recrearet atatem, 

”, Teaywdias. §vid. & Schol. Anftoph. 

Q. Emsypappatja fiveEAsyea., Merito enim hac duo conjungo, qvoni- 
am Epigrammata Simonidis uno difticho conftantia 4 Panfania & 
aliis ¢Asyéia Vocari, contra a Scholiafte Ariftophanis ac Svida, qvi 
Epigrammata Simonidis memorant, nullam EAsysw mentionem 
fieri video. Horum Epigrammatum non pauca adhuc 
tum in Anthologia, tum apud Herodotum VIL 228. Thucydidem, 
Ariftotelem, Paufaniam, Hephzftionem , Stobaum, Pollucem, 
‘Laértium, Arhenzum & Ariftidem, qvz collegit & defcripfit Alla- 
tius de Simeonum {criptis p.214. feq. longe phura atqve emendatio- 
ta Fulvius Urfinus p.157.feq. qvem ab Allatio non confultummi- 
for. EAsyeia in Athenienfes, qvi przlio * Marathonio adverfus 
Perfas occubuerant, tumulis ipforum infcripta memorat Paufanias 

Beoticispag.71s. in qvibus componendis fuperatum:a Simonide 
#{chylum legitur in Tragicihujusvita. Videnturadhnc fupereffe 
Lib. 1. Anthologiz cap. eg avdgetzc. Simihia exftant apud Strabo- 

' nemIX.p.42¢.429. Epigramma in mortuum qvem repertum hu- 
> Mavetat &a qvo per fomnium monitus naufragium evaferat, pr2- 
.ter Valerum Max. & Joh. Tzetzem in Chiliad. L hift.24. memorat 
Scholiaftes Ariftidis apud Urfinum p.330. ' Fuerunt & inSimonidis 
Epigrammatis Gripbi qvidam, ut uno alteroqve exemplo conftat, 
qvod producit Athenzus. Mentio Simonidis tanqvam Earyeape 
paroyea Dy etiam in prolegomenis Tzetzz ad Lycophronem , & in 
Scholiafte Pindar. 

. . Locus qvemex Luciani Scytha T.1. p. ¢99. producit Fulvius Ur- 

fmusp,181. non Simonidis eft, fed alteriusCe1, Bacchylidis: ut obfer- 

vat Colomefius p. 463. ad Gyraldum. Idem Urfinus p.x81. ex Lucillo 

Tarrhzo in Sapdiieg yéAws & Theocriti Scholiafte in Idyl L_ producit 

loca in qvibus allegaturSimonides libro fecando.de Sicilia, & libre 2, de Sym- 
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mmm mmeyvUmne sti saiinaeinmeasnaen ame aaa aan 
cafis, fed is alius Sumonides , Platonejunior fuit, ut probe notatum Vosfio 
1.8. de Hiftoricis Gracis. Strabonis vero focus Lib. XV. p.728. edit. Morel- 
li, in vitio forte cubat ; licet altud videtur Allatio p. 211. nam pro verbis 
os cionxs Zicawldng ev Mauser: dGued pew trav Aahaxen, CafaubonuseSvida 
legit Tyu@eo HAa@»five 6.AvadGe, Sicovx qvod fib Simonidis nomine 
laudat Francifeus Blondeliusin comparatione Pindari cum Horatio p. 3a: 
Simmiz effe conftat, de qvo infra {uo loco Libro tertio cap. 17, Vicis- 
fim pro Simmia Simonidis nomen male pofitum a Svidain Ziupias, Vide 
Jonfium p. 23 Qvod porro Scholiaftes Apolionii Lib. 1. p. 56, sav yale 
twAxcv Muvcy ausy, as Dyers Eseavidys ev cupusaros, aut fubintelligendum 
fuerit ~éAses, aut alius fuerit Simonides illorum cuypixtay {criptor , fi- 
qvidem ejusmodiexiiterunt qvalia cuzplure Philemonis, Calliftrati &c, 
e qvibus Woweranus ¢. 13, Polymath. Fuit & alius Simonides Fambograc 
phous * Amorginus, qvi&elegiarum libros duos Svida tefte{cripfit , cujus 
meminere Strabo, Clemens Alex. Athenzus, & alu: confer Vosfium 
IILInftit, peét. p.97. Allatrum p, 206. Huit forte cuppsxra re€tius tri- 
bueris, &£pigramma in Sophoclis mortem, Fuit przterea qvi Amor- 
inum videtur xtate antecesfiffe, Simonides Ceus junior, circa Olymp, 
LXXxXII, clarus, qvem Svidas ait fcripfiffe libros Ili, meg) ** evenuatay, & 
libros tresdegenealogis, Simonidisqvi Hiftorias fuas Speufippo Phile- 
fopho infcripfit, in qvibus egerat de rebus Dionis ac Bionis , meminit 
Laértrus IV. 5, Longe junioris Simonidis Philofophi fub Valente Imp, 
combuftimeminit preterZefimum &Svidam Ammianus XXIX. 1. p. 555s 
De aliis Simonidibus confulendus preter Vosfium Lib, de Hift, Gracis, 
Leo Allatius libro de Simeonibus p. 217. feq, Chamzleontem Heracleo- 
tam &v 72 we Etovids laudat Athenzus: nimirum de pluribus Poitis ege- 
ratille {criptor, ut accurate notavit Jonfius p,93. De diale€tis Simonidis - 
& aliorum poétarum Lyricorum , Homeriqve , {Cripferat Zypbon Alex, 
tefte Svida,  Proragoram vero poémata Simonidis mercede accepta intere 
pretatum efle refert Themiftius Orat, XXIIL p. 289, edit, Hardyini, 
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* Tzetzes Chil, XIV. v, §2, notatSimonidem fuifleinventorem fiterarum 9 & @ » dubitat vero 

- utrim Tor Awoey#, ( Amorgi filium vocat etiam Chil. I, v,619,) TO” Zaepesov EXAM, 

anCeum. . Sed Amorginum d patria non a Parente appellandum effe Stephanus Byz, 8 

aliiperfpicueteftantur. De fiterarum inventosihus confulefilubet (criptores fupra 4 me 
Aaudatos Lib. Ie. XXUL§ 2, 

** Prater Simonidem hune f{cripfere 7s ) suemaray Antiphanes , Ariflodemus , Arifte. 

teles, Cydippus, Dinias, Ephorus, Philoftephanus, Scamon Mytilenscus , Strato Peris 


Venvib«6 Confer Clementem Alex, £ Strom, p. 308. Atheneum & Pli- 
id ¢§ 0. m 7 
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monidis Mufaad Phedrum notant viri do€ti: & qvzx de spsves ab 
eodem laudatis, Anonymus Gracus Scholiaftes ad Ariftotelis Rhe- 
torica lib. 3. p. 55. Satis tamen acutum eft, qvod apud Stobzum 
ferm. 10. rogatus curfenex etiam numos corradere non ceflaret, or: 
Bursiuny av, inqvit, awoGavan seis ex Dpcig ua rrov amodimee Caw dete 
Sey tar Pidev. Aliam ejus refponfionem notavit Plutarchus p.736. 
anfenigerendafitRefp. qvod per fenium reliquis poliatus velupratibus, fols 
lucrandi oblettatione gravem recrearet atatem, , 

7. Teaywoids, Svid. &Schol. Ariftoph. 

g. Emypapudla fiveEAsyéa. Merito enim hzc duo conjungo, qvonie 
am Epigrammata Simonidis uno difticho conftanta a Paufania & 
aliis ¢Asyéia vocari, contra a Scholiafte Ariftophanis ac Svida, qvi 
Epigrammata Simonidis memorant, nullam EAsysew mentionem 
fieri video. Horum Epigrammatum non pauca adhuc 
tum in Anthologia, tum apud Herodotum. VII. 228. Thucydidem, 
Ariftotelem, Paufaniam, Hephzftionem , Stobaum, Pollucem, 
Laértium, Arhenzum & Ariftidem, qvz collegit & defcripfit Alla- 
tius de Simeonum {criptis P- 214.feq. longe plura atqve emendatio- 
ta Fulvius Urfinus p.157. feq.. qvem ab Allatio non confultammi- 

- gor. EAsyeia in Athenienfes, qvi przlio * Marathonio adverfus 
Perfas occubuerant, tumulis ipforum infcripta memorat Paufanias 

" - Beoticispag.715. in qvibus componendis fuperatum:a Suimonide 

.  #&fchylum legitur inTragicihujusvita. Videnturadhnc fupereffe 
Lib.ill. Anthologiz cap. ei¢ avdgetxc. Similia exftant apud Strabo- 

' nemIX.p. 425.429. Epigramma in mortuum qvem repertum hu- 

*  Mavetat &a qvo per fomnium monitus naufragium evaferat, pra- 

' . “ter Valertum Max. &Joh. Tzetzem in Chiliad. L hift.24, memorat 

Scholiaftes Ariftidis apud Urfinum p.330. | Fuerunt & in Simonidis 

Epigrammatis Gripbi qvidam, ut uno alteroqve exemplo conftat, 

" qvod producit Athenzus. Mentio Simonidis tangvam ‘Earyeapye- 

praroyea Dx etiam in prolegomenis Tzetzz ad L.ycophronem , & in 
Scholiafte Pindar : 

. Locus qvemex Luciani Scytha T.t. p. $99. producit Fulvius Ur- 

fntus p,181. non Simonidis eft, fed alteriusCe1, Bacchylidis: ut obfer- 

vat Colomefius - 463. ad Gyraldum. Idem Urfinus p.181. ex Lucillo 

Tarrhzo in apd ytAws & Theocriti Scholiafte in Idyl. L_ producit 

loca in qvibus allegaturSimonides /ibrs fecando de Sitilia, 6 libro 2, de Symi 


an caf 
F Gellam eft Olymp, LEXIE 3, 


SIMONIDES. Lib IL. ¢. XV. 595 


ee mmmm meyrnasticamnann tem eaasanaen tage en ee 
cafis, fed is alius Sirnonides , Platonejunior fuit, ut probe notatum Vosfio 
1.9. de Hiftoricis Gracis. Strabonis vero focus Lib. XV. p.728. edit. Morel- 
li, in vitio forte cubat ; licet aliud videtur Allatio p. 211. nam pro verbis 
wos exonxs Sipamlong ev Mauser dued pw trav Aaaxav, CafaubonuséSvida 
fegit Zyu@oo HAGE-five 6 AAG», Sicovswm qvod fib Simonidisnomine 
laudat Francifcus Blondelius in comparatione Pindari cum Horatio p. 32: 
Simmiz effe conftat, de qvo infra fio loco Libro tertio cap. 17, Vicis- 
fim pro Simmia Simonidis nomen male pofitum a Svidain Ssuyias, Vide 
Jonfium p. 23. Qvod porro Scholiaftes Apollonii Lib. 1. p. 56, sav yale 
lwAxcv Muvcy ausy, as Dyes Eseavidns ey cupusaras, aut fubintelligendum 
fuerit wéAsos, aut alius fuerit Simonides illorum cuppixtos {criptor , fi- 
qvidem ejusmodiexiiterunt qvalia cuzp/xza Philemonis, Calliftrati &c, 
e qvibus Woweranus c. Folymath. Fat & alius Smnondes Bape. te 
hu * Amorginus, qvi&elegt ibros duos Svida tefte {cripfit, cujus 
Fneminere Strabo, Clemens Alex. Athenzus, & alii: confer Vosfium 
IIL‘Inftit, peét. p.97. Allatrum p, 206. Huit forte cuepysxre re€tius tri- 
bueris, &Epigramma in Sophoclis mortem, Fuit przterea qvi Amor- 
ginum videtur xtate antecesfiffe, Simonides Ceus junior, circa Olymp, 
LXXXII, clarus, qvem Svidas ait fcripfiffe libros Ili, meg) ** euenuatay , & 
libros tresdegenealogiis, Simonidisqvi Hiftorias fias Speufippo Phile- 
fopho infcripfit, in qvibus egerat de rebus Dionis ac Bionis , meminit 
Laérttus IV. 5, Longe junioris Simonidis Philofophi fb Valente Imp, 
combuftimeminit przterZofimum &Svidam Ammianus XXIX. 1. p. 5556 
De aliis Simonidibus confulendus przter Vosfium Lib, de Hift. Gracis, 
Leo Allatius libro de Simeonibus p. 217, feq, Chamzleontem Heracleo- 
tam 9 72 we Esovids laudat Athenzus: nimirum de pluribus Pottis ege- 
rat ille {criptor, ut accurate notavit Jonfius p.93, De dialeCtisSimonidis © 
& aliorum poétarum Lyricorum , Homeriqve , {cripferat Dyphon Alex, 
tefte Svida, Protagoram vero poémata Simonidis mercede accepta interes 
pretatum eile refert Themiftius Orat, XXIII. p.289, edit, Hardyini, 
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* Tzetzes Chil, XII. v, ¢a, notat Sumonidem fuifle inventorem fiterarum 9 & @ » dubitat vere 

‘ utrim tov Awo¢ys, (Amorgifilium vocat etiam Chil. [, v,619,) TOV Zee iesov EXELYON, 

anCeum. §$ed Amorginum a patria non 4 Parente appellandum effe Stephanus Byz, 8 

aliiperfpicueteftantur. De fiterarum inventosihus confulefilubet (criptores fypra 4 me 
laudatos Lib. I.¢e. XXUL§ 2, 

*¥* Procter Simonidem hune fcripfere 3st suena TOY Antiphanes , Ariflodemus , Arifte. 

teles, Cydippus, Dinias, Ephorus, Philoftephanus, Scamon Mytilenscus , Strato Peris 


ateticus & Theophrafius, Confer Clemente Atex, I, Strom, p.308. Atheneum & Plis 
Nom Vil 56. e) - ‘ 
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LVI. SIMON Magnefius de qvo Strabo Lib. XIV. p.648. Mufie. 
cus fuilfe videtur & fimulPoéta. Kas Zipav 6 psAcm ois xgy autos tie 
Gas THY TOY COTE LGW MEACMoLAY ayeYHT, Koy THY Eydiay cirayayay, nade 
wep irs ua ov Avoiwdel Koy Mayedes, Mentiohujus Simonisfive Simi Ma- 
gnefiiietiam apud Athenzum. Videndumqvoqvefitne diverfus ab hoc. 
Tiwog ‘Aguornes . cujus meminit Porphyrius in vita Pythagorz p. 3. 

LVIL STESICHORUS* Hefiodi filius a qvibusdam habitus, ex 
Himera ** Siciliz civitatefuit. Natus Olympiade XOOXV TL. antiqvior Sic. 
monide, qvi ejus memunit apud Athenzum Lib. IV. p.172. P idi 
Tyrannidi in Patria fua refuatit, narrata fabula de eqvo » GV1 ut cervi le- 
vem injuriam ulci{ceretur, frena injici fibi paffus effet. Vide Ariftote- 
lem Il. 20. Rhetor. xz praterea in tributis Phalaridi Epiftolis & inde 
apud Tzetzen Chil. I. hift.25, & Chil. V. hift. 3r. leguntur,.tanqvam viro= 
rum doétorum difputationibus controverfa, prztereo, licet illanon prz- 
ter hiftoriz fidem {criptamihividentur. ObutapudCatanenfes, Olymp. 
LVI. ut tradit Svidas, vel ferius etiam, fi ztatis annum attigit LXXXV. 
ut Lucianus habetinMacrobiis, Dorica dialeCto poématacompofuerat 
libris XXVI. utab eodem Svida annotatum. Poéfis ejus Epodica éStro- 
phe, Antiftrophe & epodo conftans, unde proverbium : sds tea Zeger 
xeex deqvoSvidas, Infepulchro Stefichori apud Himerenfes wera éx: 
za, unde in aftra galorum ludo Stefichorus oftonarium denotabat. Vi- 
de qvz Viri dott ad Pollucem lib. IX. c.7. feét. 100. Tituli vero poéma- 
tum ipfius apud veteres {criptores mihi obfervati hifunt: 

AS Aa, qvz Ibyco ab aluis, fed male, tributa, ex Simonide obfervat Athe 
nzus Lib, IV. p.172. : 

Bsxodixa wédAy. lian. X.19. Var. : : 

Fnevovis. Athenzus, Paufanias Arcad. p.602. ubi male in Kthhnii qvoqve 
editione, Iygvovn Aci’ pro I'ngucvids, & Schol. Apollonii. R pictunt 

| 7 & Scho 


* Hefiodi filium tradidere Philochorus, Arifloteles &c, ut Svidam ac Tzetzen preeteream. 
Ged alia aliotum fententia, Prius dicebatur Ti/fas , Stefichori vero nomen accepit 
OTs TF CUT OS mudarwdic xogor iSno ev, ut eftapudSvidam. Confer de illa care 
Xogs differentem Clariff- Dodwellum Lib, de xtate Phalaridis p. 62. feg. KuxAsoc 76- 
695 fineulla sates erat Suga Sixav, ut Cupra dixiin CineGa. Vide & fi placet 
qvxe de Choro Lyrico habet Tzetzes Chil XI, hilt 377. 
* Silius XIV. 223. Littora Thermarum prifiadotata Camana, Cicero2. in Verreme, 3¢. 
| Evat etiam Stefichori poita flatua fenilis, incurfa, cum libro, fumme ut putant artif- 
tio fatla, 7bi fuit Himera: fed & cf & fuit tota in Gracia fumme propter ingemims 
bonore & nomine. cone Stefwhori juvenili facie exhibet Jac, Gronovius T, 2. Ante 
gvitat, Greecak, tabula 38, | | 
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& Schol. Hefjodi ad Theogon. & Strabo Lib. 3. Vide Fulv. Urfinum 
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uate, Kory ta five PorG» s in cujus {cripti penam exceecatus, fed poft 
compofitum oraculi monitu EAs¢ syxaiuyov five Pslinodiam,vifum re 
cepiffe traditur. Meminit Plato Phedre, Ifocrates Helenz enco- 
mio, Dio2. deregno p.21. & diff. XL p.162, Lucianus fecundo de ve- 
ra Hift. T. 1. p.673. Hieronymus I. contra Rufin. multiqve alii, qvos 
laudat Fulvius Urfinus p.305. feq. & Allatius.c, VIII. de patria Home- 
ri. Stefichori ‘EAswy allegat Athenzus Lib. IL Prtolemzus He- 

heft, Lib. [V. Ex primo Helenz epithalamio a Stefichoro Kcripro 
A heocritum in Idyll. XVUL qvedam matuatum notat ejus 

‘Evpemeia,, Schol. Eurip. Pheeniffis. 

IAis wégon, Dio Chryfoft.Orat, 2. de regno, p.25. ait Alexandrum Re- 
gem Stefichori zitumatorem fuille, ors pepenras Ones yevectay done xgy 
aHv adwow ux dating twrolgos? Teoias, Mentioinveteri tabula llia- 
caapud Fabrettum p.342. Meminit & Paufanias Phocicis p. 856. Har- 
pocrat. in xaSeAwv. Tzetzes ineditus apud Clarif. Dodwellum 
opere elaboratisfimo de Cyclis pag. 802. Hocpoéma videtur refpi- 
cere Qvintilianus, cum Epici carminis onera, lyr fuftinentem Stee 
fichorum celebrat X. Inft. Or, cap. 1. : 

KaAvxy, Athen. Lib. XIV.Euftath, Iliad. @, 

Kuxv@, Schol. Pindari Olymp. ro. 

Ogsseia. Schol, Ariftoph.ad Pacem, Athen, Lib. XII. pag. $13. qvi Xane 
thi Lyrici hoc in poémate imitatorem fuiffe Stefichorum obfervat. 

Mayda five weydixa, Athen, Lib. XIII. Kaj arycixog Gud’ # merging sewrimcg 
yivouerG» curisnce x, sToy TOY TeOmoy ao Lato a On 194 40 wadeudy xa 
Aare radia xgy Wajdixd, Ejusmodiacpa|G Stefichorei initium mi- 
hi videtur afferre Strabo Lib. VIII. : 

Ays Maca Alyuce defer andag 
» ~ ? 
Egaray v pus Lape Eoh Ee 
Eoata Ptsyyoptva Avge, — 

Haados éyxapuev qvod aliis tributum Lemprocl, Initium ejus affert 

Tzetzes Chil. I. v. 683. & Schol. Ariftidis, tam Ariftoph. ad Nubes 
vi Lamproclitribuit. 
ZveSyea, Athen. Lib. Ill. 


Angelicum metrum , celeritate nunciis aptum repetit Steficho- 
Titi 3 rus, 
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rus, cujus hoc exemplum profertur a Digmede Lib. ILL p. 512. _ Optima 


Calliope miranda poématibus, | . 
Fragmenta nonnullaStefichori collectafint 4 Neandre pay. 421, 
H. Stephano p. 76. & 443. majoriqve induftria 4 Fulvio Urfino pag. 79-97, 
& 204-309. Socrattin carcere conftituto qvendam {cite lyrici carmen Stele 
chori admodul:tum refert Ammianus XXVIII.4.p.¢29.Allegatur Steficho- 
rus i VibioSeqveftro, Chriftiano{criptore, ubi de Himera fluvio agit, {ed 
Ctefichorum perperam 161 exhibent qvedam editiones. Le 
'- LVI, TELESILLA Argiva Lyrica poétria claruit témporibus 
Cleonienis Spartanorurh *Regis circa Olymp, CXXXIX. ut conftaré Plu- 
titchd Lib. de virtutibus maliernmp, 245. Ktaqve longe fuit junior Laide 
meretrice, licet Theophylaétus Simocata Epiftolam Telefillz.ad Laidem 
confinxit. Ejus acura five tA» memorant Paufanias , Max. Tyrmus, & 
alii. Autor fragmenti Cenforino fubjecti c. 9. dlemsan numeros etiam 
minuit incarmen, bine poétria melice ; at Telefilla etiam Argiva minutiores edidit 
numeros, AthenzusLib. XiV. 9 dé sis AaroRssree dy Didgasas, wg 9 TEXETIA- 
re wagigyow, WVerfum ejus producit Hephzftio Enchirid. p. 36. Confer 
Urfini Lyricas p. 49. feg.& 296. | : 
: LIX. TELESTE Selinuntii qvedam ex Athenzo deferibit H. 
Stephanus in Lyricis p.392. Sildem eftTelcftus Poétacujus monumentum 
memorat Plinius XXXV. To. vixerit circa tempora Philippi Macedonis. 
Sed cujus Azy” & AgxAym¢ ab Athenzo laudantur, Comicus fuit cette 
Svidain Teassys. Telefte Dithyrambos memoratPluturchusin Alexane 
dro, Diodorus Sic. XIV. 47. & Athenzus Lib. XIV. laudat FsAtcyzy ev vpsee 
raj Suezmw, Ariftoxcnumdchoc Telefte agentem allegat Apoiloni- 
us DifColus hift. mirab. c. 40. Alius fuit Teleftes E{chyli oeyxen, qvem 
Tragici illius Septem Thebanam egregie faltaffe tradit idem Athenzus 
Lib. 1, pag. 22, Altus qvoqve Teleftes Corinthi Rex apud Eufebium 
Chron. ad Num. MCCXXV, a eo 
LX. TELLEN tibicen peffimus , ** nec multo forte melior 
potta Lyricus, etfi propter dicacitatem nonnullisprobatus. Siidem qvi 
Té\s5 Plutarcho in Apophthegmatis,Epaminondz temperibus vixit. Ze- 
nobius proverbio chest ra TeRaves. imi tov oxwwrinay tiderey 9 wage 
pric, Tey yee auAnIns Sy EvETS x4 HaNcav wr omtiis waaynare *** nares 
. ae _ 
* VideLucianiamores T.1. p.89¢. , : oe, iY. 
“© Plutarch. 7v9) auagtng 6 Wy TEA Aue wclsus's, 6 ds ‘AV iynidas KAAALS 06. 


Rx TI ziryvict ejusmodi {criplerant Botrys, Mua/eas Locrus, & SajpeLesbia, Vide Jo. Bro- 
deumad Anthologiain p, 562. edit. Wechel. 


TIMOCREON. XANTHUS. XENOCRITUS. Lib. Ie. XV. 599 
at sugutudjara ngy vasw sore whesny xgy Txoppdla xourpotata, Idem, 
alibi: ses TeAAny eysvero aulaifig xot psdaw arumora ay [licentioforum. 
& liberx dicacitatis carminum) mosmrys, petpvrtoy aus Aixayagyos 0 Mec 
ames, Meminit & Diogenianus , Apoftolius &c. 

LXI THEANO LyricaPoétria commemorata mihi fuit fupra 
cap. XIII. cum de foeminis Pythagoricis agerem. 
LXIL: TIMOCREON Rhodius pugil ac Poéta, Simonidis adver- 
farius fuit ,.ut notatym Laértio II. 46. Comicus veteris Comeediz, fedquvi 
rzter Drama in Themiftoclem acSimonidem {cripfit, preterea Svida te- 
\boyor five vitaperationem Themifoclia carmine Lyrico. Verfus hujus 
Timocreontis ante ineditos profert Allatius de Sumeonum {criptis p.213, 
é qvibus colligas eum 4 Simonide prius lafum fuiffe: 
: Kyi pa mgoonrte Parvati x 89 éAorre 
to, . Oux sSere]a us wreorzAde Kya Drvagian. 
Scoliam Timocreontis-is P/srum memorat , & ejus initium refert Ariftopha- 
ris Scholiaftes ad Acharnentfes v. 531. &ad ranas V. 1335. Svidag in exoAscy, 
ex qvo trans{criptum exhibet H. Stephanus in Lyricis fuis p. 396. Refpicit 
&, Clarif. Kuftero ad Svidam obfervante , Lfidorus Pelufiota lib. 2. Epift. 
146. Mortuum hoc Epigrammate Simontides perftringit-qvod exftat in 
Anthologia Lib. {lf.c.6.0 7 _ ne 
TloAAd Dayan xgy worre wiv Gy WoAd nar’ day 
Av Seams » xeiecy Tyeoxpsav BodiG, - 
Confer Jo. Meurfium in Rhodo lib. 2. c.13. p. 108. feq. De voracitate hujus 
Timocreontis mentio apud Hlianum I. Var. Hitt. c. 27, & Euftathium ad 
Hliad.). p.14.47. AtSimonides notante H.Stephanoin diff de Parodiis pag. 
6. allufitad hunc epitaphii Sardanapali verficulum: wedha mncvagy wove 
Dayar x94 wodda tpxPacas, a, 

: LXII. XANTHUS Poétis Lyricis antiqvifimis annumerandus 
Stefichoro antiqvior eft, qvi Oreftiam fuam & alia ex illius carminibus 
compofuit, ut teftatur Athenzus Lib. XIL p. $13.. Merminie& Elianus IV, 
26. Var. ubiconfulendz preftantiffimiPerizoniinotz. “De Xaritho Hifte- 
rico Meurfius ad Hefych.. pag: 173. feq. & Vonttus de Hit. Soreciss De aliis 
Xanthis Iluftris Ex. Spanhemins ad Callimachum pag.356, 

LXt. MENOCRITU S Locrenfis per ominem vitam oculis 

captus tefte Heraclide inRep.Loer. poeta fut, ac vel paarias vel dithyram- 
Musica antiqvifimis peanuma ieriptoti- 

Cs . us 


® 
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bus Thaleti acXenodamanti accenfetur. Incertum, idemne fit XENO- 
CRATES do pala yeypaus qvem ex Ariftoxeno memorat LaértiusIV.15. 


De The[pide 5 AESCHYLO Tragicis. 

Thefpis primus Tragicus Athenis, Dramata ci ab Heraclide fuppofica; 1. Plures 
Tnepides ibid, Efchyliatas,r. Quantum abcoGrace accefferit Tragedia. 3. 
LEfchyli wsyadoPusia , dramata ipfine etiam defuntio illo alta publice prope 
fito pramio, 4, Aliainejuslandem, & quod in lutin movende plarimum vs- 
luit, ibid, Sett.s Pythagorans; Impietas ac vinofitas ipft objeita. Mors, 5. Dé 
Septem Afchyli Tragadiis qua exfant, 6, Catalogus deperditerum dramatum 
LEfibyli, cum variis obfervationibus.7, Alia feripta AEf{chyli deperdita,atque 
obitcr de Tynnicho Chalsidenfi, 3. De editionibus, Scheliaftis & interpretibas 
fchyli.9,CatolognsScriptorum in [choliteGracis ad Efe bylum allegaterum.1O. 

I, 

Vanqvam Plato in Mino®?, Trageediam Thespide & Phryni- 

cho longe antiqviorem fuiffe contendit , qvod ‘etiam innnit 

Laértius III. 56. & Svidas nominat Tragicos Thespide anti- 

qviores drionem Methininzum & Epigenem * Sicyonium, 

Nicephorus qvoqve Gregoras (lib. X. p. 289. edit. do€tisfimi 

Boivinii) sv OsPéas sy teayadiang duvayy celebrat: communis tamen 

fententia jampridem obtinet, qvod primus Trageedias docuit THESPIS 

Icari¢nfis (vide Sponium de populis Atticz & Reinef: Var. Lect. p. 364) 

ut preter Horatium, Plutarchum in Solone, aliosqve teftatur marmor 

Arundelianum : OéarK 6 wantag + =~ wedt@s ** b¢ édidage- - - xg¥ 

exeSn 6 teayG» ADAcv vennyxors » Kexorr@ AItnow AAxads ¥ Teoreges 

hoc eft Olymp. LX. 4. five LXI. 1. Confer Meurfium in Solone cap. 

XXVIL Plutarchum p.95. Diofcoridis Epigramma edituma praftantis{- 

mo Bentleio: 

" @damts ods Temyicny as aviwhace mearGs dad 
Kapeyroys viagas XaurcTopeay ycortag, 









Baxe 
* De Arione Epigene & Phrywicho epiinfra cap. XIX, 
** Hoc vocabulum aweat©@» diferte legitur in edit. PrideanGi p. 168. itaqye Seldeni 


¥ 
sxdoowy intelligic dum illud legi in editis negat. Clariff, Bendeius in Apologi 
difs, de Epiftolis Phalaridisp,a3ir ne potogs Pre 


ESCHYLUS TRAGICUS. = Lib,c. XVI. 6018 
Baxny@» ove tat ]ov * xarayos vopev, Tea G» abroy 
X' w& Tlucts tv ounce appsy Gr &Sdov st, 
Os dé pee voy wAcosurs vies, Ta peviesG axicav 
Noe wee osu, Dios, Yavspa tara’ O sed, 
Czterum Trageedia hujus Thefpidis non hodie tantum nulla fupereft, 
fed necPlatoni nec Ariffoteli le€ta ulla videtur, & qvz a junioribus {cri- 
ptoribus allegantur, fiippofite fortaffis funt, ur idem Bentleius con- 
jicit: fane Heraciidem Ponticum fub Thefpidis nomine Trageedias vul 
teftatur Ariftoxenus apud Laértuum V. 92. Allegarur antem a Polluce 
VIL 12. Thefpidis DerSsv¢, preter qvod drama, Svidz memorantur @9- 
Aa merlsn DoeBes, iegic, viSeos. Thefpidis leptin , fed ex fola & parum 
verifimili conjeétura , in marmore Arundeliano exhibuitSeldenus, cum 
Svida tefte primus Phrynichus feeminz perfonam in tragcedia introduxe- 
rit, Profert przterea Thefpidis fub nomine verficulos tres Plutarchus 
Lib. de audiendis poétis p. 72. edit. Grotil, & alios fex Clemens Alex. V. 
Strom. P: §70. in qvibus omnes literz Alphabeti, qvarum nonnullz poft 
Thefpidis demum tradunturrepertz efleztatem. Videfiplacet qvzillu- 
{trandis hisce verfibus {criptafunt 4 Salmafio ad Solinum p.§96. edit, Parif 
4 Tho. Galeo in diff, Apollodoro prefixa p.16. feq. & 2 laudato Bentleio 
Epiftola ad Millium p. 48. Nefcio alius ne fat Thefpis five Thefpidis, cujus 
Apophthegma, adawadvyrcs ast ? turcsiag 6 rAsT&), laudat Apoftolius L 
proverb. $3. adfcripto nomine @saridy. Alius certe Thefpis Thebanus 
citharoedus cujus meminit Lucianus adverfusinde&tum. Aliusdeniqve 
Thefpis Erechthei F.unde Thefpiadz de qvibus Diodorus Sic. Lib, V. p, 
234. -De Thelpide Tragico egerat qvi de aliis etiam Poétis {cripfit Chae- 
meleon Heracleotes, telte Svida & Apoltolie ingdsy apis Tov Ascrecrer, 
Ii, ESCHYLUS Euphorionis F. (a) Athenienfis ex civitate Atti- 
Kkkk Cz 


* Id. p. 233+ hace verba exponit de Dionyfiis , qve ter qvotannis Atheris celebrabantur, 
Asoyvrsa Ta ey Aiuvas & Avo ta xar acu & Awvwoie Ta xe] AY pC, 
tempore qvod refpondet nofteo Martio, Aprili S Januasio, in his Dionyfiis Comicedize 
agebantur Trageedisz. 

(a) Macrobio Lib. V. Saturnal. cap, 19; Sir Sicu/us dicitur , qvia-in Sicilia diu extrema ztae 
te eft verfatus, unde Siculis vocibus multis ufum notat Atheneeus Lib. IX. p. 402, Alius 
fuit A{chylus Mathematicus, difcipulus Hippocratis Chii (Ariftot.I. 6, Meterolog.) Hu- 
jus ut putabat in Bibl. Gr, Meurfius wostiAa xesnata laudat Svidas in KebAceg. 
Sed illa mihi potius tribuenda videntur Aifchyio Alexandrino , cujus Amphitruo 8 
Measyvixcs eam ab Athenzo alle antur, Nefcio cujus Afchyli wel Weagoitay 
Jaudat Zenobius in proverbio. LaredowGe virus. A(chyli Cnidii Rhetoris Cicero ut 

| tenpo- 
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-2 Eleufihe natus anno 525. ante Chriftum, poftremo Olympiadis LXIII. 


(b) ut teftantur Epoche marmorez Arundeliang, Clarus fut virtute 
bellica, qvam tribus celebribus pugnis Marathonia (c), & navali ad Sala- 
minem (d) & Platzenfi (e) demonftravit , fed ingenio clarior. Puer 
admodum infomnio monitus eft 4 Baccho, ut trageedias fcriberet , fa&to- 
qve periculo comperit feliciter hanc rem fibi procedere, ut ipfe refert 
apud Paufaniam in Atticis p. 49, Sane Thefpin, Phrynichum &alios, qvi 
ante ipfum hoc in genere Athenis verfatifunt, non minus fuperaffe vifus 
eft, qvam ipfe ztate jam provettior ceffit yuveniSophocli, Primum tra- 
geedia vicit, ut in lisdem marmoribus Arundelianis annotatum eft, Ar- 
chontePhilocrate Olymp. LXXIIL 2 | 
If, Qvantum ab A{chylo acceflerit Grace Tragediz, docet 
hoc Epigramma Diofcoridis ab Eruditiffimo Stanleio editum: 
Ofwd©- suecua Fro, 7a 0 aypaarw dy VAas 
Matyi ngy xebess 1a¢ 3 reAssore 
“‘Aigures efurpwrs (Ff) veorulrAsvla yaea bas 
T'potpepect ce yerpect' pom db ola xajapdomeres 
Kos ta xed] oxguay udfexcasnireys 0 some waar 
Ashicy apyaiav, nota tic ipsa, 
His addaslicet , qvz virido€ti obfervant ad ifta Horatil art. poBt, v.279, 
Poft bune { Thefpin, perfone palleque repertor bonehe 
SEfchylus, & modcis infiravit pulpsta fignis, 
Et docuit magnumqoe loqvi , nitique cotkurno, Vitru- 
ternpore fuo florentis meminit in Bruto, gvemadmodum eidem Meurfio obfervatum, 
Fuit & Afchylus qvidam Menedemi Eretrienfis inimicus, de qvo Laértius lib 3, fect, 141, 
ne dican de AfchyloAgameftoris F qvi Athenienfibus imperavitcirca initium Olympia- 
dum ; vel de Afchylo Corinthio ap. Plutarch, in Timoleonte p, 237. aut Afchylo Argivo, 
id, in vita Aratip. 1°38 
(b) Hanc fententiam ut verifimillimam fecutus fum, licet in diverfa abeant veteres pariter 
& recentiores, Vide Cafaub, de Satyrica Poefi Lib. I. ¢. Sam Petitum Lib, IH. Mifo, 
cap.1¢ & qvi diligentiffume doétiffimeqve de Afchylo egit, Thomam Stanleium in notis 
ad vitam hujus Poéue ab Anonymo [criptain & Scholiis Grxcis prafixam. Cui addes 
procffantis ingenii virum Petrum Bzlium in Lexico Hiltorico Critico Gallicé vulgato pag, 
1166, feq, editionis {ecunde, Abulpharajus vero p. 55. male Afehylum Comicum 
appellat. 
(¢) Olymp. 72. anno3, 
Cd) Olymp.?}anno? 
(€) Olymp, 75. aano 3 
Cf) Ia legit chariffmus Bendeius diff, de Epiltolis Phalatidis p.242, pro eo qvod Stanleius 
' ediderat, bLusanre ponoitect * ret, verteratqve: gratin eltanti modulasus & utils 
carmen, qvali legiffet ovyospect. Sed Bentheius ia MIS, reperit éfvibae'é verno pac 
fu/% unde hac sph kectio fubnaga, 
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Vitruvius prefatione Libri VII. Primum Agatharchus Athenis, Efchylo 
docente tragadiam, fcenam fecit, & de ea commentarium religuit. Arift. c, 4. 
poet. ng TOTE Ten UMOXpITON TAFIO» &L svoc Gi duo wearos AlyuDos Hy aye, 
KG Te SY ops nat lacs, xgy TE Acyoy mealayansny wagernivarty. Mox bie 
frionum sumerum auxit ABf{chylus y pro uno enim uti duobus capit , choricacontra- 
xit, ac primarum partium (ive precipul bifrionis ailionem intreduxit, \dem trae 
dit Laértius Lib, III. feet. 56. ad qvem locum Menagius affert luculentam 
explicationem Ludovici Caftelvetrii ex ejus commentario ad Ariftotelis 
verba jam adducta, cui addes ubilubebit Stanleium p. 708. Athenzus Lib, 
Lp, 121. Kaj ‘AigguAss } 8 peovoy sZeveev ray + Gols sumpemesan KG} TENE 
THT WY ChAcranres 0 isgoDav]oy Xgy dadsyos auODievvurray, ana XG) Woes. 
Rid]|aoericina auros Leughexan avedide rase opeuTa. Xaoyrsaw yr wpede. 
TOY uTov. Duos ornpectlicray THs WopHs coy NT odidarKaAonG Y ypnTaswor, Aa % 
Gulag rots ogdls TA Spiele wolsl]a THN OpAiCEUY N, BAG TacaY TI > spare 
oinovopsiety eg Sau lov wEpusay. Taoxplvile yay psa y anotos Ta dpdudla, 
LEfibylus now tantum pallarum S abollarum decorum gravem babitum excogitavits 
quam amulati fecerdotes , G qui faces in facris geRant minipri , sis induuntar , Sed 
etiam raultos faltatorios gefius A feinventos chori perfonis tradidit, Chameleon (g) 
ipitur fcribis ab co fuse primum formatos chores absque faleationum doctoribus , eume 
que gefius choriprafcripfiffe , st totam prorfis dipofitionem tragedia atque aGtioneme 
io fe tranfinlerit, Agebatenim quasvis in fcena perfonas © fabulas , ut decebat agee. 
re. Eandem rem deinde confirmat Athenzus alfatis Ariftophants tefti- 
moniis, qvzhicprztereundaduxi, Philoftratus Lib, I. Sophiftar. ubi de. 
Georgia »P- 496, Es yap Tov AsruAer sxSupnlety dy wis WoNA TH Tpeydles 
gustarle> icy: ce avbiv xdlacxsudcas xgy oxpiBarye vipyra » xoy pay es 
ow, dyyirsis re xy ELayy sais (h) x94 6u5 exh oxgvas re Kgy Uae oxAIAG Xm 
weatjev, St Efchylumconfideremus , quam mula is Tragedia contulerit y nam 
fyrmate ornapit, S fubleyavit corbprnis , & pulpitoexcelfograndisrem fecit, F Hee 
~Kkkk 2 reat. 
(zg) Chamzleon Heracleotes, qvi de Poctis epit, & éy To wee "AIQQuAs faudatur aly 
eodem Athenseo Lib. IX, p, 375. & X. pag. 428. Glaucum gv TOG EE “AlguAg 
4uSay memorat Anonymus Scholiaftes Graccus in argumentoPerfarum Elchyli. Hes 
raclides qvoqve Ponticus tefte Laértio V. 88. [cripferat w&s Tay teav rewyaderear 
de A:fcbyle, Sopbocle S Enripide, Caterum de Glauco Rhegino confales Jenfium, uti 


de Chamsleonte qvoqye, de qyo praterea agunt Voshus in Hiftoricis & Meurfius in 
Bibl. Gracca. 


(h) Schol, ad Euripidis Hippofytum ver 775, sZayysr0¢ ora weweaypives avdoy 
P TXNHS TH YORW avAyyERay, Mentio ayyiAs TeayiXd apud Lucianum 
Nigriao T. 1. p. 2g. Hine linguam Nemefius p, 10, edit, Oxon, eleganters: ypcat 
ELLY YEN TaW KATH VEY Kavya Toy, | . | 
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roum formis, nunciis , & iss omnibus que in fiend aut fab feend sgends fune. Alter 
Philoftratus Lib, VI. vite Apolloniic.6. p.258. cuvesetAs tus opus 0 Alo Xu- 
Avg LUOTAONV yTAG, HOY TAS TOV UMTOKpITAW avTIAErES fugs , a rgirnaa eves 
76 TV [LAVdiain pLHKIG , KOY TS UIE oNVTS aMOOMiC REN ExeVONTEY, ais poy Ev Oa 
veo gOarro, OxeiParlas > THE UmoxpITas eveDiBarey ag tra OGIO Base 
you conuaal 4 meres excopenre 6 w20T Doe yowor, Cum Afchylus artem 
tragicam confufam nimis S rudemimutitemave videret, eam aliquantum moderatu, 
ef. ltaqve contraxit choros nimium productos, reperitque ut hiftriones inter fe cole 
logucrentur , refugiens monodias illas prolixas, excogitats ctiam cade fub [cena , ne 
in omnium oculis bomines interficerentur,(1) Cotburnos preterea bifrionibus induit, 
ut gradientes Heroas reprafencarent, & veftes idoneas Heroibus ateribuit. "The- 
miftius Orat. 26. p. 316. “AMAd xgy 4 ceuvy TewywdiaKc. Immo S gravis ipfa 
ac fevera tragedia num cumomni fimul apparatu,cum choro& ablovibus intbheatrum 
pervenit ? Nec Ariftoteli credimus , cum att initio chorum ingredientem in Deorums 
aliqvod praconium ceciniffe, Thefpinvero prologum ac pnaw fermerinationem mve + 
niffe, fchylam vero teivoy varogitny Koy oxeiBav Jas tertinm allorem & pulpic 
tum: catera nos 4 Sophocle§ Envipide aceepife? Primus etiam preter arbylas 
cothurnosqvein {cena induxitufum perfonarum fivelarvaram, cum an- 
tea ore& vultu facibus inun€to trageedias egiffent. ~Svidas in “Asgudcs, 


Cures wpwros tuge Meco wma ewe KEYLIT WENA EXCW THS TEAYINES, NOY Tas 
cipBuircys reig xaAspeavcss epscreys neyoncd . Hic primus imvenit , wetragici 


uterentur perfonis terribilibus & unttis, arbylisque, calceamenti genere'ita appels 
dato. Idem traditPorphyrion ad Horatium, & Horatius ipfe in locoante 
addutto. Dereliqva ftenz Al¢Sere five apparatu, qvem ab K{chylo re- 
pertum ait anonymus auctor vitz ejus Grecus, fiffeceritadfcripfifle, qvz 
notat praftantiffimus Stanleius pag.702. Scene antiqvitus , cum adbuc tra- 
gediain latte qoafi S fafciis effet, é ramis & frondibus confetle evant cam racemis 
& corymbis, quafiumbracula quedam, que parietes non baberent , ait Servius, Ovie 
dium fequutus: 
Illic qvas tulerant nemorofa palatia frondes 
Simpliciter pofita Scena fine arte fut. 
Poftea cafe cumcellis effetle ; poflremo magnificeexornate fant, Hane demum pere 
fettionem contulit Aefihylus « - & primus {[cenam ornavit pilluris y machinis, arts, 
fepalchris , tubis , [petiris S Divis, que omniain altera vita Aefchyli, MS, Oxonienfi 
& edition: Robortelli prafixa, enumerantur, Thy} oxyny sxoopnes, ngy tay corpo 
saw Sempeivan xavemdrnts tH Aacumgotats , yeaPays Koy penxavass , [eopscis 
76 


(3) Huc refer illud Horatii v, 18¢. poctic. 
Nes pucrostoram populo Medea trucidet, 
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we ngs tao, caamvcw, adaras sewues, Machinis ujum fuilfe tradit S 
Euflachius in Iliad. &. ubi clpeorum infignia ait in éwra xt OnBasr deferipfiffe, 
guaficient animata, quod fecerat antea Homerus in Achillis clypeo. Tamulos ett- 
am adbibuiffe, ex principio Xin Dopuy difcimus : Umbras, ex Prometheo vintio S 
Perfis, Diras, ex Eumenidibus, 

IV. Cum priores Tragici ludicro fere fermone ac ysAoia AsZes 
fuiffent ufi, Kfchylus primus fectatus eft peeyaercPoviay & genus dicend1 
a dpey de qvo cum idemStanleius p.705.agat,ad{cribam tantum verbaQyin- 
tiliani Lib. X. Inftitut.cap.1. Tragedias primus inlucem Aefcbylus protulit, [ube 
limis & gravis & grandiloquas fape asque advitium : (confer Svidam in fos ~ 
wréwe, K in Anna @xgiov.) Sed rudis in plerisqve & incompofitus , propter quod 
corretlas ejus fabulas in certamen deferre pofterioribus poétis Atbenien[es permifere, 
funtqve eo modo multi coronati: Fioc eft, ni fallor, qvod apud Philoftratum Lib. 
VI. de vita Apolloniic.6.p.258.legas: OSa AQmajos waréga Oy tH Tea- 

wdiag dutey (AtgrdAov) nyuvTo, ExadAdy > ngy TEIveaTa et Aowuria. Ta ya, 

$ AigUAS YnOiratvav avedidarnd]o xgy svines &x xaavas,  Atbenienfes in 
cum Tragedia parentem babuerunt, & jam defuntium vecarunt ad Dionyfia (five 
jamdefunéti tragcedias in Dionyfiis agijufferunt) Aefcbyh enim dnsmara ex de- 
creto iterum docebantur, qua ratione denovoillevicit, AddeScholiaften Anifto- 
phanis ad Archanenfes pag.261. & ad Ranas pag.164. Anonymus auctor 
vitz E{chyliaddit premium propofitum iis qvi illius tragoedias docerent. 
Confer Plutarchum in vita Lycurgi Rhetoris, Sam. Petitum ad leges Atti~ 
cas p. 68. & Stanleium pag.708. Etiam inconvivils ramummyrti geftan- 
tes pueri, po¢mata A{chylirecitabant, ut preter aliosdocet Svidasin j.up- 
prav. ‘Tanti qvoqve vilz funtPtolemzo Evergeti tragediz E{chyli, So- 
phoclis & Euripidis ut pignore XV. talentorum interpofito eas defcriben- 
das fibi peteret ab Athenienfibus, & antiqvis codicibus fibi fervatis pul- 
cherrime defcriptas reftitueret & qvindecim infuper talenta eis relinqve- 
ret, tefte Galenocomment.2. in3. Epidem, T.5. pag. 412. Plurimum va- 
luiffe Zfchylum in movendo merore & rebustriftibus commemorandis 
notavit Bafilius M, Epift. 379, ad Martinianum : Zsovidl dvrag n TWO Tog 
78 Uehomos Edsopeta, sveceryas dorG» ewiceval ew toig wadeos, Kastor th Ade 
yao Eapeewidny; Séov AiqeuAov esmrew , 7 68 On Tig Erep GW Anois éxesves cups 
Dopas wsysS Gs tragyas Ale Sedu Ge weyarePanwe co gare. 

V. Pythagore dogmata fecutum teftatur Cicero Lib. II. Tufc. 
qvait. p.179. Veniat Efchylus, non Poéta folum, fed etiam Pythagorens, fic enim ace 
cepimus, Ni Cicero forte #{chylum Tragicum confuditcum altero £fchy- 
lo Hippocratis Chu difcipulade qvo fuprs oP. XIU. Porro é Platonis Lip. 

Kkkk 3 . 
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er ren e  EE  AE  O NSE 
If.deRepubl. fub extremum, apparet ab eo referri inter Poétas, qvorum 
le&tionem, qvod de Diis parum reverenter loqvantur, interdicendam ju- 
ventutiexiftimat, & qvorum dramata nolit publice doceri aut {pe€tari. 
Etiam apud Athenienles impietatis accufatum, vix poenam captis evafiffe 
intercesfione fratris Amyniz * narrat Ehianus Lib, V. Variar.cap. 19. five 
qvodEumenidum crinibus primus angues inferuit, five qvod choro qvin- 
qvaginta Eumenidum ita exterruit fpe€tatores, ut infantes deliqvium, 
gravidx abortum paterentur : five qvod primus Poétarum £gyptiam po- 
tius qvam Gracam fecutus Theogoniam, Dianam aufus fit vocare filam 
non Latonz fed Cereris; five potius, cui fententiz eruditus Eliani inter- 
pres Jacobus Perizonius merito adftipulatur, qvod Myfteria Eleufinia in 
theatro propalaffet, caufatus deinde fe haud initiatum . aaoppya illa qvod 
effent, ignoraffe, ut docent Clemens Alex. [I. Stromatum p. 387. & Ari- 
ftoteles Lib, III. Nicomach. cap. 1. ad qvem locum Euftratius: Viderur 
A:{chylus in fagiteariis , in [acerdotibus, in Sifypho {sxum volvente , in Iphigenia item 
F Ocdipode, de Cereris [acris curiofius quadam evulgaffe, de quo Heraclides Ponticus 
in primo de Homero libro feribit parum abfuiffe, quinin {cena ea de caufa fucrit inte 
remptus, quod nonnulla de myferiis prodere videretur: Prafenjiffe enim populi tumule 
tam, atquead aram Bacchi confugiffe, cumqve Areopagita interceffifjent , dicerentque 
nibil prius de eo temere confulendum, quam judicio [uo fuiffet decretum: Ita fuiffe injue 
dicium addutium , atqve abfolucum , clementia judicum maximeveniamconfecutum, 
gvod firenuc spud Marathonem propatriapugnaverat, Nam fratri Cynagyremsq 
nusobtruncate fuerant, ipfe graviter [aucias ex eo prelio fuerat exportatus, Acns 
y<e Aigva@» dayew pusind Twa, ev Te TaNg ToroTio’ KH lspasass xgy ev Sicvlw 
WET OLXUAIEY KH & I Day evesee Koy EF Osdizrods, y ‘Ey i: TUTOS Bagh WEE Axune 
Tpay Akyey Taw MUsiKaTEp ey Tepe yuTEeW cn']E oy Eons, Asyes ) Koy whe 
" Aiggurs Hoy HeaxActeng 0 Tlovjixes €v TH rewte wep Oued, a xwvdvvivor/O» 
Grrl THM IG AVOALEDT VAL» EWI TH TAY [LUTINEY Exe pen Tie Coxew , ei My WES 
xc opd pi malleDuyer ear sev Ly Auowrs Paper, xoy Apcomayi]av @uTCY Tae 
gayrnoapsran ac eDero'a uphtnvey wesitoy , sexes urax Omar sig dines nese 
ov Koy ameDuyey, auTov dKarivaPerTar, paisa, Ale rat weaxonila dum 
au ev T7 eri Mapadau waxy. O My yde adeAQac avy Kurapyue@» amend 
Te TAS NAPAG, AUTOS) Woe TeWdeS amvey oy Pepid. Cum vino in- 
caluiffer, trageedias f{cribere folitam Afchylum tradit Ptutarchus Lib. I. 
Sympofiac. qv. 5. & lib, VIL qv. 10. Lucianus in Demofthenis encomio. 
Victus Athenis Archonte Apfephione Olymp. LXXVIL3.a juvene Sopho- 
cle 

# Hujus Amyniee qvi in pugna Salaminia fortites fecit, mentio exilat apud Diodorum Siculum 

bb, XLT... p, 28. | 
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cle, indignabundus fecesfit in Siciliam, ubi defunétus & circa Gelamhu- 


matus eft refte eodem Plutarcho in Cimone p. 483. Obiit Olympiad. 

LXXVIIL anno 2. ante Chriftum 467. ( xtatis undefexagefimo *) cum 

aqvila in illius temereconfidentis calvum caput teftudinem dejeciffet, ut 

preter alios refert Svidas inysAavy vas. Epitaphium ejus hoc refert Plu- 

tarchus libro de exilio p.604. 

‘Asquaay Buoplavdc 'ASnvatos rods neu Pes 
Minpee xalaPdipesvoy ype open Tiras, 
VI. Exftant E(chyli Trageediz feptem. 

I, MPOMHOETS AEZMGTHE Prometheus vindlus five religatue, Cicero Lib. 
II. Qvzft. Tule, p. 179. profert verfiis duodetriginta A{chyli Jatine’ 
fe redditos, in qvibus loqvitur Promotheus affixus ad Caucafam. 
Sed in hac Aefchyli tragoedia. verfus illi haut leguntur, qvz Pro- 
metheum inducit vinétum non ad Caucafum, fed ages reis "Eupas 
oraiog wipers & Oxsavd , ad Exropeas partes Oceani, ut obfervat Grz- 
cusScholiaftes. Videntur itaqve petitié Tragardia deperdita, qvz 
infcribebatur Prometheus Auopeves. Prometheum vinctum lati- 
na profa vertit Matthias Garbitius, Greceqve & latine adjeCtis notis 
edidit Bafil. 1559. §vo. Cum eadem verfione recufis in trageediis 
feleétis H. Stephani A,1567.12mo. Ex Prometheo A{chyli multa 
translata in parabatem J. Aug, Thuani, notat Grotius Epift. 139. 
Matthiam qvoqve Flaciumin hac Trageedia latine transferenda verla- 
tum memorant Pandettz Brandenburgice , Flacium fortafle pro 
Garbitio per anCtoris memoriz lapfum appellantes, Prometheum 
docuit Afchylus victor anno ztatiss3. Olmp. LXXVI, 4. archonte 
Menone. Reliqva tria tetralogia dramata fuere Phinens, Perfe & 
Glaucius Potnienfis, 

2. ‘ENITA EN! OHBAIZ ** Septem Duces adverfus Thebas, ate poft Olymp. 
LXXVI, Teleften E{chyli opynsqv qvihoc drama faltavit, admiratio- 
ni fuiffe tradit Athenzus Lib, I, pag.22, Stylo veteritragico exprefla 
Eptem Thebana A Qu:nto Septimio Florente Chriftiano Paril 1585, 4t0. 
Idem Prometheum qvoqve fimili Metaphrafi illuftraverat, fed qvod 

clam 
* Petavius Scholialten Greecum fecutus ponit Efchylum anno atatis LXV. Obiiffe olymp. 
LXXVI, 1, ut adeo natus fuerit LX, 1, Auctor vite Sophotis patum teltatur O| LXVII, 
1. Veram mialui feqvi radonesmarmoris Arundeliani. 
©# Plutarch. VII, 10, fympof, warep xqy Tey AiqruAoy isopsow tac thaywoias epee 
rivavla wove, x, #y, wg oLopyias each av THY Opa cTavaU]s pesyitov Ape 
ts cwey THs 62']h Err Oras advo wala Monies, 
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deere en een SEES ”1- SEY GREE” SR TT Tecra 
{ciam adhuc inedita, Latina profaria verfio Jounnis Caj: li: produit Ro- 
ftoch.1592.8. Etidé drama Graceac latine,Cafelio edente ibid 1581.4. 

3. MeP=Al ante feptem Thebanam aétz fint, ut teftaturSchol. Ariftoph. 
ad Ranas, Archonte Menone Olymp. LXXVI. anno 4. Hanc Trage- 
diam é Pheeniffis #4ryaichi concinnatam notavit Glaucus Rheginus 
in libro de fabulis Hfchyli, & innuit in ranis Ariftophanes. Qvz 
de fiuccesfione Regum Perfarum leguntur v. 765. feq. non temere 
alibi invenias. Confer Chronologorum Principes Scaligerum, 
Petavium, Marshamum: ac fiplacet Barnabam Briffonium operede 
regno Perfarum. 

4, ATAMEMNON Aéta Archonte Philocle Olymp. LXX. (non XXVIIL ut 
in argumento graco perperam legitur) anno2. De hac ita Salmafius 
przf.ad librum de Lingva Helleniftica p, 37. Quis dijibylum poffit afire 
mare, Grace nunc fcienti magis patere cxplicabilem quam Evangelia aut Epie 

frolas Apoftolicas? Unus ejus Agamemnon obfcuritate fuperat, quantum eft libro- 

rum facrorum cum fuis Hebraifinis S Syriafmss , & toea Hellenifiice fuppellelti- 
le vel farragine, Agamemnonem A{chyh in primaeditione mancam 
& cum Choéphoris confufam diftinxerunt & integritati fuz ex MStis 
codd. reftituerunt Francifcus Robortellus, Bartbolomeus Barbadorus , Hie- 
ronymus Meus, & Petrus Vittorius, 

§. XOHOPO! Inferie, Trageedia itidem ata Olymp. LXX. 2. cum Agi- 
memnoneatqveEumenidibus. Hanc primus edidit Franciftus Robere 
tellus A,1552. fed initio mutilam, qvod ex Ariftophanis Ranis, nec 
integrum tamen, repofuit St.mmleias, 

6. "EYMENIAES Furie five Dire, qvz cam Agamemnone , Choéphoris, 
& dramate Satyrico deperdito, cui titulus erat Proteus, conftitue- 
runttetralogiam , qvam Oreftismvocat Ariftophanes, utex veteribus 
didacxadricys obfervat Scholiaftes Comici adRanas. Itaqve & Eu- 
menides Afchylus docuitOlymp. LXX.2. Has ftylo veteri Pacu- 
viano vertifle fe teftatur Jofephus Scaliger p. 111. ad Varronem , ubi 
Eumenides Afchyli ab Exnioolimtranslatas obfervat. Eyudem ver- 
fionis {x memunit Epiftola 30, ad Florentem Chriftanum. In il- 
lis Poéta chorum qvinqvaginta Eumenidum in theatrum induxe- 
rat, qvo {pectaculo ita perterriti fpectatores, ase ra viata ex Wubey, 
ta 7) eupeva efaulAwSivey , ut narrat anonymus vite AEfcy- 
li auctor. Ab eo tempore numerus chori Tragici ad qvindecim 
reduCtus eft, tefte Julio Polluce Lib, IV. c, 15. Confer Samuelem 
Petitum ad leges Atticas p. 66, 

7, IKEs 
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7, IKETIAEZ Supp ces. 
VII, Anonymus {criptor Gracus vitz Aefchyli, ait eum fecifle 
dramata fepnaginnn, &K qvinsgve Satyaita, - Svidas ipfi tragrerdias rewagints 
t. Sed utrumgqyenumermnexceduntnomina fabularum jama me 
gecenfends, five qvod una frageedia fyb duplici aonune Iaudaturab anti- 
plese lve vod nomind corruptanymerum auxere,fiveqvod falfo qvedam 
ZEfchyli npmine Kerebnnnae, five qvod.Svidas & alter anonymus 
peck uz numero falfifiteront. C2terum nomina deperdi- 
taram Afthyli tragediansm hau fing, partin memorata inCatalogo qvi 
‘in Zefchylumdchohis prahgitup,.parteas obfervata a joh. Meur- 
fo i in diatriba de-Afthyh Sophochs & Buripndis Trageediis [qvzx poft 
editionem Lugd. Bat. 109. 4,. ex dadtoris Chirographo auétior edita ef 
Tom. 10. Antiqvitatum Gasicarym: Clasisiimt Grondvit] ab eddem 


Mento ia bibliothetaGimcsnees aTHemaStanlesorin- Aches 
agmentis, ab HugoneGrotio in Se agcnoue & Thoma Ga- 
takero in Adverfariis nme ap. 10. qvibus cs ee obidevagjonesnios 


Dee 








“AS aude Athen. Half ibeg natiaGe 8 (an ) 
hua Nenecs a Ae ten jee audimus 
wii 1s a a ophonils 1e0b SoS ecigcten 


"Atyuat ia, Catalog. Aa 

“As]ves, Abjvey, “Abeba taliga gifs «. 1 aandin iB vibes, Vide Hoilien. ad 
Stephanum in ra/uxq, Et Macrobium V. 19. "Pro Asrvcjeyg male 
Airavieys legi apud Hefychiunt inane fiat, poft: Meurfium notavit 
Salmafius. Sy: fig: 5 ‘a 

Sihylum intibciblade, loud: da latinofieron. Wolfii,vace 
oxupyG». Sed un grzco rabnamehh; ‘Air AQraiyes 6h ‘AduiBiae 
- ds, Sic Plutarch. de audiendis: Pobtis p. P.32 AsryurG@s wee) F Ape 

; Pragess yea Qe, ‘Et in Ariftide p.320. 

hax, 

~Apeuecinn: Athens: Helych. Ammonius i in ype, | 

“bp Pipview & Maosmnana try, perperam in MeurfiiBibl. Grzca referantur 

er; inter trageedias RGhyli Athenienfis: Alexandrini enim effe ’ s Probe 
ex Athenzo obfervaverat idem vir doftus alibi. 

‘Apyeias Catalog. & Etymol. M. Pro qvo male ‘Agyeia apud Hefychium 1 1n- 
aréonnupe in é4¢Ae NON minus corrupte aeyugio, 

Agy clay, Vide Jac. Gronev. prefat. ad Harpocrat, +" 4. 7 5 

Ay five xamsusag, ataloge tes 


“Lill "Jae 
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Atahaven id. | 
Baxyey id. | 
Baosaga five Basrapidt; Hefych. Scholiaftes Nicandri ad Theriac: 
TAdux@ Morji@e, Strabo Lib. X. p. 447. Paufan. Beoticis, & Athenzus: 
YAdcux@ Wjusus. Strabo Lib IX. Scholiaftes Ariftoph. ad Ranas, Euri- 
pidis ad Pheeniff. Afchyli in argumento Perfar, unde haufit Scaliger 
in defcriptione Olympiadum rece editaad Olymp. LXXVI. 4.Cz- 
terum duo diverfa Afchyli dramata fuifie Glaucum Pentium & 
Glaucum Potnienfem , adeoqve diftinguenda, contra 
Menrfiusdocet. Glaucus £fchyli, uter, incettum, memorantura 
Schol. Theocriti Idyll. 4. Pindari Pythionic. Od, 1. 
Aavdyfive Aavasdes Hefych. Schol. Pindari Od, 3. Athen. - 
ux’uzrxds. Hefych. lian, V1L.47.deanimal, = = = . "| 
sud Jugyelifive potius Auusgy nt (qva forte a fuperiore hand diverfs fuit) 
Catalog. Pollux. VII. feéct. 35, ae Poe 
Auriee recoil, Schol, Euripidis argumentoMeiiez, 
Rx]og@» Aurea, 7 Ogvyss, Autor vitz A{chyli, idemqve (ut puto) cata 
Jogi tragediaram, Etiam Afthylum ey éxJogs laudat Stobaus & 
és Oeugw % Aureos Pollux & Scholiaftes Comici ad Rahas: & 
_ Athenzus & Hefych. eandem tragediarh inauens.: ZEfchyti imita: 
, _ tone Lwtra qvoqve Ennius fcriphit. Le | 
FAcuebuy five EAsvowes. Plutarchus Thefeo. Hefych... -- 
‘EAadios vide infra in HAsdss. . 
Eatyorn, Schol Pindari ithm. Od6 -°  « 
"Evgaarn five Kages Stob. ferm. 49. Steph.inuvaaca, «| 
Hdaves, Strabo Lib. X. Schol. Aitftophanis ad aves, Athengus. Erotiz- 
__ Bus in Jag, Svid. in ayyigea Byeoripas)ic, Hefych. 
HAiadss. Hocdrama Athenzo& in‘anonymi Catalogomemoratur. Ve- 
rum Schol. Sophoclis laudat Afchylum ¢ fades, Forté, inqvit 
Meurfius, frp facran AB fchylo trscidts , ut Euripidi Tpeddes. Sed mae 
gis eo propendeo ut legam « ‘HAiaes, Similjter etiam apud Harpo- 
crationem 1h paraniouy legit Gatakerus, pro: Gy 7 fed -ibi 
verior videtur lectio Viri Clanff’ Jacobi Gronovii, qvi ad Harpocras 
tlonem p. 91. €7 Acits reponendum effe fufpicatur, _ 
HigexAcdos. Hefych. Stob. ferm. 121. 
Garapowowl, Pollux, — : oo 
© 10096) } I piaBay, #{chylum ini Gswpé landat Athehaine, - Sed itiz- 
Ae apud Hefych, in dmeses citatur Hthylus ty iSaag. Perpe- 
ram 


‘ DEPERDITE. LikW.c.3Vl = ar 


{Pryirna Enftratins, ubi fupra, Schok Ariftoph.ad ranas. Svid. ineudaday,. 


apud Schol. Pindati Pythionic, Or. 4. landatur Afchylusin xy@yeaje, 

Katuse. Helych, 3 Ne 

Kags, Vide fpra Te . | | 

Kayuxe} tam recte in libro de £{chyli trageediis 4 Meurfio omittuntur 
vam in Bibliotheca eyasdem Graca perperam accenfentur Efthyli 
abulis, ex corrupto loco Athengi Lib. II. pag, 51. ‘nam pro xapuxeis 
legendum ibi eft xdJa ric Bare, ut ex MSS, codicibus docuit Ca- 
faubonus Lib, IL crn te ee oo 

Kegauvay, Corrupta vox pro Ksesdaw in prioribus Harpocrationis editie« 
nibus in gov, _ 

Keomiav Zajuguwoc, Hefych. Pollux X, fett.175. Harpocrat. in ogev exSale 
mafii emendat. 

Kvouxes, Pollux lib. IX. {e£t.136, | 

Kyouxes Eeruges, - Pollux lib. X. feet. 186. & Photii Lexicon. MS, in rug 
coxsus Agov]G laudante Clariffimo Bentlejo. 

Kipxy Ld jugim7, Heflych, Corrupte in anonymo Catalogo Kien: Zaru« 


or, 
Kgiorap. Athen. Hefych. an 
Kwmrsugyc. Suprain Asya, . | 
Aai@, Videfixpra inHAsades. Memoratur in Catalog: & apud Hefych. 
Atay Zeéjupuc¢. Ita enim apud Stephanum in yee retté legunt Salmafi- 
_ . ws&Gatakerus. Sic omnium qvingve Satyricorum A(chyli dra- 
. matumnominatenemus. Qua funt Kepxuey, Képnes, Kipny, Acow 
& pwrevs, Ex hisneunamqvidemad nos pervenifle, eftqvod do- 
leant literarum harum amantes, cum in ift6 genere primas Ae{chylo 
tribuerit Menedemus Eretrienfis tefte Laértio Lib. I1.feQ. 133. & He« 
fychio Iuftriubi de Menedemo agit »tum Paufaniasin Coginthiacis/ 
| Lilia Ares 
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47s tum in Catalogo memorantur tum apud Hefychium in ‘Ayxupe- 
ora, ubiJohannes Vitus Pergerus legit: ws x, ar Anuviosw “Ayuacs. 
Auxgey@-. Ariftarchi Grammatict commentarius in #{chyli Lycurgum 
memoratur in Scholiis Gracisad Theocritildyil. 10. Fabulam iplam 
al'egantvelad eam refpiciunt Ariftophanes Thefmophoriaz. Lon- 
ginus msg utpes, Athen. Hefych. & Schol. Sophoclis ad Oedipum 
Colon. Schol. Ariftoph. ad Eqvites., | 
Avree &x]oep@ five Qouyss. Vide lipra &xJoe@- Aurea, 
Mépvav. Catalog. 
Madea nefcio (irisne certo colligatur ex Ariftotelis Poétices capite 17. 
Mugysdoves, Strabo Lib.XIII. Harpacr. Hefych. Athen. Scholiaftes Ari ‘ 
_ adranas, pacem,aves,& Ecclefiaz.Svid.in a@deAux}a, amelpeasl ov & 
souuBorov, Ex eadem fabula Afchyli petitum qvod affert Arifti- 
es Orat. I. Platonica pag. 27. 1.3. & Philo de mundo incorruptibili 


737. a, 
aucse Svid. in Ogyserss. Steph. in o1€ Ariftoteles cap. 24. Poétic. 
Muccic 6 aDav@» &x Tsyeus cts Muciay xa, . 
Muscy memorantur Harpocrationi in Ogysavas, fed pues reponi jubent 
Meurfius & Mauffacus, qvod confirmat Svidas eadem voce. 

Neavionas, Athen. Hefych. 

Népee. Catalog. 

Nygevg. Hefych. ; 

Nagnides, Schol. Euripidis ad Pheeniff. Pindari Nemeonic. Od.6. Hefych. 

Niof9y. Strabo Lib. XII. Hephzftio Enchirid. Ariftot. c.17. Poétic. Hefych. 
Anonymus auétor vitz AE{chyli & Scholiaftes Ariftoph. ad aves & 
ranas: Euripidis ad Phoniff. A{chyliad Prometh. : 

Sev ]esey Schol. H{chyli ad Eumenid. Svid. in 0xJewsy, 

Onénus Euftratius III. ad Ethic. Nicomach. 

OxAwy xpiow, Refpicit Ariftot. c. 23. Poétic. laudat Stob. & Scholiaftes 
Sophoclis ad Ajacem. Ariftophanis ad Acharnenfes. 

Orie tetralogia tragediarum Afchyli a€taOlymp. LXX. 2. Schol. Ari 
Rtophanis ad ranas v.1153. TéJeadoyiav Déours wav Operices ay dn 

nadia, Aydmeuvort, YowDoeuc, Eupdwidac, eerie cesrupnoy, 

“Agix@ [lege Agizaey ©) x94 ‘AmrcRanG-tedroylay Aiyuos zrapic ]xv 
Cajuenay. 

QseAcyo, Athen. : . 

Sahapyde qvogve vel NauxrAse inter A{chyli dea pet} fuilfe fufpicatur 

.  Gatakerus, ex loco gvodam Athenzi. oy 

- . - Tee 
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Nees, Catalog. & Galenus 1.in6.Epidem.T. 5. p-455. 

Theppey(So} , Meppoy{didss. Hefych, Athen. : 

Ilyvedony. Etymol. M. | _ 

Hoxiia xeaudle. Svid. inKdaas, nifilocus eft corraptus , perindeut alter 
in xarry, Ubi Afchyhys in womiAog'xa eos allegatur. : 

TloAudex]nc, Catalog. = 3 sO = 

Neouytevs wvexasus Polluci memoratur: Ab eo non diverfis.eft rugtpe< 
e@ laudatus Gellio Lib. XIII. c. 18; & in Catalogo Anonyrat regen4 
fitus. Vide Gvil.Canterum Lib. VII.c:21. novar. leét. oatg § 

Feopin Seve Nuvo SuG@sStrabo Lib.I. “Dionyf Halic.’Lib. L antiqvitt. Stepha- 

" * js in @2.0:,-Hyginus Poétic. Aftrohom. Lib. II. cap.6. Hetych. 
. “Athen. Scholiaftes Apollon, ad Lib.IV. Arrianus in periplo Ponti 
Euxini. Ex hoc dramate H. Stephanus depromtos efle conjicit 
F{chyli verfus, qvos de Prometheo laudat Strabo Lib. IV. & alios 
item qvos adducit Galenus comment.1. in fextum sxidyiay Hip- 
pocratis, qvanqvam 1bi [memoriz ut videtur vitio] alleght Prome~ 
theum Afchyli decyary. Vide & qvx de Ciceronis locomotad 
fupra, ubi de edito H{chyli Prometheo. - car 

Meomoumes, -Hefych. 

Iigwrevs Eatugixos, Hefych. Athen. Scholiaftes E{chyli in argumento 
Agamemn. atqve inde Scaliger in defcriptione graca Olympiadum 
ad Olymp. LXXX.*2. Vide qvzx fupra inter editas Efchyh trage- 
diasinEumenidibuy.: -. © - _ 

Larapiney five carapine. Perperam apud Hefychium duobus in locis 
Tarapnn. 

Ealugind decade qvinqve Afchylum docuiffe auctor eft anonymus Grz- 
cus, qvi vitam ejus f{cripfit. Horum nomina habes fupra in Asay, 
Utrum vero tanqgvam fingblares ‘Fragoediz & ab ais diverfe me- 
morandz fint 2d venide ex Hefychio, & Zarvgss ex Paufaniz Corin- 
thiacis, cum do&tiffimo Gatakero jure dubites, imo non effe, ne 

 dubites qvidem. 

LeLedy , udeoDoges. Catalog. Hefych. 

LisuDes deawérs Catalog. Laudant etiam Sifyphum #{chyli Zhanus 

-  - XH. animal, Erotianus in diewa & Pollux; "5: 

ElruQos wereonudsnc, qvod nomen-dramatis corrupté lepitur apud: He- 

7 Lill 3 me {ychium 

® Olympiade LXXX. jam obiérat‘Afchylus, itagve sd iffam ronmagis qvadrat tempus acts 

: hujus dramatis . qvam ad Olympiadem XXVIII qve in greeco Agamemnonisarpumen- 
to defignatur, illd enim &{chylus patus nondum crat, , 
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fychium in Sarpec, Integrumin Catalogo Anonymi, & apud Eu- 
ftratium III. 1.ad Ethic, Nicomach. 
Efuy& Athen. Hefych. ScholiaftesAriftoph.adranas, = 
T7AeP@-Hefych. Clemens Alex. 4. Strom. Scholiaftes Comici ad ranas; 
Teberidac L Tob sray, Antigonus Caryftius hiftor.paradox,*c. 127, Euftratius 
ubifupra,Hefych. Plutarch. in amatorio & Lib.de profetkus indiciis, 
Teahel Helych. . = 
TdeesDie] five ZeuzAy, qvam vide, 3 
YyirvaAn. Heflych. Scholiaftes Apolloniiad Lib. I. 
idaniiens Ariftat. c. 22. Poetic. Athen. Schol. Ariftophanis ad ranas. Plu- 
“tarches Lib. de tranqvillitate.: Dio Chryfoft. dill, 52. Scholiaftes So- 
phoclis in Philoctet argumento. Svid, in &9" ds pierce ahemes ot 
sxarAav e&, qvo proverbio utitur etiam Ariftenetus Epift.27. 
Pwevs, Athen, Scholiaftes A{chyli in argumento Perfarum & inde Scali- 
ger defcript, Olympiadum ad Olymp. LXXVI, 4, 
Dewioscy , Pollux. oo. 
Doonidts, Exatofthenescap.22, Catafterifm. Hyginus I. 12. poetic. Aftro- 
nom. Athenzus. Videtur refpicere Ariftoteles c. 18. Peétices.' 
Douryes 1” EX]op9¢ Avted. Pollux VII. fect. 131. Corrupteapud Hefychium 
in ayava, legas, Argues Oe #, pro Aiguacs Deve. De hac Ee 
{chyli fabula confulendus Cafaubonus aq Athenaym Lib. 1. c, 19. & 
qvafuprain Exjogs¢ Au]ee, t -_ 
Opuyics » tanqvam diverflim a {uperiore drama ak Anonymo recenfetur 
in Catalogo, So 
vuyaywyo. Pollux, Hefych. Svid. in saSspov, Schol. Apolloniiad Lab.II1, 
& Homer} ad Odyfff, A, Ariftophanis ad ranas. Cgterum pro Yuye- 
yaryes, Yuyayarytav habet idem Anonymusin Catalogo, ; 
Puxesacia,Ponderatioanimarum He€toris ac Pollucis,(argumento petito 
- exlliad. XXII.) proqva ircgacv infelici canjeétura reponit Reine- 
fius p. 124, Variar. lect. Neqve enim Plutarchus tantum Lib. de au- 
diendis Poétis, & Pollux IV. fect. 130. Sed Anonymus qvoqve in Ca- 
talogo & Hefychius drama hoc commemorat, etfi apud iftum duobus 
in locislegitur uyesacias in voce avyxidors & auplidra 
VIII. Praterea Afchyli EAcyee laudantur a Theophrafto Lib. 
IX. Hiftor. plantar. cap, 15, PlutarchoLib. I, Sympof gy. 30, utPlinium 
XXV. 2. &Svidam omittam. Ex his Elegtis Stanletus p. 707. ad vitam 
K{chyli, fufpicatur petitum effe tetraftichon, qvad fub eusnominelegi- 


* Locum A(chyli ab Antigone allegatum emendat Salmafius p, 669, feq. a8 Soliaum, edit, 


Parif, 
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tur in Anthologia Lib. IIl.c. 5. ineosqviad Marathonemoccubuere. In 
Adem qvam dixi vita auctor Anonymus refert £{chylum a Simonide, cue 
jus in eodem Anthologiz loco verfusqvidam huyus argumentileguneur ; 
fuperatum Elegiaco carmine ag tes iv Magadan reSv_xoras, qvod Afchyli 
dictio longius ‘abeffet a tenuitate illa & AcaJonj qvam Elegia reqvirit. 
Peana in Apollinem yogatus componere a Delphis, id facete renuit, qvod 
jam exftaret alius Pzan vetuftior au€tore Tynnicho* celebris, qvi cam fuo 
&conferatur, velut antiqvz imagines cum recentibus, fore, ut minus forte 
artis atqve elegantiz, verum plus fanftimoniz & dignitatis habere vides 
setar.: Porphyriusdd.abftinendo abanimatis Lib.IL fect.1g. Tov, ‘Aigudor, 
Dace, sav adsrav alivwtay cg tov Gcov yearpay meyave, dew ori PeXjica 
Tuntywmercmrey , a gdaho Aver 4 tov Quy pos Tov sxe, Tav]ov EAorEey 
Teig drydAwaes Kapil woos Ta deyaja. - Tatras 2) xaj rie dma wemomQwaty 
Sea ‘ise ta 4 t Esra tpyar dia Sauudleda wy, Ot 3 
doFas Hi Joy éxex; SiRomulum Amafzum Paufaniz interpretem audimus, 
JEichylus in limine catminis de‘ pagas Mansrbonia faum & Patriz nomen 
commemoravit. Sed verborum Paufaniz Lib. I. Attic. p. 49. longéalius eft 
fenfius,ut animadverfim Joachimo Kiihnio innotis ad Paufaniam,& clarif- 
fimo Balio p.1168.Dictonaniteditecundz.Nempe #{chylum fibiipfimet 
compofuifle Epitaphium, & in eo nihil commemoraffe qvam nomen 
fuum , Patriamqve, & qvod ad Marathonem fortiter pugnavit. - 

: IX. Jam dicendum mihi eft de Afchylieditionibus. Primps 
omnium 4/dus Manatius Trageedias Efchyli Gracé publici juris fecit Ve- 
rietiis 1518.8. fed parum emendaté, atqveitaut Agamemnonis poftrema 
pars cum Choéphoris capite mutilis confufa, pro un4 fabula exhiberetur 
Agamemnone: utetiam fecit Aldum fecutus Aavzanus Turnebas, qviGrece 
&ipfe Hichylum elegantiffime excudit, multaqve paffim in tribag prz- 
cipué prioribus Tragcediis caftigavit, ex MS. codice mari Rancompti, Pari€. 
1552.9 adjuncto variarum leCtionum Elencho. EddemA.1552.Venetiisin 
Svo0. Francs (cus Robortellus non tanta Afchylum emendatius vulgavit,adjectis 
firis & Mich. Sopbiani cafuigationibus verfus ac perfonas diftinxit, Agame- 
mnonis , qvamfolar habebat partem poftremam & Choéphoras diftinGté 
ee MS.recenfirit fed & (cBolia vetufa'in Hfchylum ex MS.codd. calleéta pri- 
musvulgavit, {eparat6 volumine in §. Petrus inde Vitlorine sille tge Veternm 
fcriptorum Gracorum latinorum@' #fulapius felicifimus,Agamemnoné 
wntegram primus exhibuitduobus ex codicibus MSS. ex iisdé allis@stotam 
$- ae . . _ ch ~ 
| ¥ Pynrricht Chalcidenfis pean tisqveqvadve iifis feniporitas'dceantatunt fandat Plo 

in Jone pa : ‘ha itlum 
Py rie 362+ Abue Ponp Uae as syicaey soda ee nm ee 
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AE{chylum caftigavit, Scholiaqve Grzca in plurimis locis locupletata 
& emendata exhibuit. Plurimum tribuit his {choliis Vickerius; * qvn- 
rum jam apud Euftathium Homeri interpretem magna fuit 2uctesitas. 
Neqve dubium videtur, plerasqve illorum particulas effe yftorum com- 
mentariorum, qvibus veteres Gtammatict Afchylum olim explana- 
rant. Ufus eft Victorius eximio MSto codice, in qvo..preter Ai{chy- 
lum Sophocles & Apollonii Argonautica cum fchollis grxcis conting- 
bantur. In hac Vittorit editione per fingulas- paginas. Tragici- -yerhs 
fiabjeCta & luculentis typis ex{cripta proftane oper’ Hemricé Steghans- sg: 
4to. Sed & hic ple Stephanus itas fuas in Afthylam’ ationes 
editioni eidem fubjecit pag. 356. teftatus fe qvindecim Paétz exemplaria 
manuexarata infpexiffe partim Venetiis partim Florentiz, partim Romz, 
& Neapoli, fed in qvorum bona parte tantum primz ix habe- 
rentur. Deniqve'easdem E{chyli feptem trageedias,fine &Rolii ce 
vulgavit Gril, Canterms, Antwerpiz apud Plantinum Ao. 1686 1210. 9v3 
in editionenon tantum plura Jonge menda fublata fint ; fed S¢carminum 
ratio primum perfpicue explicatahabetur. Latina prosa reddere A{(chy- 
lum aufus eft impar plane hutc conatul Jobsunes Sawromannus ** Silefius, 
cujus interpretatio ex officina Oporini prodiit Anno1575.8vo. Si meds 
interpretatio dicends ef (verba Stanlei agnofcis] i qva pix wllipe seperiater 
fenfus: nemo, qui legerit, dicet fecue, Barthius etiam &ib. XI. Adverfar: ob 
qveritur lm fiapide latineredditum effe, se nefcrat, an fummo fludio quie lee 
borans poffit pejort modo, qvod noncapit , interpretari, Adyunttam tamen hanc 
translationem Afchylo videre eft in corpore Grecorum Poétarum tra- 
gicorum, Comicorum , Lyricorum & Epigrammatariorum, qvod Gracé 
& Latiné edicum eft Genevz Ao.1614. fol. Caterum egregios Gail, Ces- 
reri & dfaaci Cafauboni conatus, qvorum ille in prolegomenis.ad Zfchy- 
lum, Jatinam verfionem, hic in notis ad Lib.1.& V.. Strabonis; -novam 
editionem A{chyli cumnotis pollicicus eft, fatainterceperunt. Bene tae 

ow men 





* Ea. ejus verba preefat, in Alchylums Lt Gbere logbar qbod fentie ue Srbaliis iit gba is 
tres nobilifimos Tragicos circumferuntur, puto hac gba in Efelylum leguntus, in be 
tuftiffino prafertim noflro exemplari, melora cateris & ernuditiora effe, prim 
ipfis Libenter detulerim: Secundas ber Sopbocless > & ‘ills maxime qba Roms’ ‘pri 
mim feparatin excifa fuerunt 5: nam ip/s pofiea creGere opera cxjasdam qGi mage 
numerum augere Goluit q6am inteligéntiate.cjus Potta adjuSare finrizit , emumijcyit emis 

eum ipfis nonnulla, -dotirina & atwmine priorum illorum indigniffma, 4 in 

» Septem Euripidic tragadias declarationes edita fant, minares multe, inferiaresghe,de- 
5 Crinacleexiffatte, 6 oe, re 
4° SsrraSins yocatur in Catalogo librorum ab Oporino excuforun: Sd 


e 
* 
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men {e habet, qvod Studioforum manibus teritur editio A{chyli luculenta 
Londinenfis, curante Viro Clariff. Thoma StanloA.1663.fol. In haccontex- 
tus Poétz emendateé ex Canterieditione, & typis nitidis ac majoribus de- . 
fcriptusexftat: fubjuncta fiunt ad mum cuyusqve pagine GracaScholia 
defcripta ex editione Victorii& ad tres primas trageedias ex MS, Barocci- 
ano locupletata, novis etiam Scholuis Grzcis adjectis ex codice MS. gvem 
Seldenus ipfi utendum dederat Arundeliand. Singulis paginis ex ad- 
verfo refpondet recens latina profaria Stanlei verfio, elegans ac perfpicua, 
tim ad calcem voluminis leguntur ejusdem Sranlei in vitam Afchyli & - 
feptem Tragedias notz erudite , & ex depesditis Hfchyli trageediis * 
fragmenta ,notisilluftrata. Neqvein hac editione defiderantur priorum 
editionum przfationes, Turnebi,Robortelli, Victorii, Canteri: nec Va- 
riz leftiones ab iisdem colleétz , novisqve ex codice Barocciano & Arun- 
deliané aucta,, neqve Henrici Stephani in Afchylum caftigatiories: fed & 
{ententias ex Afchyié colle€tas & aCantero in fia Tragic’ editione, atqve | 
ab Hugone Grotio in Sententiis Tragicorum & Comicorum Grzcorum 
latinis verfibus redditasStanleius exhibuit. Idem dicitur prztereaab e3 
tempore parafle amplisfimos in #{chylum commentarios ** o€to volu- 
mina in folio complentes, qvi un4 cum aliis virl do€ti ineditis {Criptis 
manu exarati exftant apud Johannem Morum Epifcopum Norvicenfem. 
Jobannis Any ati avexdorss in A{chylum gloffas memorat, & apud If Vosfium 
evolviffe fe teftatur vir Illuftris do&trng Ezechiel Spanbemius ad Callima-« 
chum P- $35. 4 qvoipfojam dudum eft, qvod novam & eximiam lucem 
Ei{chyloafferendam ex promiffo flagitant & impatienter exfpe¢tant eru- 
diti.. Chriftophorus Hendreichius fallitur cum in pande is Branden- 
burgicis tradit 4 Johanne MeurfioLugd. Bat. 1619. & 4Joh. Fichtelio Lu- 
becx, A{fchylumemendatiorem vulgatum fuiffe. Barthius Tom.3. ad 
Statium p. 869. teftatur fehabuiffe HichyliPrometheum, feptem ad The- 
bas & Perfas MSS. cum fcholiis, gvorwm inqvit collatione ad Stephani (S Canter 
exemplaria , multa loca illufrions fers poterunt, 


Mmmm | X. Reli- 


* Iniqvisfitha dt fulpicio vig dogti, qvi in preefatione’ ad tomum decimum thefauri Anti- 
gvitatum Grecarum , Stanicium de fragmentis hifce plagii in Meurfium commis 
arguit, 


¥¥ Vide Staniei vitam nove editioni Hiftoriz ejus Philofophicee premiffam, Acta Eru- 
ditor, Anni 1703. pag. 46 & Catalogum MS, Bibliothecarum Angliss & Hiberniz 
T.2. pag. 378. | 
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X. Reliqvum eft ut hoc loco fubjiciam Catalogum Scripto- 
rum in Scholiis Gracis ad fthylum * allegatorum,.ex editione Lon- 


dinenfi: 


Efthylus ev ZaJpiys, Eum 26, 

Alcaus. Theb 404. Perf 3-49. 

Anacreon. Perf 41. 

Andron Halicarnaffenfis, Perf 185, 

Antimachus, Theb.169.553, 

Apollonius. Prom, $36. 

Archilochus, Prom, 617, . 

Callimachus. Prom.367, Cho. 436. 
Eum. 21. 30. 

Calliftratus &v devJépe we Hpaxrct 
a“, Perf,941. 

Dionyfius 6 wéeyi}i¢. Prom.788, 

Draco. Theb 303. ) 

Epaphroditus sv umoumue)s Kade 
paxs atiov, 3. Eum,2, 

Epicharmus. Eum, 629, 

Epicurus, Prom 625, 

Euphorion Perf. 649. 

Eupolis Comicus ev Mapxe, Perf 


65. 

Euripides. Theb. 103. 275. 781, 
Perf, 181.716. Cho. 149. Eum, 
47.276, Supp. 322, 


Hellanicus, Perf 778, 
Herodianus. Eum, 189, - 
Herodotus, Perf. 150. 
Hefiodus. Prom.792. Agam, 185, 
Homerus, fzpuus. , 
Lycophron Theb. 170. 
Mnafeas. Perf 747, 
Pindarus, Prom. 367.788.9889. Cho. 
. 323. Eum.2.u, Sup. 1078, 
Pittacus, Prom. 886, 
Plaro. Theb. $99. 
Pfalmi ** locus, spmcSqy ¥ Ges xg 
euDparSyv. Agam,171. 
Rhianus. Theb. 169. 
Simonides, Cho. 32-36 . 
Sophocles, Perf’ 181. 
sv ZoavnPepes, Theb, 210. 
Trpes Prom,128, 
Sophron, Cho. 294. . 
Timoxenus ev re Es Aspevay, Pert. 
302. Lege TieocDévng abi’ Are 
Mev, jubente Cafanbono ad 
Strabonis IX. p. 193. 


* Non eft horum {Choliorum auctor Demetrits Triclinius, qvanqvam & hunc in fchy{i 
T38¢ ena emi On Bays cripfiffe conftat ex ejus {choliis ad Sophoclem, Oedip. Tyr, 


¥. 23, & Antigonen, ¥.1010, 


** Addit Scholiaftes: tavJa d ayay ésiy eure » fed hac fanGiera faut, evar ut 


. huic nempe congruant Joco, 


CAPUT 
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CAPUT XVII, 
De SOPHOCLE {ragico. 


Sophoclis ates, vita S inftizutum non Trilogiis neque Tetralogits fed fingulis Trae 
gedite certandi, 1, De feptess ejus Imgkdiis que exfant. 2. Catalogue 
Tmgadiarum Sopboclis deperdiarum, cum variis obfervationibus, 3, Alia 
ejus feripts deperdita, 4. De Scholiafis, verfionibus & editionibus bujus 
Tragich, §, Catalogus fcriptorum in Scholits grecis ad Sophocles alegatee 
yum, 6, 

OL i, 
OPHOCLES Sophili * F. Coloneus, Athenienfis, ex nobilé 
ut videtur familia, natus eft Olymp. LXXL2.  Archone 
te Philippo , anno ** poft A{chylum XXXI, ante Euri- 
dem XV, cum qvorum ntroqve deinceps Tragoedus certa- 

vit, perinde ut cum Ariftea, Cherrilo, Jophonte filio, aliisqve. A 

Lampro *x* Mufiaam & faltandi artem tefte Athenzo Lib. I, pag.20. aa 

« £/chyle Poéticam edochus, ingenio {uo non parum deceris sidiaie Trae 
gediz. Juvenisadhuc vix fedecim annorum & formz pulcherrimz, poft- 

Victoriam Salaminiam epinicium pzanem cithara pralufit defaltavitqve 

Athenienfibus [s0ie srayenfeos tay emwinicay rane mudus & entis 

delibutus, ut Greco vite {criptori traditum eft: five ut alii apud Athe- 

nzum, veftitus, Ne vero in prafenti alia abillo inventa atqve in ufum 
verfa jam memorem, {de qvibus auctor vitz qvz fcholiis premittitur 

& Plutarchus de defectu injvirtute p. 79. & Svidas in tpllayansne:] pri« 

mus inftituit, ut qvando per didarxaaias five commisfones dramatibus 

effet de palma concertandum, non femper ¢rilogis five ternis, ut ante a 

Thefpide uscp vel Tetmlogiée **** five qvaternis [qvorum qvartum Satyri- 

| Mmmm 2 cum) 

* Fuit &circa idem fere tempusSophilus Rhansnufius, pater Antiphontis Rhetoris, de qve 
infra, Sophoclis Pater ab aliis yocatur Te-ophiine vel Dipbilus, qv nomina cum So- 
philo, idem fonant, Vide fupraLib.I c XXL num.8, Alius Sophocles Agrigentinus, 
qvem laudat Cicero lib. 3. in Verrem. c. 88, . * 

*# Audtor Vitz Sophoclis, ait Sophoclem £{chylo juniorem annis XVIII feniorem Euripide, . 
annisXXIV. Pro qvibus rationibus E{chylus nats fucrit Olymp. LXVII.1. Enqripides 
Olymp. LXXVIIT qvod atrumqve aliorum ftriptorum teftimoniis refellieur. Svidas ait 
Sophoclem natum Olym. LXXIIL feptendecim ante Socratem annjs. Effigierti ejus due 
plicem habes apud Fulvium Urfinum in elogiis Viror, doctor, p.2¢. & in tome fecunde 
thefauri Antiqvitatum Grecar, Gronoviani tabula 63, 

w** Eodem qvi Socratem docuit, Vide fupra c.XV. num. 36. 

F¥** Vide Svidam in Ts /paAoyia, & Laértiumlll. 56. ibiqve Menag. Jon{aun Lib I.c.16, 


tum Nozas viror, doctorumad Alian, 11,g.& 30, Var. & Calaubonum de Satixica Pod ny | 
ov, 
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cum) adverfus qvaterna, fed fingulis fiubinde trageediis contra fingulas 
certarentPoétz. Viginti qvinqve annorum fuerit, cum primus ewesder- 
Ed}o, five ingenii fui opera publicavit, ut legas in ChronicoEufebii ad 
Olymp. LXXVII. 2.) E{chylumqve in tragico certamine vicit. Confer 
Plutarchum inCimone p. 483.& Sam. Petitum III.18.Mifcell, Raroi 

docuit fia dramata, qvod voce tenui & parum firma effet. _Vi¢torias 
retuliffe duodeviginti, tradit Diodorus Sic. Lib. XIII. Pag. 222, auctor vitz é 
Caryftio, viginti, Svidas vigintiquatuor, Additqve vite icriptor divfepeia five 
fecundas aliqvando tulifie, tef/éa autem five tertias nunqvam. Sed & 
Ducem exercitus gesfit cum Pericle, ab Athenienfibus delectus adverfus 
Anzum Samiorum civitatem, annosnatusLXV. Archonte Timocle O- 
tymp. LXXXIV. 3 anno undecimo ante bellum Peloponnefiacum, ut 
notat Ariftophanes Grammaticus argumento in Anftigonem. Vide & 
Plutarchum in Nicia pag.$33. Vita difceffit nonaginta * annos natus O- 
lymp. XCIII. 3. Archonte Callia, eodem qvo obutEuripides, fed qvife- 
ptuagefimum vix annum attigit ,& Sophocle** prior eft defunétus. Con- 
_ fer Diodorum Sic. loco laudato, & notas ad ChronicoreMarmoreum A- 
rundelianum p.225. edit. Prideaufii, Di€tum ejus qvo atate provectus 
affirmavit fe gaudere qvod jam libidines velut rabiofum qvendam ef 


¢.V. ubi etiam de qvatuor feftisin qvibus dramata agebantur, 1) Panathenzeis, menfe Avgu- 
fto. 2) Dionyfiisin urbe, menfe Aprili, 3)Chytris atqve Dionyfiis veteribus, qva etiam Ta EY 
Aiveys, vel AvbeS nove menfe Martio, & 4) Dionyhiis xa] apyus five Axvaseiss 
menfe Januario five potius, [ut Dacerio vifum T. 2. ad Platon, p, 480.] fub extremumau- 
tumni.De his videri practerea poteft Meurfius in Greecia feriata & libro dePanathenzis [nam 
de Dionyfiis qvidem intercidit }& Scaliger 1. de emendat. temporum p.29. De qvingve judi- 
Gicibus Poétarum qvi in certaminibus hifce annuis Pottas coronabant, confules Voffium 2, 
Inft. Pottic.p.55. & proverb. € sv ]é xgrT av y 8¥cars x44. Scholiaftes Horatii ad hac 
Lb, Sat, 10.certantia judice Tarpn, Yn aliisqvogve urbibus certamina hujusmodiPotta- 
rum in ufu fuiffe, ut Mytilenee, docet Plutarchus , Pompejop. 641. qvi in Pythiis qvoqve 
Tragicos certafferefert lib, ¢.cap.2. fympof. De Satyricis Graecorum dramatibus confules 
Cafaubonum libro de Satyrica poefi, & illuftris Spanhemii prolegomena ad Juliani Czfa- 
res Gallice a fe redditos & eruditiffimo commentario illuftratos. 
* Annos XCV. habet Lucianus in MacrobiisT, 2. p. 475. 

** Thomas Mayifler in Euripidis vita: Davi 4 EN TW anya pes 116 Eugcm ide TEAL 
~ : \ > , y ~ ‘ oon 3 aN gy 1 2? 
THE TBC My ASmayss mr ]as rev Dao ay. LoPoxAtcs 4) avjov say % Oeyov sy 
dedicttay Xilewa, tas dé vroxpirag auy astPavet¥s 14 Tere HO Myaye” 
MECE TOY aywve, Sopboclemberoe aunt ipfum andita Envipide morte, pula amithem 
tunica, & Hiffriones fuos fine coronts in certamen tune temporis celebratum sutreduxife. 
Apud Atheneeum vero XI. p, 08, Anpooxcens ) Patae gy Te Um ep LoCPoxA se m pos 
DiAaves male redditur: jn Libro de Sephocie ad Philenem, intelligitur enim oratio pro 

Sophocie contra Philonem {cripta, 
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fugiffet Dominum ac crudelem , é Platonis 1. de Rep. repetunt Amimia~ 
nus XXV. 4. Cicero Catone Majore, Stobzus, itemqve alli. De ge- 
nere mortis & aliis ad vitam moresqveSophoclis {peétantibus, fepultura 
item [de qvaPlinius VII. 29. Hift. Paufanias Atticis, & au€tor vitz Soph.) 
multa Gyraldus dialogo VII. de Poétis. Qvemadmodum laudes ejus 
itemqve cenfurz legi poffunt apud Bailletum in judiciis eruditorum de 
Poétis cap.CXIII. Filii Sophoclis fuere Jophon, Leofthenes, Arifton, Ste- 
phanus, & Meneclides. Ex qvibus Jophon Tragcediis qvoqve {criptis 
nomen fibi comparavit, perinde ut avi Veftigiis inftiric nepos cognomi- 
nis SophoclesAriftonis F.Sophoclis nprimis ftudiofus fuit Polemo Philo- 
ophus, qvi eum Gpneov Tpayixev, perinde utHomerum éainey LoPanrsa 
dicere bicbat tefte Laérto IV. ae 
I. Bx Tragedzs Sophoclis exfbant he feptem: 
x. AIAZ MAZTITOSOPOD , Ajax flagellifer five lomrius, de qvo Tzetz. 
-  Chil.3. hift.76. He2c fabula, cujus titulus apud Diczarchum * tefte 
Sophoclis Scholiafte fuit Ascv]@- Sava]@-, feorfim cum verfione 
Mg . Loniceri & eruditis Blcb, Stolbergii Profefloris Witebergenfis ob- 
ervationibus edita eft Witeb. 1668.8. Elegantiffimo carmine la- 
tino tragico reddidit Jofepbus Scaliger Pari{,apud Morell. 1573. 4.qvod 
legitur etiam ad calcem poematum JuliCezf Scaligeri ap. Comme- 
lin. 1600. 8. & inter Jofephi Scaligeri pofthuma ab If Cafaubono 
edita Parif: 1610.4. tum inter poémata efusdem junétim vulgata a 
P. Scriverio Lugd. Bat.1615.12. Grace cum Joachimi Camerarii pro- 
faria verfione & Georgii Rotalleri poética Metaphrafi occurrit in H. 
Stephani trageediis fele&tis. Noviffime vidit lucem Ajax & Eleétra 
Sophoclis nova verfione donatz , fholiisqve veteribus tam vulgatis 
qvam nunqvam antea editis, notisqveperpetuis illuftrate 4 Thom. 
Jobnfon A.M. qvi varias etiam Ie€tiones addidit. Oxon. 1706. 8. Uni- 
verfarum trageediarum, non Sophoclis modo, fed omnium qvotqvot 
exftant, hzc princepseft, judice Francifco Hedelino Albiniaci Abate, in 
examine Ajacis Sophoclei ad regulas theatri, edito ad calcemoperis 
_ejusdem fcriptoris, cuititulus: Prstigve du Theatre, 

2. HAEKTPA, Elecite, habetur in Trageediis felectis H. Stephani cum 
verfione profaria Viti Winfemii, a Francifco Perto locis qvibusdam re- 
cognuta, & Metaphrafi Poética Georgii Rotalleri, A. 1567.12. Idem 
Stephanus Gracz faz Sophoclis editioni f{choliis Grzcis ornatz 
fubjecit Jorch, Camerarii in Sophoclem notas, atqve in his pag. 0. 

Mmmm 3 Aja- 
* Diczearchus tefte Sexto Empirico L 3, contra Mathem. c, 1, {cripferatuar ad soe Tav Eugs- 
wider, VoPoxAtus eudon {ve sragadiarnm Sopbectis & Exripidis arguments, . 
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Ajacem lora geftantem, & p. 83. Eleétram ex eyusdem Camerarii 

rofaria verfione. De Thome Johnfoni Angli nova verfione & notis 
jam dixiin Ajace. Vetus alii translatio, qvi Sophoclis EleCtram 
optime {criptam male vertiffe dicitur apud Ciceronem 1. de fini- 
bus, pridem intercidit, Mentto ejus apud Sveton. in Julio c. $4. 
Flectram & Oedipum Tyrannum profa Galliea luculenter expreffit 
additis notis Criticis & examine fecundum leges theatri, ndreas 
Dacerites Parif. & Amft. 1693. 12. , 

3, OAINMOTE TYPANNOS, Ocdipus Tyrannus, Ariftoteli inprimis probatus, 

~  licet 4 Rapmo in obfervationibus Poéticis aliqvot in locis gepre- 
henfus. Hoc drama docenti Sophocli przlatus fuit Philocles, ut 
teftatur Scholiaftes in argumento, Latino carmine reddidit Bramdinu 
Gualfreduccius , &{eparatim edidit Rome 1622.12. Ajax, Electra & 
Oedipus Tyrannus cum glosfis Gracis interlinearibus perpetuis 
ineditis fut in Bibliotheca Renatt Moreau, tefte Labbeo Bibl nov: 
MSS. p. 213. Hunc Sophoclis Oedipum in fuo Oedipo fecutus eft 
Seneca Tragicus, Gallica profa vertit & notis illuftravit Andreas * 
Dacerivs , at jam nElettradixi.  Italice transtulit Urfatns FuPinianss 
Patricius Venetus, Vicentix Ao.1558. Ab AcademiaOlympicorum 
publice a€tum refert Gvaldus in vita Vincentii Pinellip.363. editionis 
Batefianz, Ad qvaedam przfentis dramatis loca conteres ubi lu- 
bebit Sam. Petitum. Lib. I. Obf c. ro. : 

4. ANTICONH, Antigone feorfim edita & illuftrata eft 4 Afatcheo Dreffero Lif. 
1607.8. Habetur etiam in Trageediis felectis H. Stephanicum ver- 
lione Viti Pinfemii recognita per fr.ncifcum Portum , & poéetica Georgii 
RoralleriMetaphrafi. Hocdrama auctorifuo fatale fuifefertur, five 
Cut éSatyro Peripatetico narrat auctor vitz Sophoclis] qvod inter re- 
citandum eam extinétus eft, cum longiorem periodum fpiriiu conti- 
nente abfolvere inftituiffet, five qvod ex illacoronatusvittor, gau- 
dium ferre non potuit. Alu tamen admiratione hujus dramatis 
Athenienfes Sophoclem ftrategum creafle referunt Anno po aétam 
Antigonem Olymp. LXXXIV. 4. Confer Sam. PetitumIII.1. Mift. 
Alii deniqve uva paffa guftata prafocatumnarrant, ut Simonides * 
in Epigrammate, Sotades & ali . 

) OIAI- 

* Nonnulla verfionis Dacerianz (ut ut perelegantis’ [oca non abfurde reprehendit Godfridee 

Olearits in programmate edito Lipfae A. 699 . ° 
** Epigramma Simonid.s (non prifci illius qviOlymp. LXXVIIL, atqve adea ante Sophocicrs 
opiit, fed junioris cujusdam occurrit in Antholopia Lib, III, cap. 2¢, 
Eopeotns ynpays ZoPourses, av Gs LOIN g 


Owemrer Banys Borpuv scew oO», 
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rg Die netneenane 

GIAIMOTS Bol KOAQNGI, Ocdipas Colonexs , qvam fenex * admodum 
& patriz gratificaturus {erat enim & ipfe ut dixi @ populo Atticz 
Coloneo) docuit. Hic Oedipus d¥vjego¢ appellatur ab Euftathioad 
Iliad. @’. 

6. TPAXINIAL Trachinia, & qvibus expreflus Senece Tragici HerculesOe- 
tzus. Gallico carmine donavit Jo. Antonius Rayfius. 

7. SIAOKTHTHS. Pbhiloftetes (divinum drania judice Joh. Scaligero] fepa- 
ratim excufus eft cum gloffis Grecis, & pereleganti Metaphrafi Q. 
Soptinsii Florentis Chriftian:. Parif156.8. Integer titulus hujus fabulz — 
Didrox]aras 6 év Anuevw, De illa videndus Dio Chryfoftomus Diff. 52. 


; e ; 

III. Sophoclis** tragcediz deperditz hz funt, obfervatz ab Ifaa« 
co Cafaubono ad Athenzum Lib. VIL cap. 4 Johanne Meurfio in opufcu- 
lo de E{chyli, Sophoclis & Euripidis Tragcediis, Lugd.Bat.1619.4.&T.10. 
Antiqvitatt. Grecar. Clarifimi Gronovil: & ab HugoneGrotio in excer- 
ptis Tragicorum, qvibus noftra qvadam , & Thomz Gatakeri obfervatio- 
nes accedunt, ex Adverfariorum pofthumorjim capite ro. 

“Aduaijos Sophoclis, perfona in dramate eft, non dramatis titulus apud 
Plutarchum p. 417, de Oraculor. defe¢tu aliosqve. 


"ASa- 


# Vide Cic. in Catone majorec. 7. Valerium Max. VIII, 7. Luciana Macrobiis p. 47¢. Pla- 
tarch,Libro num feni gerenda Reff.p.78¢.Apulejum Apolog. Hieron, Epift.z.adNepotian, 
Schol. Comici ad Ranas v. 73. P. Victorium XXXVI. 14. Var. Lett, 


&* Teo Tay Eaponr dus wuSwy gvingve libros olim {cripferat Philochoris Atheniene 
fis tefte Svida in DsAcyopos. Ceterum reste notat Samuel Petitus 2d leges Atticas 
p. 71, fg, Sophoclis junioris & Jophontisfabulas, veterum qvorundam confufione & negli- 
gentia etiam trihutas {uifle Sophocli majori, qvinon plurescvam LXVI. docuit. Svicas ta~ 
men CXXIIL_ ad eum referre non veretur, additqve pluresetiam illi ad{cribi ex qvorun- 
dam fententia. Et fane Anonymus fcriptor Gracus, qvi vitam Sophoclistfadidie CX XX. 
dramata abeo feripta fefert, ingve his XVII, fpuria effe pronunciat, auctorem laudans fen- 
tentiz {ux ArittophanemGrammaticum. Sophocdes vero juntor, majorisex ArMlone nes 
pos, dramata XL. ab aliis falfo XI. docuiffe apud Svidam dicitur, & elegiasitidem come 
pofuiffe Diodorus Sio, ad Olymp, XCV 4. Lib. XIV. p. 278, ey 4 sous AGi‘vays Loe 
PoxrAng oDoDoxaess Tparyudiay dag xesy PEC s xo vincs eye UBKCYs | 
dtxa. Ydem Svidas praterea Sopbocitm tertiuw hoc nomine Tragicum & Lyricum 
faudat noftri z7royovov, clarum poset THY WAcsade xtate Ptrolemxorum, cujus ait 
fuifle dramataXV, Alius deniqve fuit Sophocles, cujus edictum adverfus Philofophos, 
contra Pritone defendit Rhetor Demochares, tefle Athensco, Confer de hoe Jonfium 
+ pg 94: 4g. | 
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a a) 
ASduas ad. Hefych. Forte etiam apud Harpocrationem in tracy pro 
dxdpa}ilegendum atdpas}. Et laudaturSophoclis A9aues etiam 
Scholiaftz Pindar iad Pythionic. Od.4. Vide & Apoftolium XII. 
46. proverb. 
Adapeas. Hefych. & Schol. Ariftophanis ad Nubes. , 
Asag Aoxeos, Svid. in cwodas, Scholiaftes Saphoclis in Argumento Ajacis 
flagelliferi. Ariftides Apologia 2. contra Platon. 'T. 3. p.477. ui 
notat verfum vulgatum soQei rupee: Taw coPav cuwsoia non Euri- 
pidis effe , ut Plato in Theage p.240. fed Sophoclis ex Ajace Locro, 
vod monet etiam Gellius XIII. 18. ubi pro Plato sx Tbeateto legene 
dom in Tbeage.e Fortasfis vero apud Euripidem & Sophoclem ea- 
dem fententia lefta eft, notante Zenobio V. 98. prov. Poft Plato- 
nem fane Euripidi illam tribuunt Themiftius, Stobzus alliqve. Sic 
F{chylo tribuit Libanius T.1. p. 461. verfum, qvi legitur in Euri- 
pidis Orefte. ; oo 
Aryeus five qvz é Stephani Byz. non bene conftitutg loco incerta Cafau- 
boni conjectura eft, Aryevs exAued-G». Hefych. in ravpeov rope, 
Pollux, Stephanus in y#ee, Athenzus, Schol. Pindari Pyth. Od.2.& 
ante hos Strabo Lib. IX. Ejus fabule argumentum divinare licet é 
Plutarch Thefeo, utdocet Cafaubonus Ill, 24. ad Athenzum, qvem 
vide. 
Asyit@s, Hefych. 
ASiowes. Athen. Hefych. 
Aiay 6 EsPoxAuGe, apud Ariftotelem Poétic. noneft dramatis nomen fed 
perfonz in Antigone. 
ArypoaAwrides. Stephanus Byz. Pollux. Hefych. Etymol. M. in Gaia, 
Schol. Ariftophanis ad ranas. 
Ary eadcios. Hefych. Scho]. Nicandri ad Theriaca, Ariftophanis ad ranas, 
Pollux X. feét. 190. : | 
Axapas. vide fupra in "AGdpag, 
Axgios@=. Hefych.Stob. vide & infra in Aagiosajor, 
Axvoist. vide infra in Zxugsos. 
XAcadey Klian, VIL 39. animal. Hefych. Stob. Erotianus in xaJeOpoves, ubi 
male legas: Sophocles in ‘Ayayeddy. Vide &infra AAgvaday. 
Anckaivdea vel ‘AAsravdeGy. Hefych. in diravAGe & Syads ps, Steph. in 
EPer@- Euftatius ad Miad.¢ Rutger Il. 1, Var. Lect. 
Adsvaday Clemens 6.Strom. p.621. Alevadz nobiles Theffali, Cafaub. le&. 
Theocritic. c.17. Valef. ad Sozom. p.7y. vide & pauloantein ‘AAgaday, 
ANTES, 


N 
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Advts, ita enim apud Stobzum pro«Adty legunt Cafaubonus & Meur- 
- fius. - Incertum autem eft, anerronem eo vocabulo denotare voluerit 
Sophotles, an d/etam Corinthiconditorem , 4 qvo urbis illius ince- 

las Aletidas di€tos referunt Strabo & Pindari Scholiaftes. 

AAxpaiay. Porphyr. qv. Homeric. 1. Hefych. inawe & agasas Stob. ferm? 
77. nifilocus ille depromtus ex Alcmzone Ennipidis, 

Kuvxes Zatupices. At | 

AuPiapace Zarvpxes, Athen. Strabo Lik. IX. Hefych. Scholiaftes Ari- 
ftoph. ad ranas & vefpas. Erotian. in xarePpores & #4 ov. 

"AuOrrpuav, Hefych. Scholiaftes Sophocl. ad Oedipum Colon, 

AuParpian 8. Hefych. in sxwairis éMeurfiiemendat. 

Ay pone ien Erymol. M. 

"Avdpoedda. Eratofth, cap. 16. & 36. catafterifm. Phrynich, Athen. Poll. 
Hefych, Etymol. M. Scholiaftes Theocr. Idyll 9. 7 

“Avtmvogiday. Athen. Hefych. Scholiaftes Sophcl, argumento Ayacis. 

Anavis. Hefych. in axavS eames. Sed pro Aran Meurfius legit sawavély 
Johannes Vitus Pergerus in notis ad Hefychium editione digniffimis 
a Tayi, . Qvamvis neqve Kawarels Sophoclis, neqve ldy prior vel 
pofterior usqvam alibi apud veteres memoratur, qvod {ciam. 

Areeus 4 Muxavy, Hefych.in exsaraces. Schol. Euripidis ad Hippolytum. 
v.307. Fortaffis Atreum Sophoclis refpicit etiam Achilles Tatius Ifa- 
gogead Aratum. , 

Axcudon, Voxcorruptaapud Erotianum. Videfupra ‘AAsadas, 

"Ayouay cumoyes, Pollux,Schol. Pindari ad Ifthmionic, Hefych. 

"Axasav cuvdemves five cuvdemrve. Cic, ad Qvintum fratrem II. 16. Athen, 
Hefych. Stob. _— 

“Axwtas geasas. Athenzus, Stob. Hefych, in cpparess w090¢, Sohol, 
Pindari Nem. Od. 3. & 6. Ariftophanis ad Nubes, ranas & vefpas 
qvo pofteriore ex loco Cafaubonus colligit drama hoc fuifle Satyri- 
cum. Scholiaftes Apollonit Lib. IV, Zenobius & alii in o wasg rev 
XPUS AR OV. 

Aaidades, Pollux, Hefych, apud qvem male wasduawlegiturin eri P9yv. 

Aavay, Hefych.Stob, Svidas in wéiec. 

dvavoiaxos, Helych, inSuySes. Cafaubonusnegat fe titulum hujusfabu- 
lz fatis capere : Gatakerum autem miror, cui non videtur titulus 
dramatis alicuyus fingularis innui, fed tantum notari Tragedia qvz 
in Dionyfiacis celebritatibus vel certaminibus edita fuerit, | 

Asaanes, Hefych,& Etymol, M. - | 

| Nnnn : EAge 
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‘EAem, Schol. Ariftophanis ad Eqvites. 

‘EAtvac amayryoig Strabo Lib. XIV. Erotianus inSedoses, Schol. Euripidis 
Pheniff. Hefych. Confer Sam. Petitum Lib. L Ob£c.9. . 

‘EAtwns apxayy, Schol. Sophoclis in argumento Ajacis. 

"EAfing ydpeos. Athen. 

"Ext Tawaglos, Athen. Hefych. in aAaAlay, ubi male waserd pong. 

'Em| Tauvdéew carvexsy, Hefych. in apyepov, 

‘Exiyeve. Schol. Sophoclis ad Oedipum Colon. Cicero de optimo gen. 
Oratorum , &2. Tufc. p.188. ubi verfum ex Epigonis producit, no- 
mine Sophoclis przterito. 

"Eoasay Aywises, Vide fupra in ‘AyiA, Schol. Sophoclis ad Oedipum Col. 


V.473. 

ee gSuas XStob. 

‘Eas. Hefych. in euwecs. Forte fog. 

E2iGuay. Clemens Alex.6. Strom. p. 621. Stob. 

“Eouiom. Euftathius ad Odyff. J”, 

“EuurAos, Haspocr. in xa9eAev Hefych. in ajpect fos, 

EupuAacs. Parthen. c. 3. égwtixey, Egurvdoy qvogve trageediam incertum 
Sophoclisan alterius Tragici memorat Ariftotelesc. 23. Poétices, nifi 
legendum EvguvAaes, 

"Eveve axns. Hefych. in adozacer, 

Zwsners. Pollux VII.14. 

Ugaxrtg carves. Pollux IV. 25. Hefych. Steph. Etymol. M. in Pubeiy, 
ubi male OvezaxAa pro fy HoaxAs, Fragmentum ex hac fabulaapud 
Strabonem. Lib. X. 

Horo. Etymol. M. in raraZew. Erotian. in vroQeor ubi male Zasgrys- 
vn, Accii Erigonen fortaffis ex hacSophoclis expreffam fafpicatur 
Cafaubonus. 

Cangas vel Oduves, Anonym. in vita Sophoclis, Pollux, Athenzus 
Lib.I. p.20. oy Toy @apnvew didarnay rose éxiQd purer dxpws de tr Qai- 
giorev ore Thy Navoixaay eOnxs. 

Oss oxAns Euripidis vel Sophoclis laudatur in Marginibus Stobzi ferm. 
119. Sed verfus qviibiafferuntur ex Euripidis Crefphonte petitos effe 
Gatakerusobfervavit. Neqve qvisqvam veterum vel Euripidis vel 
Sophoclis Themiftoclem laudat. 

@rrev¢. Svid. in Gusev reDog. 

Ovisys sv Savin five Xixvenes. Hefych. Stobzus Eclog. Phyl. c. 8. & ferm. 
29. Scholiaftes Euripid. in Phaniff, . : 

Ouesas 


a + yet)  sDEPERDITA.-: | -Lib 1, 6 XVI. Gay 
Pe vile Hei - ee 


TAiz aawiong. Strabo Lib. XIIL oy 

ivax@». Dionyfius Halic. Lib. I. Pp. 20. Athen. Pollux, Svid. in aeayvd 
Hefych. ins qvem in aAwras male Iaxw pro isdyw. Scholiaftes 
Apollon Lib I Biny adPrometh. Ariftophanis ad Plutum, eqvi- 
tes & AVES." —— ; 


a Sei Apion saab. Iv.” 

To Barns. 

iondéey. “Enftathius, ad Odyflex d. : ee 

lose Pollux X. 8. a 

leraQ-. Schol. Corvici ad Eqvites,. 

[waredasscid. Stob.ferm.27. 

ieee] ©. “Arrian. Lib. Ce 23. dif Epiétet. 

ixwon@. Helych. & Clemens 6. Strom. p. 624, ubi male codices cvidam | 
umove pre inrwove, 

iswov, Pollux IV,.16. i Seep in dar G- licet Meurfins utroqve loce 

URW ONEY, 

Fe Athen. Vide fapta i in tes, | 

IQniraa, Ariftet. c. x3. Poétic. Athen. Stoh, Erotianns § in umePeger, Svid.in 
waves, Hefych. cul invoce amwaeS-évevja laudatur Sophoclis Phy 
vee 9 gy AvAS 

{Pines Schol. Sophoclis ad Oedipum Coloneum, nifi cum Meurfiole 
| gaunt {Puce 4, ut duas in {phiclem Herculis fratrem n Grageedias 
ophocles docuerit. 

ixpeutos catsup. Pollux X.7. Athen. 

lav. Hefych. Stob. 

Kessrch Athenzus Lib. ITI-& IX. fed Svide & Apoltolio i in. wigdnes i igo 

+; 7 kaudantur Spphoclis Kopsucod, 

Kamavese Vide upra in Aravic, 

Kardvdea, Schol. Doan ad Theogon. . 


Kydarler. Sid: nee in Agoxd: ¢aSas is ora 
Mercer ad A bitenet I peas.) soee Gms nel wee 
Be dicdjog, Siar CUM pro ita dala “ 
BaAvtainis ea. iol ih entbe Mee cy Moy a. a 
Kon. Schol. * Apollonii Lib. IV. Athen. évid-in ‘in  drSumeyieas 
“Nnann2 Kee 
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Keaxe, Schol. A{chyli in argumento Promethei, Etymol. M. im 978, 
Galenus comment.t. in fextum sasdhpe. T. 5. edit. Bafil. p. 45:4. 

Kptzoa, Pollux Stob. Hefych. | 

Kentes. Athen. Hefych. 

Kugis. Vide infra, Zxveros. 

Kepixo’, Vide fupra Kapuxel, : 7 

KanG». Hefych. in avSewrxs, Forte legendum Map@yy | 

Kooi Zaruger. Schol. ApolloniiLib.I. Scholiaftes Nicandri laudat Sopho- 
clem in Keeis, Vide &infrainZdrven. Male hos Gyraldus p. 364. 
habuit pro poémate a Dramatibus five fabulis di 

Aaxouvas. Ex hac fabula petitos effe putat Meurfius binos Saphociis verfuis 
qvos in defcriptione Laconicz profert Strabo Lib. VIEL p. 364. Car- 
terum Sophoclis Aaxcsves laudant Pollux IX. 10. Priftian. Lib. XVII.’ 
p-1177. Meminit & trageediz hoc nomine Ariftoteles c.18. dePod- 
tic. licet Sophoclem non nomuinat. . 

Aaexowr. Dionyfius Halic. Lib. I. p.38. Harpocr. Helych. Stob. Schol. Ari 
f{tophanis ad Ranas. ; 

Aagwsaio. Stob. Hefych, Athen. Lib.II. qvi Axgiotey in Lariffzis Sopho< 
clis loqventem refert, & Steph. inxgevese ubi male ZoPoxAns Aapirs 


cauG pro Aapiosasois, 8. 
Aguas i Anpnadss, Steph. Hefych. Schol. Apollonii ad Lib. 1. & Pindari 
. Od. 4. Pythionic. : 


vine dsutegas, Steph. in fragmento de Dodone. 

Mavres, Stob.Scholiaftes Comici ad ranas , Euripidis Phaniff- 

Maduaye@». Hefych. Refpicit & forte Ariftoteles trageediam Meleagrum 
memorans C. 13. Poétices. | 

Meraviran five MevaAlaxan, Schol. Ariftoph. ad ranas. 

Mspva», Schol.Sophoclis in argumento Ajacis Lorarit. 

Mivag. Clemens 6. Strom. p. 621. 

Micos. Pollux X. 49. nifi legendum Myool, ut videtur etiam clariffimo 
Hemfterhufio. wtf po 

Muxnvar Vide fupra in Aretus, me , 

Mueos, Strabo Lib, VIL Athen Hefych. Stob. Vide & Loénfem Lib. VIL 
C.24. Epiphyllid. & fupra in Maras, : 

Mau@». Helychius pluribus locis. Vide &fuprain ka 

NaveaxT@. Schol. Apollon. ad Lib. IV. Sed clariffimus Neocorus ad 
Svidam in KéjsAas, ex inedito Photii Lexico docet legendum efle 
Navt AWG. . - er ene ee , ess 


Rau 
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NavwAws, Poll. Hefych. Stols. ScHiol. is ad , & Pindars 
ad Od.6. Ifthmionic, Achilles Tatius ad »ubi Nau- | 
plium de Palamede qvzdam celebrantem Ptacit. 
NaurAns xararAfer, Hefych. apud qvem in érhora male legitur xgy 
wAtevTs. 
Nava duoc Athen vats, Pollux, Hef ch. in yavxAngor Serene, 
Naurnda. Pollux & Heflych. apud qvem|nomen hoc carraptum 
veeppolades.. Tota fut Homesca, & Satyr dramatibus cae 
meranda judice Cafaubano. 
Ny. Athen. & Harpocration., qvi in deguirts laudat Ariftarchi Grame 
matic fici commentariurn in No | Landat & Nvav Schol. Sophoclis 
um Colon. Comici ad Vefpas » & Lutatius ad Stat Thee 
Paid tb. Vi 
WaJes, Svid. in wagsota.: Ciceto 2. Tuilt: ubi docet Pacavium Sophoclis’ 
Ni tra latina trageedia expreffiffe, neqve adeo fine dubio eft qvod illo 
in loco 4 Cicerone refpictatur Sophoclis Ulyfles axavFom Ang, 
HecenCPoges. Schol, Aichyli ad sa]a éx} eras. - 
Odvessuc alzarSorAryg vel axabordaf, Hefych. Vide aciopra in Ni ee. 
Stephanum Byz, Ragmento de Dodone. 
Odvosas pecave wos, Fi Schol. Pindari ad Ifthmioni 
Owopacc, Laértius IV.35. Athen. Hefych. Svid. nage gol bc difed 
_ Pollux X.13. Schol- Comici ad Aves. 
Oropanrrs. Etymol. M. in Badoiy nifi legendum HeaxAgs ut Cafaub. vel 
Ouopectes ut Gataker, ‘Aut hifipotius corruptum onsepronsne nomen, 
enim Heroicus‘affertur. : 
ratdar@ Vide fuprain AaidaaG@s, 
ee Hefych. Euftathius in 2, Itad. p.172, eSwetonit = Tow 3ap 


RYT 
Nay a & G. Vide fupra i in ‘Aware, - 
Mavdipa % ZPusexowo. Athen. Hefych.Polux, . - 
HapSevewasog drama Sophocl fuppofitum | a Spin velDisnya Me- 


tathemeno Laért. V M, RS ss Wa, 
Nerds. Erotianus inz y vy web See. La. sw 
Megihacs. Hefych. | 


TIyAevs. Clemens 6. Strom. Harpo. b Scholtes Asi 

-  phanis ad aves, eqvit chu, oP 

mAuvreu. Pollux VIL%2. ° . , 

Bn Sep ie kro nna rong 
mann 3 


# 
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Erotianus inwréAoy, Sextus I. contra Matth. c. ult. p.63. Etymol. M. 
& Tzetz. ad Lycophron. 

TloAvesd@». Porphyr.2. wes amroxns tutbuxev, Hefych. 

MoAugsévy. Strabo Lib. X. Hefych. Harpocr. Stob. Eclog. Phyf1. Schol. A- 
pollonu ad Lib. IE. 

NeiauGs, Pollux X. 31. 

Tigoxgi¢. Pollux IX.3. 

Dgouxdevg Schol. PindariOd. 5. Pythionic. . 

roroue. Hefych. Macrobius V.19.Schol. Apollon Lib... . 

Tadapim (forte aAcuincs) Zadrvpo.. Galenus comment.r. tn 6. Epidem. 
bis laudat hocdramaT.5.p.454.&455. Licet Gatakerus malic le- 
sere LaAuaveus ie lid 

SaAuavevs, Athen. Hefych. | 

Zarups. Zenobius lV. So. proverb. & Ariftides Orat.2.Platonica T.3, 
p-512. Vide fuprain izvevJay caruguy & xoPol Torupes, Ldlugincy dpa 
wa Sophoclis laudat Athenzus Lib. X. Confer Cafaubonum p.723. 
AbHefychio in appayss cuua allegatur Sophoclis carugioncs, ubi 
Gatakerus legit carupmey & nomen proprium trageediz putat exci- 
diffe. Plura autem Satyrica dramata {cripferatSophocles. Videin 
Auuxes » AuDidgaoc, Emi ravage, Heaxdis, Navomaa, Lahapig, 
LicuPes, vider. 

iver, Hefych. Vide & infra incuveviuer, Meminit qvoqve fed Sophocle 
haud nominato Ariftoteles c. 23. Poétic. Oo 

SicvPos, Hefych. Hoc drama fatyricum fuiffe fufpicatur Cafaubonus, 
qvia Euripidis Sifyphus fatyricis accenfetur ab #liano Lib. IL c.§. 
Var. Itaqve eodem argumento licebit colligere Palamedem Sopho- 

__clis qvoqve fuifle fatyricum. | 

sxuty. Athen. Hefych. 

zxveiy wel Zxugiet, Stob. & Hefych. apud qvem in aurocure male legas 
axueios pro oxugioc, Et in amosi29snon minus corrupte Kugiog, 

Syneryom fupra in Hgsyevy, : 

Suoyos Ayvauay. a - yw 

= hoe ‘ Kova. t vide fupra in Ayajay. 

Luria d,& 9. Hefych. in dgyrov, ubi Meurfius legit cuvawupeay usegi, 

_ etfi Salmafius Xho, alii glicer. 

EQugoxowot. Supra in Navdwec, - oa, 

Tawapis, Tajvagos Zarvpincs, Vide fuprain ss Tawep, 

Taras, Schol, Apolloniiad LibstV. fo ee ed 

ee an on Texpare 


ra 
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Texjdjosy. E wusadiliad. A, 2 a : 
Tivxges. StephanusByz.&Stob, Tevxgo: Schol. Ariftophanis ad Nubes. 
raped Anitot, de Hefych. Stob. Sch ad 
Trees. Ariftot. ética cap. St oliaftes Comict 
sev aves , fchyli PaPromen, Peetee, ad Hefiod. Bey. 8, oO 
TearroAsues. Strabo Lib. L pag. to. Plinius XVIIL 7. ubi innuit eam 
'” aftam olymp. LXXVIL 4. anno CXLV. ante mortem Alexantri 
M. qvi obuit Olymp. CXIV. 1. Pollux X. 22. collatus cum Etymolog. 
M.&Hefych. in axruvdaxwres, Athen. Harpocr Hefych. Scholiaftes. 
Ariftoph. ad_Acharnenfes , Pindari Olympionic. Od. 10. Corinthus 
_ de Diale€tis, ubideJonica, , 
TpwiAec, Pollux , Hefich, Scholiaftes Pindati Nemeonic. Od. 3. ubi verfi-- 
. ulus qvem relpicit Hefych. in ardptrats. 
Tuuwanzas, Athen. Steph. Hefych. Etymol. M. Stobzus ferm. 57. Schol. 
Sophoclis in Antigonen. 
Tuvdages, Stob. ferm. 103. 
aren Hefych. éx Sine, nifi legendum rugane & refpiciatur Oedipus 
| oclis us, | 
Tued, Athen. Stob. Hlian. XI. 18. animal. Macrob. V. 24 Svid. in raugse 
Qayev, Etymol.M. Scholiaftes Comici ad Ranas. Ariftoteli qv 
cap.16. Poéticz, trageedia hoc nomine memoratur, incertum So- 
_ phoclisne an Euripidis. ; 
Tupa deutéga Stob. Etymol.M. & Scholiaftes Ariftoph. ad Aves, qvi prie 
mum hujus fabulz verfiam fervavit. re 
1Bes. Athen. & Stob. ferm. 26. ex cujus marginibus Cafaubonus col- 
ligit hoc drama fuiffe Satyricum, Integer titulus videtur fuiffe 
Bo a}upay, | 
LdpoPzpos, Hefych. in xowec, 
Yaoves. Vide fupra in lawovss. : 
Paidea, Stobzxus. [qvi p. 244. florileg. edit. Grotii é Sophoclis Phadra 
laudat verfus aliqvot, qvos ex Euripidis Phedra petitos Grotius it 
excerptis Trag. p. 413, putabat, Euripidicerte tribuit Clemens Alex, 
6. Strom. p. 623. 43 Hefych. Paremiographi in yaAdow typ ison dye 


xUCay. @ e eo @ se e - 
6racide¢, Sophoctis an alterins Tragici nieftio, memorantar ab Ariftotele 
c.18. Poétices. Videinfra puacrids. : 
Pidoxrrys, Sophoclis o é Axusw qva ad Trojam arceffitur, exftat. Sed 
alter Piroxryrys d év Tpolain qva caftis eyus ad Trojam recenfebatur, 
le permit. 


f 
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periit. Memorat Prifcianus Lib, XVIII. p. 1169. & Hefych. in @- 
as & forte Gellius XIII. 18. Vide infra in QuAcrides, Gatakerum p. 
116. Adverfar. Vosfium 2. inft, Poetic. p. 34. 
Quests, Pollux., Athen. Hefych. Scholiaftes Ariftophanis ad Plucum, 
Apolloniiad Lib. IL Euftathius ad Odyff d, p.168. Steph. 
Qwevg dere, Helych.indyaaneura, . oe . 
Qi, Arrianus Lib. L. c.28. dif Epictet. Euftathius in Iliad, p. 117. 
ay een IIL, 7. Hift. Ecclef 
si>G» £, DevF@». Steph. Byz. in ev. 
she Schol. H{chyliadPrometheum décor 
Duaorides, Gell. XUL.18. pro gqvoalii PuAssidtc, Cafaub. PIuridts, Thy- 
fius azparwrides, Sed in Vet. edit. & MS. Scheferi legitur PiAcx- 
zyvys- In MS. Petaviano filsides tefte Jacobo Gronovio qvi legit 
Dranrides qvafi furto deditus dixeris. 3 
Xedons. Ammoniusin Popes. 
IV. Non prztereundum eft Svidam praterea teftari, {Criptam 
a Sophocle Elegiam , * pzanas, & profario fermone librum de Choro tra- 
PICO. Eyeatpay edeyeicare Gy Taycuvas Ky Aoyey KAT aA oye dyy wee ¥ yee 
ares Giamw ** gy ZolgiAoy ayaniCouevGs, Plutarch. lib. an feni g 
fit Resp. p. 787. Tutt 4) cuoroysméves LoPonrsys és) ro smeypapepect tun’ 
wonv Heodorw rive LoPonArc Evian wy weve’ smi werrgxovja, Deniqve tae- 
Sevumajv fub Sophoclis nomine vulgaverat Spintharus five Diomfius Meta- 
themenus, tefte Laértio. V. 92. | 
V. Editiones Sopboclis Grace fine fcho- 
his Gracis. 
x. Aldina: Venet.1502. 8. 
2, Parif 1528.8. ; 
3. Haganoénfis 1534.8. cum Joachimi Camerariinotis, qv recula etiam 
Bafil. 1556. . 
4. &. 5.Francof. 1550, & 1567.8. 
6. Exrecenfione Guil, Canteri, Antwerp. 1579.12. 


Editiones cum {choliis Grecis. 
1. ScholiaGraca yori around sav mei doxipay eis Tats ouhopetvets raay Es 
Poxdsus Tpwyadev, Primum feorfimedita fintRomz sig. 4. pra 
°o 
* Meminerunt Hephzftio, Harpocsat. in ae avdpe dexvuct, Erotianus in Lckgires, 
Sed & junior Sophocles, noftri nepos , Elepias tefte Svida compoluit. 
7 Contra Thefpin puta jam defunCtum , cujus forte sationes Chosfillus Sophoclis seqvala 
SCULUS, oe 
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fixo Johannis Lafcaris in Sophociem Epigrammate elegantisfimo, 
eyod ab HL Stephano & aliis prztermifium hic adfcribam: 
FloMA' 4x Tov rsAldwy sixosud nev ye TODAS 
Auty a CRS AHUTAS FON. wns par ,. 
Cosa psp uocdo T YiKs oe HOT fs0y } On» 
Os weeO», ddOs awar. wav raDOs qeaminas, 
Karas, susoping , cipuc AG» sZaroneras 
Zadov Opengeiag yrnoiey suering. | 
Gs oe iw, RevoDiv » orxcan ns orcay T nv" brajeay, 
Agyerumer rpcyinss Sinev Keved]iang. 
Lurre xodagvoy desrav ox’ es¢ Sov myers 
Ayreon ouve ixryovG Kovis, 
Keysct dnc BaasAgos udlamepmrroy cUppayoy sey 
joa vs Mayorid Tépwtro ois ocegorg, 
Toa reav apsrin ospavepect]c, bY 2) ME YIOFs 
Ketosovcs npeeplus imrraras ne Duss. 
Anpsct Te yevvdion Aacig moges, S¢ umoParays 
. Gy Bards as wages OF dyn didurnarm, 
2. Sophocles cum {choliis Gracis Florent. 1518. 8. Caterum fallontur 
vi au€tores horurh {holiorum facinnt Sopheriem Grammaticum, 
eonem ac Lucilium, qyosin Apollonium Rhodium, non in So- 
phoclem fcripfiffeconfkat. PorroSophoclemTragicum illuftrave- 
rant Didymua tefte Athenzo, & Horapollo de qvoSvidas. Praxiphanes 
qvoqve, ut colligitur é Scholiis ad Oedipum Colon. v. 894. rer 3 
sirynraptvay dmavran Neakipens doxci apevoy amrondwa. Et Arie 
fophanesGrammaticus,coyus argumenta qvibusdam dramatibus pr2- 
figuntur, #drotion Sophoclis Scholiaftes appellatur 4 Morhofio p. 
123, Lib. J. polyhift. ¢.13. fed veriorutreéte. Idem p. 64. inedita in 
Sophoclem fcholia memorat, qvz edere voluit Vir Clarifs. Joh. An- 
dreasBofius, Ajacem flagelliferum, Elettram & Oedipum Tyran- 
num, cum glosfis interlinearibus perpetuis ineditis furfle apud Re- 
natum de Moreau, teftatur Labbeus Bibl. nov. MSS. p. 213. _Inedi- 
tum Sophoclis Scholiatten Arundelianum laudat Jo, Pearfonus 
commentarioin Symbelum Apoftolicum p. 261. edit. latinz. 
3. Florentiz1522. 4. qvz editio fuit in Bibliotheca Petri Francit V.C. cum 
emendationibus MSS. 
4. Francof.1544.4. ex officinaPetriBrubachii, 
g. Adriani Turnebi. Parif 1553. 4, typisRegiis, ScholiaGraecaqvzé 
Qooo Codice 


634 SOPHOCLIS SCHOLIASTE “Lib, Ihe, XVI, 


codice EmariRanconeti a Turnebo defcripta ad calcem buyus editio- 
nis leguntur, plane diverfa funt 4 prioribus editionibus primam Ro- 
manam fecutis, & auCtorem agnoftunt Demetrium Triclminm, Tei 
eSteuy oi¢ exenoa]o EcPourns, lee oxnpearow LY. Fuit 
Demetrius ille junior Planude qvem allegat ad Ayacem v. 1096. Hc 
vero intelliguntur {cholia 4 Petro Vittorio, cum illis praferendam 
{cripfitc Romanam Scholiorum éxdoow prefatione ad Afhylum. 
Verba illius vide fi placet fupra c.XVI. num. 9. 

6. Henrici Stephani, Genev. 1568. 4. in qva editione (praftantiffima fa- 
cile earum qvz exftant & emendatisfima) utraqve ftholia & Roma- 
na illa & alteraDemetrii femper diftin¢ta fingulis paginis fubjungun- 
tur. Deniqve ad calcem voluminis exhibentur annotationes Joa- 
chimi Camerariiy & Ajax atqve Electra ab eodem latine transjata. 


Editiones latine.* 


Verfio profaria Viti Winshemii. ‘Francof.15 46.8. 
Job, BaptiteGasrie, Venet.1543.8- 

Verfibus jambicis latinis redditus Sophocles 4 Georgio Rotallero, Antwerp. 
- » 1970. §. & 1576.8. ex officina Gvil. Silvu. 
Inter libros a Joanne Oporino excufos memorantur Sophoclis Tragcediz 
latine verfx a Thoma Naogeorgo, §. : 


Editiones Gracolatina fine [choliis. 


Cum Viti Winfemii verfione, & Gvil. Canteri notis. Heidelberg.1597. 
gvo. apud Commelin, 
Ingolftad. 1608.8. Et in corpore Poétarum Genev. 1614. fol. 


Editiones Gracolatina cum Jcholits Gract. 


Cum verfione Fiti 7 nfemi , tam {choliis Grzcis, in qvalibet pagina addi- 
tis, & fubje€tis ad calcem voluminis notis Camerarii, ex H. Ste- 
phani recenfione. Genev. apud Paulum Steph. 1603, 4. 

Cum verfione latina, & {tholiis Grzcis rejectis ad libri calcem, & minu- 
_tlore typorum gencre ex{criptis. Lond.1661.8. Cantabrig. 1672. 8. 
Ajax & Electra cum {choliis Gracis & vulgatis illis utrisqve & aliis antehac 

ineditis notisqve Toma Jobnjon.Oxon. 1706.8. 
Note 


* Sophoclis qviedam & Iocratis fatine vettiffe &j/aberben Anolis Kepinam , ex Cambdeno 
ttadit BalzacusVI.10.Epift. Dicuntur cian! Téome Stanjei inedita im Sophosicm ad 
verfaria exftarc in Bib}, Rey, Bpiftopi Norvicenfis, 


ET EDITIONES. . Eb.TE ¢. xP. 639 ° 


Nota in Sopboclem. | 


H, Stephani in Sophoclem & Euripidem. . De Orth os hia f0- 
phocli peculiari, &de trageedia gusdem Et differtatio de Sophoclea* 
Fomeni imitatione. Paril.1568.§ 

Francifci PortiCretenfis in omaes Sophoclis Trageedias prolego- 
mena, VitaSophoclis. De Tragedia ejusqve origine. Sophoclis & 
Euripidis collatio. Morgiisis48.4.. 

ia Pigna: Ferrarienfis, ut ip{e in commentario ad artem 
Poéticam Horatii teftatur, {cripfit qvxftiones Sophecleas, in qyibys deto- 
ta doctrina Tragica, deSenecz-yitsis, de Gracomm Tragicorum virtuti 
bus fufe craGtafle fe afirmat, 


VI. Catalogus Scriptor une ** in Scholiis Gracis ad 


Sopboclem allegatorum, 


Cefbionus Oed, Cy, ae inside O08,C 1244. ipa 
Agathiz, Scho, Epigram- AM 191, Perle Fl, 158. Ze, 





om in Nioben EL - M. 134-882. 
athon TE 6 646. Ai oe ed. $6 


1S 
Rihylus. vita Soph. “ ‘AM. 75° Aleman Ged.C.1044, Lacon patra, 
791. 804. We Ho. Hl. d a qvo carminis genus Laconj- 
139. 288. Ved. C. 1042 Oe " cumnomenaccepit. AM. p. 9. 


; hil. 
D,205n75% Argument. P "P* Anacreon v. Ant. 136. Oed, T. pag, 


Pra Agamemnon Oecd, C, 928. 156. 
én] éori SxGayg El. 121.Oed.C, Anacreontium Carmen AM. p. 42 
1371,O¢d, T, 24, iegetayOed. C. Androtion Oed.C, 691.1047, . 

Oooo 2 Anony- 


® Polemoni, qvem Piro Loox Ary vocat Latrtius IV. 20, Sophocles dicebatur Homse- 
rus Tragicns , telte Svida, & Homerus viciflim, Epicus Sephocies. Non Homero autem 
tantum , fed Cyclo Epice etiam freqventer Sophocles eft ufus, Athenseus Lib VII. 
Eyaype YPePords Eaiey xuxre, cs 1gy OA. Spa petla wooo, xa lan 
xoAud-ew'ehidy TET Oe puSoroite, Confer Salmaf. p. 600, feq, ad Solin, Philoftrati 
Alexandrini fcriptum @epi ed sy LoPoxAess xAowNs memorat Porphyrivs apud 
_ Bufeb.X.3; preparat, 

.”. ®* Ag hunc indicem goncinnandaca ufus fum opera erudici Visi Juyenis Stephan Berglers 

Transfy lyani. 
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Anonymus 6 ta xuxAimy SrBajda 
momras Oed. C. 1371. 
Antimachus, Oed. C. 14. 
Apollodorus Oed. C. 56. $7. 698. 
Tr. 268. 6 tH wept Seay sortase 
xajdexaty Oed.C. 481, ev 7H ie 
BAwSnxn Ant. 9y2. Ex eadem 
etiam defumtum argumentum 
Teayswiiev Pp. 329, 
Apollonius. El. 447.747. 
Aratus, Tr.132. 
Archilochus. Argument. Oed. T. p. 
145.EL. 95. 
Argolict Scriptores qvidam inter 
qvos Dinias El.283. 
Ariftarchus ¢ reyeasys Oecd. C, 1336. 
Arifteas Vita Soph. 
Antides El. 084. 6 pyrwe Ant. 362, 
Ariftocrates Tr.270. 
Anftophanes Vita Soph. AM. 753. 
__ Ant. 362, EL 147,476. Tr. 398. 
Ariftophanis yyguradys El, 21. He- 
roés Oed.C. 877, Nubes Oed. C. 
_ Gyr, Plutw Oed. T. 83. 
AriftophanisGrammaticiargumen- 
tum in Antigon. p. 211. n Oed. 
__Tyrannum p.145. 
Ariftoteles Oed. C. 691. sv Kupeajuy 
__ woArraa Arg. Oed. T, 
Ariftoxenus. Vita Soph. 
Arizelus Oed.C. 91. 
Aftydamas Oed.C. 57. 
Batrachomyomachia Ant. 102. 
Bias. Ant. 183. 
Callimachus AM.26. Ant.270. 640. 
Oed.".306. 3. 481. 502, Oed. T. 
938. Tr. 312. Vide & infra, Cy- 
renzus, 


SCRIPTORES IN SCHOLIIS, 


Lib. 11, ¢«. XVI, 


Caryftius. Vita Soph. 

Chilo Ant. 181. . 

Cherilus. VitaSoph. - 

Cleomacheurn Carmen AM. p. 66. 
. Ant. p.238. 

Comicus (Ariftophanes) AM. 103. 

Crates Athenientis Oed. C. 100. 

Cratinus Ant. 511. . 

Cratini Dramata:. ervrixy AM. 105: 

Xeipor Oed. C. 469. 


. Creophylus Tr, 270. 


Cypriorum Auttor 6 ra xvagus wos 
noes El. 158. 

Cyrenzus (Callimachus) gy 19 réAd 
¥ deuexes tay ajtiwy Oed. C. 
aed, 


250. °° 
Demottheriés Oed. T.C.6." 
Diczarchus. Vita Soph, Argum. 

Oed. T.p.145. 

Aidacxadiay VitaBophocl, 
Didymus AM. 408. Ant. 4.45. Oed. 
C.229.756. 915° 
Dinias év eBdipec apryorucc El. 283. 
Diofcoridis Epigramma in Sopho- 
clem, vitz premiffum , una 
cum aliis, Sumonidis junioris, 

Hercii (kgs vel Eguaw) alio- 

rum@ve exftant Libro [il: Agr 

thologizc. 25. 
Epicharmus AM, 1085. € apux 

AM. 729, 

Fpimenides Oed.C. 42, 

Eumolpiplures. Eorum feries ge- 
neris talis perhibetur: Eumol- 
pus primus..qvi ex Thracia 

Athenas venifeuxilu caufafub 

Erechtheo: hous F. Cercyon: 

(male xzeume editum) hujus 

Eumol- 
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Eumolpus II. hujus Antiphe- 
mus: hujus Mufzus: hujus Eu- 
molpusIIL. qvi initiorum facra 
invenit. Oed. C. 1047. 
EuphorionOed.C.674. _ 
Eupolidis dedpea: Magunas Oed. C. 


V.1596. 

Euripides, Vita Soph, AM.75. 265. 
2.90. $20. S55*-F9B- O04. 963e 
Ant. 62. 107. El, 158 963. 983- 

. Oed. C, 467. Oed. 1.272.125 8 
1346. Phil. x, Tr. 29. 175. 600. 
Euripideum Carminis genus 
_ ANC. p,228.237-259-4M. p.24, 

El. 90. 128, Oed. T. 196. 188, 
195. Euripidis dgauata: da. 
tigone qvomodo ea differat 4 
Sophoelis ejusd. nominis dra- 
mate, Ant. 1349. Bacche Ant. 
1160. Creffa AM tpn hyclaps AM. 
19i. dxtus AM. 794. Ixérides 
Oed. C. 211. Protefilans Oecd. 
C.10. . . 

Glycon inventor Glyconii ab eo 
dicti carminis AML p.15, Ant. 
p- 228. e iy 

Hecatzus Milefius Oed. C. 1316. 

Hellanicus Phil.2o01. 

Hephzftion AM. P Q 11.13.15. Ant. 
p.217. Oed.C. p. 365. 

Herodianus ¢y ta ¢. 7 xaSéay Oecd. 
C. 187, 

Herodotus AM. 508. Phil. 201. Tr. 
267. Ejyus Lib. I. Tr.175. 

Hefiodus Ant. 424.731, 119 4. E1. 36. 
54t. Oed. C, 1207. 1672. Arg. 
Oed. T. Phil. 457, Tr. 40. 56, 
118. 270. 528, 5106. & none , 
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unde verba plufcula Tr. 1175. 

Hieronymus # re wEi ypuras s1Pd- 
VHC Vita Sophocl. ~ 

Hipptias Sophifta Arg.Oed.T.p.14. 

Hippocrates AM. 51. El. 257.269. 

Hipponacteum carmen El, p. 1298. 
Ant. p.347.252. 

Homierus Vide Soph. AM. 7:17.26. 

_ bis. 176. 190.189.254.299: 308 
514. 478. 485-499. 550. $75. 
60}. 656. 858. $39. 873, 1090. 
1279. 1298. 1638. Ant. 15. 314. 
343: $94- 43% 687. 688. 996. 
1042.1048 EL 4.9.54.145.137. 
149.152.185.199.19§.211-322.421. 
437+ 447. 647. 708. 983. LOL. 
1062.10§1.§ 41.1090. 11341143. 
Oed, C, 71. 129. 370. 372, 616. 
623. 669. 1537. 1580. Oed, T. 
arg. 16, 27. IF 8. 153. 20}. 765. 
949.1262. 399. Phil, 215.3322 
335. 31. L058. 783. 858. 9590 - 
1025, I1.94.331.102.175.§20,22, 
7-13. 565,644,691. 899. 10§O, 
790. 1168. 942-722. €9 TH VERY 
- EL.gs. 

Jonici alicujus di€tum peovorEcDexAca 
Tuy xavew Opggs uadyly, Vita 

Hfocratee AML 

ocrates - El. 983. Tr. 119. 

Ifter aut fi mavis ifr? Vita g0- 
phocl. Oed. C. $7. 674.691. a 
T¢ wei araxjav, Oed. C, 1047. 
gy TY weuty Tay aTextan Oecd. 
C. 1053, & Ty teragry Oecd. C, 

2. 


4 

Judz proditoris mentio AM. 922. 
Tarun 6 ides. 

Oo000 3 Liba- 
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Libanius AM.235. Ant. 759. 1033. € 
vo wee coynsay AM. 683. 

Lucianus AM. 1276, 

Lycophron AM. 4it Ant.12%2, 

Lyfimachus Oed. C, 56. Alexandri- 
nus &v ra TerKydexato tev Gye 
Bajzev , inde verba plufcufa 
Oed.C.91. 


Menander «y vauxAness Qed. C. - 


1371. 

Menecrates Tr. 38. 

Mule 4 Baccho lacesfite Ant. 977. 

Mufeus Poéta ex Eumolpidarum 
genere prognatus Oed, C. 
IC47, 

Neanthes. Vita Soph. 

yexuict (pars Iiadis) El. gg. 

Nicander Ant. 128. 

Nymphodorus 6 re teirxqydexatay 
trav BapBapmav, verba plufcu- 
1a Oed. C. 32.9. 

Oraculorum conftriptor incertus 
Oed.C 57. 

Pherccrates El. 26. 

Pherccrates , 4 qvo carminis genus 
Pherecrateum dictum AM. p. 
15. El. p. 105. 133. Oed. T. p. 
197. Ant. p, 217. 228. 2.53. 

Pherecydes El. 504. Oed. C. 464. 
Oed, T.794. plufcula, Tr. 55. 
Argument. Tr. 

Phileas AM. 889. 

Philemon Comicus Oed. C, 44. 

Philochorus Oed.C. 100. 691. 1316, 
Oed. T.21. sy 77 devjépa TOY Ae 
tidw Oed. C. 100, €v tH Te] pa 
aod Oed.C. 1041. : 

Philocles vicit Sophoclem docen- 


SCRIPTORES IN SCHOLNS, 


Lib, (1. ¢. XVI, 


tem Oed. Tyrannum, Argu- 
ment. Oed. T, 
Philon. AM. 1331. 


Philoftratus ev r2i¢ exxcow AM. 176. 
Philoftratus ev te iocxpares Gie AM, 


. 9} 
Pindarus, VitaSoph. AM. 125.154. 
pag. 11. p.36. Ant. 1033. El. 698. 
- Y032. Oed, T. o18. 1205. Tr. 
753.0 weyarw TY.175. 
Planudes 6 eoPard}G» AM. 1696. 
Plato AM. 1276. EL 803. 
Plato. in Cratylo Ant. 906, 
Poéta (Homerus) Ant. 984. 1159. 


1349. 

Polem> , 70s wes searecd eves Oecd. 
C. 48x. Do 

Praxiphanes interpres Sophoclis 
Oed.C, 894. - 

Pythagoras qvo pacto mortuum f 

ngens hominibus impofierit 

El. 62. 

Sappho Oed. T. p. 156. Sapphicum 
genus carminis AM. p. 36. 66, 
EL p. 86.137. Ant. p.247.252- 

Satyrus. Vita Soph. 

Sumenides AM. p. 11. AM. 747. 

Socrates AM. 12.76. EL. 346. Sopho- 
cle junior annis XVIL VitaSo- 

hocl. 

Solon Tr. 1.O0ed.T, 1943. Ant.722. 

Sophoclis Antenoride. Vita Soph, 
Captive ib, Raptus Helene ib. An- 
tigona ob qvam prefettura fut 
honoratus. “Argument. Ant. 
Vita Soph. El. 1003.1025. Oecd. 
1.345. Ampbitruo Oed. C. 382 
Danaé AM. 1. Elefira AM. 386. 


791 


‘AD SOPHOCLEM ALLEGATI. = Lib, 11. ¢,. XVI (639 


791. Oed. C, 469, 1672. sxtyo- C.139. Athentienfis. El.709.So- 


yos Oed. C. 370 IPimaciee Oed. phoclis dxoprmpaticas, vares 
C.887. Ocdspus Vita Sophoclis. PIN [LeTIC ch pesvos , ELNTNT cs LEVOS 
AM.791. Sophocles jam fenex &c. Ant. 45. EL 490. Oed. C. 
{criplit Oedipum Coloneum. ie 3§2. 
p. 269, cwdamr@ Oed. C, 10, Synefius AM. 683. El.983, 
ot Thamyrae Ccd. C- 370. ‘Thamyris AM. 118. 

achinia 5.218. Triptoles . 
mus Oed, C. 496 Tympanifta Theocritus Ant. 355% 
Ant. 992. vdpoPopes, Ant. I. Thefpis, Vita Soph. 


Sophocles AM. 1209, Ant.gog,Oed. Thucydides Ant. 111.132, 266, 


CAPUT XVIII. 
De EXYRIPIDE Tragico, 


Euripidis atas 6 vita.. Tragediarum qua exfant recenfio, r, Catalogus deperdt- 


carum cums Varits Obfervationibus, 3. Epifiole Euripidi tribute qua exfant, 
& feripts alia deperdita, 4, Scholiafie, interpretes & editioncs Euripidis,§. 
Catalogus Scriptorum in Gracis ad Enripidem {choliie allegatorum, 6. 


F : 

URIPIDES Mnefarchi & Clitus F. ex derno five populo Phy- 
le, Athentenfis; natus Salamine a) Olymp. b) LXXV. 1, (ane 
te Chriftum 480.) wftate media die 20, Boédromionis , qva 
Athenienfes: ad Salaminem Infulam & oftium Euripi, vitto- 
riam navalem de Perfis reportarunt ; unde Euripidis nomien. 

. Athle- 
(a) Eovripidesin Meleagrov. 21. ffagine SaAauive dot‘peeay, wal |plaa thy sudzipac'e. 
De matre qvee olera vendidit vide Syidam in oxdrarg, Hefych, in cbpupasc Oss & — 
ANaorxavdiayrs. | 
(b) Ita Laértios II, 4¢, Plutarch. VIEL 1. fympof. & alia, qvos potius audiendos hocloco qvam 
matmer Ardndelianum exiftimayerim, qvod Evfipidem natn ponit aliqvot annis ante, 
nimirum Olymp LXXIUI. 3. Confer Jofuam Barnefium & Wilhefmarn Piers Viros 
Clariff: in-Euripidis Vita, Philinus Rhetor s¥ 7@ apog ZePoxAsys ngy Eupiaridy 
6906 baudater Harpocrationt in Ctwpine, Philochorus Athenienfis, telte Svida, 
inter alia (cripferae 2Ee Eupwidy. Refpicit Laértius II, 44. Effigies Euripidis varias 
habes in tomo fecando thefauri Antiqvitatum Graecarum Gtonoviani tabula 63. qvarum 
una ¢tiam prefixa edttioni Barnefiane & alteri W. Piers, petitaé Fulvii Urfini eldgiis Vi- 
torum illuftrium p. 27. Alius fait Buripides unuis ¢ qvadraginta qvi regnarunt Athenis, 
onde in lude Aftragaforum Euripides dictus eft nurherus qvadragenarius, Vide qvac vari 
dotti ad Pollugam lib. 9.¢, feih103, Eusipidem penulimalong a pofuit Sidonius, 
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Athleticanon valde deleétatus, pictoriz operam dedit, & in Rhetoricis 
ProdicumChium, inPhilolophia 4naxsgoramfeCtatuseft. Confer Mena- 
jum ad Laért.IL10.Hinc anno ztatis duodevicefimo ac trageedias docen- 
Has animumappellens, tantum profecit, ut pluries vitor evaferit: wderce 
it']ov evdo%oc ay Taw wow) v, ut ait Dio Chryfoft. XVII. p. 248. XVIIL 254. 
Philofophicz autem dottring fiz tot reliqvit veltigia,ut Poilofophus Scent ue 
five 6 ewi F oxng Pidooo PG c) pasfim appelletur, &:Perepes rs x ce- 
Os d) ZaPoxréss, 4Q, Cicerone autem fingul ejus verlus fingula exifti- 
menturteftimonia. Qvintiliano etiamjudice dad guidem memeonon fate atar 
neceffe eft , ite qui fe ad agendumcanfas comparaverint , usitorem lenge \E{chylo& 
Sophocle) Ewripidem fore, Namque ts & vif fermone (quodipfumreprebendant 
quibus gravitas & cothurnus & fonus Sophoclis videtur effe fublimior) magés accedit 
oratorio generi, & fententits denfiua & rebus ipfis; & in bis qua Afapiemtibus tradita 
funt pane ipfis par, & in dicendo ac re{pondendocuiliber eoram qvi fucrunt in foro di@ 
ferti, comparandus, Inaffeibus vero tumomsnibus mirus , tuminiis qvimiferatione 
confiant facile pracipuxs.Socratis Philofophi,qvem duodecun feré annis ztate 
antecedebat, familtaris fuit, ita ut vulgo credereturab eo in trageediis com- 
ponendisjuvari. Vide Laértium II. 1g. Et raro theatra adibat Socrates, nifi 
cum Euripides novis Trageediis certaret, utrefert Elianus L,. IL c, 13. Var. 
QvinAPhilochoro diferte traditus eft ante Socratem Euripides obiiffe. Vi- 
de Laértium II. 44, Parum igitur credibile fit Euripidemcum Platone poft 
Socratis fata’ gyptios Prophetas adiifle,ibiqve ex gravi morbo a facerdoti- 
bus refticutum, ut tradit idem Laértius III.6. Mortuus eft e) Euripides Ar- 
chonte Callia, eodem qvo poftea Sophocles annoOlymp. XCIIL. 3. ztatis 
LXX.dieeodé qvo natusDionyfius fenior Siciliz tyrannus tefte Plutarcho 
VIL x. fympof, Euripidem pariter atqve Homerum admiratus Philofo- 
phus Crantor tefte Laertio IV. 26. fed pasfim perftrinxerunt Comici, f) 
ut vel exAriftophanis ranis paulo poftEuripidis mortem attis patet,& plu- 
| ribus 
¢) Vitruv. prof. Lib. VIII. Origenes 4. contra Celf: p. ats. Clemens V. Strom, p. 481, 
Athen, XIII. p. 561. & alibi, Cicero XV 8, ad famil. 
d) Allufione ad Tragici hujus nomen, per jocum dicti etiam coPaxdes ; Filaufores laudi- 
ceni, qvi conducti, aliis recitantibus applauderent & acclamarent rcOuws, Vide Plin, 
Lib. HI. Epift. 14. 
¢) De genere mortis vide Diodorum Sic, XIII, p. 387. Diogenian, & Apoltol. in m poueeey 
xuves a qvibus difcerptus traditur, & Gellium XV. 20.. notas Munkeri ad Fygin. fab. 
247. Stephanum Byz.in Boguirx@s, —Prideaufiiad Chron Arundel. p, 224, Apud 
Archelaum Macedonix Regem vitam exegiffe & in honore apud eum fuille notat etiam 


Syncellus & 263, Chronograph, Confer Lucianum in parafio T. 2. p.a¢5. & Plutarchum 
deexfilio p. 604. 


f) EtTragiciqvogve. Vide Gatakeri Adverfar. p, 106, feq. edit. Lond, 


TRAGOEDLE QVE.EXSTANT. i), 1f,c. XVI, 6 4% 


ribus nobis conftaret, fiad nos pervenif let Axionici vel Philippide Direverwie 

dis. Hodieqve in eo notatur orypasirycs, fatale optimo poétz vitium, 

ut ait Cafaubonus p. 13 ad Athenzum. Confer Scholia a Medeam. v. 

475. Et odium in feeminas, qvodin Hippolyto v. 664. feq. & alibi interpre- 

tes obfervant, Diphilus qveqve Comicus apud Athenzum VI.p.247.unde 

veteribus diCtus pceyurys, licet Sophocles apud Athenzum Lib. XIIL pag. 

557.affirmavitEuripidem extrafcenam non ifa adverfus muliebre genus af- 

feétum fuiffe, &in {cena qvoqve zqvum benarum feeminarum judicem 

probat Barnefius ad Eurip. T.2. p.153. Oris ejus rotunditate uti fe affirmat 

Ariftophanes apud Piutarchum de audiendisPoétis p.30. yeopeas 90 avy 
F sopeat log vad SROyyuAg, 

I]. Trageedia Euripidis XIX. integra fuperftites, 

cum vicefima initio, ha funt: , 

x. ExaGy. Hecuba. Latina profa vertit Mathias Heuslerus, cam cujusver- 

fione & commentario Grammatico feorfim prodiit Lipfiz 155-4. 8vo. 

In H. Sephani trageediis feleCtis eccurrit idem drama cum Dororhei 

Camill: , qi totum Euripidem latine transtulit, verftone profaria, 

fed aStephano ex Philippé Melanchrbonis maxime prxleétionibus recoe 

ita, & cam Metaphrafi poética Defiderii Es{ms15'67.42m0. Cum ea- 

em Metaphrafi Erafmi Bafil. 1524.8. & Tome primo operumEras- 

mi vulgata feparatim edidit Henricus Rumpius Hamb. 1617. 8vo. Ree 

landi Marefii Metaphrafis lucem non vidit, de qva Lib.I. Epiftola 29. 

ad Menagium, Exripidés, inqvit, Hecubam carmine inflitui reddere, qood 

ex veteribus ipfum Ennium tanti nominis Poétam facere non piguit, Cujus 

serfio qvam libera RS foluta ex paucts qva fuperfuntreliqviis apparet.s Nam 

adeo verbanon curat exprimere ut ne fenfum qvidem ubiquereddat, Quam lie 

centiams in poétis vertendis ufurpare mibiconveniens effe videtur, ---= Erafmus 

 Buchananus, tantiviri, dliqvotcjusdens Euripidis tragedias carmine reddl- 

derunt, fed ita ut plerisqve in lecis verfus legere te non putes, Namgve dum 

ita anxie verbis fe alligant , ut interpretationcd|a wodaeffe videatur, paulo due 

riufculos verfus fecerant, nec cefaras in Jambis, quipragipuus eff illornwns deo 

cor , cum fiudio fervarunt, contra veroin Anapefits lias quod maxiseum eff vi- 

tium admiferunt, Quod fe fcientemprudentem feciffe infud prafatione tefia- 

tur Ers(inus, nec fibi perinde probari iam in vertends autloribus kbertatem, 

quam Tullius ut aliis permifit, ita ipfeuferpavit, Sed Ciceronis quam Eraf- 

mi judicium fequitutiuselfe putavs, Liberins ergotransferendigenus ; multum 

tamen infra Ennianam libereatem fecutus farm, Commentarius Era/mi 

: Pppp Vindine 
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Vindingii in Hecubam Euripidis produit Hafniz 1616.4. Locaqvedam 


Ennianz Hecube & Medex cum Gracis Euripidis collataexhibet H. 
Stephanus in Trageediis feleétis p.944.q. Reprehenfus eft Euripides 
qvoddecorum neplexiffet Hecubam Philofophantem introducendo. 
Vide Theqnis Progymnafmata p. 4. Lufit Hecubam apud Latinos 
etiam L. dccius. 


2, OPEZTHE Orefies, Archonte Diocle Olymp. XCIL, 4. egit Hegelochus, 


derifuis ab Ariftophane,a Strattide in @6gwaogés» & Sannyrione inDa- 
naé, Vide Scholiaften ad v. 278. &371. Exprefferat latina trageedia 
Orefie five Dulorefe Pacuvius, cujus meminit Cicero in Lzlio, Feftus, 
Nonius&c, VideScaligerum ad Varronem p. 113, Svidas hanc trae 
gediam tribuitEuripiditertio, Latino carmine reddidit Sigamaus- 
dus Gelemius ap. rinum, So. 


3, SOINIZZAI, Phenije, Trageediarum Euripidis facile princeps, qvam 


emendatam & verfibus latinis feliciffime redditam Grace & latne 
cumluculenta de eeconomia hujus dramatis prefatione edidit H. 
Grotius Parif.1630. 8. Exftat & Georgii Rotalleri Metaphrafis Pheenifla- 
rum,Hippolyti coronati atqve Andromaches, Antwerp. apud Platin, 
1581,12, Tum profaria M. Georgii Cataminiverfio, Argentorat. 1577.8: 
& Jani GuilelmiiRoftoch. 1579. 8. Hoc drama Jobannem Hartungam 
magna laude & applaufiF riburgiinterpretantem audiviffe fememo- 
rat Cafpar Stiblinus przfat. ad Euripidem. Deniqve Euripidis Me- 
dea & Pheeniffx typis nitidis Grace & latine cum {choliis Gracisinte- 
ris, nonnullifqve ad Pheeniffas éMS, tunc primum editislucem vi- 
derunt Cantabrigiz ex typographeo Caroli Ducis Sommerfetenfis, 
Academiz Cancellarii, A.1703.8, ftudio Wiibelmi Piers, qvivitam Eu- 
ripidis prafixit recensafe fcriptam , & notas variasqve le&tiones ad- 
junxit, Docuit Pheeniffas etiam £, Accins tragicus latinus , & Seneca, 


4, MHAEIA, Medea, Pythodoro Archonte Olymp. LXXXVIL1 tefte Ari- 


ftophane Grammaticoin argumento, Hanc NeopbroniSicyonio qvi- 
dam tribuerunt, ut notatLaértius II, 34. 8& 133. & Svidas InNecQeur, 
Idem Svidas alibi eam refert ad Euripidem tertium, prioris fratris 
filium, qvam fententiam tuetur Samuel Petitus VI, 15. Mifc, Sane 
Neophroriis Medea diverfa fuit, ut dixiinnotitia Tragicorum deper- 
ditorum , & Euripidi Medea noftratribuitur ab Ariftophane in ranis, 
& Ariftotelec, 14. & 15, Poétic, & Chryfippo apud Laértium VIL 81, 
ne allosjamicommemorem, F Callia& abo itionem fabulz & ver- 
{uum exemplum fumfifleEusipidem in Medea & Sophoclem in a 
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dipode notat Athenzus VII. p.276. Latine verteratolimMedeam 
Euripidis Ewnias, ex cujus Medea initium profert fcriptor ad Herenni- 
um Lib.I. Nonnuila ipfius fragmenta cum Gracis Enripidis confert 
Politianusc.27. Mifc. Jofephus Scaligcr ad Varronem p. 92.& 99.feq. 
in muiltis etiam Euriptdemexpreffit Seneca, cayus Medea adhuc exftat. 
Scripfere Euripidisexemplo Medeath Comici qvoqve, ut Antipha- 
nes, Strattis ,Cantharus, Eubulus: ¢ latinis preter Ennium L. Acci 
um &Senecam, Ovidius. MedeaEuripidis {qvam legenu Ciceroni 
{upervenit emiffus abAntonio percuffor C-Popilius Lznas, tefte Pto- 
lemzo Hepheftione Lib. V. apud Photium) feparatim Grace cum 
{choliis GreciseditaParil1s45. Et cum verfione profaria Derorhei 
Camilli recognita ex Phil Melanchtonis maxime przleCtionibus , & 
cum Metaphrafi Georgii Buchanaxi, qvi carmine latino Medeam red- 
didic, exftat intragasdiis Rleftis H. Stephani, Cum eadem Buchanas 
ni Metaphrafi, qvz & feparatim &inter poémata ejus plus fimplici 
vice prodierat, eandem recudifecit Henricus Rumpius Hamburg.1620. 
8. Thomas qvoqve Hobbefius adhucin tudo literario degens Euripi- 
dis Medeam fisaili metro latinis verfibus eleganter expreffit, ut in 
auctario ad ejus vitam traditRaduliphus Bathurft p.33. De eximia 
Wilbelmi Piers editione dixi paulo ante inPheniflis. Adverfus eos 
qui Bus idem corruptum effe confirmarunt ut czdis filioram Me- 
invidiam a Corinthiis in matrem transferret, difputat Jofiua Bar- 
nes in Poétz vita §.17.&§.18. Medeam tragoediam noftro Euripidg 
windicat. Gallico carmine veftivit Jo, Antonius Bayfius, tefteVer- 
derio in Bibliotheca Gallica p. 641, 


g. IDMOATTO sePanias five sePamPceos Hippolytus pofterior, five coronas 
- ws, Vide Gvil. Canterum Nov. Le&. VIi.21. [De Priore five Hip- 
polyto xaAusJopuw Operto dixi infra inter trageedias deperditas. 
Acta eft Olymp. LXXXVIL 4. qvo tempore Jophon qvoqve & Jon 
Tragicidramata fuadocuerunt. Qvodautemin argumento legas, 
05 decks ta mptirav, ab I rete male redditur: ef autem bec fa- 
bula inter optimas numer andanam {enfus eft primum locum inter victe- 
resillo dramateEuripidem tuliffe, ut contra Andromache trageedia 
locum fecundum, qvemadmodum in ejusdem argumento{cribitur: 
70} dpa tiy Cadjiguy. Auctor vite Sophoclis: womakis xgy deve 
Jeceta trae, tellin > sderwwrdle, Grace feparatimexcufus eft Euri- 
pidis Hippolytus Wittebergz 1582.8. latina Metaphrafi donatus 2 
Georgio RosalleroAntwerp.15 81.12. Hippolytum Euripidis & Seweca {in- 
Pppp2 _ gulari 
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gulari differtatione inter fe contulit 7ob, Hemricus Baclerus Argentorat. 
1651.4. Adde Sam. Petitum Lib. Obfc,2. Lucianus qvzdam 
ex Hippolyto producenslaudat Euripidem in Pajdgs. Vide Jof. Bar- 
nes ad v. 480. fed & ab Euftathio ad. Iliad. H’. Eurtpidis Phaedra alle- 
gatur p.§86. Et Malelain Chron. p.1c9. Euripidem de Phadracom- 
pofuiffe drama ait, Hippolytum innuens. : 

6. "AAKHETIE, Alceftis , vo nomine apud Latinos etiam trageediam do- 
cuit L, Accivs, ex Euripidea ut fulpicor expreffam. ANevioqvoqve 
verfam obfervat Scaliger ad Varronem p.11.4. Habetur Alceftis in tra- 
goediis H, Stepbsni cum Metaphrafi Georgii Buchanani &|verfione Dore- 
thei Camilli recognita ex Melanchrbsnis przleCtionibus. Ad verfum 780. 
notatScholiaftes qvod contra z¢¢aev Euripides Philofophantem in- 
ducit Herculem ebrium. 

7. “ANAPOMAXH, Andromeche. Ata Archonte Archia Olymp.XC. 2.vide 
Sam. Petitum III. 16. Mifc, & Jofuam Barnes ad v. 7372, Latino carmine 
pereleganti donavit Q. Septimius Florens Chriflianu , cum qvo edita 
eft Parifiis, dehinc Hamburgi 1619. 8. curante Henrico Rumpio. Ver- 
terat &olim Evnixs, VideScaligerumadVarronem p. 12, Georgii Rs- 
ealleri metaphrafin memoravi paulo ante in Pheenisfis, Ex hac fabu- 
da Euripidis Clitus jam ab Alexandro interficiendus ingeminavitil- 
hud: G peos nad ‘Eade ws xanas vouiCerey, Plutarch, in Alexandro 


8 Pp: 694- 

%. IKETIAEE, Supplices, 

9. IIFENEIA. ‘H ev ‘AvAsds IPHIGENTIA in Aulide Beeotiz oppido, Hanc 
Germanico dramate hiberius paulo & rationibus ac recentis theatri 
leges comparatis expreffit Chriflianus Henricus Poftellus Vir Clarils, 
Hamburgi in 4. Exftat & Grace cum Metaphrafifive verfionemetri- 
ca latina Evafmi (qve Londiniisi19. kin Tom, 1, Operum eyus lucem 
vidit,) curante Henrico Rampio recufa Hamb, 1618.8. Ercum eadem 
Metaphrafi profariaqve Dororhei Camillifed ex Philipps Melanchtbonis ma- 
xime przlectionibus recognita verfione, in trageediis {elects H, Sre- 
peani, Iphigeniam Ennu laudat Gellius XIX. 10. Adeundus & in- 
geniofisfimus Racinus przfatione ad Iphigeniam fuam Gallicé com- 
pofitam ubi Euripidem adverfus Perraultum defendit. 

4O, ISIPENEIA 9 €v raveos, Iphigenia in Tauris Scythiz, Vide Hyginum 
fab, 120, Latine vertifle fe fed non edidiffe teftatur Hugo Grotius 

pit, 995-348. 

IX, Fares, Rbefws Sophoch mibuitur 4 Jof. Scaligero prolegom, cata 

Om 
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lium, licet ipfe fatetur a veteribus Criticis Eunpidiad{criptam hoc 
argumento, ori wh Ta wstaeoss evav)y wohumeayporurm toy Eupinle 
dyv oporoya. Mihi &Criticorum illorum & Critici fiummi Scaligeri 
argumentum inutramvis partem videtur admodum leve : fed qvo 
minus Scaligero affentiar facit {criptorum antiqvorum auétoritas, 
qvi Rhefium allegantes fine tergiverfatione ad auctorem referunt 
Euripidem. Samuel Petitus Ariftarcho tribuebat Tragico, Euripidis 
quali III. 22.:Mak. Sed locus Didymi qvo incerta eyus conjectura 
nititur, Grammaticum Ariftarchum refpicit non Tragicum, Prodiit 

_ Euripidis Rhefuus {eparatim Bafilez, 3. : 

12. TPQAAES. Troades, qvas Seneca in Tragedia cognomine feliciter 

-_ expreffit. Ab hoc dramate diverfi fuere Tess, memorati Stobzo 

ferm.120. & Etymol. M.inWéaase, Acti fant teaes Olymp. XCI. 1. 

.  wbi Euripides & Xenocies inter fe de palma concertavere, & victoria 

.  cesfitXenocli, qva de re indignatur Alianus Lib. IL Var. c. 8. Euri- 

pidis tetralogia fuit: lexander, Palamedes, Troes & Sifyphus Satyricus: 

Xenoclis vero : Ocdipus, Lycaon, Baccha, & Athamas.Satyricus, qvz2ad 

unamomnesinterciderunt. Ceterum Troades Euripidis Archonte 

Pifandro Olymp. XCL. 3.. aétas conjicis Samuel Petitus Lib, L Obf 

C.3. vo in loco Troades Seneczconfert cum Euripidis Troadibus S« 

Hecuba. LuferatTroades apud.Latinos qvoqve £, derim , fed jam 

pridem eft qvod illz periere. | 

33, BAKXAI Bacche, qvo nomine itidem Z. Accius latinam olim tragcedi- 

am docuerat, exEuripideliberiusconverfam. Vide Scaligeri con- 

yeétaneaad Varronem p. 88. feq, Argumentum hujus Dramatis apud 
Tzetzen. Chil. VL hift. 61. ° , 

14. KIKAQY Cyclops (exOdytlex IX. petito argumento,) unicum qvod fu- 

ereftnobisex univerfis veterum dramatibus Satyricis. Metaphra- 

in poéticam elegantem, & notas caftigationesqve Q. Septimii Floren- 

tis Chriftiani inCyclopen edidit poft auctoris fata I/sacus Cafaubonus ad 

calcem duplicis commentaru fui defatyricaGracorum poéfi & Ro- 

manorum SatiraPanf. 1606. 8vo. Plura locaeyusdem Cyclopis illu- 

ftrat Cafaubonus ipfe Lib. I, cap. 6. ubi pracipue variis argumentis 

doceteffedramaSatyricum. Vide & Dan. Heinfii lectiones Theo- 

criticasc.14.p.346.  Jofephi Scaligeri caftigationes qvedam in idem 

drama leguntur in Opufculis ejus pofthumis, vulgatiscum If, Cafau- 

bont przfatione Parif’1610. 4. p. 522.927. Eta Tho, Crenw fabjun- 

&tzfune prefationim Mufeum Philologicum & Hiftoricum, Lugd. 

PPPP 3 Bat. 
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Bat. 1699.8. in qv ipfo Cafaubonum de Satyrica Poéfi & Florentis 
Cytlopem recudi fecit vir egregiedereliteraria hoc &allis nomini- 
buspromeritus. Cyclops Grzcecumejusdem Florentis Metaphrafi 

rodiitetiam feparatim Hamburgi curante in ufum Gymnafii Ham- 
Pargentis Henr. Rumpio 1618. 8. 

15. HPAKAEIAAI, Heraclide. 

16. ‘EAENH. Helena, Confer qvz infra inter deperditas noto in ‘EAing 
amailnes. Anno 4. Olympiadis XCII. a¢tam fiufpicatur Sam.Peti- 
tus lib.r, Mifc. cap.13. oo 

17. ION. Jon, qvam fabulam imitatus decéws in Oenomao flo, ut docet 
Scaliger ad Varronem. p.94. 

18. ‘HPAKANS papcSwoc. Hercules furens , a Seneca in cognomine Tragee- 

dia latina expreflus, Euftathio ad Iliad. x. fimplicitervocatur ‘Hypa 
xAas pag. 738 Ab Ariftophane reprehenditur Euripides , qvod 
induxiffet HeaxAgee weil Ascvurey dssAdys. xgy Ale payor, Vide 
Scholiaft. Ariftophanis ad Pacem &Svid.in peasJovjag. 

19. 'HAEKTPA, Elefire , primum edita Grace &recenfita’ Petro FiilorioF lo« 
rent.1545. qviillam 4 Bartholomxo Barbadoro * & Hieronymo Mee 
accepit , Nicolaoqve Ardinghello Cardinali inferipfit, 

20. AANAHE, Danaés, vix initium fupereft, fervatumab Hieron. Commelina, 
& vulgatum in editione Euripidis Grxcolatina A. 1597.8. Huic 
in {uo Euripide varia fragmenta Danaés ex Stobzo & aliis collects 
Grace &latinefiubjecit Jofua Barnes T. 2, p. 4.42, feq &pag.s20. Cone 
fer Grotiiexcerptaé Tragicisp 380. fed & Rich. Bentleii Fpift, ad Jo- 
hannem Millium, Malela{ubjectam, p.14.feq. Autor ChroniciPs- 
{chalis p.3, Es Aavaing suvdorcynom Evugaridng ¢ coPairalloc ev s7 ours 
Jabea 9 auy doapudlos ev xsBal]@ sive BAgS-ciorcey tev Asveiny Ag Givas xc 
]a Saraosay ws DIaperay ware Asc ptla GAnSeves ets xpurer. Scris 
fit etiam Sophocles Danaén, & é Latinis Nzvius. 

III. Jam deperditas Euripidis tragedias, qvotqvot apud vete- 
res memorantur, recenfebo, poft Meurfium in libro de Euripidis trage- 
diis, Grotium in excerptis Tragicorum & Barnefinumin fragmentis Euri- 
pidis, Qvorumobfervatis Gataker1 qvadam ex cap. 10. Adverfariorum, 
Rich. Bentleit V. Cl, ex Epiftola ad Joh. Millium , & nonnulla mea 
adjungam, | 
“Atyss, Stephanus Byz. in ayrgov. Sed ibi pro ‘azéiMeurfins & Barnefius 


T.2,p.517, legunt ayy, 


, Arye 
* Horum clogium in Actis Eruditor, A. 1701, p. 503, 
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SS ae ee ee 
Asytic Clemens Alex. 6. Strom. p. 622. Stob. Scholiaftes Ariftoph. ad aves 
Furipidis ad Medeam v. 167. Svid.in dexatsvew, | 
“AwAG». Strabo Lib. VIII. Dionyfius Halic. in arte Rhetor. Hefych. Stob. 
Scholiaftes Comici ad ranas, Svid. xAye@- Eons. Plutarch. de le- 
gendis Poétis, Athen. &c. VideBarn in fragmentis pag. 444. 


& $17. ; - ae 
"ANd vel ‘Adsvada vel’Arsidcy. Stob.Florileg. p.¢5. edit. Grotii,Bar- 
nefii Fragmenta p. 446.& 517, _ 
Aneidrdee. Cicero 1. diyinat. c. 31.. Stob. Hefych. Scholiaftes Ariftoph. 
adRanas. Barnefii fragmenta p. 4.46.feq. &517. 
‘AAgzavde@», Mlianus Lib. Il. c.§. Var. Hift. & ex eo Scaliger in defcri- 
ptione Graca Olympiad. XCI. 1. Clemens Alex. 4. Strom. p. 483. & 6. 
Strom. p, 621. Schol, Euripidis adHippolytum v. 58. Ersgos 5 ctos & 
opt, xaSamep a Th Arsvavdpa oi woes. Ennius qvoqve Alexan- 
drum fam ex Euripideut videturfcripf@rat. Confer Remwefii Varias 
Lettionesp. 374. 
‘AAxpajer 6 Ale YwPidO-, Erotianus oxeSporéieay , Hefych. Stob. Pri- 
fianus Fab XVI. Malelz Chron. - 88. uffath, ad Ihad. 8. Scholl: 
iftoph. ad Eqvites Barnefit enta p. 448. & $18. Bentleu 
Epift. ad Millicom py feq. “= | oy 
“AAxpvn, Stob. Poll. & Hefych. in apodryey, ubi male aAnpavy pro “AAK- 
ony. Vide Barnefii fragmenta p. 4.49. & 518. Laudat & hanc tragee- 
» — diam Scholiaftes Comiciad ranas. | 
‘AAcrn. Stob. tum alibi tum ferm. 103. ubi corrupte aAeay, ut apud He- 
Kh. InawgoreAG@e. Laudat & Ammonius in +9001 & Etymol. M.in 
ydeev, Hyginus fabula 187. 
‘Avdgousdn, Habita Olymp. XCI. 3. Archonte Pifandro, ut é Scholiis ad 
Comiciranas obfervatSamuelPetitus 11.16. Mifc.Laudant hocEuripi- 
dis drama Lucianus de hiftoria con{cribenda fub init. Eratofthenes c. 
17,Catafterifm. Hyginus Poét. Aftronomic. Lib.II. c.11. Schol. Theo- 
criti Idyll.2.Laértius IV.29. Stob. (male in Grotii Stobzo p.130. Asdroe 
mache) Athen. Scholiaftes Comici ad Aves & Thefmophoriazufas. 
Macrobius V.21.Maximus & Pachymeres ad Dionyfii Myftic. Theol. 
c.2., Barnefius in fragmenitis p.450.&518. Latine vertit Exnias, Vide 
Scaligerum ad Varronem p.12. Lufitapud Latinos & Livine Androni- 
cus Andromedam, & 4cci#s. Apud Grzcos preter Euripidem, 
Sophocles. 
“Ayriyomn, Clemens Alex, 6. Strom. p. 623. Ariftophanes Grammaticus in 
argue 
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argumento Antigones Sophoclis. Schol. Pindari Pythionic. 3. & Coe 
mici adranas, Barnefii fragmenta p.452.&518. 

‘Avjiéxn. Harpocr. Stob. Hefych. Svid.invorov éyew. Erotianus in xaje- 
Opoves. Malela Chron. p.§8. Photius Lex. MS. in éuxgas. Vide 
Bentleii Epift. ad Millium p.16. ubi notat Pacuviwes latine docuiffe 
Antiopam de Graca Euripidis converfam & laudatam Ciceroni 1.de 
finibus , Perfio fat. 1.77. Charifio , Diomedi , Servio & Nohio Marcelr 
lo. Vide & Euripidis fragmenta’ Barnefio colle€ta p.453. s19. Enni- 
ae qvoqveEuripidis Antiopen verterat,ut ex Hygino obfervat Reine 
fius p. 373.374. Var. Leét. . —— 

"AgyeAwGy. Strabo Lib. V. Stob. Juftinus Lib. de Monarchia Dei p. ro§. 
Libanius apologia Demofth. T. 1. p. 461. Stephanus Byz. AsSiax), 
Schol. Pindari Pythionic od.2. Barnefii fragmenta p. 456. $19. 

Ales. [qvo nomine etiam Z, Accins trageediam docuit) Dio Caffi- 
us Lib, LVIII. pag. 636. Arrianus Epictet. disf Lib. L c. 28. &Joh. 
Philoponus in Meteorolog. Ariftotelis Lib. I. qvanqvam ver- 
ba qvz ibi refpicit Philoponus occurrunt in Orefte. v. roor. feq. 
Et Barnefius negat Trageediam fub Atrei nomine ab Euripide 
compofitam. 

‘Avy?. Liaért. IL. 33. Stob. Hefych Dionyfins Halic. 2& ourSeesus cr 
patev extrem. 

‘AvjcAux@s. a. Athen. Lib. X. 

‘Av]cAux@y caljugixnes. Pollux X.24.8 46. Tzetzes VIII. hift. 202. qvam 
cum fuperiore eandem tacit Cafaubonus X.2. ad Athen. Diverfam 
Meurfius Lib. de fabulisEuripidis. InSatyricis dramatibus perfo- 
nam Autolyci introducifolitam, notavit Diomedes Grammaficus. 

BerecoOov|nc. Laért. 1V. 26. Svidas in ceo, Juftinus Martyr de Monar- 
chia Dei p. 108. Stob. & tragedia non nominat4 Sextus x. contra 
Matth. 33. p.55.feq. Videtur preter Plutarchum de vitiofo pudore 
f.529.f. etiam re{picere Seneca Epift. 115. Confer Barnefii Fragmen- 
ta p. 469. & $19. 

Besieis Helych. in ajsxioaca, & ayvioos ubi Euripidis nomen excidiffe 
videtur. Stob. ferm. 60. 

B¥/xu.@». Stob. ferm. 54. nifilegendum «7/4vos vel potius T7Quoe; 

TAavxes, Stob. 

Aavay, Cujus initium fupereft, ut dixi fupra inter editas Euripidis trage- 
dias num. 20. 

Aicgorsé. Vide infra in MeAavarey, 

Asre 


® 
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Aidaua, Stob. Eclog. pag. 128. ubi nomen tragesdiz additum non eft 
qvod fiupplet Grotius in excerptis Tragicorum. p. 380. 


Aisjus. Aéta ArchontePythodoro Olymp. LXXXVIL s. Vide argumen- 
tum Medez. LaudatPlutarchus confolat.ad Apollon. Stobzus. 


Eres amajrnon, Sex vel feptem verficuli qvos 4 Clementelll.2, .pzda- 
og. allegatos ad hoc drama refert Clarif Barnefius p, 466. petitt 
ane ex Iphigenia in Aulide v.71.feq. utidem.p,520. agnofat. Cx- 
terum EAsms ¢xajryoew Euripideam memoratEtymol. M. inzum, & 
auctor argumentt, EAéms, qvi teftatur Ariftophanem in Thefmoe 
phoriaz. multa ex Euripideo illo dramate wewragedyxevay. 
EZéiud]e@» tyenos. Clemens Alex.6.Strom. p. 627. qvibus verbis nihil 
_ aliud fignificari exiftimo 4Clemente, qvam Euripidem Hexametris 
~ ” Jambiciscomplexum effe qvx prosaHippocrates fcripferat. Meurfius 


fibi ipfe diffidit, legens zxee. Panjo audacius Gatakerus p.104. Ade 


verfar. svBeregoPer]y pytas. | 

Egexteus. Clemens Alex.6.Strom‘p.619.621, Euftath.'ad liad. #.p. 1074. 
Steph. in ASiop, Stob. Hefych. Etymol. M. Svid. in avagd]a & 
(25 ¢Bdse0¢, Plutarch. iri parallel. p.310. “Theon in Aratum, ubi 
male Fex.94 pro ‘Egey94, Appendix Vaticana in proverbiopiacue 
dpusc.” Enniue qvoqve Erechtheum ftripferat, ex Euripide ut videtur. 
Laudant Gellius & Macrobius. Confer Hieronymum Columnam 
ad fragmenta Ennii p.256. feq. ubi Erechtii Euripidei fragmenta é 
Lycurgi Oratione contra Leocratem &c, .. 

"Eupuctivns Zalugxos, Poltux-X. 24. hifi legendum ‘Eugucdes pro Eup svete 

"Eupudevc Sdjugnss. Steph.in Tagjage.  Allegatur & ‘Evgudsvs a Stob. 
Athen, Erotiano in ro réeSeov & Scholiafte Eurip. in Hecubam Bar- 
nefii fragmenta p. 469. & 52, | 

Eugeary trageediis Eurtpidis ex loco qvodam Malelz minime accenfenda. 

__ Vide Rich. Bentleit Epift, ad Millium p.43.& 44, 

T6 éx ‘typ HAEx)oas apud Laértium VII,172. refpicit locum in Euripidis 

: Orefte, ut pulchre notavit Ifaacus Cafaubonus, 

@episoxAns. Stob. ferm. 119. nifimendum eft, ut exiftimant Meurfius & 
Gatakerus. Idem enim locus alibi laudatur ex Euripidis Cre- 

onfe. 

eps) Eacrugon Ariftophanes Grammaticus in argumento Medez Eu- 
ripidis, teftatur hoc drama Satyricum aétum Olymp, LXXXVII- 
Archonte Pythodoro, ee 


Qqqq : “Oneeig 
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@nreus, Stob. Athen. Steph. & Scholiaftes Ariftophanis ad ranas. Cic. 
Tufc. qverft. Lib. It. Tzetzes Chil. XI. hift. 379. 

Ouisns. Ex qva fuum videtur Seneca Thyeftem transtuliffe. Laudst 
Stobzus. 

ye, Hefych.Poll.Stob.Gellius XII. 18. Hyginus fabul.2. & 4. [confer 

Reinefii varias Le€t. p. 373: feq.} Plutarch. de Garrulitate pag. 56. 
Fragmenta aBarnefio collecta p. 475.&520._ 

icv, Laért.1X. fs: PolluxStob. Plutarchus de audiendis poetis. Svid.in 
Anurtei@» 1Fiev° gras em exdAnOn ort ameqvAnc'ey Eugiridesy Oircripsore 

eo dodiece Exyov voy tFibve, 

inmoAv]@» xadua]oduG@». Pollux X.5.Stob. Vide Barnefii enita 
p-474.520. & Bentleti Epift. ad Millium p. 31 feq. ubicontendit Hip- 

lytum coronatum qvi exftat, non fuiffe novum drama, fed: hujus 
rageediz novam tantum & interpolatam Ajgcxsudy. 

KéJu@. Pomponius Sabinus in Eclog. 6. Virgilii. 

Kazrassus non trageediz nomen fed perfonz, qvz ab Euripide loqvens in- 
ducitur. Etverba ad qvzalludit Plutarchus in Pelopida, qvzqve pro- 
fert Athenzus IV.& Laértius VII.23. Petita fant ex Enripidis dopplici 
bus v. 861. feq. | 

Kagx@». Stob. ferm. 29. Sed Grotius retulit locum illum ad Carciawm 
trageedum. 

Keexvov. Euftath. ad Odyff. ©, p.323. TragediaMeurfio, Gatakero, 
Grotio & Barnefio praterita. 

KAcides. Erotianus in igen fed legendum Kgye! pro KAewi, ex Por- 
phyrio enim Lib. IV. wepi awoxre conftat inde petitum effe qvem 
producit locum, obfervante Clariffimo Bentleio. 

KAuen. Vide infra in Oaérav. ~ 

KAsoPorjes, Schol. Euripidis ad Phanifl fed Meurfius xpsferry legit 
pro KAesPevja, 

Keer Qovjns. Cicero 2, Tuc. Euftratius ad III.1.Nicomach, [Vide & infra 
xesrGer]nc & paulo ante in KAgsPov]ns & Oeuisondgs. } Polybius T.2. 
p-929. Stob. Plutarch. confolat. ad Apollon. Scholiaftes Euripidis 
ad Mcdeam v. 85. Barnefii fragmenta p. 476.520. & §29. Meminit 
& Ariftoteles c.14. Poétic. fineEuripidis nomine. Eni Cresphon- 

_ tem landant Gellius&Feftus. " 

Kgrosay. Athen. Stob.Etymol.M. in@agrapGy, Schol. Comici ad Velp. 

'",  & ranas, ubi male Keyrays pro Korosays, 

Kenrss, Schol. Ariftoph. ad ranas, ex qvo loco conftatinillo dramate attum 
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de iver TaouPdne 7 906 Tov Teveoy, Hoc itaqve eft drama wie Naor 
Pans qvod Euripidem doeuiffe affirmat Malelas 1. Chron. pag. 106. 
Vide Rich. Bentlei Epift. ad Joh. Millium Malelz fubjeCtam pag. 22. 
feq. & fupra in KAcieks. | 

KrideG. Clemens Alex. 6,Strom. p. 622. Nifilegendam 77@-. 

Kvgicy, Hefych,inZeyag. Sedleg. cxupias proKugias, 

Aazla, Lattantius Lib.{. cap.6. 

Auwxyun@», Laért. III 63. Hefych. Etymol, M.Stob Stephanus Byz. (ubi male 

-  Asmupwle) Macrobius Lib.I.Saturnal.c.38. Scholiaftes Comici ad aves. . 

Svid.in poyris,cdia, Pav de &e, Barnefii fragmenta p. 479. 520. 

Mid\ariaws five Mvadiaay 9 coPy. Dionyf Halic, in arte Rhefor.p. 47, & 

MevaAinay decor, Athen, Lib. XI. Porphyr. apud Eufeb, ro, Przparat, 
€.3. MsAavinerqyEuripidis faudant preteréa Eratofthenesc, 18, Ca- 
tafberifin, Plato in conyivio, Diodorus Sic. Lib, I, cujus locum laudat 
etiam Eufebius Lib. 1. przparat.c.7. adde hxc Ariffophanis de Euri- 
pidein Thefmophorias. MsAgvin-aras ross, Daidgare , mynedor 8 

~ read] eewroinorey , brs yore cadeur sdovev clvay, Vide & Hygin, Lib. I. - 
Poétic.Aftronom. c. 18. ubideeqvo, & fragmentaa Barnefio collecta 
p.479. & 521. Vitamqve Euripidis §. 14. & 15. ubi Poétam adverfus 
Ariftotelis reprebenfionem c. 15, Poétie. fuetur. Forte ex hac Ennias 
Menalippam fuam expreflerat,qvam laudantGellius V,11,Prifcianus, 

“s - Nonius x alu. ; 

MeAseye@e, Macrob. V.18. Stob. Hefych. Etymol. M, Scholiaftes Pindari 

-i. ‘Nemeonic.Od. ro. Comiciad ranas. Svid. in wv, Malelz Chron,p.210. 
Plutarchus in parallelis minoribus p,312. AnioonymusScholiaftes in A- 
riftotelis Rhetoric.lib.3. p. 61. b, Memorat & Ariftotelesc.12, Poetic, 
Euripidenonnominato, Vide Barnefii fragmenta p, 481, & 521, La- 
tine Meleagrum Euripidis exemplodocuerat <ccius, 

Meadixan, Videpaulo ante MsAaviawy. 

Meno la & Ms]yolay, Stob, ferm.13. &3. fedcorrupta nomina Meurfio vi- 


nur, 
Neon'|¢Asuov Tragediam Euripidis an alterius memorat Ariftot.c. 23. Poet, 
Nui. Ariftoteles C.17, Poetic Bamefii fragmenta p.521. Laértius Vil23. 
zavrews, Schol. Ariftophanisadranas. Barnefii fragmenta p. 521. 
Odi, Hefych. Stob. Confer fragmenta aBarnefio collecta p. 483. & 521. 
Malelz Chron. p. 63. Erotian. in vareAes. 
Ouatus. Stob. A Meurfio cum Oeneo trageedia confunditur, fed Grotio & 


Barnefio diftinguitur. | 
Q4999 2 Ore 
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Owevs, Clemens Alex. 6. Strom. pag. 619. Stob. Luctanus in convivio f 
Lapithis. Hefych, Svid. in rpaxaAeay Aidtev. Schol. Ariftophanis ad 
Acharnenfes, Erotianus in ryzwpesoe , ubimale ira pro ovel. Vide 
Barnefui fragmenta p, 484.&521. Prologum Oene!, Euripide non 
nominato memorat Ariftoteles c.16. Poétices. _ 

Conan. Clemens Alex.6. Strom. p.625. Theodorit. Therapevt. Lib. VI 

ag. 102. Stob. 

aadas ¢. Strabo Lib. X. Laértius II. 44. Tzetza in Lycophron. Pol- 
lux X, 31. Hefych. Stob. Auctor argumenti in Ifocrateum Bufir- 
dem, diverfi aB eo qvod H. Wolfius compofuit. Alianus II. 8. Var. 
& inde Scaliger in Grxca defcript. Olympiad, XCI. 1. Vide Barnefii 
vitam Euripidis p. 15. & fragmenta p. 486. & 521. Samuelem Peticum 
lib. x. Mifc. c. 13. qviaCtam contendft Olymp. XCIL.3, 

NaciPan, Perfonzxnomennondramatis. Confer fuprain Kenrec, 

Nepides qvi ab aliis tefte Athenzo ad Critiam tanqvam auftorem rela- 
tus eft, Euripidi tribuitur 4 Clemente 5, Stromatum, Hefych. Schol. 
Apollon Lib, IV. & Comiciad aves. 

NeAsedes. Lliani VI, 47. animal. Stob. & Hefych. apud qvem duobus lo« 
cis ut & in Schol, Euripidis roAsaow pro weAaow, 

MevSevs, Stob.ferm.39. &71. 

TWyAsus. Hefych. Stok & Schol. Ariftophanis ad nubes: 

Tiqvshory. Stobzxi margines Eclog. Phyf pag. 142. edit. Grotii. Penelopen 
tamen ab Euripide fcriptam negat Ariftophanes in loco qvem ha- 
bes fupra in peevedivreon. 

Tthsotévns. Athen. Hefych. Stob. Ammonius in Pops. Steph. Vide Bare 
nefii fragmenta p. 489. & 522. 

MoAvdwe@s. Corinthus de dialeét. 

ToAvades. Stob, Hermogenes 2. w& idav. Erotianus in de@arSaray, 
Schol, Eurtpidis ad Hippolytum v, 191. Vide Barnefii fragmenta 
p.890.& 522, Meurfium Lib, de Euripide, T, 10, Antiqv. Gronov, 
pag. 473- 

rodubiner. Gop. ferm. 39. Lucianus de lapfi inter falutandum T. 1. p. 496. 

Moavgevn, Euripidi tertio 4 Svida tributa in éuzsridys, locus ex ea apud 
Philonem Lib. qvod omnis probus Liber p.682. 

TpwreriAacs, Clemens6. Strom. p. 628, Stob. 

Pada pay os Strabo Lib. VIL Stob. 

LaTupixe dpapudja Euripidis ‘AuroAunss ; Eugucd evys five "Rugiseg , @te 
Ges TATUPes, = 
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ESevoBera. Athen. Stob. Scholiaftes Comici ad Vefpas & ranas , Malelz 
Chron. p. 184. Photii Lex: MS. in warvdras. Vide fragmenta 
Barnefii p. 491.& 52.2. & not,ad Medeam verl 1392. BentleyiEpift. 
ad Millium, p. 20. feq. 

LirvPG- carvexos, Hlian. Il. 8, Var. & inde Scaliger in Graca defcript. 

' Olympiad. XCI. 1. Euripidem in Sifypho allegat etiam Plutarch. 1.7. 
de placitis Philof’ Galenus Hift. Philof. Hefych. & Etymol. M, Alii 
Sifyphum ad{cripferunt non Euripidi fed Critie, ut Sextus Empiricus 
eundem qvem Plutarchus locum é Sifypho allegans Lib. VII. ad- 
verfus Mathem. p. 318, Vide tamen Petrum Petitum Mifc. Obf£ Libro 
& capite primo. 7 | | 

ixlew carvexcs Pollux X.8. Stob. Athen. Hefych. qvi emendandus in 
éuPorc, ubi pro ox} legendum cxleavs. 3 . 

Lxvve nullum fabulz Euripidez nomen Ariftotelic. 15. Poétic. acne Vos- 
fio qvidem,qvi Ulyffen in Scylla ejulantem ab Euripide introductum 
fcribit, InScyllaenimidem eo m loco‘eft qvod ad Scyllam , non 
in Trageedia cui Scyllz nomeneffet, 

=xuéiy, Vide fuipra in Kugws, Plutarch. de dignofcendo adulatore pag. 
72, c. Stob, & trageedia non nominata Cic. XVI. 8. Epift. ad fam 
Sextus Empiricus Lib. I. contra Math. c. 13. p. 62. adde Gataker c. 10. 
Adverfar p. 10 4. 

SuAevs, Philo Lib. deJofepho pag. 420. & qvod omnis probus fie Liber 

"672.681. 685. 686. Eufebius VI 6, preparat. Stob. ferm. 44. 

Tevwns. Stob.ferm.2. 

T74sO@-. Clemens 6. pag. 624. Stoll. Ammonius in seo eve Day, Scho- 
liaftes Comici ad Plutum, ranas & Acharnenfes. Euftathius ad Iliad. 
x, & Odyff. «. Tzetzes Chil. IX. hift.2z99. ubi ait Ariftophanem & 
Fe{chylum (alium opinor a Tragico) ev Aeyo illud Euripidis dra- 
maperftrinxiffe. Forte ex hac Tragcedia Telephum faum expref- 
ferat L. Acciut, Memorat & Telephum, Euripide non nominato, 
Ariftoteles cap. 13. Poétic. Vide fragmenta a Barnefio collecta 
pag. 495. &529, RefpicitZenobius2. proverb. 85. Appendix Va- 
ticana, 29. , 

Ty Apiday Stob.PolluxIX. 4, Hlian. VII. 39. de animal. 

T75vG». Hefych, &Stobzus, Vide &fuprain sry de@yy &-x7h dO, 

& inferius in ¢/pasGe, | 

Tnoets- Stob.ferm.13, Vide &fupra in dZapere@e, 

- ‘Tycos@. Stob#i margines ferm, 31. fed Meurlins legic 77W@ 

. Qa9d3 Tews, 
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Tests. Vide fupra rewades inter trageedias Euripidis qvz exftant. 

TJuxvAy. Didymus apud Macrob. V.18. Plutarch. confolat.ad Apollon, 
Cicero 3. Tufe. Stob. Svid. in dedexaunzaver. Galenus comment. 3. ad 
Hippocrat. a caSoavT.5. pag. 615. Hefych. Harpocr. Scholiaftes 
Comiciadranas, Enftathius ad Iliad. v.p.940. Vide & Gatakerum 
ad Antonin. VII. 40. Barnefii fragmenta p. 498. & 22, A. Schottum 
ad proverbia p. 4.08. 

OatSay » KAusdem. Strabo Lib. I:Laért. II. 10. Athen. Vitruvius IX, 4. Plue 
tarch.IV.2.fympof Macrobius Lib. I. Saturnal.c. 17. Stob. Theon ad 
Aratum.Euftathtus ad Ody, v’ fab init. Lenginus p 109. edit, Tollii. 
Vide &Loénfem LIV.car-Epiphyllid,Furipidem forte ref icitScho- 
liaftes Homeri, ad Ody/f. p. 208. cum de Phaéthonte diflerens fub- 
jungit hiftoriam occurrere ag ris seayinsic. 

Oadea , Jaudatur 4 Luciano Lib. adindo&tum muitos Libros coacervan- 
tem. Sed locus exftat in Hippolyto Euripidis v. 418, ubiPhzdra 
loqvitur. Vide & qvz fupra ad PhadramSophoclis & EuripidisTroa- 
des ac MevaAswarny. 

Dirox]aras Acta Pythodoro Archonte Olymp, LXXXVIII. x. vide argu- 
mentum Medex. Laudant Ariftoteles VI, 8. Nicomach. ( & 1bi 
Euftathius) Dio Chryfoft. diff 52. Juftinus Martyrde Monarchia Det 
p.1c9. Hefych. Stobzus. Schol, Comiciadranas, Theodorus Can- 
terus Lib, I. cap.2. Var. Lect. & Jacobus Leénfis Vi, 17, Epiphyl- 
lid. Docuerat & decivs Philoétetem latiné ex Euripideo potius 
qvam fE{chyli vel Sophoclis exprefflam. Vide Scal, ad Varron. 

ag. ICT. 

Dine Eichines in Timarch. Erotianus in diyaérns, Stob. Eclog. Clemens 
6, Strom. p. 625. Apoftolius XI. 41,proverb, Ex hac videtur fuam 
Pheenicem Ennius expresfiffe, 

QeiFG@- Juftinus Martyr de Monarchia Dei pag. 109. Hefych, Sextus 
1. contra Mathem, Etymol. M. Stobzus Eratofthenes cap. 14. 
Catafteriim, Schol. Comici ad ranas, Barnefii fragmenta pag, 


503.522. 
Ppie@e B" Scholiaft, Ariftoph. ad ranas. 
Doves. Mnefilochusapud Laértium II. 18. 
XpexQovens, Vide fuprakpsrevrag, 
Xpucma@. Philo Lib, w&' xocps (Euripide non nominato) Clemens 
Alex, 6, Strom, p. 627, Hefych. Stob. 


IV. Pra- 
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| IV. Praterca fub Euvipidis nomine aveteri- — 
bus allegantur : | | 

KAxiPicdns, iri Alcibiadert dopa five éyxapuov, Plutarch. in Alcibiade p. 
196. & irt Demofthéne p. $46. ubi alteri auCctori ab aliis tributum 
innuit Scholiaftes Anftoph. adranas. Valefius ad Ammianum Mar- 
cellin. £21, Fragmenta Euripidis 4 Barnefio colle&ta p. 516.517. _ 

Emyeauuda » qvorum ununt fervatum ab Athenzo Lib. II.cap.19. & in 
Antholo 





O | | 

Exmndeiy Nixie PC.) ‘Anucdives ug] Tar peer auy eV SinsAla Tem }exotav 
ASmajov. Plutarch. in Nicig vita p.$34. qvip.542. refert Siculos 
vehementter deleétatos Euripidis carminibus, & ob ea multos Athe- 

. nienfes manumififfle. 

Tyve. Philoftratus Lib. If. Sophift. in Hipprodromi vita p. 613. ex Ta” 
Eugiridy re ysvaw xgy AuPiovGr, | 

Verfus duos Hexametros Euripidis in Apollonis Iaudem profert Macro- 
bius 1. Saturnal.c.17. 

De Epifol qvinqve qvz fab Euripidis nomine exftant dixi fupra cap. X. 


V. Hadstiones Exrspidis ha wn notitiam meam venere: 
Grace qoidem, = 
1) Qvatuor tragediarum , literis capitalibus [nec fine accentibus’ta- 
men J ex MSto codice non contemnendz notz, in 4. fine nomine 
editoris, temporisve aut loci notatione, fed qvantum ex ratione 
literarum conyicere licet Florentiz circa extremum feculi XV. Con- 
fer Mericum Cafaubonum in libello Anglico de credulitate & in- 
credulitate p. for. 
2] Tragediarum XVIII. Venet. apud Aldum 150} 9, 
3] Aldinam exprimens Bafileenfis Ao.1577. 8. apud Hervagium. 
Qvari tragediarum XIX, Antwerpienfis A. 1571.12. ex recenfione Gvil. 
Canteri, cum brevibus tpfius notis carminumiqve ratione explicata 
& appendice fententiarum Euripidis 4 Stobxo laudatarum qvas idem 
Canterus reddidit latine. 
Scholia Gracain feptem primores Euripidis tragoedias , tim ex antiqviori- 
bus* Grammaticis [Scripferant enim in Euripidem complures, ut 
. , Sotcri- 
™ Antiqvum ejusmodi Sriptorem loqventem agnoftes in'Schol. ad Medeam 273. Ko- 
gut ions PIXE Tay Kayan Tay Kad nuasnad sxasoy gviavlov irlansens % 
| | én]a 
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SCHOLIAST ET EDITIONES. ‘£16, IL,c, XVII, 


Soterides ¥pidaurius tefte Svida, Didyug & aréffopbanes Alexandrini, 


Callifirztus , &c.] tum ex recentioribus Emanuele Mofcbopalo, Lafcari* 
& Thom.t Magifiro per Arfenium MonembafizArchiepifcopum colleéta& 
Paulo III. Ponticiinfcripta, feorfim lucem adfpexerunt Venet. 1534. 
8.!apud Lucam Antontum Juntam, & eme ndatius Bafilex A.15.44.8. 
apud Hervag. Scholia MSS. in Euripidem 4 Galefinio fibi communi- 
cata allegat Cafaubonus ad Laértium p. 203. edit. Weften. 


Lating prosa XVII. Euripidis trageedias primus vertit anonymus qvidam 


fub fitto Dororhei Cam:llinomine latens , fictum enimnomen efle, di- 
ferte tradit Gefnerus in Bibliotheca p.229.b. Lucem adfpexit latina 
illa Dorothei verfio Bafil. 1550.8. Francof. 1562.8. Inter libros autem 
ab Oporino excufos memoratur Euripides latine ex verfione PZs/ip- 
pi Melanchthonie & Guil. Xylandri qvi emendavit & Hecubam addidit 
A.1558.8. me 
Grecolatine Euripidis editiones haCtenus prodierunr qvinqve: 


1] Bafileenfis tragoediarum XIX. cum verfione Caparis Stiblini ** profas 


ria ad carmen Jambicum proxime accedente magnamqve partem 
ex verfibus conftante Jambicis. Idem Stblinusdramata fingulain 
Actus dictinxit, fingulisqve prafationes &notas addidit. Accedunt 
preterea Jacobi Micylli de Euripide & tragoedia colleCtanea qvzdam, 
& Joh, Brodei note qvibus erudite explicat loca qveqve difficiliora 
in Tragediis undecim: Rhefo, Troadibus, Bacchis, Cyclope, Hera- 
clidis, Hercule furente, Supplicibus, & utraqve Iphigenia. Bafil. apud 
Oporin, 1562. fol. 


2) Commeliniana tragediarum XIX. adjunéto ex Bibl, Palatina vicefi- 


mz five Danaé¢s initio, Heidelb.1597.8. ex recenfione & cum ver- 
fione Gril, Canteri, verbum ex verbo efferente, notisqve cjusdem 
atqve Emil Port, 

3] Gene- 
éx']a udoac tay exienped]|atay avdouv evameneuricay Ta rag Otas (tigas) 
semcves, Aliogvi recentis {criptoris in his {choliis vefti gia non infreqventia funt, etiam 
vocabula Grecobarbara, notata Barnefio ad Hecub. v. 456, 1114, Oreft, 364.834. 12! 
Cheeni! 1107. 


* Lafcaris Scholia in III, primores tragoedias MSta in Bibl, Thuana. Scholia ¢ Dionyfio 


Didymo aliisqve colleéta memorantur in Frid, Sylburgii Catalogo MStorum Palatioz 
Bibl. p. 101. 


** ¥ audat Conradus Dinnerus in priefat, ad Epitheta fua Greca, Sed nimium finillre de 


Sriblino Barnefius interpres Euripidis feepe nominatus T, 2, pag.42§. Saxe i tole ils 
fins opere q6o in Euripidem funcius off nibil omnins dette bomine dignsm: reperio, exe 
cepto God Argumenta in omnes Adine [cripferit, Et morales guemas & Philologicam 
nonnibil interferit ; fed fenfus Poita minime bidit, cum ctiam Jambicé Gerfus leges 
ignorarit. 
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3) Genevenfis cum {choliis Grzcis in prieres feptem tragedias, verfio- 
ne Gui, Canteri, notisqve Brodei, Stiblini & A-mitii Porti &ejusdem Can- 
teri: apud PaulumStephanum A. 1602. 4, 7 . 

4) Itidem Genevenfis, cum verfione Gvil. Canteri, in corpore Poéta- 
_ rany Grxcorum Tragicorum, Comicorum, Lyricorum.& Epi- 
rammatariorum, qvod Latine & Grecé vulgavit Jacobus Lepins y 

enevz 1614. fol. 

5) Cantabrigienfis A. 1694. fol. curante viro Clarif. Yofee Barnes, qvz 
optima & luculentiffima hattenus eft Enrjpidis ediio. Nam & 
textum accurate recenfuit, & poft Canter induftriam ad metrirae 
tiones diligentercaftigavit, {choliaqve Graca integraad priores {e- 
ptem trageedias adjunxit, caftigata & pt, &ex MS. eodice Collegu 
Corporis Chrifti, qvod Cantabrigiz eft, hincindelecwpletata, Pra 
terea univerfum Euripidem felectis virorum do€étorum notis & fiuis 
animadverfionibus {cholisqve illuftravit, Fragmenta qvoqve Euri- 
pidis collegit diligentifime , Graceqve & latine exhibuit cum notis, 

- verfusad2068. Deniqve Epiftolas Euripidi tributas Grexce & latine 
' fubyunxit,, totiqve operi binas diflertationesunam de Euripidis vita, 
alteram de tragcedia, {cena, illiusqve apparatu apud Gracos, mufica 
theatrica & verfiuum tragicorum legibusprzfixit. Euripidis effigies 
qv Barnefius fuam exornavit editionem , paulo alia cernitur in 
prima editione imaginum Fulvu Urfini, & apud Albertum Rubee 
nium Lib. II. de re veftiaria c, 6. 

Henrici Stephani animadverfiones in Sophoclem & Franci(ci Porti Cretenfis 
collationem Sephoclis Euripidisqve , fupra inSophoclecommemo- 
ravi Ariftologiam Euripideam five fententias exEuripide excerptas 
Grace & latinecum notis vulgavit Michaél Neander , Bafil.1559.4. Ne 
dicamdefententiis Euripidis, qvas ex Illiusdramatis five us qvz ex- 
ftant five exillis qvz perterunt felegit & elegantiffima metaphrafi la 
tina donavit in excerptis Tragicorum & Comicorum Vir fummus 
HugoGrotins,Paril1626.4to. Er4/mi Vindingii commentarios Euripideos 
memorat OlausBorrichius de Poétis latinis p.172. Itaqve nefcio u- 
trum in alias qvoqve Trageedias {tripferit preter Hecubam de qva 
furpra. Thomas qvoqve Stanie‘gs inEuripidem varia collegit qvz manu 
ip{jus exarata reperiuntur in BibliothecaRev. Epiftopi Norvicenfis, 
Johannis Miltoni atqve Jac. Duporti ineditas ad Euripidem obfervatio- 
nes fubinde landari obtervo a Clariffimo Barnefio. : 

VI.JamCatalogum fenptoruminScholiisGracis ad Euripidem alle- 
gatorum fubjicere juvat , qviin editione Cantabrigienfi non minus qvam 
altis ha¢tenus vulgatis defideratur: Rrrvr Catan 
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Lib. 11, c. XVII, 


~“Catalgus [eriptorum in Scholis Gravis ad Ewripis 
dem laudatorum: | 
Gyptius (leg. Egis, fi- Apollodorus. Alc.1, Med. 48. 


ve #gias, * cujus cum 
Dercyllo memunit Cle- 
mens Alex,1,Str. p.321 J 
Phoen. 13. 

F{chines, Oreft1371. 

Ef{chylus, Alc.56, Oreft.678. Phen, 
172 216.949. 1026, 1118. 
syTAaduxe, Phon, 1201, 

Tajs ¥ Awvues reoPes, Med, 


ar ent. 
Sao tn) GriBous Phen, 755 
Naeaios, Phoen,218, 
Nico”. Phen. 162, 
Alexander, Androm. 4. 
Alcman. Hec.12 
OtivAAnpamvida yparpas, Orelt 998. 
Amelefagoras. Alc.1. 
Amphilochus. Phon,674. 
Amphion peéAe & cithara ewayceda 
Thebas muro cingens. Phen. 
116.294. 
Anacreon. Hec.933 934- 
Anaxagoras Hip.601 Ejus Philofo- 
phiam feqvitur Euripides O- 
rett. Ro. 
Anaxandrides ** Delphus. Alc, 1, 
Anaxicrates, Med. 19. 
ev (3 “AgycAixay. And, 221, 
Androtion. Phen. 674. 
Antimachus. Oreft. 390. ev Aydy 
(Barnef’ legit InGaid] Pheen, 
44. Sed cum Meurfio legen- 
dum ey Ava. 


* Athenzo 4gias, atqve in Vosfio Hilt. Greecis. 


Tarfenfis. Med. 1 
Apollonius. Med. 1334, 
Aratus. Phen 1, 
Archilochus. Med, 679.708. 
Ariftodemus Pheen.162. 1126 1164, 
Ariftophanes. Hec.1s50, 4.44, Hip, 

345- Med. 46 1027, Oreft. 14, 
162, 168.2.79.340. 488. 1661. 

ty Bdleazas, Oreft. gor. 

Ctr Popiaae ays. Hec.2295. 

Nio(3y, Phoen, 162. 

Aste. Phen 1416, e 
Anftophanes Grammaticus. Hip, 

172 612, Oreft. 709. 1037. 1287. 
Afclepiades. Hec.1273 Oreft.1645. 

is. Phen. 45. 

ev toaryede was. Alc. 1. 
Batrachomyomachia [ Homen ] 

Oreft. 786. 
Callimachus Hec.934. Hipp.11.979. 
Med. 1334. Phoen, 136. 858. 

gv Agjeusd@s unve, Hip. 146. 

Calliftratus , Euripidis ut videtur e- 
narrator, Oreft 314.434. 1037. 
Chilonis psy aya. Hip, 265. Med. 
125. Phoen. 587. 
Clitodemus Med. 19. 
Crates Oreft, 1230. Phen. 216, 
Cratinus. , 

vy Qpat ac. Hec. 328. 
Creophylus. Med, 273, ; 
Critias Hip.265. ° 


Cyrenzus. Oreft. oe 


Cyclus 


“* Idem Vosftus & ClarifE Hemfterhufius ad Pollucem p. 10a, legunt dlexandrides, ¢Pia 
tarchi Lyfandro & Scholiafte Ariftophanis, 
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Cyclus, five Cyclici Poétz. Oreft. . 


1392. infra in Dionyfius, 
Demagoras. Phen.7. 
Demofthenes. Hec. 559. 
Dercyllus. Phen.7. 
Diczogenes ¢y 17 Mydeia. Med.167. 
Didymus. Andr. 885. Hec,736. 887. 

1029. Med. 48. 169. 273. 356. 

379.737. Orefk. 1385, Phen 

755+ I73S- 

Dinias. Oreft.§69. 

Dionyfius. Phoen.674. 0 xuxdoype- 
DO». Orefk. 998. ty ry trdixa- 
rw ¥ xuXAB. Phoen. 1123. 

Dionyfodorus sv re wei wdJapen. 
Hip. 121. 

Duris ev 19 iy raw Aaxsdayponnay 

. Alc. 293. - 

év si (3 tow wignw, Hec. 934. 

Ecphantus Pheen. 13. 

Empedocies Phyficns. Phen. 16. 

Epigramma. Hip. 265. Oreft. $93. 

Epimenides. Phen. 13. 

Eratofthenes. Hec.574. 

evTewypaPsydwos, Med.2. 

Eubulus. Med. 475. - oS 

£v 2890, Med. 613. 

Eumelus. Med. 9.20. 

Eumolpus unde Eumolpidz. 
Phen. 961. 

Euphorion Tragicus. Med. argu- 
ment. & Phen. 683. 

Eupolis. Med. 520. 

Euripides Athenienfis. Phen. 396. 
H |ungomos, 1534. cope elogio 
nimis freqventer ac promi- 

_ {cue utitur Med. 665. Alexan- 
dri M. temporibug fuiile [ fal- 


Rrrr2 


{oj traditur Hip. 671. repre- 
hentus a Sophocle. Phen. L 
allegatur: : 

ey Asyes, Med. 167. 


AAs&dvden, Hip.58. 
AAnasids, Hec. 1267. Hip. 
, 834-392. 1437. 

ApytAay, Pheen. 1165. 
Baxyas, Hec. 1267. Phen, — 


Evpudté, Hec. $38. 
@reisef Tatves, Med. ar- 


pument. 
ixerides. Phoen. 1160. 
ixxvdvre, Alc.22. Phen.3. 
KesoPer]y. Phoen. 162. : 


fo 3 
ot. Hip.11. Phogn.1. 
Gudirod. Pheen.6r 
Orefte. Phen.3. 587. Euripi- 
En. 3 be im 


des vicit. 
Teaymdns xepuxor, Orelt, 
IOuI 


reside Oreft. 980. 
TleAsdow, Med. 693. ubi male 
_ TAiacw#, 

ToAvidw, Hip. 19%. 

Tewddes, Phoen. 3. 

Pasrosp. Oreft. 289. 


‘ Dsrox]xrns. Med. argum, 


Powiosy. Oreft. 1082. fant 
ajypadwrias. .Pheen. 210. 
Redlayansns in hac tragces 
diadzo 9 1 loxasne % powce 
x8, Phoen.93.aétz Archon- 
te Evclide , qvo tempo- 
renondum ufus literarum 


Ko 
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n &w [Olymp. LXXXVIUI. 
2.] 683. 
PeiFo, Phoen. 6. 
Qaxicw, Phen. 38. 
Ever ides peresy Oreft.o8c. Phen. 
210. 3C8- 641.683. 
Euripidis verfus 4 Comicis derifi. 
Oreft. 234.279. 1366. 1381.&Kc. 
Euripidis vxopumpajigas, Orelt.1385. 
Pheen. 645. 
avjryoaQa, Oreft. 955- Phen. 
378. 1C8o. 123C. in colis & 
verfibus digerendis multus 
Scholiaftz labor. 791. 
uroxpijas, Med. 379. 910, 
Phon.2cI.271. 
Hecateus. Oreft. $69. 
Helladius. Med. 613. 
Hellanicus. Hec. 125. -Med. 9. 
Oreft. 1648. Phen. 61. 71. 
666 


dy 3H émsyeaQn AtAas OO», 
Phen. 162. 

Hepheftio. Hec. 59. 44.4. 629. 687. 
1023. , 

Hermippus ev aglomaAcirw, Med. 
1027. 

Herodianus ev ta peoveliBacw 10 we 
xuoivey xgy Eri tray KG} 7 e0oN- 
yoexav, Hip. 408. 

Herodotus. Hip. $41. Med. 434. 

Hefiodus Alc.1. Hec. 1187. Hip. 
146.228.380.601. Med.296. 
424. Oreft. 162. 174. 249. 
Phen. 3. 179.1098. 

Hippeus * [Iazevs sh Sa xg Ee 
Aan) Med. Qs 
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Hipponatteum genus carminis. 
Pheen. 189. 

Homerus. Alc. 51. 326. 449. §50, 
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CAPUT XIX. 


Notitia Tragicorum Grecorum quorum fabule 
perierunt, digefta ordine Alphabets. 


CAS, Svidz memoratus, woui¢ teayedias, nifi in vitiofo ali- 
qvo codice Acas legit pro Sacas, five Secadas, de qvo-infra. 
ACATUS Argivus 4 Martino Antonin Delrione in pro- 
legomenis ad Senecar Tragicum inter Trageediz {criptores 
refertur, qvod ab Athenzo Lib. XIII. pag. 610. allegatur ejus YAis rege 
cis. Sed nec Tragicum effe affirmat ibi Athenzus, & in ora libri anno- 
48, 


tatur nomen Zaxa five Sancdda F Avy 


ACES: 
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ACESTOR de qvo Scholiaftes Ariftophanis ad pacem non longe 
ab initio, adverba: vorey vor dy Tay svavtlay Lana) Src ssw Axeswe Tea- 
ywdias montis. Exadetro ds Laxag Alege 0 Fev@» eway, Lanse 9d Opanes 
curt, OsoroumG» dé gy tev Waléoa auyLaxa mporayoosurey ticaspor. Oot 
dures xg Mucey éxdAscey. Ibidem docet poéfin hujus Aceftoris derifui 
habitam a Callia & Cratino, non minus qvam ab Ariftophane qvi eum 
perftringit qvod Atticé loqvi affeCtaverit, cum nihil minus effet qvam 
Atticus. © pv Way dx aso¢, ots Pitgeray, Vide & Colomefium ad Gy- 
raldum, p. 163. 7 

ACHE I duo: unus Pythodor1 F. Bretrienfis, cujus mentio apud 
Euftathium ad Iliad. 6 p.246, & alter junior Syracufanus ,uterqve tragee- 
dias {Cripfit , incertum utrius é duobus funt qvz 4 veteribusmemorantur, 
obfervatz maximam partemaJoh. Meurfio in Bibliotheca Graca: Adga- 
SO», aDrw, “ASav cajugincs, AAxpajav Tajueixes » AADseiBoia, Hass Ge 
Edlupnds » Oncevs, ies odjuginy (unde emendandhsHefychius in exs’o- 
wos, Meminit & Svidas in Bae &(2doueG» } KuxAG [Athenzo Lib. VI. fed 
ibi judice Meurfio legendum ex Hephaftione Kuxv@-. Grotius legit Ku- 
xAun)] AG» » Meigay, Oidirus, OnPadry [ Hefychio laudata in Paraj@] 
TegiSus , DeiZ@», & Pidrox’}yrns laudata Svide in FAsAev, Fragmenta qvz- 
dam alterutrius vel utriusqve horum Achzorum habes apud Hugonem 
Grotium in fragmentis Tragicorum & Comicorump. 441.feq. Apud Ar- 
temidorum Lib. II. Onirocritic. cap.25. male Archew legitur pro Acheus, 
Euripidem aliqvidabAchzo mutuatum effe notatAthenzus Li VEP-270. 
Eretrienfem Achzum intelligens, qvem tempore Euripidis {cripfiflecon- 
ftat ; Sophocle , ut docet Svidas, paululum annisjuniorem. Trageediz eyus 
fuere XXIV. vel XXX. five ut alu XLIV. verum Syracufanus non plures 
docuiffe ferturqvam decem. Fuit&alius Ache isootoypa DG, qvi ante 
Pindarum fcriplit, laudatus {choltaftz Pindari in Olympionic. Od.7. 

FANTIDES in'Plejade Poétarum Tragicorum refertur 4 Scho- 
liafte Hephzftionis pag. 93. &32. abl faacio Tzetza ubi genus Lycophro- 
nisrecenfet, &aScholaite Theocriti,qvem in hancrem laudant pott Gy- 
raldum dialog.7.de poétis, Delrio prolegom.adSenecam p.23. Andreas 
Schottus Lib. If. Obfervatt. human. c.3. Menagiusad Laértium Lub. II. 
fect. 133. & Voffius de Poétis Gracis pag-64, Idem Delrio affirmat ab 
Hephzftione vocari Asantidem qvi alus eft Eantides. Verum Hepha- 
ftion me nusqvam illiusmeminit, & Scholiafte Hephzftionis bis vocatur 

“Asaytions. 

FESCHINES Athenienfis Orator, utrum Tragcedias compofue- 

rit 
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rit, eftincertum. Hoc qvidem conftat, adoletcentem illum trageedias 


«ctitavifle, ut tradit Cicero 4. deRep. apud Auguftinum2. de Civ. Dei Ce 


10. Koy 90 oy Hoy TOI Pagusovers UMONGITEYS TOV EY MEEAXIO Vocvev UmeTeayue 
on, ut ait Philoftratus I. de Sophiftis, & Plutarchus in vitis decem Rhe- 
torum: AgpreePav@s 4 av spayadiar nonyosy, ws > Anucctems Dyciv uate 
YeaUpedteuay xgy Tplayensar Agcodium cy Tec Auwucics datéAa, ety 
Avo ext yoans tas MaAcyas teaywsias. Sane Demofthenes Orat.deco- 
rona p. 3-43. teiJayaneny vocat & p.347. teayiney wiSnuov, [confer Svis 
dam in hac vace& in rellayensac] Aypo.ritam Qvintilianus Lib. 2. cap.17. 
Inftitutionum Orat, adde Libanium argumento Orationis Demofthenicz 
de falfa legatione, & Ulpianum p. 99. Anonymus in vita Aifchinis: Aye 
moxaeng } 0 adsAPidas Aruccd drag Ono Iyavdes ¥ teayuderad WW resras 
yonsny yevécdoy Tav Aigcivay, Hgy Umoxgwo Spey Owoucoy duikel|a DéAcaee aj~ 
L20S WET » KOY Lvasnroy Uwe TaWiawGY § yopodidarxa ry. 

AGATHO ¢ Athenienfis, Euripidi & Paufaniz peramatus tefte 
#liano II. 21. XII..4. Var. & Ariftophani non fine laude’ memoratus in 
Ranis: Cxterum én: petranic dieSa2Arsro ut notat hujus Scholiaftes p. 133, 
ex eoqve Svidas , & ante utrunmaqve Lucianus inRhetorum preceptis. In 
hujus zdibus convivium faum finxit Plato, qvi tefte Athenzo V, 18. Dip- 
nofophift. qvatuordecim annorum fuit, cum Agatho trageedia vince- 
ret. In illo convivio apud Platonem Socrates inter alta probat eum qvi 
Tragadias bene componere norit, eundem etiam aptum effe ad docen- 
das Comecdias. Hinc alii diverfum 4 Tragico exfculpfere Agathonem 
Comicum, Socratis difcipulum, qvos refellit Rich.Bentleius diff, deEpifto- 
lisEuripidis §.2. Ejus Tragedix veteribysmemorantur: Argéra, Ad@y 
©vesns, Mycol, [in qs ibus primus Chromaticum genus frageedix immifcuit 
tefte Plutarcho lib.3.c. 1. fympof] & TiAsPEs. Vide Meurfii Bibliothe- 
cam Gracam p.12C¢2. Fragmentra ejus nonnulla collegit Grotius inexcere 
Ptis Tragicor. p. $37. Prirqs fuit Auctor trav eeBorieay five intercalarium 
carminum in Trageedits, tefte Ariftotelec.17, Poétic. Philoftratus Lib, I. de 
Sophiftis p. 497. AyaeJav 0 Tig Totywdias arewtre Ov 9 Kappel TODSVTE KG 
xe iswy cide, WOAH tav lana wy yooyial es y freqventer in Jambis exprimit 
five imitaturGorgiam, Anthitetis dclectatum notat #Elianus XIV. x3. Var 
hiftoriz. Vide & Svidam in Mugunxav areamrus. ; 

ALCEUS 


* Alius fuit Lucie Agatho Prifcévs in celebri infcriptione Bononienfi Alize Laliz Crifpidis, 
licet de hoc noftro intellectum voluit Gevartius Lib, IIL ele&tor.c.1. Alius itidem inqvem 
Platonis diftichon apud Gellium XIX. 11. & Laértium LIL 32. Tragicus enim Agatho 
Platonem aztate anteceffic, fed alter qvem duobus illis verfibus venuftulis profeqvitur, ju- 
nior effe videtur, ut non abfurde colligit Petrus Baylius de Agathone Tragico differeas 
in editione fecunda Lexici fui Hiftorico Critici T. 1. p: 64. 
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. ALCEUS Athenienfis Tragicus, cuyus Svidas mentionem fact: 
in celo Tragosdia laudatur 4 Macrobio Lib. V. Saturnal, c.20. An legen- ~ 
dum Koworeaywdia? ex Harpocratione in addyOayes Svida in adyDa- 
via, & Apoftolio Centuria I. proverb. s1. Incertumqvoqve, fit ne refe- 
renda ad Alczum Athenienfem, an ad Alaum Mytilenesm priftz pottam 
comediz, decem dramatum, Svida tefte, auCtorem cujus fant Athenzo 
memoratus adsAQaj paarysv2 Avey (trageediis 4 Grotio perperam adfcriptz] 
Tavupndyc, qvam laudat Pollux & Athenzus, Evdusiay qvam Pollux & 
Prifsianus, isesg ‘yauG» deniqve, xaRsre ac rahajsea, qvas idem Athe- 
nzus memorat. 

ALCESTIS Tragicus Poéta apud Valeriam Max. IIl.7. 1. extern. 
gloriatus fe interea qvod Euripides tres verficulosmaximo impenfo labo- 
re deducere potuiffet, verfius centum perfacile {cripfiffe, ab eorefponfum 
tulit inhancfententiam: Sed boc intereft, qvod tuiin triduum tantummodo , mei 
pero inomne tempus fuffcient. Noneftaudiendus Joh. Brodzus qvi Libr. 1X. 
Mifcellaneorumc.23. apud Valerium pro 4/efsTragico Alexin Comicum 
reponere jubet; nam Valerius teftatur Poétz illius extemporalis {cripta 
{tatim intra primas memoriz metascorruiffe, cum fabulz Alexidis Comi- 
ci ab Athenzo aliisqve Valerio junioribus freqventer laudentur. 


ALCIMENES Megarenfis, Tragicus, Svidz memoratur, & di- 
ftingvitur ab altero hujus nominis Comico Athenienfi. 


ALEXANDER £tolus ex Pleurone oppido, Grammaticus, in 
Plejade Tragicorum celebris fuit temporibusPtolemziPhiladelphi. Vi- 
de infra in Plejas, & Svidam in ‘Mibae@- & "Agefos, Pleuronicus 2 
patria cognominatur 4 Scholiafte minore HomeriadtAiades #’. Ejus Tra- 
goediz ‘AsroAcs, (ni fint Alexidis} tum sores & tiyay five ceuyav, obfer- 
vatz Meurfio p.1206.Bibl.Gracz. Scripfit przterea EA aa é qvibus eft 
qvod laudat Athenzus XV. p.699. ubi eum Teeywdddrnads appellat: 
Apollinem item verfibus Elegiacis, ex qvibus locum profert Parthenius c. 
£4. erotic. & Mu/es, Servio inX. Eneid. laudatas itemqve alia verfu Hexa- 
metro, ut fiunt qvz ex Alexandri Etoli érrygaPodua ade profert Athe- 
nzus VII. p.296.& p.283. ‘AAgzavdpo¢ 6 “AsrwAcs év Keincces (al. Kemer, fed 
Cafaub. arcs) et yonoiov +0 moupecttsov. Deinde binos profert Hexametros, 
é qvibus apparetnonT rageediam fed aliud hoc poéma fuiffe. ExMufisejus 
petitos puto verfus deplanetis, qvos edidit Thomas Galeus ad Parthenium 
p-149.leq. & Chalcidius p.155. perperam tribuit Alexandro Polyhiftori. 
Alios ejus verfus qvosdam proferuntStrabo & Gellius XV.20.&c. Ale- 
xandri hujus Tragici meminitLaertius in Timone Lib. IX. Se&. U3 

SSS - 


666 NOTITIA TRAGICORUM. Lib. Ile, KUX, 


AMPHIANUS Tragediarum feriptor laudatur, 4 Scholiafte 
Germanici p. 130. edit. Parif. 1959.4. 

ANANTIADES, Vide fipra, in Zntide, 

ANAXANDRIDES RhodiusCamirzus, vel ex aliorum fenten- 
tia Colophonius, circaOlympiadem rc1. clarus temponbus Philippi Ma- 
cedonis, fabulasLXV. docuit decies victor, tefte Svida. Has pro{Tra 
geediis accepit Delrio, adeoqve Anaxandridem fine hefitattone Tragicis 
annumeravit. Atenim Comicus fuit ifte Anaxandrides, qv primus amo- 
res & virginum violationes in {cenam produxit, atqve ab Athenzo alliis- 
qvediferte xepwdorees appellatur. Ejus fabularum titulos ex prifcis {erie 
ptoribus habesinfrainnotitiaComicorum. Aliadeeonotatudigna Gy- 
raldusdialogo de Poétarum hiftoria p.353. editionis Lugdunentfis Batav. 
Verfus ejus allegatur ab Ariftotele 6. Eth. ad Eudem. c.10. &VIL10. ad 
Nicomachum & ILI. 10. & 11. Rhetor. ubiejusdi€tum: xaady axcSaven wee 
F rosa ava ys Savers, 

ANAXIMANDER inter Tragicos computatur ab eodem Del- 
fione p.26. ni fallorpropter hunc locum Laértii inEmpedocle Lib. VI. 
fekt. 70. Assdwg@- 5 6 Deri @» wi AvaFiswavdes yed Pov Onoiv ors srov ey 
Aaines TeayiKoy aaKa TUPOY Koy TELIZY avaAaEaY ‘Dera, 

ANDRONICUS Tragicus hiftrio, qvi E{chyli drama cui Exfye 
vos nomencum plaufuegit. Vide Athenzum Lib. XIII. p.5§4. Allius i 
vias Andronicus Tragicus latinus, de qvo dixi in Bibl. Latina.’ 

ANTIPHON Rhamnufius, Orator, dicitur & trageedias come 
poluiffe x94 idia x, aU. Asvucia te supa & feorfim S Dionyfiam Tyr annum jae 
pans , ut notatPlutarchus in decem Oratorum vitis, & Photius Cod. 259. 
Fuerant itidem qvi interfeftum eum a Dionyfio affirmarent, five qvod 
tragadias illius exfibilaffet, five qvod in Convivio gvodam propofita 
qvaftione qvodnam zs optimum effet, refpondiflet: ilud ex gve conflate 
Gent tyrannidarun HarinoduS Ariflogitens Statue. Sed Antipho Poéta Tra- 
gicus 4Dionyfio propter malediétum *4 Plutarcho p. 68. dedignofcendo 
adulatore traditum amdJupaanSes, alius omnino fait ab Oratore prodi- 
tionis damnato Athenis, uttemporum etiamratioindicat. Vide qvade 
Oratore infra c.26. Cazterum Antiphontis qvem treayederosev vocat Athe- 
nzus ,dramata Avdpsuctyn , MersdypGQr& naibrn@: ah Ariftotele & Athe- 
nzolaudantur. De Plexippo Antiphontis & Antiphonte ipfo plunbus 

egerat 


* Rogatus 4 Dionyfio qvodnatn 2s optimum effet, illud, ingvit, ¢ qyo Athenienfes fecificet 
ftatuas Hasmodii & Artogitonis tyrannicidarum, 


DEPERDITORUM. — £45, 7. ¢, XIZ. 6b 


egerat olim Adrantus, & Hephzition ejus compilator. Vide Jonfium 
p. 32.7. 328. de Scriptoribus Hiftoriz Philofophiz. : 

APHAREUS Athenienfis Hippiz F. privignus & adoptatus ab 
Oratore Ifocrate , preter Orationes qvasdam {cripfit tragedias XXXVIL 
tefte Plutarcho in Ifocratis vita, ex qvibus duz fueruntdubizfidel. Bis 
in Dionyfiis, totiesqve vicitinLenzis. Ceepit docerefabulas fabL 
ftrato Olymp. CIL 4. usqve adSofigenemOlymp. CLIX. 3. : 

APOLLINARIS Alexandrinus, feculo poft natum Chriftum 
qvarto celebris {triptor Chriftianus, & presbyter Laodicenfis, cujus Me- 
taphrafin Heroicam Pfalmorum habemus, non minus Tragcedias Euripie 
dis qvam Comeedias Menandri & Pindari lyram, Homeriqve poémata 
imitatus, ad facrum argumentum transtulit, tefte Sozomeno Lib. V. ¢. 
18. Joh. SarisberienfiLib. VIII. Policratici capitear. Unde Tragediam 
qvz {ub titulo pariencés Chrifilegitur inter poémata Gregorii Nazianzeni, afl 
hunc Apollinarem viri do&ti qvidam referunt. Vide Gvil. Cavei Hiftoe 
riam literariam fcriptor. Ecclef.ad A.C.362, Alius 4pellinaris tragedus,cur 
, jus meminitSvetonius in Velpaf. c. 19. 

_. APOLLODORUS Tarfenfis, Tragicus, cujus mentionem facit 
przter Svidam Scholiaftes Euripidis * ad M m, & Arifto hanis ad rae 
nas. Dramatum tituli: axaowAlZ, eaves, Quist, ixetidts, Oduoseve, 
Texvoxtov@». Qvando vixerit, non inveni qvi'me doceret. IdemSvir 
das memorat & Alterum <pelledorum Athenienfem Afclepiadis F.Grame 
maticum, difcipulumqve Panzui Stoici& Grammatici Ariftarchi. Hunc 
in AerarrodngQ & reeynaja refert primum fuilfe auctorem trav xarzpde 
yaw Tpeyica . 
APOLLONIDES, a Grotio recte Tragicis accenfetur, qvonie 
am verficulos qvos ex Apollonide repetit Stobzus in florilegioferm.76, 
ats xd soy yau@», eosdem Clemens Alexandrinus Lib, UL padagogi 
c. 12, acceptos fert tragoediz. 

APOLLOPHANES Athenienfis, Poéta veteris Comeedia fuit 
tefte Svida, non Tragicus, At inter veteres Trageediz auCtores illum 
numerat Delrio, qvod trageedias etiam compofuiffe videatur. Nimirum 
conjicit vir doftus Daulidem Apollophanis ab Athenzo & aliis memoratam 
faiffe tragoediam, in qva Terei & Procnes & Philomelzatrocia fa€ta come 
prehenderit. Sednuhilincertius effe eyusmodi fufpicione docet Ifaacus 

Ssss 2 Cafaue 
 '® Apollodorus Tarfenlis qvem Scholiaftes Eoripidis allegat, videtur diverfus fuifle 4 Tragic 
_ 0: aut faltim trageedia non eit, fed Grammaticum opus & forte commentarius in Eurie 
pidem , ex qvorepetitqvod ambiguitatis anCtores fint hiftriones confundendo partes chas 

fi cum verbis Medea, 
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Cafaubonus Lib. VII. ad Athenzumc. 23. allatis plurimis exemplis, in 
qvibus Comici Poétz Tragicis argumentiscomicos foccos aptarunt. Apol- 
lophanis tamen Te«yzdx mentio lib. 2, Anthologiz c.24. p.220. 


ARCHELAUS ¢ Tezywtes, qvi Lyfimacho imperante clarus 
apud A bderitanos fuiffe traditur 4 Luciano Lib. qvomodo hiftoria {criben- 
da fir, fub init. [T.1. pag. 6c1.] hiftrio fortaffe fuit tantum non Poéta: 
eodem enim loco Lucianus ait eum Tezyweoaq Andromedam Euripidis. 
Abderitz veroqvi fabulam fpe€taverant plerisqve febri ac fimul mients 
perturbationefingularicorrupti funt, ut & ipfiperurbem tragicos verfus 
canerent & tragicos referrent hittriones. 

ARCHIAS Thurius tgayediev vroxgirng, Plutarch. Demofthe- 
ne p.859. 

P "ARION Methymnzus Lyricus circa Olympiadem XXXVIII. 
floruit , Alcmanis fecundum nonnullos difcipulos, apudSvidam dicitur 
(non Tragici carminis ut affirmat Rob. Stephanus in Elucidario, fed) teé78 
Teayixe hoc eft modi cujusdam Mufici in Trageedia inventor fuiffe & pri- 
mus copay syoay chorum fiantem induxiffe , ugy drtugapssoy ovopect oct To adte 
pesvoy Ure TE NOCH » KOH Larupys eireveyxew eperea Asycorvras. Tzetzesprat 
ad Lycophronem AidugapeCov 4} ros KuxAuxcy xopov ev Kegivep xear@ S54 
sy Agiay o MySuuvaj@» , devrecor de Aat@s yaBoive Eppuvsus. Confer 
Herodotum Lib. I.c.23. Ariftotelem apud Proclum in Chreftomathia,& 
ex recentioribus Voffium Inftitutt. Poétic. III. 16. 

_ , ARISTARCHUS Tegeates, ultracentum annos produét4 ztate, 
Furipidis zqvalis fuit, & primus, ut auctor eft Svidas, trageedos cothurnis 
extulit, Ex dramatibus LXX. qvz docuit, bis victor, paucaveteribusme- 
morantur, ut Achilles qvem Ennius [tefte Fefto in prolaro ere] & Plautus in 
Penulo expreflerunt, tum&fculap:us Svidx & Tantalus Stobzo laudatus. 
Sed & Xhefum Trageediam qvz inter Euripidis hodie legitur, & Delrione 
Furipidi alteri tribuitur , Samuel Petitus haud verifimili conieétura refert 
ad hunc Ariftarchum Lib. III. Mifcellaneorumc.22. ConferColomefium 
ad Gyraldum p. 373. Allegatur Ariftarchus Tragicus ab Athenzo, in ex- 
tremo libri XIII. oo 

ARISTO Sophoclis Tragici nothus fuit, tefte Svida in Tear. 
Idem ni fallor wowris Teaywdias, qvi inter pluses hoc nomine {criptores 
celebratur 4 Laértio in Zenone Lib.VII. {e&.164. Ariftonis Avxr lauda- 
tus Plutarcho fub initium libri de audiendis Poétis, non Ariftonis Tragic 
eftut {cribit Meurfius in Bibl, Graca, fed ut Menagius ad Laértium venti- 

* Confer qva fupra ¢, XY. num, 57, 
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| _ARISTOCRITUS, Athenodorus & Theffalus Trageediarum 
vxengera} tempore Alexandri Magni. Vide jAthenzum Lib. XII. pag. 
3 "4 ARISTODEMUS Athenienfis, tefte Cicerone apud Augufti- 
~ num 2, de Civ. Deic. 10. «for Tragicus fuit anteqvam maximis de rebus le- 
gatus ad Philippum Macedonemmitteretur. Utrum Trageediasipfefcrie — 
pferit, atqve adeo fuerit Trageediarum safer qvoqve, perinde incertum 
eft, acde 2fchyne parum conftare fupraannotavi. De Polo & Ariftodemo 
Tragicis vxoxgirajs confer ScholiaGraca ad LucianumT.2.p.7. Memi- 
nit utriusqve Lucianus Apologia pro mercede conduétis p. 486. 

ISTOLOCHUS ut malus Poéta Tragicus perftringitur ab au- 

Gtore Epiftolarum qvz ambulant fab nomine Phalaridis Epift. 63, sweajgas 
cand] sus ypafen Teaywdias, Sed hoc ipfolocointeraliautitur Doful- 
fimus Bentleius qvibusE piftolas illas demonftret Phalaridifuppofitas efle. 
Primus enim Trageedias icripfiffe traditurThefpis circaOlympiadem LXI. 
EtPhalarisjam obierat Olymp. LVI. velcerteLVIIL Sed exCl. Dodwel- 
hi fententia, mors Phalaridis incidit demumin Olymp. LXIX. 1. 

_ _ ARISTONYMUS, qvo auctore inter Tragicos a Delrione refe- 
satur, haud comperi. Forte pro trageedia habuit, ipfius Tbe/eam laudatum 
Athenzo Lib. Ill. p.78. Cazterum Comicus fuit ibe Ariftonymus, pluri- 
bus Scriptis inclytus fub Ptolomzo Philadelpho acPhilopatore ut Svidas 
teftatur, Regizqve Bibliothecz poft Apollonium prafuit. “EjusCome- 
diam FAsov prygvre allegat idem Athenzus Libro VII. ConferEtymol.M. 
in Benbecs, Alia Stobzus & Plutarch. defluminibus, Laudat& Arifto- 
nymum Hefychius Alex. | 

ARISTOPHANEM Tragicum ‘Meurfius obfervat ex hoc loco 

Lutatit ad Stat.12. Thebaid. Oedipus expul/ue Creontis imperio con fugit Epicole- 

no in qvo locus erat furiis confecratus, Sed mifericordiA Athenienfiamilla fede eft eru- 

‘ditus , boppitaliterque traflatus, Hanc Tmgaediam a iegoanes fevipfie, Czxte- 
rum vix dubito Sophoclem legendum effe pro Ariftophane, : 

ARISTOPHONTIS Pbiloftezem memorat Plutarchus Lib. de au- 

Ssss 3 dien- 
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diendis Poétis p. 14. unde Tragicis Poétis annumeratur a Delrione, & allis, 
Sed Philoétetes ille piCtura fuit, non trageedia, ut Colomefioad Gyraldum 
p. 406. pulchre animadverfum. Ariftophonpictora Pliniolaudatur Lib. 
XXXV.c.u. Alius fuit Ariftophon Comicus, cujus Pythagoriftas laudat 
Laértius, tum qvialias eyus fabulas memorant Athenzus acStobzus. Ari- 
ftophontis Pancratiaftz mentio apud Paufaniam in Eliacis pofterioribus 
p-484. Ariftophontem Athenienfem in libris qvidy/arefiia nuncupantur, 
allegat Falgentius Lib. III. Mytholog. 

ARISTOTELES Philofophus in Poética fuua preclare difputat de 
Trageediz compofitione & de multis veterum Tragcediis fert Judicium. 
Sed {cripferat etiam vixas Atuoworiaxas & de Tragediis librum, ac prxterea 
dWdarxadas, memoratas Laértio Lib.V. feét.26. Anonymo Menagi 
in Ariftotelis vita, Svidz in ove oxi & Scholiafte Ariftophanis ad aves & 
Harpocrationi in didacxadA@s. In hoc opere Ariftoteles egerat de drama- 
tibus celebriorum Poétarum Tragicorum Comicorumqve; ubi, qvando 

vomodo & qvo eventuacta fuerunt. Vide Cafaubonum ad Athenzum 
Lib. VI.c.7. Joh. Woweranum Polymathiz c. XI. §.15. & Jonfium Lib. 
I.c. XI. Aiderxadias ejusmodi {cripfere Ariftotelis exemplo Cery/tins Per- 
gamenus , Callimschus, Ariftopbanes, Grammiaticus 4riftarchus, Enstofthe- 
nes, Crates, alliqve. 

ARISTOXENUS Muficus libro undecimo cuppaxtaw egerat 
de Tragicis & Comicis, Vide infra inRsfo, Ejusdem a reaps o- 
svivews, Harpocrat. in HOOIAKIT 1406, 

ARTABAZES Armeniz Rex, Tigranis [non Mithridatis utRob. 
Stephanus in elucidario] filius, Straboni & Plutarcho Agrucdodys , in 
Valerii Maximi Codicibus corrupté Sariafler Lib. IX. c. 11. extern.3. vel 
Aviafter, Appiano tefte xoy reaywdias emcia, xy Acyus EyeaQe xgy irogias, 
av tucy diarwlovrey Lib. de bello Parthico p. 155. ex Plutarchi vita M. 
Craffi. p. 564. 

ASCLEPIADES Ifocratis diftipulus Tragilenfis Texyadx Ave 
{cripfit tefte Plutarcho in Ifocratis vita. Libris fex conftitiffe illud opus tra- 
dit Stephanus Byz.in Teay:A@. Allegantur a Plinio in indice libri {e- 
ptimi, Athenzo, Harpocratione, Helychio & Scholiafte Pindari atqve 
Apollonii. Ta TeaywdyAva, qvalia etiam {cripfit Demanstns tefte Clemente 
Alex. in protreptico, Harduinus reddites que in Tragedis decantantur, Hite 
ron. Wolfius: sragediarum argumenta. Re&tius hic qvidem, qvam Gy- 
aldus, qvi Tragcedias{cripfiffe Afclepiadem é Plutarcho evincere conatur- 

Sic 
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a ena aac 
Sic Herodicus Cratetius (cripferat Kapeds Ava,five de Argumentis comics Opus, 
Cujus librum fextum laudat Athenzus Lib. XIII. p. 586. 

ASTYDAMANTES duo, unus Morfimi Tragici filius, Philos . 
clis nepos, Athenienfis, auditor Rhetoris Ifocratis, ducentas & qva- 
draginta trageedias tefteSvida compofiut, qvindeciesvictor. Hujusvi- 
dentur effe AAxuajar , Eons &NavwA.G», qveab Ariftotele, Athenzo ac 
Stobzo allegantur. De hoc Diodorus Sic. Lib. XIV. p. $20. ad Olymp. 
XCV.2. ‘“Asuddpas 0°06 TeayadioypaQos rors apurov sdidater. él nos 2 
érm éfqxo/Ja, Aftydamanti alteri prioris filiohz tragtediz tribuuntur ab 
- eodem'Svida: "Ais peayosdwvos, AAXpnvn, BsAAspoDcv a6, ‘Exlyover, Heaxarte 
EdJuexos, Naraundns, Tues, Péing. A priore ortam proverbium: fy- 
dantantis in morem fe ipfam laudare, de qvo Zenobius V.100. Svidas inca ]ey 
éxrayves & Apoftolius. Ufi eo adagio funt Philemoncomicus & Julianus 
Epiftola 12. : 
7 ATHENODORUS Tragicus umoxestys. Vide fupra in Arifto- 
crito, & Plutarchum in Alexandro p. 681. 

AVTOCRATES Athenienfis, veteris Comediz Poéta , fed 
qvi multas etiam Trageedias fcripfiffe 4 Svida traditur. « Eyus tuxzancas 
preter Svidam laudat £lianus XII.9. deanimalibus. Alius ni fallor fuit 
Avtocrates, cujus Axajxd in teftimonium citantur ab Athenzo Lib. IX. 

18 395° = 
P BION ‘Tragictis inter decem hujus nominis a! Laértio Lib. IV. 
fet. 5§. recenfeturhisverbis: svaJes 0 wouj}is teayadias Tav Tagoinay Ase 
. yopar, .Ad qvem locum conferendus Cafaubonus de Satyrica Poefi Lib. 
J. cap.g.ex qvodifcesT arficos effe appellatos qvi Charaéterem Poéfeos ex- 
temporalis,qvo Tarfenfes delectatos Strabo Lib. XIV. teftatur, referrent. 
Junior videtur Tragicus ifte Tarficus, Biome A{chyli filio, qvem & ipfum 
Tragicum fuiffe Svidas affirmat. | 

CALLIAS cujus Teaysdia yeepparixy laudatur ab Athenzo, 
incertum eft idemne fit cum Callia Athenienfi Comico cujus dramata Svi- 
das enumerat. Alius videtur Johanni Meurfio in Bibliotheca Attica, 
qvanqvam & ipfe Athenienfis ab Athenzo appellatur. | 

_ CALLIMACHUS Cyrenzus Poétaceleberrimus,deqvo {no loco 
eg etiam Trageedias tefte Svida compofuit, fed & qvibusminl qvicqvam 
ad noftram ‘pervenit ztatem,., Idem {cripfit taxa rev xake yeeves xgy 
ax anne yeodwan ddarxdAav, hoceft de it qu: Tragadiss S Comedias docues 
rant, Vide Cafaubonum ad Athenzum Lib. VI. c.7. 
| CALLIPIDES teayedis tempore Alcibiadis, Athenis. Au- 


&tor 
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&tor five hiftrio ediarum. Teaywdiaw umoxerras Plutarcho in 
110 p.607. & in Alcibiade p.209. Vide Athenzum Lib. XIL 535. & Pit 
adSvetonii Tiberc.38. Mentioeyus etiam in vita Sophoclis & apud Apo- 
Lolium XV.39. proverb. 

CANTHARUM Athenienfem Comicum facit idem Svidas, 
Sed qvia inter eyus dramata primo ftatim loco Medeam nominat, hinc 
Delrioni verifimile videtur Cantharum hunc etiam trageedias compofi- 
iffe. Vide tamen v2 fupra in Apollopbane notabam. 

CARCINI duo fuere Tragici, Athenienfis alter, Xenoclis filius, 
de qvo Harpocration in Kagxiv@s, alter *Agrigentinus. Prior CLX. fa- 
bulas docuiffe, alter etiam Comeedias {crip{ifle dicitur, zqvalis Dionyfii 
tyranni, Socraticiqve H{chinis, Incertumeftutrius exhis fint qvas in ve- 
terum {Criptis obfervat Joh. Meurfius, | 
"AAowy Ariftot. VIL 7. Ethic. Nicomach, 

"AxsaAAsug Athen. Svid. 

©ursns Ariftot. c.13. Poétic. 
KuxeG@». Hefych. 

Mrdee Ariftot.II.23. Rhetor. 
Odirss Ariftot. III.16.Rhetor. 
zsuéAn Athen. Svid. 

Tgeus. Stob. _ 

Vide Meurfii Bibliothecam Grecam, Atticamqve, & Gyral- 
dum dialogo7. p.375. Leopardum Lib. XII. emendatt. c.2x. Valefiam 
ad Harpocrationem. Alius Carcinus Sophifta, cujus meminit Plato m 
Euthydemo: Carcinus Rhetor qvem laudat Alexander w& raw rig As 
Zeus oxnuatav.&c. Diverfis ab his ni fallor de qvo proverbium: é 93 
agen avin KG Kann@- Eujeoge Tyys, Apoftol. VIIL24.& 56. 

CEPHISODORUS veteris Tragcediz poéta fuit, fi Svidz cre- 
dimus. At enim Meurfius in Bibl. Attica p. 1458. ex Athenzo, Polluce, 
ipfisqve fabularum Cephifodori apud Svidam titulis obfervat eum fuifle 
Comicum. . 

CHEREPHON Sphettius Socratis auditor qvare 4 Delrione 
Tragicis annumeretur nefcio. Hoc {cio Tragicum fuifle CHAEREMO- 
NEM Theophrafto apud Athenzum XIIL p. 562. laudatum, qvem Svidas 
& Anonymus ad Ariftotelis Rhetorica lib. 3.p.69.b. Comicum facit. Ejus 









* Agrigentinus videtur qvem freqventer Syracufis verfatum tradit Diodorus Siculus Vv. 
201. obi de raptu Proferpinz: verfus Cartini producte. Fait&e Cartimus qridam Rhegi- 
- @nfss, Agathoclis tyranni pater. id, XIX. T. 2, p, 651. feq. 
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fabule apud eundem Svidam atqve Athenzum: ‘A Prcirore » AYReds 
Bipairoxroves , Avvuoes  Geociras (Svid. in af wx Uxapywv) Ovicns, Ta, 
Oduossvs, Oweuc, MevSevg, Teavparias. VideMeurfii Bibliothecam Gra- 
cam, & Hertelii Comicorum fragmenta. Chzremonis xevraueos five 
imaronevraveos rhapfodia fiult ex vars metri genefibus conflata, tefte Ari- 
ftotele c. x. Poétices. 

CHOERILUS Athenienfis circa Olympiadem LXIV. clarus, ex 
vorundam fententia primus perfonatos induxit, au€tor trageediarum 
L. terdeciesqvevitor. Vide Svidam & de allis duobus hujus nominis 

Samio Poéta Epico &tertio Alexandri M. zqvaliJaffenfi ( Steph. in faases) 
Menagium ad Laért. Lib. I. {e&t. 24. & Sam. Petitum. Lib. IL. Obfervatt. ¢ 
2, Ex Tragediis Cherili ‘AA2am laudat Paufanias in Atticis. P34 
3 CLEMENS Byzantinus Tear dias umexeiric de qvo Philoftratus 
Lib. 11. Vit. Sophift. in Hippodrom6 p. oro. feq. 

CLEOMACHUM Tragicum deridet Cratinus apud Athenz- 


am XIV. O38. . | 

‘s OPHON Athenienfis, Tragicus, cujus hzc decem drama- 
ta Svidz traduntar : Axrajor, AuPiaga Gy, AyiMaug, Bdnyay, Artapsrde, 
Heryory, Ovicns , Asuxsrer@», Meeols, TAKPO». Propriaat humiliditio- 
ne ufum notat Ariftoteles. c. 22. Poétices. Ejus MasdsosAoy memorat 
Lib. I. Sophift. Elench. c. 14. 

ELITONYMUS in tertio Tpey:xay allegatur 4Plntarcho de flue 
minibus. Sed legendum Opansnaay, ut pridem notavit Jonfius p. 218. 

CRATES Tragediarum fcriptor memoratus Scholiafte Ger- 
manici p.124. Cratetem intellige Thebanum Cynicum, ex cujus tragee- 
diis fublimi chara€tere Philofophico {criptis fpecimen profert Laértius 
Lib. VI, fe&. 98. Eyus woimrsxsv laudat Demetrius de elocutione §. 172. 
Hymnum & sasyne Julianus Orat.6.&7. Idem & Crates 6 aosrne lauda- 
tus Eratoftheni in Catafterifmisc.29. 

CRITIAS Callzfchri F. Athenienfis, Socratis auditor eloqven- 
tia przftans atqveunus é trigina Tyrannis, przter alia {cripta fertur com- 
poftiffe tragcedtas, & in his AraAavryy Polluci VII. 10. laudatam. Piri 
thoum qvoqve & Sifyphum Enripidis aliqvi ad Critiam tangvam au€torem 
retulere. Vide Meurfium in Bibl. Attica, & Clariff. Belium in Lexico 
Hiftorico Critico, E veteribus de Critia videndi Plato, Cicero, Diony- 
fius Halicarnaffeus, & inlibro priore de Sophiftis Philoftratus. ExEuri- 
pide nonnulla expresfiffe atqvein fua fcripta tranftuliffe notat Clemens 
Alex. Lib. VI.Strom.p.620. DeCritix woA:reteys five opeve de Rebusp. 

| Tett Cafau 
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Cafaub, XI.3.ad Athenzum. jus Elegiasallegat & ex illis qvatuorver- 
fus profertPlutarchus Alcibiadep.2cg. 

CYLISCUS Gyraldo, Voffio & aliis nominatus, nullus eft, nam 
apud Plinium Lib. XIII.c.10. legendum haud dubie Phiéifcus, qvem trage- 
diarum f{criptorem , meditabundum pinxit Protogenes, Atqve ita re- 
prafentant optimz Plintieditiones, De hoc Philifcoinfrafuioloco, 

DEMARATI teayadguse. Vide paulo ante in Aftlepiade. 

DEMETRIUS reaywolsv vxoxpitys memoratus Helychio, ine 
certum idem ne fit cum dgepars7o:@ hujusnominis, qvem ab Horatio pers 
ftringinotatejusinterpres Vide Menagiinotasad Laértiium p.22¢, 

DEMOLOGUS in Afedeé laudatur 4 Polluce Lib, IV. c,2-4. unde 
Tragicis 4Delrione accenfetur : fed Meurfius in Bibliotheca Greca pro 
Demologo legit Dinolochum , qvod Comici nomen eft memoratum Svidz. 
Ejus Aucisonas idem Pollux laudat Lib. X, c. 45, Floruit Dinolochuscirca 
Olympiadem LXXiIII. filius Epicharmi, fabularum XIV. . 

DICZARCHUS de tragecdiis & Comeediis {cripfiffe ex Scholia- 
fte Sophoclis & Ariftophanis colligitur. VideCafaubonum ad Athenz- 
um Lib. 6. c.7. Ejus umedéoess Trageediarum Sophoclis & Euripidis lave 
dantur 4Sexto Empirico, ut fuprainSophoclenotavi. Ejus #8 psowas 

ayavew aSvida in cxoAscv. 

DICEOGENES qvoqve Tragedias & Dithyrambos tefte Har- 
pocratione & Svida {cripfit, ac xuagios eyus ab Ariftotele, Medea a Scholiz- 
{te Euripidis ad Medeam laudatur. Citat & hunc Tragicum Stobzus. 

DIDYMUS Grammaticus Alexandrinus fcripfit #8 rpayedupe- 
vig Ag fews. tefte Macrobio Lib. V. c. 18. & Hefychio in procemio Lexici, 
Librum XXVIII. illius operis laudat Harpocration in fygaaospew. 

DIOCLES 6 reaywdcslaudatur a Philoftrato in Epift. p. 886. 

DIODORUS ex Alexandria Troadis , Tragicus Straboni 
eqvalis, ut notatum Gyraldo & Delrione. Alios Diodoros decem 
recenfet Meurfius ad Chalcidium p,20. feq. qvibus adde Diodorum Ad- 
ramytrenum prztorem, philofophum Academicum, caufidicum & Rhe- 
torem de qvo Strabe Lib. VIIL p.814. Diodorum Epicureum qvife ipfein- 
teremit tefte Seneca de vita beata c, 19, Diodorum amicum Procopit 
Sophiftz qvem laudat Epiftola12. & Diodorum Afpendium Pythagoreum 
cujus meminit Claudianus Mamertus. 

_ DIOGENES OENOMAUS Athenienfis , Tragoedias in patria 
docuit, cumRefp. triginta Tyrannis liberaretur, qvod fa eft fb ex- 
tremum Olympiadis XCIV, Ejus dramata apud Svidam hec nominata 
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leguntur: AysAAgs, EAgiy, Heaxdgs, uesns, Mydse, Ordirss, Xpuriwa@s 
& Zeucdy, cujus Athenzus qvoqve meminit. Obfcuritatem hyus Dio- 
genis reprehendit Melanthius apud Plutarchum de audiendis Poétis. Me- 
moratur & Diogenes 6 * Teayedias vwoxgrye apud Alian. Il. 30. Var, 
De DIOGENE Tarfenfi ita Strabo Lib, XIV. p.675. 6 6 Aioyérns xgy wong= 
prara aarse awmepoldae rePisrns vroSéreme, teayina og ema@odv, Propee 
fico argumento poémata effudit, velute ab Apolline concitatus, Tragica pleramgue. 
Tragoedias que fub DIOGENIS CYNICI nomine olim ferebantur, Pbi- 
hfti Agineta fuiffe, Diogenis difcipull , notatJulianus Imp. Orat. 6. p. 186. 
Male Pbilifes vocatur Orat. VIL. p. 210. Confer Laértium Lib, VI. fe&, - 
. ubilegasillas Aqvibusdam tributaseffe Luciano Pafipbonti, & fe&t. 80. ubi 
Gecteptem trageediarum nomina occurrunt : AyAAds, BAsvy, HeaxAn, 
 Guisys, Mydise, Osdindts, Xeverrar@», qvz eadem effe apparet cum illis 
qvas Diogeni Oenomao a Svida tribui jam dixi. Herculem Diogenis me- 
mofat Tertullianus c.14. Apologetic Thyeften La@rtius VI.73. 
DION qvoqve Syracuftus, Dionyfii junioris Tyranni cognatus 
& victor inter Tragicos4 viris doctis refertur,, etfi Tragcediam ipfius nul- 
lam veteribus laudatam potui reperire. Apud Pollucem vero lib.2.fe& 
a8. pro Alam: Teayine é TH ErrypaPopine cwvsxdnudfixe legendum wage 
lan 7H Teayme &c. Vide Leopar umlib.2.c, 20. emendation, . 
DIONYSIADES five 
DIONYSIDES Tarfenfis ; de qvo Strabo Lib. XIV. pag. 675s 
womnris *) Teayudias dgisGy tov TI¢ wWAKAIGs natagnDuspive Aiovucidng, 
Meminit hujus Dionyfiadis etiam Scholiaftes Hephzftionis p. 32. pleja- 
dem Tragicorum fub Prolemzo Philadelpho celebrem referens. Alius 
fortasfis Dionyfiades Mallotes Philarchidz F. itidem Tragicus de qvo Svidas 
in MaAAarrng. | 
DIONYSIUS Senior; Sicilie TYRANNUS, Trageedias * & 
Comeedias coinpofuit, ex qvibus laudantur”Atwnc ,"Exropas Aurea , O80" 
peogos& Leds, Antiphon vero & Philoxenus, Philiftusqve & Leptines, 
cum easdem fibi haud probari confidenter magis atqve aperte qvam pru- 
denter prz fe tuliffent, ab illo fupplicio affecti exiliove multati , vel inla- 
tomiasconjetidicuntur. Vide dePhiloxeno Diodorum XV.T. 2. p. 331. 
feg. De cxteris Vaticanam appendicem IV. provetb. 37. ibiqve notas 
Schotti. Johannem Meurfium ad Helladium & in libro de LVIII. Dio< 
nyfiis, & Allatium ad Socratis & Socraticorum Epiftolas p. 250. feq. Joh. 
Jonfium Lib. III, de {criptoribus Hiftorix Philofoph.c.8. & Lib. LV. p. 327." 
Tett 2 eq. 


* Mensio & apud Plutarchum in Timoleonte p.243. 
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feq. Melanthi: qvoqve dictum q-o tragadiam Dionyfiut verbis nimium 
luxuriuntem peritringens refer: Piitarcnus de auditione p. 41. Magno 
fumptu hic Dionytius Zravit derunct pugillares fibi comparavit, {pe- 
rans fe exilloram uit repente witerim ZEfcavium fucurum, utrefertLu- 
ciunusadverfus indoctum p. 387. 

DIPHILUS, Tregwdus, qgvem in Pompejum petulanter inve- 
étum effe xgre fers Cicero2. ad Atcicum Eputola 19. & ex Cicerone narrst 
Valerius Lib. VI. c. 2. Rom.g. non Grace egit fed larine, qvando verbis: 
miferia nofira magnus eft, ad Magri Pompey nomen allufit. Grzcum ta- 
men fuific hunc Diphilum vel nonen iptum arguit, neqve eft incredibile 
graecas qvoqve cundem trageediss docuitle. 

DORILLUS five DORLALLUS Teazyaderans, qvem Arifto- 
phanesderifit, VideSvidam, Hefychium &Etymolog. M. in Acgia AG 
& Schohaftem Comiciad Ranas. 

DURIS Samius Ptolemzi Philadelphi temporibus clarus {eri- 

fic wezs teayes.cs tefte Athenzxo Lib. XIV. Dealiisejus {criptis Vide Vos- 

ium in HiftoricisGracis. Alcibiadis fe avoyevey profeffus eft, ut tradi- 
tum Plucarcho in Alcibiade p. 2cy. 

EMPEDOCLES Empedoclis Pythagorici é filia nepos cogno- 
minis, Tragediarum XXIV. auctor fuit, fiSvidam audimus. Alii plu- 
res, tres nimirum & qvadraginta numerant, & ad Empedoclem ipfum 
Phyficum celeberrimum tanqvam auctorem referunt, qvieas compofue- 
rit adhuc juvenis, ut affirmat Neanthes apud Laertium Lib. VIII. {eét. 58. 
Teayinev tu Pzy five faftum Empedocli Philofopho tribuit Diodorus Ephe- 
fius ibid. feét.7c. 

EPHIPPUS Athenienfis 4 Delrione Tragicis accenfetur , licet 
Comicum diferte vocat Athenaus, & mediz Comediz Poétam fuiffe, é 
Svidaconftit. Sed fortastis exiftimavit vir dotus incer Comedias Ulum 
Trageediis qvoqvenonnullis {tribendis operam dediffe, & nomina qvz- 
dam fabularam Ephippi, his magis qvam illis congruere, qvalia funt: 
Bujiris Athenxo & Macrobio V.21. jandatus » Kix, &Navayes. Laudan- 
tur & ejus Agtémss, Trove Emrady , eDn3G, Kudey, Guosos » OBsArzGopay 
NeAtasrs, Sax Pu & Pidv:a, (qvod {corti nomen. ) Vide Athenzum, & 
Meurfii Bibliothecam Atticam p. 1491. 

_ , EPICHARMUS patria Cous, 4 plurimis Siculus eft habitus 
qvia vix trimeftris venit in Siciliam, & ibivitam duxit. * Philofophus Py- 
thago- 


* Mirumn eft gvod Laéttius Epicharmi Pythagorici Umopeyyuete memorans , in gyibus 
(ut 
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thagoricusidemqve Comicus veterisComeediz fuit,& in hoc genere prin- 
ceps vocatura Platone in Thezteto, aK po THE Weinert ict ]}teccs, Kivpecid ieee 
phy Ewiyage®>, Toaywo las ds OuseG. Imitatus eft Epicharmum Plautus 
tefte Horatio lib. 2. Epift. 1. 

Dicitur Afrani tog a convenifje Menandro, 
Plautus ad exemplar Siculi properaffe Epicharmi, 

Cum ob Hieronis tyrannidem qvem aliqvando paulo acerbius perftrinxit 
tefte Plutarcho p. 68. de diftinguendo adulatore, 4 publica profesfione 
Philofophiz abftinuiffet, in theatro fubinde dogmata Pythagorica verfi- 
bus inclufa vulgavit, ut notat Jamblichus cap. 36; vit. Pythag. Tragicis 
Epicharmus 4 Delrioneaccenteturjure haud majoreqvam Ephippus. An- 
nos vixifle gvingve & nonaginta teftatur Lucianus in Macrobiis. T.2. p. 
475. Apollodorum in fexto w& Exrya oy laudat Svidas in xagdiettew, EX 
ejus fabulis 52. totenim eum {cripfiffe refert Svidas, qvas in decem volu- 
mina digefierat idem Apollodorus Athenienfis tefte Porphyrioin vitaPlo- 
tini, & de qvibus Déonyfiam juniorem Siciliz Tyrannum {cripfiffe idem 
Svidas docet in Asowues@, qvadraginta adhuctituli in veterum {criptis re- 

eriuntur, colleéti tum ab aliis tum a Meurfio in notis ad Helladii Chre- 
mathiam p. 61. feq. Sunt autem hi: Aygesivo, AAxuay » “Auux@y, 
eraya , AtTaAarray , Auto40AG» ’ Baxyay » Biows , Tae xgy Oaraosay 
Ascwuras , AIDIAG», FAmic 1 WAST@», Eoprn, “HBas yau@», Heaxdgs Ha 
r) \ / ind- : A N ( 
gihoeG- , Seagal, Kuxru), Kapacey n HPays@r, Aryos# Avyiny , Méq 
yas, Maou, Navaycs , Nico, Nios yapeos , Odvoside duromoAss, 
Odveces ravayes y Cova » Megiarrog, Megray, Midev, MAsros , Tg 
ponders Mugnacus , Muppa, Eeeqves, Xxiguy, EPiyy , Tass, Psroxty¥~ 
ans (al. Didoyridhs vel DircuAivys) xureay. Pratereo qvod notatum ab Athe- 
nzo Lib. XIV. eft, Chryfegonum tibicinem wpevdemsyapursa qvedam five 
grodsteav fub Epicharmi nomine vulgaffe : tum alia qvz de Epicharmo 
ejusqve {criptis obfervata funtabHieronymoColumnaadFragmentaEn- 
niip.272.feq. Gyraldo, Vosfioqve de Poétis, & A viris doftis ad Laértium 

VILL. 73. feq. Fragmenta ex Comeediis Epicharmi videbis ubi lubebit in 
fententiis Comicorum collettis ab H. Stephano, Guil. Morello, Jacobo 
Hertelio& HugoneGrotio. Alia qvzdamEpicharmi fragmenta legun- 

. Tett3 tur 


(ut ipfe ait) Poosorcyes, yreamororyes, larpoAoyes *» ne verbulo qvidem innuit Co~ 
moedias euin docuiffe. Kapow #osey tamen vocat IIL g. ubi Placonem ci multa de- 
buiffe &in Philofsphiam fuam transtuliffe refert ex Alcimo, Inter Medicos 4 Plinio qvo- 
qve laudatur Epicharmus & a Tiraqvelloc.3% de nobilitate num, a61. nefcio qvafide ree 
fertur ejus commentarios denatura rerum atqye Medicina adbuc exftare in Bibl. Vaticana. 
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tur in ejusdem H. Stephani Poéfi philofophica p.54. feq. éqvibus celebre 
illud apudPolybium XVII. 30. vePs xgy pepvac amisev, dvtee taula tay 
Desvay, qvod ita transtulit Cicero de petitione Confulatus & 1. Epift. 16. 
ad Atticum: Nervi arquve artus fine fapsentia, non temere credeve, Eichar- 
mum qvoqve fcripferat Ewnius , laadatum VarronilV. de L. L.& Ciceroni, 
qvarto Acad. q a 

EPIGENES Sicyonius cum Trageediam in Bacchum docuiffet; 
eiacclamatumett: sdiv recs rav Ascvurey, * tefteSvida& Apoftolio. At 
idem Svidas alibi Epigenem refert Comicum, & inter ejus dramata Bax- 
yay, Heatiny & pouneatiov, Comicum qvoqve diferte vocat Athenzus 
Lib. VHI. p. 384. Et ray veav Kopuxav swe Pollux Lib. VIL c. ro. ubi ejus 
Tovrmey laudat. Pro Baxyea apud Athenzum male excufim eft Baxyay 
& nay , ut apud Svidam Heajry pro Hewim. Vide Clarif, Bentletum 
in Apologia differtationis de Epiftolis Phalaridis p, 237. qvi praterea 
notat falli Svidam in ©¢ang qviEpigenem Thefpide antiqviorem Tragi« 
cum facit. 

EPITHERSES NicenusGrammaticus {cripfitde vocabulis Tra< 
gicis & Comicis tefte Stephano Byz, in Nixa, 

EUBULIDES Milefius, Comicus fuit, non Tragicus, qvan- 
qvam 4Gyraldo & pofteum abaliis Tragicus appellatur. Gyraldi hallu- 
cinationem notavit Colomefius p, 437. ubi hunc Eubulidem vocat Aarne 
rinsy, qvod effet ex feéta Euclidis Megarici, qvemadmodum ex Laértio 
qvoqve intelligitur. 

EUPHANTUS Olynthius, Eubulidis difcipulus, Antigoni Ma- 
cedonum Regis preceptor tragoedias plurimas compofuit, qvibus valebat 
& in certaminibus probabatur, ut tradit Laértius in Euclidis Megarici Vita 
Lib.II-fect r10.De aliis eyus {criptisconfule Vosfium p.38. de Hift.Grecis. 

EUPHORION f{chyli de qvo cap. XVI. fins, Bionis de qvo 
fupra frater, qvem patris Trageediis nondum ante editis qvater viciffe, 
& ipfum tragocdias {cripfille Svidas auctor eft. Dehoc Euphorione & alte- 
ro hujus nominis Chalcidenfi videndus Meurfius in Bibliotheca Atticz 
& ad Helladium p. 54. feq. Ac Chalcidenfem qvidem preter Comeediss 
Az odd\cdweov ab Harpocratione & Svida (in o xatwSev vepog) & Awsd.dscas 
ab Atheno laudatam, & pratcr amatorias elegias memoratas Diomedi 
aliisqve & 4 Cornelio Gallo verfibus latinis tefte Servio translatas , nonnulla 

etiam 

* Plutarchus lib. r. fympof, ¢. 1. innuit Epigenem Phrynicho Afchylogve juniorem fuille. 

Qarmeg ev Pouvings Koy AiguAL thy teayadiay eis mUEs Kgy waDy weIE 
yovroy EAEXIy, Ti TaUTa wees Toy Avorucoy, 
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etiam Epicocarmine {cripfiffe conftat , inqve his Mopfopiamfive dsvaxta,* 
in qvo opere libris qvinqve complexus eft omne genus fabularum hiftori- 
arumqve, tum Oracula poft mille etiam annorym fpatium eventu com- 
probata. Epicedium in Protagoram Aftrologum Laért.IX. 56. Ob{curi- 
tatem ejus perftringit Cicero2, de divinatione p. 135. Inter po8tas qvi- 
bus dele€tatus Tiberius Imp. Euphorion qvoqve celebratur a Svetonio- 


cap. 70. 

P EURIPIDES, Athenienfis, celebri illo hujus nominis Tragico; 
de ave capite fuperiore diétum eft, antiqvior , duodecim trageedias come, 
pofuifle & inillis bis viCtor abiiffe traditur 4Svida, qvi praterea tertium 
Euripidem memorat, priores adsAPiday five é filia nepotem , ejusqve 
dramatatria, Oreflem, Medeam& Polyxenam, Huic Rbefum qvoqve trage~ 
diam, qvz inter Euripidis tragcedias exftat, tribuit Martinus Delrio. 

EZECHIEL 6 tay Isdajxay reayediay ros.) udzus fuille videtur,. 
ut pleriqve fentiunt cum Jofepho Scaligero ad Eufebium p. 402. confer 
W.E. Tentzelii dialogos menftruos, A. 1689. p. 1257. & A. 1690. p. 1142. 
Alexandro Polyhiftore & Demetrio Judzo antiqviorem, atqve adeo 
Chriftianam zram fxculo ad minimum anteceffifle probat Hnetius de- 
monftrat. Evangel. p.99, Sane Demetrius ex Ezechiele qvedam produxit 
apud Eufebium Lib, IX. przparat.c.29. Demetrium vero allegat Alexander 
Polyhiftor apud eundem Eufebium Lib. IX. c.2. Necdefuerunt, qvi in- 
certa conjectura hunc Ezechielem haberent pro uno €LXX. Grazcis Scri- 
pturzS.interpretibus. Alii vero poft excidium Hierofolymitanum de- 
mum , vel poftBarcocbz planetempora ad folandos popularium fuorum 
animos compofitum ab Ezechiele dramaeffe fufpicantur,qvibus Demetrit 
& Alexandriapud Eufebium teftimonia (citracaufam forte) fufpecta funt. 
Ita poft Stephanum Lemonium notis ad varia facra p. 336. celeberrimus 
Gul. Caveusin hiftoria literaria Scriptorum Ecclefiaft.ad A.C. 190. Tra- 
geediaipfius de Exodo Ifraélitarum ex Egypto Moyle Duce, qvam ¢fayw- 
yxy infcripferat, intercidit ,exceptis fragmentis qvibusdam, qvz fervavit 
Clemens Alexandrinus Lib. Strom.p.34.4.feq, Eufebius Lib. 9. preparat. 
c.28. &29, Euftathius ad Hexaémeron p. 25. Mla colleétalatinis verfibus 
reddidit & caftigationes addidit Federicus Morellus Pari 1580. Grace & la- 
tine deinde exhibentur inter Poétas Chriftianos Gracos Parif’ 1609. 8. In 
corpore Poétarum Grecorum Tragicorum & Comicorum cum latina 
verfione editorum Genev. 1614. fol. tum in Appendice Bigneana ad Bibli- 
othecam Patrum Grecolat, Parif'1624. fol. & apud Johannem Eufebium 

Nieren- 
© Ex his videntur depromti verfus qvingve Euphorionis Hexametri de Melicerta qvos refert 
Plurarchius V, 3-fympol | 
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LL 
Nierenbergium de Origine Scriptura Sacrz Lib. X. c. 26. Vide & Joh. Sele 
denum Syntagm. 1. De Diis Syrisc. 3. Salmafium ad Solin p.385. & I Vos- 
fium ad Melam p.296. editionis primz. 

GORGIAS Rhetor & Sophifta, de qvo fuo loco dixi, male Tra- 

icis ADelrione accenfetur ob perperam acceptum locum Plutarchi Lib. 
VIII. Sympofiacon, cap.7. 

GREGORIUS Nazianzenus. Vide fupraubide 4 pollinari. 

HEGELOCHUS Tragicus vxoxgsns. Vide Schol. ad Euripidis 
Oreftem. v.278. ; 

HELIODORUM Athenienfem trageedias confcripfiffe teftatur 
Galenus Lib. II. de antidotisc.7. ubiverfus qvosdam profert ex ejus poé- 
mate de venenis. ad Nicomachum. 

HEPHESTION Grammaticus Alexandrinus fcripfit avcess rpa~ 
SINAN HG] RULING LT OLK ATOM. Tefte Svida. 

HERACLIDES Ponticus qvoaves auditor Ariftotelis, non tan- 
tum fcripferat weg) tav teav Teaywdomony & wes tam wap Bugitidy xg Zee 
Pours libros III. tefte Laértio V.87.feq. fed &ipfe trageedias compoft- 
erat, easqve fub Thefpidis nomine wulgayerat ut auctor eft Anftoxenes apud 
Laértium in Heraclidis vita Lib. V. fe€t. 92. Videtur hoc Ariftoxenus no- 
taffe in fuis hiftoricis commentariis,qvz laudatidem Laértius Lib. DX.feet. 
40. aut certe in Mifcellaneis, exqvibus nonnihil profert Lib. I. feet 107, 
Sane in commentariis Ariftoxeni Muficis, in qvibus hocillum tradidi 
affirmat Delrio prolegomenis ad Senecam p.25. nihil tale legitur, 

HERACLIDIS Teayeds fomnium, psrdov1@s ayaviceDay tv Pus 
yun tov Tav Teayedur ayaa Artemidor. IV. 35.p,222. 

HERILLUS Carthaginienfis ab eodem Delrione Tragicis accen- 
fetur, eam ut puto ob caufam, qvod inter ejus {cripta apud Laértium Lib. 
VI. fect. 166. refertur Mede.s, 

HIERONYMUSRhodius ey ra ws Tpaysdomouar laudatur 4Svida 
in Avayupao 1G», & A poftolio XL. 41. prov. Scripferat hic Philofophus Pert- 
pateticus libros plures de Poétis, qvorum primum Epicis, alterum T ragt- 
cis, Comicis tertium, qvartum Melicis tribuiffe videtur: Qvinto de 
Cithareedis egiffe teftatur Athenzus Lib. XIV. 

HIPP ARCHIA Metroclis foror, trageedias {cripfiffe videtur Del- 
rioni, ni fallor propter locum Laértii. Lib. Vi. feet. 98. fed qvi de Cratete 
accipiendus, non de Hipparchia, licet ad hancreferre malit etiam Menze 
giusinfuis ad Laértium notis. 

HIPPLE ELIENSIS Sophiftz Apulejo in floridis laudati tra- 
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goedias & dithyrambos memorat Plato in Hippia minore: wees 08 r¥sog 
woncla sya EADY, HOY EAN KG teaypdlas ngy ASupaus » Koy xellado~ 
ya dny wobec Acyes Koy mavrodanrss cures aves. 

_ HOMERUS junior, é Caria Hierapolitarus, Andromachi Phi- 
lologi & Myronis Byz. Poétriz filrus, * Tragicus fait tem ore Prolemzi 
Philadelphi, unus ex illisfeptem qviPlejadis nominefignabantur. Vide 
Menagium ad Laértii Timonem Lib: 1X. feet. 3. Fabulas XLV. tefte 


Svida compofuierat LVII. legitur in codicibus Tzetzz, ubi Lycophro- 


nis genus exponit. __ ., 

-. JASON TRALLIANUS Teaywdiay vxonerrys Aflor Tragicus , 
non {criptor Trageediarum, memoratus Plutarcho in vita Craffi, & A 
piano Alex. Lib. de bellis Parthicis. p.155. Sed apud Plotarch. de flumi- 
nibus ubi allegatur Ides Buta jG av Téaymeis, legendum Opaxixcis, ut 
Jonfius aliiqve obfervarunt. oo 

JON Chius, Orthomenis filus cognomento Xuthus, A{chy- 
{um vidit fenem juvénis, [adde Plutarch. de profe€tu in virtute p.79.1 & 
circa Olympiadem LXXXII. duodecim amplius poft {chyli mortem an- 
his tragcedias docere ceepit, ipfe cum Ariftophanes Pacem Comeediam 
ageret Olympiad. XC. anno fecundo jam defunétus. Ex ejus Trageediis 
‘qvarum alii XII. ali XXX. alii XL. numerant, hos titulosin veterum Gram- 
maticorum libris obfervavit Clariffimus Rich. Bentleius, qviJonis hujus 
fragmenta diligenter & erudite collegit i Epiftola Chronico Johannis 
Malelz fubjecta ad Joh. Millium: Ayapspray, AAxpopn, Eugdtiday, Aeytios, 
Siva deat pod’, OuPaaidoy ord }upixa, - Eurex dmpasl]isess (confer fupra in Dione} 
Teungos. Done y Kayveus. la Dome dturepes, Pose Scripfit preter Tra- 
‘goodias & alia varit generis. Verftr qvidem, Dithyrambos, Odas, Pza- 
nes, hymnos, {colia five carminaconvivalia, Elegias, Comeedias & Epi- 
grammata. Oratlone foluta, diale€to Jonicd, xis xticw, ae Bevpiney, 
iqvema qvibusdam pro fuppofito habitum notat Ariftophanis Scholiaftes, 
‘ gwridnpias five de adventibus clarorum virorum in Infulam Chium, Koer- 
poroyiney, Tray y five Teaypus K Urournpala. In Jems tragoedias 
commentarium {cripferat Epigenes tum Ariftarchus, cui ai]etnyioes oppo- 
{uit Didymue Alex.Grammaticus tefte Athenzo XIII. p.634. Baton qvoqve 
‘Sinopenfis librumcompofuerat deJone, utidem Athenzus teftatur. Vide 
&qvzdeJone obfervant Leopardus Lib. II. emendation. cap. 20. Mar- 
: * Uuuu cus 
* Svidas in Mupai Homerum bune Myronis parentem fuiffe affiemat, fed in DwoiSecg & 
Gunpos, filium. Apud Hephzftionem ir. Eachirid, Ouenpos o Mupyg. 
, %% E Phomnica Jonis petiti verfas qvos affert Zenobius V, 63, proverb, Plutarch, de fol- 
lertia 
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cus Meibomius ad Muficam Euclidis p.63. Menagiusad Laértium p. 351. 
feq. & Andreas Chriftianus Efchenbachius in commentario de Poéfi Or- 
phica p.196.feq. Alius ni fallor Jon Ephefius Rhapfodusde qvo dialo- 
gus Platonis & Synefius in calvitiei encomio p.§2. altusqvoqve Jon ju- 
nior Platonicus , Kavey dictus ob morum feveritatem , de qvo confilles Lue 
cianum in fympofio &Philopfevde. _ : 
JOPHON Sophoclis F. Athenienfis, tefte Svida tragcedias do- 
cuit qvinqvaginta ex qvibus fuere Ayieuc, TyAsPG», Axrajev, TAGs - 
Tepoig (an IAuméeais 2} Askapd.os, Baxyoy (qvas allegat etiam Stobzus 
in Eclogis ) levSevs, Meminit Jophontis Valerius Maximus. Lib. VIL 
Cap. 7. extern. 12. ; ; . 
ISAGORAS tragecdiarum fcriptor, auditor Chreft Byzantini 
Sophifte qvi Herodem Atticum audivit. Vide Philoftratum in vitisSo- 
phiftar. pag. 587. edit. Morelli. 
ISCHANDER teayadoweng. Vide fupra, in £{chine. 
ISOCRATES -Athenienfis, nomen inter Oratores celeberric 
tum, fub ArchonteLyfiftrato usqve ad Sofigenem, hoc eftab Olymp, 
CII. 4. ad Olymp.CIX.3. {cripfit trageedias XXXVIL qvasum duz tan 
qvamalterius auctoris in dubium vocatz fine, tefte Plutarcho in ejus vita. 
Junior qvoqve Rhetor //ocnsres Apolloniates Ponticus vel Heracleotes, prio- 
ris difcipulus, inter Tragicos a Delrione refertur, qvia Svidas narrateum im 
Epitaphio Maufoli Regis fuperatum effe a Theodecte Rhetore & Tey 
derow, Certatum autem fuit trageediis, Nam ut. idem Svidas in Ope 
extng, evinyre udhise sudixspyras sv} cure tec'ywous Confer Hyginum 
apud Gellium Lib. X.c. 18. : : . 
- LEONTEUS Argivus; Jubz Mauritaniz Regis fervus, Athe- 
nionis difcipulus, tragicus. Ejus 4yp/pye perftringitur in Epigrammate 
Jubz qvod refert Athenzus Lib. VIII. p. 343. | _ 

_ _LUCIANUS Pafipbontes {criplit paulo poft obituns Diggenis Cy 
nici, Cayus Tragoedias ad illum nonnulli referebank, tefte Favorino apud 
Laértium Lib. VI. feet. 73. | 

_ LYSIPPUS Arcas, Tragicus 4 Fulvio Uriino p.ag. elog. Viro- 
fum illuftr. Delrione & Voffio appellatur, fed Polluci aliisqve diferte eft 
Comicus. Ejus Saxyes idem Pollux xAthenzus,Hefychius & in bras ana 
Stepharius: Ovgcoxsuov pretereaSvidasmemorat. Verfusqvosdam Ly- 
fippi ui laudem Athenarum profert Diczatchus p. 16. edit. ok. Fudfont 

ift 
lertia animal. & Athenzas. Apud Svidam vero in 2éGviés obi aliqnid affertor 6x Ta 
bav@» Dgxguv, H. Wolftus 8 Am, Poswe male: wt (ribit Jom im opere de pref 
drs, Eft enim nomen Tragadin. ; 
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VirtC). Eos prater Grotium in excerptisp.876. latina Metraphrafi dona- 
runt Ludov. Nonnius ad‘Greciam Hub. Goizu p.84, H.Stephasus Lib, 
VL. Schediafm. c.15. &ad Dicearchum c.3.T.XI, Antiqvitatum Grenov, 
& Conr. Rittershufius Lib. VIIL facrarum Le€t. c. 10. 

MAMERCUS Catanz Tyrannus exi 10 sosnped|cs yenDew xgy 
Teayudias ueya Peover, Plutarch, Timoleonte p.251. Ejus tragicum 
exitum defcnbitp.12. 7 | | 

_. ./y . MELANIPPIDES Critonis F. Melius, cirea Olympiad. LXVL 
clarus , przter alia poémata varit generis, Dithyrambes & Trageedias 
fripfit. x eps Proferpins nonnihil profertStobzus én eclogis pag. 165, 
edit. Grotii. Alia duo ejusdem Melanippidis fragmenta exhibet idem 
Qrotius in excemitis Tragicor. & Comicorum p. 455. ex Clemente Alex.¢, _ 
Strom. p.6o2; Pratereoqvx de Melanippide leges apud Athenzum, Svi- 
idam, Gyraldum &¢. Svidasin PacgeG» docet fervum ejus fuillePhilo- 
xenum Cytherium, de qvo infra. _ : 

MELANTHIUS Philoclis F.Athenienfis, Tragicus, evjustuxu- 
fiem ac veracitatem aliaqve vitia preter Cajliam, Leuconem, Phere~ 
cratem, Enpolim & Platonem Comicum perftringit Ariftophanes in 
Pacep.466. VideSvidam in MsAdr Qu & MogrsuG» & BdeAvesw, & Sche- 
liaften Ariftophanis ad aves pag.374. Verfum Melanthii Tragicide irae 
eundia poft Plutarchum profert Johannes Tzetzes in Hefiodum pag. 82. 
Plura de Melanthio Tragico Athenzus, qvi elegiasetiam compofuified- 
lum teftatur Lib. VIIL p. 343. Idem ut fufpicor cujus jocos memoratPlutar- 
chuslib.2. fympof c. 1. pag. 631.633. Aluus ni fallor Melanthius fuit cujus 
Librum de Myfteriis Eleufiniits laudat przter Scholiaften Ariftophanis 
idemAthenzus Lib. VIl.p.325.& cujusfecundumAréid@-memorat Harpo- 
cratio in ypurdnoy. Aliuscerte de qvo Homerus, itemqve alius hoc no- 
mine paftor apud Theocritum, Alius Melanthius Mefleniorum Rex, 
Codri pater, de qvoStrabo &alij. Aliusdeniqve pictor celebris de qve 
Harduinus ad Plinu,Lib, XXXV, fect. 32, & Francifcusjunius in Catalogo 
Piftorum, Alius qvoqye Melanthius parafitns AlexandriPherziqvire 
gatus qvomode Alexander confoflus effet, per latus, inqvit, In ventrem 
meum. Plutarch. de dignofcendo adulatore p, 50. 

MELITUS five MeAvsav Orator & Poéta Tragicus uxctfuyeG», 
accufato Secrate qvam f{criptis fuis notior. De eo Svidas in MéAan@s & 
exodid, Luciliusin Epigrammate p.242. Anthologiz. & Scholiaftes Co- 
mici ad Ranas. pag. 180. Ob corporis tenuitatem derifum 3 Comicis 
narratElianusX.6, Var.Singillatim abA niftophane inGerytade,Athenzus. 

| Uuuun2 MOR- 
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MORSIMUS Philoclis Tragic: F. Melanthiiqve frater, Tragt- 
cus &ipfe, fed frigidus & ineptus , ut Ariftophanes in Eqvitibus p. 211. pro 
dirarum formula ufurpet, ad Morfimi exemplum trageediam docere. 
Vide Svidam in Medan iGe & Meri Gs & OiroxAns . Scholiaften Arifto- 

hanis ad Ranas, Eqvites& pacem. Qvod vero apud Philoftratum Apol- 

onius Tyanenfis ad Domitianum ,# Au ye xjevéess eared Sto popospes tipth, 
nonad MorfimumTragicum refpexit, ut Gyraldoex Svida perfvafum,fed 
poor: 46» eft maturus mort: fivefato, Vide AdrianumJunium Lib. VLan- 
madverfl cap. 19. 

MORYCHUS Tragediz Poéta ob gulam & luxuriem perftrin- 
gitur ab Ariftophane & Platone Comico. Vide Svidam in Maguy®., 
OgtoPorrooux, & Pac, atqve Scholiaften Ariftophanis ad Acharnenfes 
p. 296. & ad Vefpas p. 352. feq. De proverbio fiulzior es Morycho. prxter 
eundem Svidam in Meguy.@» & uwporee@ videndus Andreas Schottus ad 
Diogenianum , & Erafmus in Adagiis reprehendens Joh. BaptiftamPium 
Cc. IOI. annotatt. pofterior. 

MOSCHIO Tragicus & Comicus [Comicus appellatur a Cle- 
mente Alex.6. Strom. p, 623.] cujus Themiftoclem, Telepbum ac Pheraos lau- 
datStobzus. Vide Grotiiexcerptaex Tragicis & Comicis p.921. Dealiis 
hujus nominis {Criptoribus dixi infra libro fexto. 

MYNISCUS , Tzayincs varoxgeris, non Poéta Tragicus fuit, 
cujus voracitatem perftringit Plato Comicus apud Athenzum Lib. VIL 
Pag: +45. _ 

NAUCRATES Erythrzus , victus eft tragedia in Maufolum 
a Theodeéte. Vide Svidam in ood¢éxrme. 

NEANTHES Tragicis Poétis male accenfetur 4 Gyraldo & Del- 
rione, ex loco male intelleéto Diogenis Laértii Lib. VIH. fect. $7. 
NEARCHUS Tragicus una cum € allifthene ab Alexandro M. 
interfectus, ut {Cribit Svidas in Kees. Fortaffis idemeft, cuyus nae 
vigationem juffu Alexandri fufceptam referuntPlinius Lib. VI. hilt. c. 23, 
& Arrianus tn Indicis. Meminerunt Strabo, Plutarchvs, Curtiusaliiqve. 
Hiftoriz Alexandri ab eo {eriptz fidem detrahit idem Strabo. In 1 ul 
Patale fepulrum tradit Philoftratus Lib. IIL. de vita Apolioniic.15. Tragi- 
cum nemo vocat fi aSvida difcefferis, qvi cam Neophrone fortaffis, de 
gvo mox, illum confudit. 

NEOPHRON five NEOPHON Sicyonius, Callifthenis amir 
cus& fuppliciounacum ipfo affeétus ab Alexandro Magno. Ejus cen- 
tum & vigint trageedias exftinfle, & MedeamEuripidis 4 nonnullis shuie 

sveO- 
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‘Neophonti tributam fuiffe Svidas fcriptum reliqvit. . Ex Afedes Neo- 
pliontis, verfus qvindecim producit Stobeusin florilegio p.r07. edit. Gro- 
tii, qvi in Euripidis Medea [eodem loco tanqvam diversa aStobzo lau- 
data] non leguntur. | . . : 
NEOPTOLEMUS, celebris Teayadidv uwongrrig tempore 
PhilippiRegisMacedonum. Deeo vitlendus Leopardus Lib.IX. emen- 
@att. cap.15. &-qvz vir dodcti adSveton. Caligul c.57. Tertull. de ani- 
mac.46. -Alius Neoptolemus Parianus Poéta, cujus precepta de arte Poé- 
fica in Epiftolam fuam ad Pifones Horatium transtuliffe Porphyrion ob- 
ervat. | 
NICOLAUS Damatcenus preter alta doftring genera poéticam 
‘qvoqve exercuit, ita ut Juvenisadhuc Tragcedias & Comeedias cum laude 
‘compofherit.  Teayadias exoles xgj Kapewdias evdoxipss , inqvitSvidas. Ex 
is fuit Saoavis, five Zvravns doauamemoratum Euftathio adDionyfium 
Periegetem v. 976. & ab altismale tributum jJobanni Damafceno. VideCo- 
lomefium ad Gyraldum p. 303. 
7 NICOMACHUS : Froadis urbe Alexandrinus veteris Come- 
diz poéta; cujus hz undecim Tragcediz a-Svida numerantur: ‘AAtZar- 
SHeDuAy, WAsrions . Tugs. BiAgGya, [ Athenxo etiam laudata] 
pete Garber J) Mucrol, Neows']oAspsOy, Hegel 7 Todukevn,«Tsuxe@s, Terroylay 
“Furddetwc 7 AAxpajav, Etiam Mera2dds Pherecratis ad Nicomachum 
hunc auctorem retulit Eratofthenes Libro VII. de veteri Comecdia, apud 
Harpocrationem in usJa*des. Perperam inSvidz codicibus his accenfe- 
tur Oedipus, ut pridem notatum Meurfio ad Nicomachum Muficum p.161. 
Caonacht Navpayiay qvoqve allegat/Stobzus.in florilegio p.149. edit. 
rot. | | 
NICOMACHIUS alter Athenienfis , itidem Tragicus , cujus 
Oe dipodem Svidas memorat, addens ab hoc Nicomacho victos Euripidem 
& Theognin: Theognin puta Tragicum, de qvo infra. 
NICOSTRATUS Teayixes varoxgirns, Appendix Vaticana proverb.65. 
. _-, NOTHIPPUS Tragictis , cujusvoracitatem fugillat Hermippus 
Comicus apud Athenzum Lib.. VIII. p. 344. 
.. OENOMAI Cynicitrageedias memorat fullanus Orat.VILp.210. 
De altero vetuftiore Tragico Oenomao dictum eft fuprainDiogene. 
' _ PALAMEDES'Eleates, Grammaticus, {cripfit de vocibusCo- 
micis ac Tragicis, ut exSvida didi. 5 : 
PAMPHILUS pictor an Tragicus‘cujus fait fabula Heraclidz. 
Vide Scholia Comici ad Plutum v. 385.’ an 
Uuuu 3 PAR- 
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PARTHENIUS cujus Herculem & Ipbiclum \audat Stephanus 
Byz. Inter Tragicos ideo refertur 4Delrione.: Vide qvz de Parthento 
dixi infra libro qvarto. : 
PATROCLES Thurius in Trageedia qvadam de Diolcusy 
egcrat tefte Clemente Alex. in Protreptico p. 14. 
PHILISCUS ut Svidas, five ut Salmafius ad Simmiz aras pag. 
261. feq. & Voffius p.64. libri de Poétis legendum effe docet, PHILI 
Corcyrzus, unus é Plejade Tragicorum fuit tempore Prolemzi Phila 
delphi, a qvo dictum genus carminis Philicium, de qvo Hephzttion, Atte 
ljus Fortunatianus in arte metrica, MariusPlotius aliiqve Grammatici. 
PHILISCUS gineta, Tragicus, qvi facerdos Bacchi interfutt 
pompz Olympicz Ptolemzi Philade’ph » qvam defcribit Athenzus V, p. 
498. Philiftus appellatur apud Plutarchum 1n Timoleonte p.243. ‘Vide 
qvx fuipraubide Diegene Cynico, & Cylifto, Atqve Lambeciym Libro VIE 
p. 405. feq. qvicum hoc Agineta confundit Philifcum Ifocratis difcipulum 
Lylieqve amicum, qvi LycurgiRhetoris vitam {cripfit. Philifcum Mile- 
fium Neanthis CyziceniPatrem memorat SvidasinNedy9n¢, DePhilifco 
Theffalo Sophifta Philoftratus Lib. Il. p. 617. feq. Le 
PHILOCLES duo, unus Efchyii fororis filiys , pater Morfimy, 
avus Aftydamantis. Hic Tetralogiam trageediarum. Pandionidem com- 
pofuit ab Ariftotele in didafcaliis recenfitam, tefte Scholiafte Comici ad 
aves p.379. ubi Ariftophanes perftringit hujus Philoclis Teresm five éxo 
awa, ex eadem tetralogia fabulam, id exemplum Terei Sophoclei com- 
pofitam. Propter amarum & acerbum {cribendi genus tefte Svida, di- 
ctus eft yory five bile, &centum tragedias compoluit, ex qvibusmemo 
rat ‘Hesyornv, NavwAsov, Osdimoda, Owea, Tgvedcmyy Upicepov, Piroxrara, 
Ab hoc Philocle Athenienfium judicio vittus eft Sophocles Oedipodem 
docens, ut memorat & indignatur Ariftides T. 2. p. 422. Dealtero tragico 
juniore hujus nominis, fro Aftydamantis, meminit Scholiaftes Arifto- 
phanis jam laudato loco, 
PHILOSTRATUS Lemnius major natu prater libros tres de 
tragedia, etiam aSvida traditur compofuiffe tragoodias XLIV. & Come- 
ias XIV, 
: PHILOXENUS Cytherius AiSugap Porous gy Teayudidaruahas 
Svidz in Tesx‘javeAc & Scholiaftz Comici ad Plutum. Hic in Jatomias 
conjectus a Dionyfio Tyranno, in iisdem Cyclopem fuum (KuxAwwas 
Ariftoteli cap. 2. Poétices) elaboravit, ut refert Ajanus Lib. XII. Var. 
cap. 44. ad qvem videas licet qvz viri doGti annotarunt, tum Zeno 
um 
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bium V. 45. proverb. Joh. Tzetzen Chihad.%. hift. 359. & Chiliad. V..bift, 
23. De Philoxeno fhe agunt étiam Vofitus Lib. III. i iiurr poste Ce 
16. §.3. Heinfius Lib. de Satira Horatiana p. 35. & 60. Reinefius Vat, 
Leét.pag.472. AliusPhiloxenus n]sgvoxons parafitus, Athen. VL p.239. 
1.242.246. . 
eta SHORMUS apud Athenzum & Svidamt, fed apud Ariftotelem 
cap. §. Poétic. & Paufaniam in Eliacis ptioribus PHORMIS, qvz ve- 
ra lectio videtur Rich. Bentlejo Viro Clarifl. pag. zor. apologi diff, de 
Epiftolis Phalaridis (apud Themiftium male aogu@,) Patria Syracu- 
fius , & Svida tefte Comicus fuit, Epicharmi zqvalis, & filiis Gelonis ty- 
ranni przfectus. “Delrioni tanieni tragedias etiam {cripfiffe viderur; 
qvod Trageediam non Comeediam fapiant ipfius Cephausy Al-jones, & Tris 
wiednows, Sed qvami incerta fit eyusmodi conjeftura, paulo ante ubi de 
Apollophane agebam obfervavi. | a oo 
PHRYNICHUS Athenienfis, Polyphradmonis F.difcipulusThe- 
fpidis, primus foaminz perfonam in fcenam induxit, & o€tonatiis Jambis 
in Tragandia ufus eft tefteSvida in Peiny@e, ut idem Svidas in TéJez mee 
auger & OX] 4 ssteov hoc in Comesdiis tribuit Ariftophant. Fabulzqus hza 
Svida memorantur: ‘Aryoortion, (Hefych.) ‘Axrajw, “AAxnss, ( He- 
fych.) “Avray@s 9 AiBues, (Schol. Ariftoph. ad ranas) ravdids, ( He- 
fych. ) Askayos, Teeray, WAsuguvie. five TAsugay (Paufan. in Phocicis p. 874. 
Tietzs ad Lycophron.) uvSaxe, Vicit Olympiade LXVH. Themifto- 
clem choragum five appatatus {cen miniftratorem habuit Otymp. 
LXXV.1. Archonte Adimanto, unde inftriptio apud Platarchum ih 
Themiftoclis vita: @spusoxrys DesappiGs eYoonyes, DevnyG@» etidacxer, 
Adtiuarr@» iexsr. Idem forte Phrynichus qvem ab Athenienfibus belli 
ducem creatum nafrat Hlianus III. Var. qvod in trageedia qvadam 
congruenttes & bellicos modulos Pyrrichiftis aptaffer. Futt & after Phrye 
nicbus itidem Athenienfis, Tragicus, filius Melanthz , cujus videtut fuilfe 
Midas five a Agoss MiAyrs ob qvam Athenjenfes (non Perfz ut Svidas trie 
dit) eum mille dracimis multdrunt, qvod domefticas catumitates refricu- 
‘iffet, refte Herodoto Lib.VI. c.21. TzetzaVII. hift.156. Confer qvz viri dé~ 
ci notant adLonginum de fublimi dictione c.24. & ad Hliah.XHL 17. Var. 
Tragcedix Phrynichi h¢ ptaterea apud veteres memorantur: Avdscpeedacy 
Heryovn Trades (HAG ch Pestiacay. (Athen. Scholiaftes Ariftoph.ad-Ve- 
{pas , A(chyliadPerlas.) De‘utroqve Phrynicho Tragico ; uti de Comico 
_ qvog hyjusnominis,confulendus JohammtesMeurfius inBiblictheca Atti- 
ca. Alius Phrynichus Diradiotes Alcibiadis adverfarius Plutarch. Alcibiade 
p-204. | | | PIN. 
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- PINDARUS Thebanus qvoqve Tragicis annumerandus eft, 
qvia inter ejus. {criptaSvida refert eapdla Teayixa XVII. 

. PLATO Philofophus, de qvo fuo loco egi, ad Trageedias 
{cribendas primum animum applicuit, & tetralogia compofita jam cere 
tator fieri cupiebat, nifi Socratis Philofophia captushanc pratulrflet. Vi 
de qvz viri dofti notant ad #liani Var.Hift. Lib. Il.c. 30. & Menagiumad 
Laértii Lib. IIL. fe&t.6. De Platone Comico diligenter agir Meturfius in 
Bibliotheca Attica. : 

PLEIAS TRAGICORUM tempore Ptolemzi Philadelphi -ce- 
debrium a variis diverfimode enumeratur. A Scholiafte Hephreftionis 
qvidem hunc in modum: : 
“EANTIDES, 

ALEXANDER ZTOLUS, 
HOMERUS, MYrRONIS F, 
LYCOPHRON., a 
DIONYSIDES, proqvo SOSIPHANEM altero loco nominat. 
SOSITHEUS, qvem Svidas qvoqve unum éPlejade fuiffe teftatur, 
non minus qvam Soficlem Syracufanum , in qvotamen fallitur uri 
fra fio loco notavi. 
9, PHILISCUS, five PHILICUS, ; 


Ab Ifaacio Tzetza autem, non Tragicos ut videtur, fed Poétas 
ex qvocunqve genere claros eyusdem 2tatis celebrante, fic: 
s. 4ANTIDES, 
2, APOLLONIUS RHODIUS, 
3. ARATIS, 
4. HOMERUS junior, 
5s. LYCOPHRON, 
6. NICANDER. 
THEOCRITUS. 
Vide Voffium Lib. II. Inftitutt. Poétic. p.54. & Scriptores fupra 
4 me laudatos in £entide, Fuifle etiam videtur clara hujusmodi Plejas 
Poétarum Comicorum, ex qvibus Afachonem Sicyonium laudat Athenzus 
fib extremum Lib. XIV. DePlejade recentium Poétarum Gallorum adi 
Menagium T.2. Antibailleti c. 110. 
PLINIUS junior qvatuordecim arinos natum fe trageedian 
Grazcam compofiiffe teftatur Lib. VII. Epift. 7. " | 
__POLUS Tragicus umoxgrrac celebris. Archiz Thurii diftipo- 
lus, Vide fuprainAriftodemo. Plutarchum Demofthene p.859. & Lib. 
mn 
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an feni gerenda fitRefp.p.785. Chariclei F.Sunienfis fuit, refte Luciano 
in Necyomantia T. 1. p. 336. Meminit eyusdem Apologia pro mércede 
conductis pag. 487. ae 
POLYIDES Sophifta inter Tragicos etiam locum fibi vindica- 
verit, qvem laudat Ariftoteles c 15. &17. de Po&tica, memorans ejus Iphi- 
geniam, Alius Polyides Medicus apud Palezphatum c 27. & Polyides 
Theffalus apud Vitruvium Lib, X.c.19, cujusMechanicaallegat idem in 
prafatione Lib. ViL _ ; 
POLYPHRADMON Athenienfis, Phrynichi Tragici F. Tragi- 
cus & ipfe, Svidz in Geuwy@- memoratus. og, 

_- PRATINAS, De qvo fic Svidas : Tgativas Tuppewds 7 Eyncopely 
NaciG worms teaywdias aveyyavil Jo > Audgls x94 yorpihw swi ? £- 
peqnosns OAupmidd@y, Kaj moaros tygarpe Edjucus’ emidexvudus 4} cate 

ouviy rot ineia ED sav cgnnetrciy 01 Sraray wecew, gy 6% TETS Béci|pov éxedo~ 
nn Anvases. Kaj dpaped|es pp sxiderSallo sFqnov ja, av Larupina redxov ea 
duo. évixgot >} axee, Meminit hujus Pratinz EufebiusinChron.ad Olymp. 
70. & Acron adHoratii Artem Poeticam p. $79. ubi Cratinas pro Pratinas 
male excufum eft, at notavit Cafanbonus Lib. L deSatyrica Poa Cap. §'2 
Acronis verba hzc funt: Tragediis fatyradicitur ameasa , in quibus [sina mije- 
fate gravitatie joces exercebant fecundum Pratina infitutionem. Is enten primus 
Athenis Dionyfia cum effent fatyricam fabulam induxit,- Pratinam ey did vasg 
i xagirow allegat Athenzus Lib. 1X. Idem Lib. 1. pag. 22. teftatur Thefpin, 
Pratinam, Cratinum & Phrynichum diétos dsyicuus Ale ro pom seovey sa 
Sauron dgapd)a avaDecey cis Sp x0no-w Y Lops, aa noy ELw Trav idiov rome 
Juv didarxen tig Beropdwos opyxcy. Proferuntur iterum nonnulla ex 
Pratinz trageediarum qvadam apud Athenzum Lib. XIII. & Lib. XIV. pag. 
617. ubihyporchema qvoddam & p.62.4. 

PY THANGELUS Trageediz Poéta flagitiofius & ignobilis. - Vi- 
de Scholiaften Ariftophanis ad Ranas p. 134. 
: RHINTHON Syracnfius tempore Ptolemzxi Lagi floruit Ta- 
renti, unde Tarentinus aliqvibus dicitur, auctor bilarotragediarum, * 
qvz abeo Rhinthonice appellate funt, & res tragicas argve graves ludicro 
ac Scarronico dicendi genere perfeqvebantur, Apud Grotium in 2. Tim. . 
IV. 13. pro Rberor Comicus, legendtum Rbinrbon, Hujus Prvaxnes five jo- 
catoris fabulz fuere XXXVIIL tefteStephano Byzantino in Tdéeas & Svi- 
dain PirSav, ex qvibus Ampbitruonemlaudat Athenzus. Vide Gisberti Cu- 
Xxxx peri 


.* Alii fuere TAagwdel Poste de qvibus Feftus & ex Ariftotele Athensus, 
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peri Obfervationes Lib. L. c. 10. Voffium Lib. Il, Inftitut. Poétic. c. 23, 
& Cafaubonum ad Athenzum Lib, III. c.g. 

RUFUS in Muficz hiftoriz libris tribus primoribus Tragico- 
rum & Comicorum, tum Dithyrambicorum, & Avletarum, Citharado- 
rumqve & epithalamiorum Carminum ac hymengorum & faltationum 
theatricarum hiftoriam perfecutus fuerat, &in Dramatica hiftoria recen- 
fuerat teay dav ngy Kapwdav woates ts xgy Aoyes xgy éxcradtupseda ug TH 
aja éeya, Ex undecimo libro cuppixtay Arifoxeni & iftis Rufi {criptis 
pleraqve hujus argumenti in qvartum eclogarum librum effe a Soparre 
Sophufta relatanotat Photius cod. 161. 

SACAS Teayadias aromris Svidx in Nopades & Taxes Plutarcho 
in Lib. de Mufica p.1134. Sacadas Argivus, {criptor elegiarum. Conferfi 
placet qvafuprain cas vel Actus, 

De SANNIONE Demofthenes Orat. contra Midiam refert 
qvod Choros Tragicos docuerit, ad qvem locum notat Ulpianus, eum 

ocuiffe canere numerofe & aptis modis, péJa pudus xgy weoonxo7]O» pase 
Asc atew didacxav. Sed exinde Podtis Tragicis Sannionem ad{cribere 
cum Gyraldo, Delrione & aliisnolim. oo 

SATYRUS Hiftrio tragicus eximius, Demofthenis zqvalis, cul 
qvantdeffet vis pronuntiationis & aCtionis in dicendo , primus perfvafit, 
tefte Plutarcho, Theognidis F.fuit,patria Marathonius. Lucian. in Necyo= 
mantia T. 1, p.336. 

M. ZMILIUS SCAURUS Euripidis exemplo Atreum trage- 
diarn compofuit Grace, ut ex Dionis verbis conjicio. In hac cum Ti- | 
berii Imp. @BxAiay perftrinxiffet , crimine alio impacto juffus eft fibiipii 
Manusinferre. Vide Dionem Casfium Lib. LVIIL. p. 636. 

SILANIONIS Jocaften Iaudat Plutarchus de audiendis Poéts, 
Sed falluntur Gyraldus, Vosfius aliiqve, qvi hunc pro Tragedo habent, 
fuit enim infignis ftatuarius, cujus imaginem Thelei celebrat idem Plu- 
tarchus in Thefei vita. Sapphonis imaginem Cicero Verrina qvarta G 
£7: Confer Harduinum ad Plinii 3+, 8. & Franc. JuniiCatalogam Art- 

UM Pp. 199. 
SIMONIDEM Ceum, de qvo in Lyricis dixi, inter alia etiam 
Trageadias compofuiffe auctor eft Svidas. 

SOPATER Sophifta libro qvarto & qvinto eclogarum egerat 
de Tragicis&Comicis. Videpaulo ante eat 


SOPHOCLES duo, Vide qvz dixi fupra ubide tertio Sopho- 
dle Tragico celeberrimo, 


SO. 
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SOSIBIUS Tragicus, ex cujus Daphnide verfus qvidam exhi- 
bentur & caftigantur a Cafaubono Le€tionum Theocriticarumc. 12. 
: SOSICLES Syracufius, LXXIII. docuiffle Trageedias & in his 
fepties victor abiiffe 4 Svida traditur. Vixit fub Philippo Macedone & 
Alexandro Magno, neqve adeo ex Plejade iila celebri effe potuit, ut 
idem Svidas affirmat, allis precipue qvi Pleyadem recenfent Soficlem 
omittentibus. 

SOSIPHANES ex Plejade Tragicorum tempore Ptolemzi Philae 
delphi clarorum fuit: Meminit ejus Stobzus & Scholiaftes Hephzftionis. 

-SOSITHEUS Syracufanus five Athenienfis potius, five ut ali 
ex Troica Alexandria Alexandrinns, itidem ex Plejade, Trageediarum {cri- 
ptor, laudatus Svidz, Scholiaftz Hephzftionis p. 93. & Germanidi p. 127. 
Hygino Poétic. Aftronom. c, 27. & ante hos ab Eratofthene in Catafteris- 
mis c.23. Ex ejus «Ai nonnihil producit Joh. Stobzus in florilegio p.199. 
edit. Grotii. Aaa five Arruigeay Sofithei (an Sofibii? ) Jandat Athe- 
nzus. Memoratur hic Tragicus in owayaryy isogidiv aScaligero edita ad 
Olymp. CLXIV. EZacit+G, Rupa 4 AQmaj@», paroy ) sAsfaye 
eas F Tewixne “AAsravd Has, Tay > WAesaoG» ee Weed. 

SPINTHARUS Heracleotes , Tragicus, cujus Herculem ambu- 
| fum & Semelen fulmine tattum Svidas memorat, idem forte eft gvem Laér- 
tius Lib. V. fect. 92. refert Parthcnopexm {ub Sopboclis nomine 
Idem qvoqve mi fallor, qvem tanqvam barbarum & ftuitum 4 Comicis 
exagitatum effe narrat Svidas, Alios Spintharos récenfet Jonfius Lib: I 
de{<riptoribus Hiftoriz Philofophicz c. 14, & Menagius ad Laértu Lib. IL 
ect. 20. : | 

STEPHANUS Monachus Sabbaita five S. Sabbz fectator, cue 
jus memoriam celebrant Grzci in Menologiis die XXVIII. O€tobris, aue 
ctor a qvibusdam, Gyraldo tefte, creditur Tragediz de nece Chrifti, 
qvam idem Gyraldus dialogo V. pag. 288. diftinguit a Trageedia Chrifti 
Patientis, qvzlegitur inter opera Gregorii Nazianzeni. 

. ENELUS Tragicus a Platone five qvisqvis auctor fuit Co- 
meediz cui titulus erat Adxavss, plagii accufams fait qvod aliena poéma- 
ta fibi tribuiffet. Vide Harpocrationem in £2sA@-, Svidam Latinum 
Hieronymi Wolf pag. 358. & Colomefium ad Gyraldum pag. 380. 
Ariftophanes Comicus apud Athenzum IX, 1. xq rag eyo ES evids Da- 
yore av prec ess obese §ufdan] SG m Asuxes drag, 

STRATTIS Athenienfis , non Tragicus fuit ut 4 Svida perhi- 
betur, fed veteris Poéta Comedia , plurium dramatum autor, qvz 

Xxux 2 recene. 
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recemfeo infra in notitia Comicorum. Scriptor anonymus a€ 2G pets 
dias qvi Ariftophani pramitti folet, fedecim ramataaStrattide compofi- 
tateftatur, fed apud veteres ftriptores obfervata fant nomina fabularum 
XXI. nifi forte unius dramatis plures fuere titull. 
TELEGONI Ulyflen Teavzatiay memorat Ariftoteles cap. 14. 
Poétic. Sed Telegonus perfonz nomen eft in Tragcedia , non Poétz, ut 
probe obfervavit Clariff, Neocorus. 
THEODECTES Phiafelites, Ifocratis difcipulus, Rhetor, Tr: 
' goedias etiam {cripfit tefte Plutarcho in Ifocratis vita. Qvinqvaginta él 
Fragedias tribuit Svidas in Osodsxr9¢ & Stephanus in OacgAig qvi Epita- 
phiumeyusrefert. Exqvibus apud Ariftotelem , Stobzum & alios obfer- 
vavi ejus Ajscem, Alcmeona, Dionyf. Halic. & Eufebius p.466. preparat. Bel- 
lerophontem , Helenam, Arift.1.6.Politic. Ocdipodem, Oreftem, Philoftetens & Tye 
deum, Tragicus etiam vocatur 4 Clemente Alex. 6. Strom. p.623. Pauca 
qvxdam illius fragmenta felegit Grotius in excerptis. p. 4.45. feq. Arifteas 
libro de LXX. Interpretibus & ex ¢o Jofephus XII. 2. fabulantur eum 
oculis captum fuifle , cum aliqvid é facris litteris in drama qvoddam 
fuum transferre inftituiffet. —_ 
THEODORUS reaywdlav varoxesri¢ memoratur Ariftoteli Lib. 
VIL. Politic. c, ult.Plutarcho in proemio noni cupwortaxay & Lib. de laude 
fuip. 545. & Laértio Lib. IL. fett. 104. aromas teaywdicce 
THEODOTUS, inqvit Delrio , cum Mnefarchum Tyranuum qos 
dam Tragedia perfirinxiffet, ab eo in Apollinis templo qvo confugerat occidi jules 
oft, quam vem Ovidius in Ibin fignificat. VerbaOviduhzcfuntv. 465, 
Vittima vel Phebo facras matleris adaras, 
Qoam tulit A favo Theudotas bofle necem, 
Verum his alii reétrus putant refpici Theodotum Baétrianorum Regem 
ab ArfaceRege Parthorum maétatum. Longe minus credibile eft hunc 
eundem, ut putabat Delrio, Theodotum effe, cujus Poeéma Heroicum 
de Judzis landat Eufebius IX. de praparat.c.22. Potius enim intellexe- 
rim Theodotum Pheenicium , cujus fcripta Gracé reddita 4 L2zto me- 
morat Tatianus. Memumnit eyusdem Theodonti Jofephus qvoqve I. con- 
Hi Apionem pag. 1051. locum hujus Theodoti emendat Grotius ad 
on. IV.5. 
THEOGNIS, diverfus 4 Megarenfi, (de qvo fupra fuo loco) 
unus ex triginta Tyrainis Athenis, €x tay A , ita enim legendum pro eo 
rod in Svidz codicibus ssa A', nam apud Xenophontem Lib. II. hift 
rac. Theognidis inter triginta Tyrannos mentio. Teswyadewen{]ns ati 
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fuit, 4Nicomacho Athenienfi fuperatus, fedadeo ineptus, ut propter fri- 


giditatem diceretur yor, five mix. Confer Scholiaad Comici Acharnen- 
esp.267. & Urbanum Chevrzum, Gallum, in Chevrzanis T. 1, p. 246. 
ubi notat Arioftum ab Italo qvodam fimili catachrefi di€tum Aprilem, 
velutifloribus, & Taflum, Septembrem, fruCtibus abundantem: Adde qvod 
Philocles Comicus propter acerbam dicacitatem tefte Svida dictus eft 
yoan, bile: Dionyftus Philadelphenfis, ob diftionis axuporcylav, Alg- 
xsv@, vacuus, utnotat Euftathius ad Dionyfium Periegetem. Proclides 
x9? as Cacator apud Svidam in xeCqriceov. Ecphantis ingenii ob{curi Co 
MICus, xawvies, captator fumi, qvodlegas apud Helychium Alexandrmum 
in illa voce. 

Ex THEOPHRASTO definitionem Trageediz profert Diome- 
des Lib. III. Grammat. p. 484. unde fufpicarilicet eundem ut de Come- 
dia ficde Trageedia qvoqve peculiari opere egiffe. : 

THESPIS Athenienfis , de qvo fuperiore capite XVI. 4 me di- 
&um eft, primam Athenis trageediam egit é plauftro, Olymp. LX. 

THESSALUS Tragediarum varoxessys tempore Alexandri 
Magni. Vide Athenzum Lib, 12. p. 538. Plutarchum Alexandro pag. 669. 


& 681. 

THUGENIDES cujus dixasay allegantur 4 Svida & Photio MS, 
In tesa Igver. 

TIMESITHEUS Tragicus, cujus dramatum nomina apud Svi- - 
dam exftant : Aavaides, a, 3’, Exrog@y Avtpa, Heaxrys, I¢iev, Kawwa- 
veus, MELLve , Mensnges, Zavos yovay , EAgrns amajtyos, Ovtsns, xgy TluAddne, 
Kdswe xo Moaudeuxyc, De aliis Timefitheis agit illuftris Gisbertus Cu- 
perus ad amoJéwow Homer p. 2.96. 
| TIMOCLES alter Tragicus fuit, ut ex loco reftituto Athenzi 
docet Cafaubonus IX. 18. De alteroComico dixi infra innotitia Comi- 
corum. 
TIMON Phliafius fe€ta Pyrrhonius fub Ptolemzo Philadelpho 
clarus , preter fillos & alia Trageedias qvoqvefexaginta {cripfiffea Laértio 
traditur Lib. IX. feé&. 110. Fuit & alter Timon Athenienfis picavS eux, 
‘qvi tempore Peloponnefiaci belli vixit, & 4 Delrione nefcio qvo auéto- 
re Tragicis & ipfe annumeratur. 

TIMOTHEUS Gazzus in Anaftafium Imperatorem , tefte 
_ Svida, {cripfit trageediam occafione Chryfargyri tributi , de qvo confu- 
les ex veteribus Evagrium, ex recentibus Meurfii , Cangtiqve gloffaria 
’ grecobarbara. 


XxXxx 3 Alius 


694 CATALOGUS TRAGICORUM Lib. Il. ¢, XIX, - 


pre ee eee eee __ e_eeo 

Alius antiqvior TIMOTHEUS Milefius , Poéta Tragicus & 
Dithyrambicus, Muficusqve celebris temporibus Euripidis. Hujus Ti- 
mothiei vepss aPagedixnes memorat Hephzition in Enchiridio. pag. 66. 
Inter cjus {cripta Svidas refert Per/as five Nava Atv, proqvo male Naurider 
habent codices Athenzi. Timothei Per/aslaudat etiam Plutarchus in Phi- 
lopeemienc p. 362. & de audiendis poétis p. 32. & Ariftoteles c.I. Poétices, 
Idem Svidas t binides ac Laértem hujus Timothei memorat, qvas tragcedia- 
runinfcriptioneseffeexiftimo. Plutarchus de laude fut p. 359. Tov Typ 
Seov ews 17 Kata DevridG» ving yeaPeila, MaxagiG@- rola Tysodss, cre 
ndouy ame, Nixa TipodeGy 0 Marios G TOY xapBavos Tov lavoxcte)av,cixcras 
Sugeencvo dy » ws apexes re, DOGO eles avaxyoutjovja thr savy vixgy. De 
hoc Timotheo qvem videtur etiam laudare Plutarchus in Demetrio p.g 
preterea confules Vosfium in Inftirationibus Poéticis, & libro de Poétis 
Grzcis, Gyraldum dialogo IX. Fuit & Timorheus Zacynthias wragicus hi- 
{trio, de qvo adeunda {cholia ad Sophoclis Ajacem v. 873. 

TITUS VESPASIANUS Imperator, poémata & tragcedias 
grecé compofuit. TeftisEutropius Lib. VIL.c,21. Poémataeyusmemo- 
rat etiam Svetontus tn Tito c.3. 

XENOCLES Duo, Carcini Tragici Pater, & filtus, qvorum mee 
minit Scholiaftes Ariftophanis ad Ranas pag. 133. feq. Ac filio qvidem, 
cujus Svidas in aZeo@-meminit, duo fuere fratres Xenorimms & Demotimas 
yozevtay , ut docet idem Scholiaftes ad Nubes p. 120. Xenocles Pater cum 
Euripide certavit, Olympiade LXXXI. vicitqve tetralogia Trageedia- 
rum, qvarum tituli Ovdipes, Lycaon, Bicche & Athamas Satyricus, contra 
Eurinidis tlexandrum Pilamedem, Trojanos & Sifypbum fatyricum, Vie 
de Aliant Var. Hift. Lib. If. cap.g, Altus Xenocles Adramytrenus Rhe- 
tor, qvem Afiatico dicendi genere excelluiffe teftatur Strabo III, Lib. 
Xl. pag. OT-4. 

XENOPHANEM Phyficum , {criptorem Tragediarum vocat 
Eufebius in Chronico <d Annum MCCCLXXX. & ex eoSyncéllus p. 238. 
Danvridns Koy ZeveDavas Teaywdemots eyvopicers. Mihi videtur excidiile 

Thefpidis nomen ante vocabulum Teaywdomess. ConferScalige- 

rum innotisad Eufeb. pag. 96. & qvz de Xenophane dixi 

infra cap. XXIIL 


CAPUT 


og 


HERODOTUS, Lhe. XX. «0S 


CAPUT XX. 
De HERODOTO Hifforiarum fcriptore, 


Herodoti atas S vita, 1, Novem Libri Hifloriarum, 2, Reprebenfores Hero 
dori S landes,3, Liber de Homero, 4, Promiffi ab eo libri de rebus Af 
fyriacis , Libycisque.5, Loca Herodoti da veteribus allegata que in editis nom 
veperiuntur, Linge Perfica ignarus Herodotus, ibid. Editiones latina, 6. 
Graca. 7." Gracolatina. 8. Verfiones in linguas vernaculas, 9. Epi 
grammatain Herodotum, Plures Herodoti. 10, 


1. : 
ERODOTUS , five ut virt doéti {cribendum contendunt a); 
ERODOTUS, é Cariz urbe Halicarnaffenfis , qvod ipfe 
in limine Libri I. Hiftoriarum profitetur, b) 4 qvibusdam 
Thurius c) deinde diétus eft, qvia propter Patriam . 2 
Lygdamo tyranno vexatam d) in Thurios cumaliis profe¢tus fuit, cum 
ad illam magnz Grezciz in Italia in finu Tarentino civitatem reftanrandam 
Athenienfes Coloniam mififfent anno 3. Olymp, LXXXIUII. prztore Cal- 
| limae 


a) Vide Henricum Valefium ad Ammiani Lib. XXI.cap,4. Pater Herodotiabaliis Zyxas, ab 
aliis Xpdus forte rectius appellatur. Vide Jac. Gronovium T. 2. Antiqy. Grecar, tabula 
LXXI, ubi effigies Herodoti ¢ veteri marmore apud Fulv, Urfinum p.g7.clogior. lyxi 

_tamen nomen occurrit etiam apad Lucianum de domoT. 2. p. 461, 

b) Roodets AAmapvaasn@» isogizc amedesig yd€, qvod initium operis laudatur 
etiam aDemetrio wes Eppnveras §.17, & 44, LicetPlutarchus Lib. de exilio p, 604, 
teftatur in qvibusdam Codicibus {criptum fi vifle Hos dors Oxpis,  ~ 

@) Avieno in oramaritima v.49 Herodotus ipfe Thurius, JulianoEpift.a2, & in alia ap. 

Svidam in H¢odor®- & Plutarch, p. 604, de exilio o @xeIG’ Aoyomass. , His 
antiqvior Strabo Lib. XIV. p. 656. "Avdess 5 sysvor]o 3 4 aulis ( AAmesgracase) 
Heodo)os te 0 cuyyeaQsus, ov Ustoov Gspuv cxareray Ala To xomwwn- 
oy P os Oselss amexiase Vide & Epitaphium relatum a Stephano Byz, in 
©0104 & Scholialte Ariftoph. ad nubesp, 79. 4Salmafioautem latine expreffum fic; Ly- 
xidse Herodoti cineres humus ifta recondit Hiltori antiqv2 Patris Joniacz. Qvem Doris 
Patria extulerat , patria altera pofthac Thurias excepit , dum fugit invidiam, Qvyod vero 
inHyginicodd, Lib. II, Poet. Aftronom, ¢, 2, Herodotus Mulefnis yulgo yocatur, error 
efta Joli. Schefero rete emendatus, | 


d) Svidas in Hgodo/@>, 
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limacho e) Thurii f) qvoqve fi credimus Plinio, Hiftoriam fuam condi- 
ait circa 2 num tat fas XL. ¢) Urbis Romz CCCX. (five Olymp. 
CLXXXIV. annum 1.) anteChriftum natum CCCCXLIV. Vivxit annos ad 
minimum LIL. nam Dionyfius Halicarnaffenfis h) teftatureum Pelopon- 
nefiaci belli tempora vivendo attigiffle. Parentes ipfius & genus haut 
ignobile commemoratur a Svida in savvacx, Cenotaphium honors 
rium Athenis inter monumenta Cimonia Herodoto pofitum tradit Mar- 
cellinus in Thucydidis vita, ad qvem locum conferendus H,Dodwellusin 
Annalibus Thucydideis p.25. . 

II. Exftat {vavisfimum ejus opus IZTOPIGN Aéya 9’, Aiforiarum 
zibri IX, qvod exorditur Herodotus a Gyge LydorumRege, qviuno ac 
dimidio fere f{eculo Cyrum antecesfit: inde 4 Cyro res Medo Perficas 
fulius profeqvitur ad Xerxis usqve é Gracia fugam i) Egyptiorum fi- 
mul Scytharumqve & Gracorum res attingens. Dialefto = eft 

) Onk- 


e) Adi isegiav cuvaywyry Chronico Eufebii Scaligerani fubjectam. 


€) Flinius Lib. XII.c. 4, tanta ebori auctoritas erat urbis noftra trecentefimo decimo anno, 
tunc enim auctor ille (Herodotus) hiftoriam eam condidit Thuriis in Italia. A Plinio 
diffentit Lucianus in Herodoto T. 1. p, 571. feq. qvi ex Patria fua eum regta ad Olym- 
picum convertum profectum effe & ibi Hiftoriam fuam in Patria Halicarnaffo elaboratara 

recitafie innuit. Diflentit etiam Svidas qvi Samum petiiffe, 8 ibidem diale€to joncz 

ad{vevifle (Halicarnaffenfes enim Dorica utebantur) Hilloriarumgve libros compofuiffe tra, 

dit, Diffentitetiam Eufebiusin Chron. qviad Olympiadem LXXXIV, hae haber = Hero- 
dotus cum Athenis libros fuosin Concilio (in Panathenis ut videtur) legiffet, honoratus 
eft, Confer Scaligerum ad Euleb. p.104. —Voffium de Hift. Gr. Lib, 1. c. 3. & Petayium 
Lib, XIII. de Doctrinatemporum p. 974. 


g) Nam Olymp, LXXV. anno 1. qvo Xerxes in Europam trajecit , Herodotus fuit anne- 
rumgqvatuor, Vide Scaligerum ad Eufeb, p. roz, hoccolli gentem ex teltimonio Pamphi- 
lx apud Gellium Lib, XV. c, 23. 


x) Dionyfius Halicarnaffenfis de charactere Thucydidis p, 138. O 4 ANixcpveloseus Hpe- 


Oat Os yeve ue Gr civ» meorepor Tay TET KGW , Meepsxtewas *) pryes 
tay TleAsmrovvysiarsy, 

1) Diodorus Sic, L, XI. p, 262. Ta 4 ouyyeaPew Hgo di] @» aeFal dy @ 709 Ta 
Tessamy mecvaw ysyer@e nawas gece tas 2 cimupding weaves sy 
BibAing even. Kallas geQes ) tay cuvjaki eg ty wee thy Muxadde 

peainny tele RAAnos wees Tec Méeras Koy Lace woAsexiav. Olymp. LXXV.2, 

Argumenta librorum Herodoti expofita tirones videre poffunt in relectionibys hiemalie 

bus Degorei Whear, & in Vite Hittorica Chriftiani Gueintzii, ut prateream Dayidis Chy- 

trai {criptum de utilitate Herodoti, & in fin gulos libros argumenta, 


f 
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Jonica ,k) genere orationis cum lenitate qvadam zqvabill inftar fedati am- 
nis profluente, qvod fu/um argue trafumCicero appellat, Ariftoteles Actw 
eicouevy, Vide Turnebumad Ciceronis1. delegibusp.14. Divifum eft 
_ abauétoreipfo 1) inLibrosnovem. Utrumvero totidemMufarumelo- . 
iumipfe qvoqve impofuerit {criptor , dubium mihi videtur, nec mode- 
iz ejuscongruens, licet non defint alii, qvi {criptis fuis Mufarum nomi-' 
na impofuifle dicuntur, ut notavi fuperiore Libro I. c.1. §. 3, ex qvibus 
Aurelius Opilius tefte Svetonio de illuftribus Grammaticisc. 6. variz eru- 
ditionis voluminanovem unius corporis exiftimavit fe non abfurde ex nu- 
mero Mufarum atqve appellatione & {cripfiffe & feciffe, qvia {criptores 
pariter atqve Poétas fub chientela Mufarumeffejudicaret. Lucianus vero 
duobus in locis m) aliorum admirationt tribuit, qvod libri Herodotivo- 
cati fint Mufz, & qvidem videtur innuere factum hoc effe abiis qvi opus 
illud in Olympiis ab auCtore recitari aufcultantes ejus elegantia & {vavita- 
tefuerantcaptiacpermoti. Etiam in theatrodecantata fuiffe ra Heodors 
ab Hegefia Comico, teftatur Athenzus XIV. P. 620. Procemium a Plefir- 
rboo Theffalo prefirxum refert Ptolemzus Hephzftionis lib. 3. apud Pho-= 
tium Cod. CXC, as TAya lepo@» 0 @sarados 0 upvoyea PG» semper yeryovaly 
‘Hoodore xgy xAngove uO» tav au]e, St@» wamcess 70 mpodssov * mpairns isoptag 


"Heodote AAsmagvaossos. Tay yag xala Purw evcy saw Heodors irogsaiy apyrty. 
Tego tv cs Adyios Poinnas caries yartcday Paci F diaPogns, : 
II]. Herodoto ejusqve fidei detraxere é veteribus Ctefias apud 
Photium, Strabo & Diodorus non unoin loco, Gellius, Plutarchus in Lie 
bro de malignitate Herodoti Beotios cives fuos vindicaturus, & A lius 
Harpocration, qvi tefte Svida Librum f{cripferat aeg) % xarepeiday ray 
Hpokire isogiay, & Manetho Hgyptius qvi sy + arges ‘Heodorev allegatur ab 
°  Yyyy _ Etymo- 

s) 1adG» apr @» waved vocatur Herodotus a Dionyfio Halicarnaff. Epift ad Cn, Pom, 
pejum p. 130, licet Hermogenes wee ideav Lib, IT, p. $13. notat Hecatzum Milefiun 

aqvo plurioaa accepit Herodotus (notante etiam Porphyrio apud Eufeb. Lib. X. prxpa- 


rat.c.2. p. 466.) ufum axpare leaidt, Herodotum 7roixiAx, AddeSalmafium p. 41. 
de Helleniftica, 


1) Herodotusipfe libro V. ws dedyAwras [Lob ev eure Acyo, : 

m) Lucianusde {cribenda HitoriaT. 1. p. 631, 6 0 sV eunuridne Eu cAG E70 Evojee- 
Deryrs, -- cowy parca Savwal odvov tov Heeds]ov ayer} noy Micag 
xAntnvey atul8 tat BAe 3 Bin Attione five HerodotoT. 1, p. $73» ko ¢ Sea 
TV a ayousiy OAuparlay Mapetyer tavjov gduy Tas isogias Kgy ANAGY 
TAS MeLpeVTas, aXe S KY Moras xAndnvay ras BiCAus av]s, erviaxcy ave 
TAS STAG, vs > 


698 HERODOTI SCRIFTA —Zib. I, ¢. XX. 


crc SL 
Etymolog. M. in AgavJoxs2@s & ab Euftathio ad Iliad. A. unde haud fatis ac- 
curaté eruditifimus Bochartus 1. Hierozoic.p.715. & ex eo Svicerus in Agey 
laudant Manethonem in notis ad Herodotum. Sed & Jofephus Lib. |. 
contra Apionem p. 1035. teftarur Herodotumen réis wAsisoum teudesdveynon 
ab uno vel altero fed abomnibusargui, & Photiocod. LX. atqve ipfoCi- 
cerone judice Lib. I. de legibus, apud Herodotum Hiftoriz patrem fint 
innumerabilesfabulc: Huic judicio fubferibunt é recentioribus Lud. Vi- 
ves, Joh. Bodinus & infinitialu: qvangqvam Herodoti caufam agunt non 
minus celebria nomina Joachimus Camerarius, Henricus Stephanus, * 
& ante aninos non ita multos Bernardus de Montfaucon in Libro gallico 
qvo Hiftoriam Libri Judith tueri& ab objectionibus Chronologorum li- 
berare conatur. n)Saltim Herodotus ipfe non omniaproexploratis ven- 
ditat, v.g. Libro I]. Tics ale viv um’ Avyun iar Asyo vous ypadtw » ore Ta 
TOL TS Metave E51, Epos) Gog warja soy Aoyor imexedlay evita Atyomya 
un’ éxdswanxoryeady. EtLib.IV.cumdemonftris Libyz dixiffet: rav- 
Tact Wp tsi dar Géuc, vx cide, ta dsAdytlay'yeaOw. Epitomen Herodoti 
duobus Libris concinnatam 4 Theopompo Chio 0) Kejus eqvali Epboro, me- 
morat Svidas in bsoreua@s. —Salluftsi Sophifte commentartum in Hero- 
dotum, aliumqve Heronis Rhetoris Athenienfis, idem in ZaAusG-. De 
dictione Hcrodoti leniter fluente & fvavi, nota funt Ciceronis & Fabii ju 
diciz. Qvod in medio dicendi genere excellat, pluribus difputat Dio- 
nyfius Halicarnaffeus , qvi cum in plerisqve prefert Thucydidi, & Xeno- 
phontem in charadtere xgaypajime pariter ac Asx/ixa@ Herodoti GAs) 
tuiffe obfervat. Sidonio Apollinari carm. 23.v.134. torrens Herodotus, 
tonans Homerus. 
_IV. Scripfit praterea Herodotus Jonicadiale&toEsHTHEIN THM 
THE OMHPOY BIOTUS, Narrationcm de Homeri vita, qvz itidem exftat, 
& de qvadixihoc ipfo libro fecundo c.1.ubi & corum expendi fententiam, 
vifcriptam iftud Herodotinoftrieffenegant. Herodototribuunt prater 
ibi fandatos Euftathius prolegom. ad Iliadem, & auCtor Scholiorum grz- 
corumin Lucianum T. 1. p. 32. & T. 2. p.17. 
V. Promifit Herodotus etiam Aoyss Aosugizs Lib. I. c.184. adde 
C6106. & Acyes Aujsuxas Lib. II.c.161. p) Sed ab eo elaboratos non credi- 
erim 


_ * Multa habentur yilgo pro faliis-qvia funt infolita, cum veriffima fint, Confer Stephani 
Stephanii prolepomena ad Saxonem Grammaticum cap, XXIIL 
vf} De hoe libro zgunt Acta Eruditor. T, 2, fupplem p. 49. ; 
©) Qvoniam nemo prter Svid..in hujus epitomes meminit, hing Vofitus de Hitt, Gr. p. 16. 
& 31-¢Onjicit, potius efle Theopompt cujusdam junieris 
P) Camerarius in HeroJo:} vite, 
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derim, qvoniam nemini veterum memorantur. Ariftoteles qvidem 
Lib. VIII. hift. animal c. 17. reprehendit Herodotam, qvod tradiderit 
aqvilam in obfidione Nini bibiffe, cum univer aves yapipavuyss five 
aduncis ungvibus praditz potu abftineant : illud veroinnovemHerodoti 
Libris neutiqvam occurrens, ex Affyriaca ejus hiftoria petitum G. J. Voe- 
fius q) fufpicabatur. Forte autem integrioribus Herodoti Mufis yfus eft 
Ariftoteles , cum If Vesfius qvoqve Colomefio pag. 121. Opufc. teftatus fir 
plura fe Herodoti loca obfervafle, qvz in libris qvales hodi¢ habemus non 
exftant. Ignarum fuifle Herodotum linguz Perficz , & nullis Orientis 
gentium inftructum monumentis, affirmat idem If’ Vosfius «. 1. libri de 
Oraculis Sibyllinis. Nimirum Perficz lingux ignorantiam Gatakerus 
c.21. p. 66% Adverfar. edit.Lond. colligitex eo, qvod Herodotus omnia 
Perfarum nomina in literam S, definere tradidit, grecis tantum {erie 


tad 


ptoribusconfalus, 
VI. Edttiones feriptorum Herodoti latina. 

t, Libri IX. Hiftoriarum ex-Laurentie Valle translatione, Venet, 
1474. fol. Hzccum pasfim peccet, obfauras tamen qvasdam fententias 
apte expresfit, fatente& mirante H.Stephano. 
. 2. Eadem a Conrado Heresbachio fuppleta & caftigata, addito 
etiam libello de vita & genereHomeri, Colon.1526. fol. apud Euchari- 
yum Cervicornum & 1537. fol, Lugd. 1542. 8vo, & Iss. 12mo, Colon, 
1562 fol. apnd Maternum Cholinum, 7 : 
: 3 Utraqve recognita ab H, Stephano 1566. fol, Francof. 1584. 8vo. 
& 1595. 8vo. cum Frid, Sylburgii fpicile io, Praecipue H, Stephanus indy- 
ftriam fuam demonftravit in reddendis latine verlibus qvos grzcos longe 
plyrimos.in vita Homeri affert Herodoms, & intranslatos Heresbachius 


reliqverat. 
VII. Editiones HerodotiGrace. 
1, AldinaVenet.1702. fol, - 


2. 3- Duplex Hervagiana Bafileenfis Ao. 1541. 1557. fol. cum Joachimi Ca- 

merarii przfatione, annotationibus in qvadam loca, & de vita Hero- 

‘dotideqve figuris, & qvanfus eft Dialefto. Inhiseditionibus Gracis 

liber de vita Homent defideratur , valgatus Grace cum Homero edit, 

Florent, in fol, Alding & Argentorat. in 8. & ab H. Stephano cum 

» Homeri & Hefiodi certamine A.1573.8. adjunctis p.177. nonnullis Jof. 

* Scaligeri m Hefiod: libellum cfigtionibus Vicisfim in hac Ba- 

oo Lyyy 2 fileen- 

q) Vosfius deHitor.Gr. p, 37. E¢ Lib, ILL de‘idololatria c, 90, Confer Gatakeri Cinnum 
Lip, ILG,8,p.314; °° ys co | 
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IX, Verfiones Herodoti pernacule. 


Gallice libros hiftoriarum transtulit P. du Ryer Parif. 1658. fol. 
1660. 8vo.2, Vol. & Grattanop 011166. 12. tribus Volum. 

Belgice libri [X. Hiftoriarum cum vita Homeri ab Olferto Dap- 
per € gtzco converfi. Amft. 1665. 4to. 

Ex latino Germanice per Hieron. Bemerum Auguftz Vindel. 
1535. fol. Alia verfio Georgu Schwartzkopf Bafil. 1593. fol. Francot 
1612. fol. 

Anglicam verfionemcumnotis, molitur D. Drake. 

X. Concludam prafentem de Herodoto traCtationem Epigrame 
mate Chriftodori Coptitz, qvod exftat Libro V. Anthologiz, atqve ita 
latine expresfit Salmafius: 

Nec te Alicarnaffo Vates devine filebo 

Herodote ofapiens , quo fortia fattavirorum 

Quicqvidin Europa atque Afi labeutibus annis 

Tempora prifcatulere, novem facrante Camanis 

Junits Jadsccrtat florens facundia lingua. 
Aliud in Herodotum Epigramma profert Scholiaftes Comici ad Nubes p. 
7g. & Svidas in Aegyey. Czterum in veterum {criptis plures memorantur 
Herodoti nomine, ut docuit Jonfius Libro IL. de {criptoribus Hitt. Philo- 
foph. c. r. cujus obfervatis nonnullaadjungam. Sunt igitur2) Herodo- 
tus Democriti frater, lian. IV. 20. Var. +) Herodotus logomimus qvi 
apud Regem Antiachum in honore fuit tefte Athenzo Lib. I. 4) Herodo- 
tus Epicuri familtaris, cuyus librum de pubertate illius Philofophi memo- 
rat Laértius Lib. X, feét IV. qvi etiam de Democrito mihilaudari videtur 
apud cundem Lib. 1X. feet. 34. 5) Herodotus Tarfenfis five Philadelphzus 
Arici F. Medicus Empiricus Sexti preceptor. Svid. in zefr@ & Laért. 
IX. ult. Hujus Herodoti librum fargev laudat Galenus 2. in6. Epidem. T. 
5. p.472. 6) Herodotus Muficus de qvo Aeneas Gazzus Epift.7. 7) Hero- 
dotus prxfectus in numo Dyrracheno apud Laur. Begerum T. 1. thefaurit 
Brandenburg. p. 457.8) Herodotus Agathini diftipulus Medicus Pneumae 
titus, Gulen.1. de facult. fimplic, & 4. de differentiis pulfuum. 9) Hero- 
dotus Bafilidis F. cuyus meminit Herodotus Halicarnafleus Lib. VIII. c.132. 
10) Herodotus, MenandriProtettoris, qvi fub Imp. Mauritio hiftoriam 
{cripfit, frater. Svifl.in Mevarde@s, Hic ipfe eft qvi in Malalz Chroni- 
co T. 1. p. 200. ‘Heddor@» 6 isogoryge @- appeliatur. 11) Herodotus Olo- 
phyxms qvi de Nymtphis & facrificiig fcripfit, de qvo Svidas in dachuge, 
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12) Herodotus Thebanus celebratus Pindaro Ifthmignic.1. 13) Herodotus 
Bryfonis Sophiftz pater, qvem allegat Ariftoteles VI. 5. 1X. 11. hift. ani- 
mal. & IIL. 5.6.generat. animal. & Antigonus c. 49. hift, mirabil, licet in qvi- 
. bus codicibus non ‘Pecdo]@ eft & Hpodue@, Occurrit & Herodotus 
hifta difcipulus Secundi Sophiftz Athenienfis apud Svidam in Zexsvd@, 
fed pro ‘Heodorsibi legendum ‘Heads ut éPhiloftrato notavit Meurfius VL 
g. Attic.Le&. Etiamin indice librorum qvos Antonius Eparchus dono 
obtulit Regi Chriftianiffimo, male editum eft Pirscedts x ¥ xa]a ‘Hoode- 
tov LoQisyv, pro Hewdw, apud Stephanum le Moyne'T.1. Var. Sacr. p.520. 
Similiter pro Herodoto Lycio cujuslibrum de ficubus allegat Athenzusli- 
bro III. legendum Herodorms, Herodorus qvoqve eft qvi in Athenzi Co- 
dicibus VI. p.231. vocatur Herodotus Heracleotes. Confer XI. p. 474.& 
504. Simile vitium in {cholus Grecis ad Hefiodum p.20.b. Sic in Ste- 
phani Byz. codicibus in Egucixa, Herodoti Technicinomen irrepferat pro 
Herodiano. . Forte etiam apudPlutarchum in vitis decem Rhetorumfi- 
milis error, cumin vita Antiphontis ait inter ejus orationes przcipue lau- 
dari ry wi Heedots. Sane wi F ‘Hewes Ady G etiamnum exftat & lau- | 
datur ab Harpocratione in Ogsd@». 


CAPUT XXI. 
De ARISTOPHANE Comico. 


Ariflophanis Comici atas, cenfura © laudes, <Arifopbanes alii qvingve ab iffo di- 
finthit. De uudecim Ariflophanis Comadite que exfiant.2. Deperditorum 
dramatum Catalogus ctm varits Obfervationibus, 3, ScholiaGraca in Arifloe 
phanem, 4, Editiones, 5. Index fcriptorum in Scholiis ad Aviflopbanem 
laudatorum, 6, 





I, 

RISTOPHANES Philippi five Philippide * F. patria incerta, 
{fuere enim qvi Naucratitem affimarent tefle Athenxo VI. 
pag. 229. alii Aginetam, alii Agyptium deniqve, } civitate 
- Athenienfis, Conticus: non conftat qvamdiu ztatem pro- 
duxerit ultra Olympiadem XCVIL cujus poftremo anno Plitum agen- 
dum permifit filo Ararott. Mortuum hoc Epigrammate profecuts ef- 
fe dicitur P/ato Philofophus, tefte Thoma Magiftro ; | 
‘As 

* Vide Fulv, Urfini elogia Visor, iflaftrineny, 29. 
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As ycterres TE WSIS Ts Aa Bet OWES Bx) Meretay 
Zari cy , Wuyv éupoy Agiso@aves 
Qvod Francifcus Vavafior ita transtulit: 
Nunquam cafurum cupide fibi fumere templan 
Invenere animam Gratia Ariflepbanis, 
Vel etiam felicius fic: 
Trina fibi eternum quarebat Gratiatemplum, 
Unius invenit pettus Ariflopbanis. 
Eosdem Platonis verfus referens Olympiodorus in vita Philofophi excer- 
pta ex ejus commenturio in Alcibiadem Platonis & 4 Merico Cafaubono 
ad calcem Laértii edita addit Platonem Ariftophane & Sophrone peculi- 
ariter deleCtatum, ita ut horum {cripta in ejus defunéti leétulo reperta 
fuerint. Exouge 4) wav % ApiroPaves Te Kapin® xy Laeon, wap an Ky 
ray pine Tay mweorwmey ey Tois Asadoryors aperndy. Atyt]ay > eras du 
Toig LAMPE» WSE HOY NViKa ETEACUTATE, éupednvey sv TH RAivy auy Assoaryy 
xg * LaPeova, Vitam Comictexpofuit {criptor Gracus qvi {choliis prz- 
mittitur, & dehinc non indiferte Gyraldus dialogo VII. Effigiem Arifto- 
shanis qvam poft alios exhibuit Clarifs. Gronovius T. 2. Antiqv. Gr. 
tabula LXVILI. commentitiam effe non dubito, & veteri trunco aliunde 
fuperimpofitam. Acerbam Ariftophanis cenfuram f{cripfit Phutarchus 
libro cnjus epitomen duntaxat habemus, qvo Menandrum longe ipfiprz- 
tulit, lufisqve falesqve Menandri fed natos pelago qvo Venus orta {ales 
neutiqvain conferendos effe contendit cum Ariftophanis amara & afpera 
(adde & fepius obfcena) fcurrilitate. Haud dubie tamen Comeediz vete- 
ris **princeps fuit, Eupolidi & Cratino alicuilonge przlatus , fuz pariter 
& pofterx xtatis judicio. Mediz qvoqve Comeediz {pecimen dedit in 0/0. 
ficone & Cocalodramate, ut infrainter deperditas Ariftophanis fabulas an- 
notavi. Vario Carminis genereutitur, unde de eo Terentianus Maurus: 
Ariftoe 


* De folo Sophrone hoc memorant Laértius ITI, 18, Hefychius Iluftis , Qvintilianus, Vas 
lerius Max. & alii. 


*#& De differentia Comecdix feteris , medic & nofe Vide Anonymum wee: Keopeardias 
Ariftophani premiffum , & qvx viri dofti ad Horatium Lib, E. Sat. IV. Idem expo- 
nunt ¢ recentioribus Joh, Jonfius de fcriptoribus Hitt. Philofoph, Lib. L cap, 6. Sas 
muel Petitus ad leges Atticas p, 79. Gerh. Voflius Inftir, Poétic, Lib. If. cap,27. Frane 
cifcus Vavaflor Lib. deludicra dittione pag. 72, feq. ubi etiam de Ariftophane muka 
nec contemnenda, Meciz Comosdiz plus qvam oftingenta dramata evolviffe fe 
teftatur Athenazus VIII. p, 336. Meyansixy Kapodia derifa ab Athenienfibus, Vide 
Appendicem Vaticanam proverb. 46, 


COMOEDIE QV EXSTANT. = Lib. Me. XX0, Yop 
Arifophanie ingens emicat follertia, 
Qui fepe metris multiformibus novus 
Archilechon arfle ef. amulaims Mufica, 
‘Propter Atticum dicendigenus 4 multis tanqvam Grace lingve Magifter 
‘unice commendari folet, Fersue etiam * Johannem Chryfoftomum 
fophanis Comecdias duodetrigint a , cums fuperfint nobis undecim duntaxat, lcblitaffe 
_ frudiofe, atqve etiam pulvillo, cum dormitum iret, fubjeciffe, perinde quafif depone- 
vet tantum fcriptorem 2 manibus qoams tar difime, & prime qvogve tempore repeteret 
intermiffam lettionem, Ex qvo dupliciter imitatione S exemplo profecerit , primum 
ut acer plerumave ac vehemens effet in notanda ac perfiringendis moribus, mulierym- 
prefertim: deinde at perbene Grace leqverctur, faciliugve ac folurime , quam cateri, 
perbie explicarce fententias, Achilles qvoqve Tatius Lib. VIIL de Amoribus 
Clitophontis & Leucippes inducit facerdotem in perditos Therfandrimo- 
_ res declamantem qvem pag. 493. ita defcribit: magsatuv 5 0 isgiuge 3 5 
cixéw ix aduvat@y, parisa 4} sav AsiroPdvy s(qAwxgsKapodiar. Arifto~ 
hanis filii fuerunt Araros, Philippus [ pro. qvo Phileterus memoratur Svi< 
] & Nicofretes, de qvibus infra in Notitia Comicorum deperditorum, 
‘ubi etiam dé Call: Arto & Philonide, qvibus hiftrionibus in fabulis fuis agen 
‘dis ufus fnit. Fuere&alii Ariftophanes ut 1) qvi Archon fuit Athenis 
‘Olymp. CXII. 2. Diodor. Sic. Lib. XVIL. 2) Ariftophanes Byzantinus 
Grammaticus de qvo dicam Lib. III. 3) Ariftophanes Mileftus, Plinio; 
Varroni Mallotes, qvi de agricultura Kcripfit, 4) Ariftophanes Beotus 
Plutarcho de malignitate Herodoti p. 874. laudatus, cujusfecundum @y- 
Bajxav allegat svi i In o0AwlGs, OxBasus ous Steph. in avrinevdurcs, lie 
‘brum Il. Boserseaiy idem in yoyeuresa, 5) Ariftophanes Alexandri Magni 
fatelles Plutarch. Alexandro p.694. 6) Ariftophanes Corinthius Libanii 
‘amicus, qvi eum fingulari tuetur oratione T. 2. Opp. p.210. Czterum 
Ariftophanes Babylonius, qvem ex Stephano refert Hendreichius pan- 
dectarum Brandenburgenfium {criptor, nullus eft: nam Stephanus in 
‘Aaxedajeay citat Ariftophanem Ey Aavios, Comici noftri drama de- 
perditumrefpiciens. Ariftophanes qvoqve Camirzus Comicus ab 4the- 
nienfinoftro perperam diftingvitur, utin notitiaComicorum deperdito- 
rum annotavi. 
Il. Ex Comeediis Ariftophanis ztatem tulerunt hz undecim, 
qvas folas etiam evolvifle fe teftatur Svidas in Keroams. 
Z2z27z MAOY- 
* Vavaflor libro laudato p.79. Nectemere antiqviorem teftem hujus de Chryfoftomo nar- 
fationis reperiri gvam Aldum Manutium in pref. ad Daa. Clarium Ariftophani fuo pre- 
a eee Menagius preef, ad part, 2, Obfervatt, de Lingva Gallica, & T.a, Anti 
ailleti. p. 4 : 


af 
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Cee eee ———————e eee eae 

J. IAOTTOS. Plutus pofterior * é duobus Comeediis qvas hoc nomine 
Poéta fecerat. Acta Archonte Antipatro Olymp. XCVII. 4. poftre- 
ma earum qvas Ariftophanes ipfe docuit, five prima potius qvam 
filio fuo Araroti agendam permifit. Hanc job, Reuchline Ingolfta- 
diifeinterpretatum affirmat auditoribus plusqvamtrecentis. Grz- 
ce prodiit feparatim Argentorat: 1567. 4. & cum verfione metrica 
latina Nicodemi Frifchlini Hamb. 1613. 8. curante Henrico Rumpio, & 
Helmft. 1667. 4. Carmine etiam reddidit 4drianus Chilius Antwerp. 
1533. 8. & Zoomss }enetorius Norimb. 1 531.4. Latina profa verterunt 
prater dndream Divum & Lambertum Hortenfium, Carolus Girardus, Bit 
ricenfis, cujus verfione & commentario copiofo (qvi in editione 

_ Ariftophanis Genevenfi A.1607. fol. etiam recufus exftat) illuftrata 
Grece & Jatine prodiit Parif: 15.49. 4. tum Angli, qvi Platum & Nubes 
Ariftophanis cum nova verfione ad verbum, adjettis per fingulas 
pginas veteribus fcholiisGracis , eleganter typis ex{cribi fecerunt 
Londin, 1695. 8. In eadem editione habes duos indices in Scholia 
Graca ad binas hafce Comeedias, unum verborum qvz explicantur 
alterum auctorum qvi allegati funt. Gallica verfio profaria & no- 
tx Anne Dacerie T, Fabri filiz inPlutum ac Nubes cum examine utti- 
tusqve Comeediz ad regulas theatri Parif'1684.12. Amftelod.1692.12. 
Gallico pridem carmine transtulerat Joh. Antonius Bayfius. Ca 

voqve profa afe converfum & commentariis illuftratum memorat 

ntonius Verdcrius Bibl. Gallice p.§1. Hac Comeedia ¢yxapur 
mevies diciturT zetzzChiliad. XI.v.755.& laudatur 4 Photio Epift.rso. 
Etiam unacum ranis Ariftophanis in ufim Juventutis Grace fepara- 
tim edita eft Ultrajecti 1561. 4. Plutum & Nubes Ariftophanis cum 
{choliis ineditis fuiffe in Bibl, Renati Moreau teftatur Labbeus Bib). 
nov. MSS. p.213. 

2 NE@E\AIL Nazbes, qvibus Socratem perftrinxit Comicus, ab Anyto ** 
& Melito ad hoc inftigatus. Socrates qvidem fciens fe petendum 
falibus & {commatibus, non modo interfuit fed & qvoab omnibus 

—  viderctur furrexit. Confer fi lubet qvz viri doéti ad Elian. IL. 3. 

Var. Plato hoc drama mifit ad Dionyfium Sicilix tyrannum, &ex hoc 
allis- 

* Sam, Petitus hb. 1, Mife. c. 16, contenditin Pluto deamate qvale hodie exftat , multa ¢ po- 

Mleriore , multa etiam ¢ prioreFlutoinfertalegi, Confer ibid. c, 11. ubi Plutum priorem 

ab Ariftophane editum docet in Panathenais Olymp. XCII. 4. 

*# Negat hocLaur, Engewaldus Elingius Prof. Upfalieniis in Hift. Grace Lingus p. 123. feq. 

& folennibus Philofophorum & Comicorum disfidiis hac unice putat effe tribyenda qree 

cungye adyerfus Socratem Ariophanes effiiii*, 
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alisqve Ariftophanis Comeediis juffiteum Remp. Athenienfium di- 
cere, utrefert auctor Grecus vitz. Mirifice populo Nubes Comi- 
cis placuiffe teftatur eodem in loco Hlianus, qvi Ariftophani, nec 
ulli alii viCtoriam a judicibus tribuendam effeclamaverunt, Syne- 
fius qvoqve in Dione p, 40. pexte Kauedia, inqvit, rarvePsrar wad- 
oy a Donindd » HOE IO SSW HVTWG Mila TH Ions duuapeeus ApisoParmc amrny- 
yedxs, Scholiaftes Ariftoph, in apoSeapia veDerav' 10> dtu sre 
THE OAnE monrens Ka Muse avas DacrtKgy texyinetajo. Judicumtamen 
fententia non Ariftophanes fed Cratinus pronunciatus eft vitor & 
Amipfias. Docuit Comicus Nubes pofteriores Cave folz exftant, 
riortbus deperditis, ut ex duobus locisAthenzi & {choliis Gracis ad 
fancComediam obfervavit Meurfius in Bibl, Attica p.14.49.] anno 
poft priores, Archonte Aminia Olymp. LXXXIX, 2, Arftophanes 
viciflim a Platone Socratem Magiftraum fuum ulcifcente in fympofio 
inducitur tanqvam homo cul w@seAscvucrcy ngu ADpodizay ward did]pin 
fy. Vehementer qvoqve in Ariftophanem Socratis nomine inve- 
hitur Eunapius in #delio p.3¢, Thome Magiftri {cholia inedita in 
Ariftophanis rePeAas ex Bibl. Renati Moreau allegat Joh. Priceus ad 
Apuleji Apologiam, Cangius in gloffario voce wpocijes & alibi, qvan- 
vam certum eft {cheliorum Thomgz partem inter edita in nubes 
cholia legi, Latinaprofahanc Comeediam verterunt 4ndreas Divut, 
Lawsbertus Hortenfius, & Angli qvi etiam {cholia veteraGraca adjecee 
runt, utjamdixiinPluto, Metaphrafi Poética Nicodemus Frifchlinus, 
Gallicaverfione poftPetrum de laRivey & commentariis egregis il- 
luftvavit dana Tan, Fabrifilia, <ngicsprofaredditz exftantin Hifto- 
- sia Philofophica Thomz Stanfei p. 99. feq. De NsPeAaues wps}epouc? 
qvemadmodum etiam de Pluto priore dixi infra inter Comeedias 
Ariftophanis deperditas. Ariftophanis exemplo Hetrufca lingva 
Nubes{cripfitfed adhucineditas Ce/ar Cremoninus ; Philofophiz Peri- 
patetice apud Patavinos qvondam Doétor celebris, ut éJoh, Maria 
: Crefcimbeno refertur in Actis Erud, A. 1704. p, 512, eq, : 

;. BATPAXOI, Rawe ; in qvibus Afthylus Euripidi preferrur, A€tum 
eft hoc drama in Lenzis [qvz inhonorem Bacchi fub extremum au- 
tumni Athenis celebrabantur] Archonte Callia Olymp. XCIII, 3, 
Confer Sam. Petitum lib.1.Mifcell,c.14, Latina profavertit Andreas 
Divus, carmine Nicodemus Frifchlinus. Quvz ex Ariftoph, Palpaxou 
profert Svidas in wavy, in hoc dramate fruftra qvzres, 

4. ImmeEts, Egvites, Acta eft Comacdia itidem inLenzis, Archonte Stra- 

Z2zzzzo0 0 ntl’ 
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tocle Ol, mp. LXXXVIIL 4. & graviffime perftringrt Cleonem De- 
magogum, effecitqveut qvinqve talentis* multaretur. Latinered- 
didit przter Andream Divam, Lambertus Hortenfus, cayus latina verfio 
Pluti, Nubium & Eqvitum prodiit Ultraje&ti 1557. 4. Fallitur Me- 
nagius qvi Grzca cum verfione Hortenfii prodiiffe refert T.2. anti 
Bailleti p. 43. Metaphrafi latina Poética feliciter hancqvogqve Come- 
diam donavit Nicodemas Friftbiinns, 

§. AXAPNEIS. Acharnenfes, A&a Olymp.LXXXVIIL3. five potius 3§ anno 
+ Archonte Euthymene: inLenzis. Hzc ultima eft qvingve An- 
ftophanis Comeediarum qvz cum Metaphrafi Poética Nicodemi Fri- 
fe blini excufz fantF rancof.1586. & 1597.8. premiffa vita Ariftophanis 
& ejusdem adverfus Plutarchumdefenfione. Ejus translatione me- 
liorem fieri potuiffe negat Reinefius p. 416. Var. le&t Vide &centu- 
riam Epiftolarum Philologicarum é Goldafti Bibl. editarum p.276. 

6. SeHKES. Vee. Ata Archonte Amynia, itidem in Lenzis Olymp. 
LXXXIX.2. Confer Sam. Petitum lib. 1.cap.7,Mifcell. Seorfim cum 
Metaphrafi pereleganti latina Poética Q. Septimii Florentis Chriftiani 
curante H. Rumpio Hamb. 1620. §. cum verfione & commentario 
ejusdem Florentis legitur in editione Ariftophanis Genevenfi 1607. 

ol. ut Andrez Divi verfionem profariam omittam. 

7. OPNIGEZ, Aves, qvam docuit Ariftophanes Liberalibus five Aiwelas 
Tis xa} dsvudie 16. Elaphebolionis, Archonte Chabria, Olymp.XCl. 
2. VideSam.Petitum ad Leges Atticas p. 316. & Lib. I. Mift. cap. Io. 
Allegat preter alios Plutarchus in Nicia p. 528. Hanc fabulam qui 
preter Andre1m Divum latine verterit neminem novi. 

3. EIPHNG. Pax. Aéta afflictis diuturno bello Peloponnefiaco Athenienfi- 
bus & totaGrecia pacem anhelante. Vide Tzetzem Chil. XII. hift 

436. & Sam. Petitum lib. 1, Mifc. cap. 8. qvi aétam docet Olymp. 
LXXXIX3. ArchonteAlczo. Hzc cum Metaphrafilatina Poética 
Q. Septimi: Florentis Chriftiani & commentario luculento excufaPanif 
1589.8.& Hamb.1615.8. curante Henrico Rumpio, fed qvicommentari- 
um Florentis prztermifit, recufum in editione Ariftophanis Gene- 
venfiGrzcolatina1607.fol. In editione Greca Aniftophanis qvam 
curavit Philippus Junta Florentiz 1525.4. primum ex MSto codice 

; vic 
* Gyraldus pag. 381. ambiguis verbis hee ita refert, qvafi multatus fic decem talentis non 

Cleon, fed ipfe Ariflophanes, qvi in hoc dramate perfonam Clconis ipfe egit facie minio 
oblita, cum hiftrionum nemo hociacere propter Cleonis potentiam auliss effet. Cleonem 
ab Eqvitibus multasun teftatur Ariftopbanes ipfe in Acharnenf v, 6. ubi confule fi placet 
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-  hutcComeediz accefferuntverfus LX. cisciter, qviin prioribus dua- 
bus Aldina & Florentinadefiderantur. EditaPax Ariftophanis eti- 
am Grace a Morello Panif’ 1586.4. Latina profa vertit Andreas Diows, 
De Pace pofteriore, vide qvz infra in catalogo dramatum Ariftopha- 
nis deperditorum.. 

9. EKKAHZIAZOYZAI. Concionatrices, ACtumdramaOlymp.XCVI. 4. Ar- 
chonte Demoftrato. VideSam. Petitumlib. 1. Mifc. c.15. Verfione 

rofa poft 4adream Divum longe meliore & perutilibus ad phrafinac 
fenfiam Poets intelligendum notis illuftrateaTan.Fabro T.2. Epi- 
ftolar. [ Salmur. 1674. 4.] p. 165, 1e04- Verfionem intra triduum, 
notas fex dierum {patio compofuifle fe teftatur Faber ipfein libello 
Gallico Journal du Journal. p. 36. Habentur etiam éxxaAgoiaferay 
cum Tan. Fabri verf. & notis in editione Ariftophanis Grzcolatina 
Amft. 1670. 12. Laudat Cuperus Lib. IL c.13. Var.Obf’ Menagius T.2. 
anti Bailleti p. 47. 

¥O. @EZMOOPIAZOTZAL, Cereris facrie openmees, Qvz Comocdia in an- 
tiqviffimis Anftophanis editionibus non minus qvam Lyfiftrata defi- 
deratur. Primum utraqve vulgataeft aBern. Junta, hinc in editio- 
ne Graca qvz ab Andrea Cratandro & Joh. Bebelio curata eft Fran- 
cofurti A.1532. 4. cum przfat. Simonis Grynzi. Olympiade XCIL 
4. aétam fuifle difputatSam. Petitus lib. x. c. 13. Mifc. Scholia Graca 
in Thefmophoriazufas [vetera enim nulla in hanc Comediam & 
Lyfiftratam edita habentur} compofuit & Francifco I. Galliz Regiin- 
{cripta edidit Agidiue Bourdinus Advocatus & Procurator Generalis 
Par ti Parif'1545.8. Latina profa vertit folus qvod fciam n- 

_ areas Divus. Porro duas Comeedias hoc nomine {cripferat Arifto- 
phanes, itaqve ifta qvzx fola exftat, meorEpay Oso poPoera soa = 
cuntur GellioXV.20. Hephzftioni in Enchirid. p. 42. & Clementi 
Alex. 6,Strom. p. 628. ubinotat Ariftophanem verlus qvosdam prz- 
fentisgramatis é Cratini ¢umipmeadwos famfiffe. E pofterioribus 
videtur locus effe petitus apudSvidam in @rPeives, 

WX. AYSIZTIPATH Ly/fifrate. (inSvidz codicibus male Aveisear@-} Acta 
nonOlymp. XCIL 4. ut conjiciebat Samuel Petitus lib. 1. c. 12. Mifc. 
verum ArchonteCallia, cum poft Leocritum magiftratui przeffet 
Olymp.XCII. 1. ut exPhilochori Atthide refert auCtor {choliorum 
ineditosum m Lyfiftratam , qvz in codice Barocciano 38. fervat Bi- 
bliotheca Bodlejana, & licet brevia fint, dignisfima tamen qvz 
edantar judic3t Dodwellns de’ Cyclis Grecorum. pag.742. Neqve 
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illa eruditis diutius invidebit exqvifitz ipfe eruditionis vir Ludol- 
phus Kufterus qvi cadem ¢Bodlejano codice defcripta & collata cum 
codice If; Voffii novx fu qvam parat Ariftophanis editioni adjun- 
get. Allegantur 4 Francifco Junio in CatalogoArtificum p.124. Ga- 
feo ad Antoninum Liberalem p.146.&c. Hac Comeedia cum 9, 
Septimii Florentis Chriftiani Metaphrali poética& commentario legitur. 
in editione Genevenfi1607. fol. ut Andree Divi profariam verfionen 
omittam. 

II. Deperditaram Ariftophanis Comeediarum longe major 
eft catalogus , qvem hoc loco le€tori reprefentabo adjutus abfervatio- 
nibus Johannis Meurfii in Bibliotheca Graca , Atticaqve, Gvilelmi 
Cantert & Gvil. Coddzi in fragmentis Ariftophanis, & Andrez Schottt 
In lis vx premittuntur editiont Ariftoph. A.162.4.&1670.1z2mo. Svidas & 
Thomas Magifter in ejus vita tradunt ipfium docuiffe dramata LIV .utinal- 
tcroanonymo vite {triptore error effe videatur #4’, provd’.44. pros4. Ex 
his, qvatuor: waigow, vevayov, vres & vow alit maluerunt referre ad 
Archippum. 


Ay72@». Athen. Poll. legendum ‘Avayug@y. 

Ayavisey, Pollux VII. fect. 168. : 

Awdocixev, Athen. Poll. Platonis de different. Comediar. qvi teftatur 
hanc fabulam mediz Comediz formam & nulla yopiner weAy habu- 
fe. Coeterum per filium fuum Ararotem docuit & hoc drama & 
xuxadov Ariftophanes, ut notat {choliaftes Comici in Argumento 
Pluti. Allegatur etiam in f{choliis ad Pacem, Svid. in ayugaeray & ab 
Hephaftione inEnchirid, Acta poftPlutum, adeoqve poft Olymp. 
XCVII. 

AbcAsa ina dsvrep@, Athenzus Lib. IX. 

Axesei. Poll. IV. 125. 

AxAerys five "AxAayns five Axadvw¢ Gell. XIX. I}. 

\usrocs wrapapicy, Schol. Comici ad Aves, v.1292. Sed vidletur co in 
Joco Iaudari Ariftophanes non Comicus fed Grammaticus, 

Aud:azea@». Hephexit, Harpocr. Poll. Svid. in'eyyia, Athen. , Apoftolius; 
EFrotianus in AgGygides. Etymol. M. & Elian. XII.9.de animal. Scho}. 
Ariftophanis ad ranas. Hoc drama per Philonidem docuitAriftopha- 
nes, utlegitur in argumento Avium: docuit autem Archonte Cha- 
bria, Olymp. XCI. 2. VideSam. Petitum lib. 1. Mifc. cap. 9. : 

Arai five AvasyugGr. Svid. in apytios Ques, Poll. Etymol. M. As 
then. & Scholiaftes Ariftoph- Vide CafaubonumIV. 4.ad Athen. , 

‘atlas 
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Avjaywvisey, Vide inftain taygneas. 


AoxaAgni@». Pollux lib.2 fect. 59, at ibinon eft titulus Comediz, fed tan- 

tum ex Ariftophane refertur Plutum ey AcxAqme in E{culapu tem- 
_ plo vifum recepiffe. oo Se 
AvJoaux@, Erotianus in uv, Galenus in Lib.I, Hippocratis a&& age 
Seer. Schol, Ariftophanis ad Vefpas. 
BaBvadne. Ata Olymp. LXXXIX 2, ArchonteEpicle. Svid, & Apa- 
ftolius in Sauiav o d4G- qvorum locis adde Meurf, III. 2. Attic, 
Leét. Laudant & Ariftoteles II. 2, Rhetor, Steph. Byz, Pollux, Athe- 
nzus, Harpocration, Ammonius in yeAadss Helych. Etymol. M, 
Zenobius proverb. av Eouéov@», Svid, in ZG», auctor vitzAri- 
ftoph, & Scholiaftes ad aves & Archenenf, & in Argumento Pacis. 
| Vide& Cafaub. adAthenzumIIL10. 

AgisoDaivas av tH BiBAw Agyes AuPirgvav dD aug yerveyorepoy wade yee, 
Schol. Hefiodi. p.246,b. 

BoySos. Prifcian, Lib, XVILL. 

Yswgyot, Plutarch, in Nicia p.18. qvem hoc dramate Ariftophanes per- 
ftrinxerat, Hephaft, Priiciart, Lib XVIII. Etymol. M. Athen. Poll. 
Harpocrat. Stob. & Zenobius in proverb, avja usAyrécy. Scholia- 
{tes Theocr. & Ariftoph. 7 

yeas, Prifcian, Lib. XVHIL Etymol, M. in woguoAuxeovs Svid, in crsyyin 

_ Athen. Poll. Harpocrat, Scholiaftes Nicandri Theriac. & Phrynichus 
, in Avruicesr p 68.Schol. Ariftophanis, Laért, lV. 18. ubi vide Menag. 
Prgeaed® » velric alii {cribuune yng/Aced@» vel yngsrcedi@y fencttus curva 
lian, hift, animal. XIL,9. pro qvo Meurfius in Bibl, Graca fufpica- 
tur legendum! yswpyos aut ynguarddhs. 

Cnpurcedng, Erotianus in yapyahirps Kexrargoetas, Hefych. Athen. Poll. 
Harpocr. Etymol. M, & Scholiaftes Sophoclis ad Ele¢tram & Schol. 
Ariftoph, . — | 


rAduxes, Pollux IIE 3, 

Forjec. Athen. Lib. XIV, nifi legendum ibi Ariftomenes pro Ariftopharte, 
Aadaxos. Svid. Athen, Poll. Hefych. Phrynichus in xaéxxafoy p. 80, Eros 
tlanus in avexag, Clemens 6.Strom. p 628. ubi ait Platonem Co- 
micum & Anftophanem Dzdalo fua invicem foffarari. . 
Aasjadres. Athen. Poll. Harpocr. Etymol' M. Phrynichus & Thomas Mz- 
_ + gifter Lex. Attic. iri axesx, Galenusin proemio Lexici Hippocratei, 

Svidas. Vide Nunnefium ad Phrynichum p. 13. feq. 
Aavaises vel Aavac, Athen Poll. Svid, in ataAaimoper, durante, apyu- 
pesos 
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euGy &xAcijayoga, Scholiaftes Ariftoph. ad Plutum & Pacem. Ety- 
mol. M. inaraAayrwgor. 

Ania. Athen. 

AwvavayGy. Jupiter naufragus, Pollux X.8. Vide & infra invaday@y. 

Aiévur@». Athen. Lib, XIV. nifi&ibi pro Ariftophane legendum Arifte- 
menes. 

Acapaje. Apud Pollucem laudatur Ariftophanes év dpayary i NiéQn, & 
év deauaew 7 Kev JdvewvelKevJavgas. Videndus Cafaubonus VIL14, 
ad Athenzum, ubi fufpicatur qvatuor Comeedias, de qvarum aue 
étore Ariftophane an Archippo {vide Anonymum in Comici vita 
qvz {choliis Gracis prefixa eft] Criticisnon conftabat, Nioben, Cen- 
taurum, Infulas & Poéfin ab aliqvo inunumcorpusconjeéta, &€ titu- 
lum dramata ei infcriptum fuiffe. At enim non deCentauro, fed 
de vavayy dubitabant veteres Critic. Apud Hefych. inGugrar male 
ty apdwecs pro ey daduart, 

Evenvy. B, Jam Eratofthenis ztate non exftabat, qvi dubius hzret an Ari- 
ftophanes Comeediam P.cem qvz etiamnum habetur bis docuerit, an 
binas hoc titulo confcripferit, ut innuit Crates Grammaticus apud 
auctorem argumenti eggs Ariftophaniz, 

Eeey evs, Euftath. ad Iliad. ys. 

Hviox@ nifi apud Pollucem protneye legendum 4 Nica, 

Hewes. Laértius VIII.34. Athen. Poll. Svid. Scholiaftes Comici ad Aves & 
Stephanus Byz. in Asy@s. Etymol.M. in zive. 

Err usPoeiacsoray five Oscpo@opacaca, ut fecundas Ariftophanis Thef- 
mophoriazufas infcribit DemetriusTrezenius apud Athenzum Lib. 
I, Confer Sam. Petitum lib. 1. Mifc. c.13. Ex his locum infignem 
de muliebricultu & ornatu proferunt Clemens Alex. IIL12. pzdagog. 
& Pollux VII.22. EmendatSalmafius p. 1148. ad Solin. [p. 808. edit. 
Ultraject.] Idem drama allegatur 4 Svida in Aaxciga& AUx@» éya- 
vv, & aADaver, Harpocratione in xvAay, 

Kevrave@» five Kev/avgo, Pollux, Helych. Athen. Svid. in reodimov. Vide 
& ure in dgdpaje, folet enim allegari Ariftophanes ¢ deduerw t 
Kev /aupa, 

Kisagiens, Athen. Sed illa Antiphanis eft, non Ariftophanis, 

KiSapedes. Hefych. _ 

Keeey, Ammon. in diePJaprey, pro qvo legendum qvidam fufpicantur 


ahd. 
KorvAG, Pollux X. 23. 
Kaixas 
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KaxedGy, Erotianus in Dedes, Stepanus Byz. in Kogwo@. Athen. He- 
fych. Pollux, Harpocr. Zenobius in proverbio yeuros 6 KoAgPanGs 
Macrobius V. 38. ‘Acta eft hac Comeedia poft Plutum, adeoqve poft 
Olymp. XCVIE &poft decretum ne qvis nominetenus in theafro 
perftringeretur. Vide f{criptorem Grecum vitz Ariftophanis, & 
qvz fupra in AsAocixer. Porro Philemonem in uxoGoAspajw fro hoc 

_ Comici drama zmulatum notat Clemens Alex. 6.Strom. p.628. - 

Ayuny. Ammon. in tugawor, Harpocr, Athen, Poll. Erymo' M. Svid. & 
Hefych. in Aogia?ss. 

Nevwy@». Vide firpra in dpawilja, 

NePéray five Nubes priores atte Archonte Ifarcho Otymp. LXXXIX. 5. in 
fefto Lenzis.. Vide Grecum argumentum Nubium pofteriorum, 
qvz exftant, 

Nigies. Erymol Poltux,Scholiaftes Enrip.Stob.Svid. Hefych: Abaliisre« 
lata eftad anctorem Archippum. Supra. in clo. Pollux IX. fect, 
. 89. de hoc dramata; Es yoy uron]éulley +0 deduce as AuroPaves & yris 
oy, Ita enim tegit il illum tocumCafaubonus II.x5.ad Athenzom. 

Nixa. Svid. rufi legendum ryos vel onyves. 

Nio@y , [ab aliis pribuita Archipp ean » Schol. Enripidis ad Pheeniff. ubi 

: all atur Ariftoph anes | $V dpauceTs NioBys. Forte log “uv hare i 

yw. Vide faprs i in dye, 

Sou Pollux X: 

GAaxddes. Athen, Schol, ‘Ariftophanis, Pollux, Hefych. Svid Harpo. & 

- ~ Stephanns Byz. Galenus 1 de alimentorum Facult. T. 4.p.316. 

Fieragyes, Schol, Ariftoph. ad Plunum & Vefp. Atheneus, Harpocr. Pol- 
iux, Thomas Mag. vocibus Afticis in Tnpesov. 

Binary’ Athen. Lib, IV. fed & ibi legendutn #eragyos, Nam & apud 
. Pollucem X44. clarifimus Hemfterhnfius ita reperie-in MSS. 

Teguaryyes Vide mox Wepre 

ne ioe Scho}, Ariftophanis ad Aves, bi Meurf, legit ‘BaAye pro 


madlanreh, Et Erymol. .M. in ajdotsar@., nifi legendum rayynsay, 
UAs7@y. a. Acta hec Comeediavigintiannis ante Plutum fecundum [qve 
exftat] Olymp.XCII-4, Verfis qvem ex Pluto fecundo profert Athg- 
nzus Lib. IX. Jegiturin in Comeedia hujusnominis, qvz exftat, v. 1128. 
Viciffim qvzin Pluto 2, affert Scholiaftes Ariftoph. ad Ranas, inilla 
. nonoccursunt.. Underettecolligic Meurftus, Priorem Plutum pe- 
~. . wife y pofteriorem ad nop perveniffe, "0. is «: 
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Tsasgicy. Schol. Ariftoph. ad Aves p.602. Sed hzPhrynichi vel Eupoli- 
dis potius funt qvam Ariftophanis. Vide Pollucem IX. 31. 

Hoiness ob aliis tributa Archippo. Vide fupra in deaea'la, 

Moves, Athen. Lib. IIL qvi docet idem drama ab aliis tributum Philyllio 
vel Phrynicho. 

FloAvedGs. Etymol. M. Poll. Svid. Stob. Apoftolius, . 

Tizeayow- Athen. Poll. Svid. in sategev. 

HuSayogeos. Athen. Lib. IV. 

Xégipor, Schol. Ariftophanis ad Vefpas. . 

Sxyoy. Athen: Harpocr. Hefych. in resréearag, Alit hoc drama Platont 
Comico ad{fcripfere. : 

Canvas xc larapavsrey, Helych. Harpocr. Athen. Poll. Etymol.M. Scho-« 
liaftes Ariftoph. 

xxvdoy i tavpos Pollux Lib X. fect. 168. Sed eundem verfarridem Pollux 

. Lib. VIL. {e&. 59. non Ariftophani tribuit fed Antiphani. 

Tayyisos. Athen. Svid. in ava, Poll. Harpocr, Etymol Mz Scholiaftes 
Comici ad ranas, nubes. Tarrhzus & Didymus, Apoftolius. Forte 
apud Svidam in aA a®. pro avJayeusejc & apud Etymol. M. in aide 
é5]@» pro wAdjancays legendum rayynis as. 

taveo, Supra in ExuSay. os, . 

Tedpioses (TeAmiose, TeAuHoes, TeAuHosovjes) Athen. Hefych. Etymol. 
Poll. Ariftides Orat’1. facra T.1.p. 486. Stephanus Byz. | 

Télecpereo, Zenob. inaAscias. At non videtur intelligi pecufiare drama 
hoc titulo, verum refpiciuntur tetrametri Jambici qvibus paffim Ani- 
ftophanes utitur & qvi ab ipfo nomen habentur Ariftophanii di 
cantur. el 

Tpparyicg. Athen. Harpocr. Poll. Hefych. Svidas in ray tesg xaxav, Com 
ftantinus Porphyrogen. c.23. deadmuinifty. Imper. Stephanus Byz. in 


? 


yng ev veDEAcuS, 
Qidravidng, Athen. Lib. VIL 
@oavloses. Athen. Poll. Svidas in axaAnGn, 
figay, Hefych. Athen. Pollux, Scholiaftes Ariftoph, Vide & flipra in xcgay 

& Sam. Petitum ad leges Atticas p.2. | 

IV. Scholia five Commentaria Greca in Ariftphanem edita 

haétenus fine qvadruplicia. Prima antiqva {unt & pererudita ad Comes 
diasnovem primorés jin varlis codicibus prifcis reperta & ad Aldi Mann. 


Eneiay. 
Dra Acy apud Harpocrat.in Zs corruptum eft, nam legendum AgisePa- 
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tii preces defcripta ac recenfita 4 Marco Mufuro Cretenfi. Collegerant 
illa Thomas Magifter , Demetrius Triclinius aliiqve recentiores Greci ex varils 
Grammaticis antiqvioribus qvi in Ariftop ane illuftrande operamfuam 
olim collocarunt,-qvales fuere, ut ex ipfis {choliis licet colligere, Apollo. 
nius, Ariftarcbus, Ariftopbanes Grammaticus, Callimachus, Callifiratus, Didye 
mus, Eratofibenes, LycopbronGrammaticus , Symmachus Atbenienfis , & Theom, 
Unde non mirum eft verba Comici in hifce, perindeutaliorum Poétarum 
in fuis, freqventer in diverfam, haud raro etiam in contrariam exponi fen- 
tentiam. Facile etiam hinc componi poteft controverfia, qvz exercuit 
viros *eruditos, ambiguum effle ducentes, utrum Svidas, in qvoiisdem 
multa verbis atqve in Scholiis ad Comicum leguntur, ex{cripferit Arifto- 
phanis Scholiaften, an bic Svidz fuerit compulator. Nimirum dubitarj 
neqvit Svidam, utpote longe juniorem, graviter ufum fuifle Grammati- 
corum veterum uti in alios poétas, ita in Ariftophanem przcipue come 
mentationibus, vel certecommentationum illarum antiqvioribus excer- 
ptis, etiamnonnullaintegriora qvam hodie exftant habuiffe: at vicisfin, 
Mufurus qviilla Scholia ab aliis ut dixt excerpta digesfit ac deftripfit, Svi- 
dam hincinde potuit habere ante oculos, & ex eo interdum ilia fupplere 
atqve emendare, os 3 
Secunda Scholia funt in easdem novem Comeedias hinc inde ad - 
Mufuri editionem adjecta a curatore Florentine editonis 4rfexio, Archi. 
Epifcopo Monembafiz, nec adjettaex Codicibus MSS. verum utRichare 
glo Bentleio in Apologia differtationis deEpiftolis Phalaridis p.22. obfervae 
tum eft, éGaleno, Athenzo, Svida, Euftathio & aliis vulgatis {criptoribus 
decerpta. Florentinam tanqvam au€tiorem, non Aldinam fincerierem 
editionem fecutifunt, qvipoftea Ariftophanem cum {Choliis edidere Bafi- 
leenfes ac Genevenfes, Etiam Thome Magifri MSta ad veQéaAas {cholia é 
Bibl. Renati Morelli allegatjo. Pricgusad Apuleji Apologiam. 
7 Tertia {cholia debentur Odoardo Bifeto Tricasfino, qvz occurrunt 
in editigne Genevenfi, & univerfas pndecim Comeedias iluteane De hoe 
Biffeto inFrancifci Pithce] Pitheanis a Clarif, Teifferio nuper editis legas 
hacverba: Bizet qvi a fait fur P Ariftophane, eftoit controlleur des guerres & Seige 
neurdeCharlay., Ildemeuroiten cette ville, fe retira pour la religion, Il a tout 
pris des ditlionnairesgrecs.  Ieftoit noftre coufin, 
Quarta deniqve {cholia Grxca in folas confcripta Thefmophoria- 
zufas funt ab Agidio Burdino Advocato &Procuratore Generali Parlamen- 
| Aaaaa 2 tiPae 
* Vide Jac, Thomafium de Plapio Ixerar. §. ¢.41. 8 ¢¢0, feq, & Georgii Si ndi Creenii 
Sil de Schobatle Audtophasin, Waesasyy $90 fog. & Georgi Sigismans : 
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tiParifienfis, editaqve Parifiis 15 45.8. & infcripta Francifcol. Galliz Regi, 
&ek -temporerecufa in editione Ariftophanis Genevenfi. 


V. Editiones* Ariftophanis Graca cum 


Scholtts Gracis. 


1. Venet. 1498. (Male Gefneri Bibl. 1502. five MCCCCCII pro 
MCCCCIIC) fol.apudAldum Manutium Romanum, qviin Epiftola ad Dr 
nielem Clarium Parmenfem, Profefforem literarum humaniorum Rag 
finum , Aecipe, inqvit, sovem Ariflopbanis fabulas: Nam decimam** Lyfftraten 
ideo pretermifimus , qvia vix dimidiata baberi a nobis potuit. Sint fatis be xovem: 
cumoptimis © antiqvis ut vides commentariis , qvibus Grace difcere cupsentibus mibil 
melius legi poteft, non meo folum judicio fed etiam Theodori Gazeundecunqve dotits~ 
jimi, qvi interrogatus qvis exGracis auctoribus asfidue legendus foretGracas hiteras 
difcerevolentibus, refpondit , folus Ariflopbanes, quodeffet [ane quvame acutus, copiofia, 
dottus, O merus Atticus, Huncitem Fobannes Chryfofomus cantifeciffe dicitur, ut 
duodetriginta Comedias Ariftopbanis femper baberet in manibus , adeo ut pro pulville 
dormiens uteretur : binc itagve & eloguentiam & feveritatem quibus eft mirabilis , die 
diciffe dicitur. Scholia Grzca ut dixinon compofuit fed tantum ex veteribus 
codicibus defcripfit & recenfinit Marcus Mufurus , *** cujus prafatio Graca 
prefigitur,in qvainter alia: Ta 0 umopunpada rau)i xgy wove WOME ngy ypers 
sdéiro poxned , ei tig auTa mpc To PéXJioy ey Lesgomn pSaguoradcy psy 
av Sdlégx Wy imexparicauer xajrer xpeivjovGy Depew. Tegt sever df we 
xoplon Ta & yecvs suveGn, Ou yar jovov ras Ebmynoes cuveioaw neyorabnca- 
prev weQDupucvas Tews we ise we Koy AU], aa Koy TURWD Hoas dy EW. é]ijeape 
peda diogGsy, Adcalcem Scholiarum in Comediam feptimam numero, 
qvz in{cripta eft 4ves, legunturhzcverba: ApiooPavys Kupadiay éx]a xoy 
TaV AG AU]as YoAiaw aoxayng TUVTEDEVav yeaupaTixcls & Oy Greddy EV a 
TiveaDoss nessvee MeeDeocig ngy meDupperac, cuveiAsxtay Te XG aig Creve 7Y 
Em meAsSaTe dinpwTay oF Mapxs Muoves & Kor]cs, Sed &in oCtavam 
deinde & nonam f{cholia feqvuntur (in Ecclefiazufas qvidem five nonam 
paulo breviora) ejusdem haud dubie Mufuriinduftria recenfite & emen- 

atz. 

* In editionibus Ariftophanis recenfendis ufum me fuille profiteor inter alia obfervationibus 
Zgid, MenagiiT. 2, Anti Bailleti cap. 113, 

** Undecima qvoqve Thesmophoriazu/a in hac edit. defideratur, 

*#* De Mufuro, qvi diem obiit fupremum Rome: A, 1517. agunt Erafmus XXIIL ¢. Epift 
Paulus Jovius in elogiis p. 57. Paulus Freherus in theatro [qvi male affirmar eum fuifle 
Cardinalem) Ifaacus Bullart in Academia fcientiarum & artium T, 2. p. 324. Antonius Va- 

_ fillahus in anecdotis Florentinis Libro [V. Petrus Beeliusin Lexico , qvi merito fidem de 


trahit Vanilla commentis, & Petrus Lambecius Lib, V1, commentar, de Bibl, Vindobon. 
Pp. 278. teq. 
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datz. Mufuri przfationi fubjeCtum eft Scipionis * Certeromachi in Atiftopha- 
nem Epigramma, dehinc feqvuntur excerpta ex Hephefiionés Enchiridio, 
& alia Demetrii Triclinii de metris qvibus Ariftophanes eftufus, Pletonii item 
de differentia & diverfo charattere Comeediarum apospafmation, cujus 
mentionem feci fupra cap. XI. num. 10, Tum Vita Ariftophanis ab Ano- 
nymo (cripta & alia breviora Thome Magifiro: Deniqve nonnullaleétu digna 
de Comeediz antiqvz, mediz, novzqve f{criptoribus, & numero ** Co- 
mediarum, Comeediis ipfis Ariftophanis varia funt argumenta premif- 
fa Grzco profario fermone, itemqve alitud Jambis, qvi tribuuntur Ari- 
ftophani Grammatico. 
2. Florentiz Ao. 1525. (male Gefneri Bibl. 1515.) 4. apud haredes 
Philippi Juntz recufa editio.Aldina eft perqvam nitide, & recenfita ab Anto- 
io Fracino Varchienfi, cum fcholiis Gracis per 4rfeninm auctis, & indice 
rerumin illisoccurentium. Sed Fracinum ipfum audire juvat inEpifto- 
laad Benediftum Accoltam ArchiEpifcopum Ravennatem : Inter alsa reco- 
gnovimus Ariftopbanis Comicorum omuium lepidifimi novern Comedias , vere Grect 
candoris eloquiique delicias, cum fale fuo, lepore facetiisque delettet multum, fententia- 
rum vere luminibus plurimum prode[fe posfit, ad boc Arfenii Cretenfis Archi Epif- 
copi Monembafiz magna eruditione viri acerrimo judicio ufi, dum is Florentia 
adolefcentulos sllos quos Leo Pont, Max, adreparandam Grecalingue jatluramex mee 
dis Gracia accerfiverat, infitnit, Inqua qvidemrecognitione boc inprimis gloriari 
licet , nos omnium primos in Comedia cui titulus eff Pax, ad {exaginta verficulos 
wofira diligentiarepertos refituiffe, 
-_ 3. Bafilex ex Officina Frobeniana A. 1547. fol, typis luculentis & 
perqvam emendate Undecim Comeediz Ariftophanis vulgatz funt, No- 
vem qvidem cum {choliis ex Florentina editione recufis, decima vero & 
Aaaaa3 unde- 


* Hic Scipio Carteromachus Piftorienfis , Greece & latine citra oftentationem doétisfimus. Po- 
litiani difcipulus fuit, & notus eft feripta Oratione de laodibus Gracarum literarum ad 
Dan. Renerium nobilem Venetum, qvam H. Stephanus prefixit thefauro Grece Linguz 
& auctiorem feparatim edidit Joh. Fafoldus Baruthi A, 1690, Graca hujus Carteromachi 
Epiftola, cum Epigrammate Greco, pramttitur Lexico Greco Varini Favorini Camer- 
tis, edit. Venetze A. 1496. fol. apud Aldum, De hoc Carteromacho idem Clarif: Balius 
eonfulendusin Lexico edit, fecundz. | 

** Veteris Comedia dramata , una cum Pfeudepigraphis , numerat CCCLXV. Poétas Comee- 
diz antiqve nobiliffimos Epicharmum, Magnetem, Cratinum ,Cratetem, Pherecratem, 
Phrynichum , Eupolin & Ariftophanem, Mediz Comcediz Poétas LVII, dramata DCXVII. 
Pottarum celeborrimos Stephanum & Antiphanem. Novz deniqve Poetas LXIV. ingve 
his praftantiffimos Philemonem, Menandrum, Diphilum, Philippidem , Pofidippum 
& Apollodorum, 


= 
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undecima fine Choliis, recenfente viro docto Sigismundo * Gelenio Pragenfi, 
Marci Mufuri difcipulo , qvi hoc opus infigni rerum in {choltis explicata- 
:am indice ornatum in{cripfit Philippo Melanchthoni, omnis bonz litera- 
rurx, ut vere eum appellat. peritisfimo. 


EditioGracolatinacum Scholiis €9 Notis 


doctorum virorun. 

Geneve Ao, 1407. fol, fumptu Caldorianz Societatis prodiit 
Ariftophanes recognitus 4 Francifco PortoCretenli, & afilio eyus Emilio Pore 
to in lucem editus, in qva locupletisfima omnium qvz ha¢tenus prodie- 
runt Comici editione, preter Comeedias ipfas undecim cum latina verfio- 
ne, & {cholia in priores novem ex editione Bafileenfi recufa, habentur 
{cholia Greca Odoardi Bifets ** in undecim Comerdias , Aigidii Bourdini {cho- 
lia itidem Graca in Thesmophortazufis , Carols Girardi commentarws in 
Plurum, & Q. Septimii Florentis Chrifiani not in Pacem, Vefpas & Lyfiftra- 
tam, elegantt Metaphrafi poética latina 4 fe donatas. Czterum Claudi- 
us Chriftianus, Florentis filius, qvi has parentis fui lucubrationes Gene- 
vam miferat, vchementer de illa editione conqveritur in literjs ad Jofe- 
phum Scaligerum datis ***1o. Sept. Anno 1608, Jen’ ofe vous parler de? Arie 
flophane que vous avez ucujem Affeure premier qve nous ; car P ouvrage encft fileid, 
gue je ne le puis avouer pour parent, Lemal cf arrive del avoir envoyé bors a icy, 
& en ville ont sls ne croyent anjonrd buy qve leur tee, Ils ont meprife f ordre que je 
leur avois envoys’, ont retranché pluficurs chofes de mon Pere, [ Epitre mefine a Mr, dt 
Thou fur U Irene (imprimee 4 Paris An 158g, in octavo avec cette Epitre) 
ES y one mis des gens quia ont du toutriencontribue al’ euvre, puis cnt tclle ment mei 
Ié te quejeleur avois baillé, qu il femble qve leur deffcin ait ef é pluftor de £ cflonffer gve 
de Iuy faire voir le jour, AXiqva in f{choliis Gracis omiffa effe qveritur Jun- 
germannus 3d Pollucem p. 3370, rd 

fe 


* De Gelenio videndus Coslius Sec, Curio in preef. ad Appiani Hifpanica 4 fe verfa, Antonius 
‘Teiflerus in clogiis T huaneis & novis ad ea additionibus, H. Valefius prect. ad Ammianum, 
P, Ppclius in Lex, Paulus Freherus , Tho. Pope Blount &c, 

** Adinunc Bifetwm Epiftola Emilii Porti , cum ejusdem Porti prsefadone duplici Greeca altera, 
alterafatina, operi prafigitur, 

*¥* Ita rectius Colomefius cap. XCVIII, Bibl, fcleCtee qvam Menagius T, 2, anti Bailleti p. 
44. ubi bas literas datas legas20, Sept, 1610, Sed tunc jampridem defunctus fuerat jole- 
phus Scaliger. DeFlorente Chriftiano prater Colomefium 8 Sammarthanum agit Teis 
ferius in clogiis Thuaneis. De fCriptisejus editis & ineditis videnda qvee leguntur ad cale 
cem libri Cafauboni de Poefi Satyrica Grecorum, recufo ante aliqvot aunos in Mufto Phe 
lologico Thome Crenii Viri Ch 
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cis * gh” Florenti A. tsyo. 9. Bernarde Jun Novem Comeédiasafe 
caftigatas & Philippi Jtintz typis exfériptas dicavit Francifco Accolto de- 
figniato Epifcopo Anconitano. Putabam, inqvit, ducs qvoqve notioribus bie 
Addere off nondum ab aliis impreffas , qva cito for[an abs te nofira ope bis novem co- 
mitate legi poterunt , ni forfin Euphrofyni Bonini preceptoris tui aliorum tues 
yum paritergve nofiroram amicorum promija, quod credere neqveo, in leves abibunt 
auns. Sed eodemanno jisdemqve forma actypis idem Bernardus fepas 
ratim edidit Thesmophoriazufas ac Lyfiftratam, utadeo abillojamtem- 
pore univerfz Ariftophanis undecim Comeediz manibus ftudioforum te- 
rantur. Venit jam, verba editoris funt in prafat. exPeélare dies illa, in qua 
ex Urbinate Bibliotheca antiqvifimum Arifiopbanis exemplar nattifumnus, ibiqve inter 
alias Lyfiftratem & Cereri facrificances , non alias vifas Comedias invenimus, 7 
. a Parifiis A, 1528. 4. novem Comeediz Ariftophanis, recuf% 
funtfumtu Zgidis Gourmontii, cujus infignia tanqvam nobilis pasfim in 
hoc libroconfpiciuntur , profeffi fe primum fuiffe illorum qvilibros Grae. 
coscuraverint Parifiis exfcribi typis. Singulis Comeediis Graca Jobannis 
CheradamiEpiftola premitttur, primz ad Johannem Clericum Legaturit 
Angl. fecunda -ad Thomam Winterum, ad Petrum Danefium tertia, 
varte ad Johannem Violam, reliqvis ad Joh. Tartasfium , Joh. Lap 
thum, Joh. Beraleum virum eruditum, Joh. Ruellium Medicum & Gvil. 
Cuinuni. Erumady sy Asuneric Neppnriov, avadupaow Eyidie Togpovris y 
alg magasver sing Koy EmipsArcias Laas xepodaps, wove >) xgy deLioryt Merge 
Oudays. 


3. .. Francofurti A.1532.4. cum prefat. latina Sim. Grynai ex offici 
na Andrez Cratandri & Joh: Bebelii, undecim Comediz Ariftophanis 
rima vice junétim prodierunt, adjectis, qvas feparatim prius Bernardus 
Panta ut dixi ediderat, Thesmophoriazufis & Lyfiftrata. 
4. Venettis A.1538.§. typis Bartholomai Zanetti. 
_§+ Parifiis A,1540.4. apud Chriftianum Wechelum. -Singulz 
uxidecim Comedia feparatim excufz. | | , 
us 6. Venetiisis 42.8. apudjoannem Farreurn ; absqve prafatio- 
ne, Hanc Chorisfimus Kufterus me monuit effe illant editionem, qvz 
Florent: Chriftiano notis ad Lyfiftratam Veneta appellatur, é qva non 
paucas varias lectiones anriotavit. = 
4, Francofurti A.1544. 9. typisPetriBrubachiy, =. 
- 9. Bafilex apudFrobénium, tefteGefneso. ss a 


“8 


f 
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Loca nonnulla Arftophanis non inepte illuftrat V.C, Lambertus 


Bos in Obfervationibus Criticis, Caroli vero Salvegnii_ commentsrius 
lucem quod ftiam haud adfpexit , de quo ita filius ipfius Dionyfius Salva- 
gnius Boéffius in commentario ad Ovidii Ibin edito A, 1633, p-107. Carolus 
Salvagnius Boé(fii Toparchus , pater meus, vir omnis ktteratura admiraculum usque 
peritus , quod ipfius ix Arifophanem commentarii 4 me prope diem ‘edendi tefabune - 
tur, Etiam virum doétum quem in hoc Comico illuftrando & emendan- 
do occupatum effe, A,1704, {cribebat doCtiffimus Kufterus ad Sviaam in 
Adjue , confilium illud abjeciffe accipio, quod tanto zquius ferent ftudiofi 
quo magis mecum gaudebunt Kufterum ipfum hanc fpartam plaudentibus 
Mofis ornandam in fe fufcepiffe. 7 
Editiones vernacule Ariftophanis. 

Undecim Comeediz Italice translatz, Venet. 15 45,8. ? 

Nubes & Plutus Gadlice per Annam Daceriam, Vide fupra Catalogum 
Comeediarum Ariftophanis quz exftant, 

Nabes , Germanicé. Argent, 1613. 8. 

Plutum Hifanice vertit Petrus Simon Abril tefte Nic. Antonio T,2 Bibl, 


Hifp. p. 193. 

P VL Supereft ut accuratum indicem {criptorumin Scholiis Grae 
cis antiquis ad Ariftophanem allegatorum fubtexam, qualem mecum humae 
niter communicavit eruditiffimus Kufterus, cuinos brevi luculentam Comici 

-editionem in acceptis relaturoseffe jam dixi, In hoc indice videbisetiam 
fcriptores laudatos in {choliis ha€tenus ineditis ad Lyfiftratum, quz Arifto- 
phani {uo laudatus Kufterus preter alia egregia adjunget. 


Index Auttorum, in Scholtis Grecis beteribus 
laudatorum. 


Abaris Hyperboreus, Vide indicem Ex. Bees Ey Te whi apg Beer: 


Rerum in 4baris. eth. 112.99. 
Aceftor Poeta Tragicus. O. 3. any yea N534-1128.1367.8, 
. ° ° y e gy. 10 9. wet 331, ° 
Ach eee 163 12-43. EjusPhilo- 361.1318. O, 808.1256. 1680. =, 
ARTS 303: 18. 139. Dramata ejus citantur 
Elianus ev Jcig weet Zoey, O, 159. fequentia: 
‘Afchines sy 7p xara Tiscceys. N, Ayapsuver, B. 1155.12.95. 1308. 1317. 
445. Ey to xata KrneiDarrG», 51320, E586. - 
Bbbbb rise 


Vb 
TAaux@- Motmevs, B. 14.47.1576. 
Era ems OrBas, B, 1C$3.incon- 
textu, A, 188, incontextu & 
Scholltis, 
Euuevides B.r155, 
Hdwvel, 0,277, 

Oo7oscy, B, 1329. 

{Oryéverd. B.YZOT. 

Auxseyiae®, 142, In contextu, 

Auxsey@». I. 1147. 

Muguidoves, B. 9.42, 1023, 1295. 
14.47. Es,1177. EX, 392, O.BO0. 
859.12.56.1420, 

Nis By. B, 1433. =-577. 0.1247. 

OrAuy xeiois, A. $83. 

Ogeria. Buss. 

Teorey, B, 1058. 1060, ubi argu- 
mentum dramatis ejus tra- 

. ditur, 

TMoopytevs, B. 826. 1.756, 

Newtevs Laruesxcs, BUSS. 

ZHiys. B. 1320. 

Tras», B, WZOr, 

Pironryrys, Bl430. 

Devyes , 1 Extop@s Aurea. B, 
942. 

XonPcoat, N. 534, BUSS. 

buxaywysi, BY1297. 

Vide etiam de A{chylo Indicem 
Rerum, 
FEfopus, Pl.1125, 0.14, 4.40.471.652. 
1291, 1437, Es, 128, 
Agathon Tragicus. B.84. in cone 

textu. Ex, 1. 

Alczus.Pl.302, 5.1227, O.1410.1647, 

Ejus drama Pafiphae, Arg, Pl.4, 

Aluman, 0,251. Es, 456. 
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Lib. 11, ¢. XX, 


Alexander. B. 864, 

Alexandrides, Pl.926. 

Alexis. EX.355« . . 

Amipfias. B.14. in contextu. Ejus 
drama Kevvos, Arg, N.§.& 0, 
989. Sed ubi pro Kows male 
legitur Koww. Kapascd, Arp, 
0.2. 

Ammonius. 5.94%. 0.1297, Ex. 607. 

Anacreon. PI.302, 1003. 4,850. 1132, 
B,385- 0.1372. 


- Ananias. Ejus jambus, 3.674, 


Andocides, =. 100%. 
Andreas. O, 267. 
Andron. 3.1469, 
Androtion. N.549, 98% A, 23}, 5 
O41. 0.33.15 40. 
Anonymus tay AtaAayrav {ertptor, 
0.1294. 
Anonymus 1Aidd@» pexects {Criptor, 
1.10$3. A. 155: 
Anonymus ov Nesaw {criptor. 1, 1308. 
Anonymi cewpol woAcws (ASama.) 
0.998 
Anticlides éy reig Nesoss, N, 144, 
Antigonus. 0.3CO, 
Antimachus. Pl. 33.718, A-¥I49- 
Ev Exvycvorg. Es, 1269. 
Antipater sy Twrepyquacs 0.1403. 
Antipho, N.1419. 
Aphthonius. 5.812, 
Apion, 1.577. 
Apollodorus, Pl. 535. N. 447. B. 33}: 
A.y60. O. 1022, 1354. 
Ey 1a wei Ea PoowGr. ZX, $230 
Ev to wei Osaw, A. 448. 
Apollodorus Tarfenfis. 8, 323. 
Apollonius, Pl. 103. B, 423. ie 
0}, 
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803. 848.873.994-EIS 5 -EZOL1376. 


I, 22. Q, 12.42, Es, 1426, 
Apollonius Acharnenfis. N.407. 
Apollonius Charidis filius. 5.1231. 
apolloniusRhod? P1.63.N,397.E,.2.40, 

"Ey ‘Joig Agyovaurixcsg. Pl, 210, 

Apollonii Rhodii Sholiaftz, N, 397. 

Appianus, 1,597. 

Aratus, 4.377. 2,262. Es. 782. 1067. 

Archennus, 0.575. 

Archilochus, A.12,0,278, 687.1228. Pl, 
476, N.109.274. 1.433. 0, 652, 
1426, Es. 602. Ejus ¢Qujener in 
Herciilem. 0, 1762, Ejus difti- 
chon de clypeo in pugna ab- 
jecto. E.1296.in contextu, 

Archippus, I. 422. =, 479. 

Ejus dramadvs oxig, 5.19%, 
NA#T@, &, 416, 0.1647. 

- Arichus, 8, us. - Sed ibi legendum 
eft Ariftarchus, 

Arion: Methymnzus primus infti- 

. _ tut Yopss KuxAizs, 0.1403. 

Ariftarchus. B, 13.4. 310.323. 357-375. 
LOOL. 1024, 1275, 1180.1301.14.47. 
1460, 1485. 1. 485, 562%. 752. 
12.76, 5.220, 0.76, Es. 159.1209. 

Ariftias Chius év reqs eres, N.397, 

Ariftocrates, N. 967, | 

‘Anftocritus. =. 842. 

Ariftomenes. Ejus drama AdpyrG», 

Arg. Pl.4, 
Bontoi. A. 3. 
OAcuge, Arg. 1. 8. 

Ariftophanes Comicus, 1 982, A. 

' 960. IO73- Le 288. g0o. OQ. 
3339. 1508, Dramata ejuscitan- 
tur fequentia: _ 

 Kiodocixey. Arg, Pl. 4. Es.740, 


Axagves, B, 1071, Arg. Es, 4, KE 627. 
_ Bbbbb 


1003. IOI4, 1005. 1203, 2 62. 
90. §90, 1190, 1201-1398, 

AuiéoaG-, N. 663, B, 246. Arg, 
O, 7. Et, 473. | 

Ava yueG», 0.1292. . 

BaBuAwries. Eam fabulam docuit’ 
Ariftophanes proximo anno 
ante Acharnenfes, A. 377, Cita- 
tur prztereaA,f02, 0.15 55. Arg. 
Es. 4. A, 282. 288. 491. 

Ba ready. N,32.1373,A.242,2.44, 11133. 
O. 7§ O, 1133-1379, %s-647, 1898 
Eb, 740. INQ 5. EX, 332 

Tewpyol. 1.959. 

Ings. 1.577. 951. | 

Ingurcdong, 21285-1303 tt 

Antares, N.529, 1.577, 1080, A, 271. 
=. 819. 4 

Aavaldes, P1.210, 1199. Bh 922. A.1239. 

Aca uct, in fpecie ita di€tum. 8.810, 

Eienry, Duo hujus nominis dramats 

_ fuiffe probat Audtor argue 
mentiin eam fabulam ; ex'eo 
quod paffim citentur. carmina 
in hac quam habemus Eine 
non, occurrentia: item ay 
ritate Cratetis, Arg. Es. 4, Citas 
tur przterea, N, 238. 642.3. 
326. 1.245.647. A.44}, D523. 
1020, 1437, O.43.873.1475- 

ExndAyoiacesocy. Pl, 314. 1195. A. 863, 

Howse. O. 79% 

Orr uoDopia Grey, PL 159. 452. N, 623. 
B, 3. A. 33%. Z. OF, 1033, 1106, 5 30 
0.1295. 

Immas, Arg, N.2,& N, 14,120,549. . 

$54.in contextu. $59. 591.124, 
A. 8, 165+ 380. 477, 604. 2.33% 
494-1013.102541033. 0.869.979 _ 
1OS§: Es. 754. aoe 
2 ° .Kanae 


72-4 

KoxarGy, Arg. PL. 4. 

Anuvias, A, 308. . 

Aiea. A, 3, Sed ibi legendum eft 
An [yvicd, 

Auoiseara, Pl, 427, N,173.§42.2 FO9. 
59> 840, 


NeDsaas. Pl, 469. $81. N.5 42. Arg, B, 
§. & B. $78. 919, 1.1007, 1096. 
3369. A. 134. 272, 2.44}. 1033. 
1420, O, 7. 122. 603,738, Es 

4S 0-797 IOSS- 

NeDeray wectecay, N, 520. $43, $80, 
591. 

Nye, 0.297. 440, 

Nixcy. A, 288. 

‘OAxddis. N,699, A, 122.710, 2,590. 
O. 1283. A. 723. 

“Opndes, Pl, 63.589. N. 360. $42, I, 
§86, 1010, A, 724. =, 324. Es, 
740. 803. 

TleAapyos, PI, 84.665. 5.1231, 

Nsprayy7s. 0.1297. ( An potius Meg. 

"Ayes, 
TIAst@y. B.8.493. A. 393. 468. E.270. 
. 674, 1069. 0.§34.Es.922. Ex, 378. 

TIAst©, wporep@y, B.r125, 

TAut@» devrep@e, P1.173,1147, 

Modis, 0.1297, 

Neoayav, =, 61. . 

xmas xatradapPavecy,. 1,422, 

EDrxes N, 31, 352.542.691, Pl, 797, B. 
1343. Loso, A.20.134.144, 0. 
734-471. Es. 430.445.740. 

Taynnsaj. N. 360, B,295. 1,642, A, 
640. 

tigas 0. 874. 

Ariftophanes Grammaticus. Arg, Pl, 
6.N, 1003.1149, B,153, Arg. 1,7, 


SCRIPTORES IN SCHOLIIS 


Lib LI, XX, 


Arg. A, 4. Arg. .5. Arg, 0,9, 
& O.1540, 1619,. Arg, Ex. 1, 
Ejus aperpos wagoiics laudan- 
tur, O.1292. Quin enim ad 
Ariftophanem Grammaticuom 
referridebeant,nullus dubito. 
Ariftoteles PL 586. N, 37 397. 447. 
944. B, 406.1580. 1.420. 1147, 
A.108, =. $76, 689.1427. O, 303, 
494. Es. 1178. A, 665, Opera ejus 
laudantur fequentia: 
AidarxaAias, O. 28211379 
Tlegi Zaiay isogla. N, 404, I, 414. 420, 
HSixav B. N.go7, 
Ilo st etctse >a 597. 
ASyvciav wodsteta, Pl 278 A,233,0, 
1354. A,666. — 
Kuemajav woritete, O.1283, 
[Saxyrtav wroAitaa, A, 319. 
Sapiav woritea. O.471, 
Teyeatav wodsteie, N, 397. 
TleoBAnuater, 145. 
Ariftoxenus. B, 360.1337. 2.1231 
Ariftoxenus Selinuntius. Pl. 497. 
Arrianus, A. 86, 

Artemidorus. %, 1139. 1231. Ejus 
Lwayoyn laudatur +. 1164. 
A{clepiades, B.1301, 1308, 1366. 1385. 

O. 347, 568 Alexandrinus, 


37s . 
Atalantarum Scriptor Anonymus. 
Vide fupra v. Anonymus. 
Athenzus, Pl. sus, N.109, Es.12.43. 


Bacchylides. 0, 1535. Ejus Hymn, 
47. 
Bacis, Videlndicem Rerum. 
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C. 

Callias, A, 278, 2.1480. 
sy Wedyras, 0.31.51. 

-Callimachus. Pl. 388. 677. N. 332. 
508. 552. B, 228.1332. L 818. A. 
144, 2, 62.262.§832, O, 262,303, 
304: $99. 693,766. 833.873. 884, 
1181,1242.Es,258.452.1243.Scho- 
lia in Calli N, 397: 
sv ExaAy, A. 12.7. 

Sy 7015 Ictpe(oug. Es, 1067. 
év Tpvoss. A, 72.4. 

Calliftratus, P1179, 385. 718. ir. B, 
Q 2 224.272 $750 $96,706; B02 
803.848. A. 654. 2157-213. 602, 
673. 769. 800. O. 436. 440. 


Caryftius Pergamenus. 0,575. 
Cephifodemus. 0, 1294. 
Cephifophon. Vide Ind, Rerum, 
Charis, B,1060. 2. 672, 

Charax, N. 508. 

Charis, 0.877. Nifi tamen ibi {Cri- 
bendum fit Cheris, 

Cheerilus. B, 73. 

Chryfippus, I. go, 

Cinefias Astupap Bomoacs. B. 153. 0, 
5378. Vide etiam Indic. tam 
verborum Grzcorum ; quam 
Rerum. 

Cleanthes (Hiftoricus.) L 94. 

Clearchus & ra zee) yeiPar.%.20. 

Clitagora poétria, Vid. Ind, Rerum 


Bbbbb 


£46. 17,¢,XX1,  -712§ 
Clitarchus ev ry déxatn, 0.487, 
Comicus Pl. 204, 
Commentarii Veteres, five’ tzopry- 
pata. Pl.1033. =. 962% O,294, 
_ $5 7307§ 1242 - 
Corinna poetria. Ejus napSene cic 
tantur A.720. 
Craterus. 0,107}, A. 313. 
by ty cuayuyh rar UaPieude 
ran B, 323. ubi tamen male 
turk ® pro Gs 
Crates (Geammaticus) B, 16 AE. 
Es 


4 
Ev te oreg) tow Adwnos Suey. 
I.725, - 

Crates (Comicus. ) 1,534. 

Ev Acppicpes. N, 6gt. Ibi tamen 
quidam legendom putant 
Keativ@» ev XeePiow, Vide 
Notas noftras. oe 

Ey. Danaras. N,96, Alibita- 
men hzc fabula Cratino tri- 
buitur. Vid. v. Crasinus, 

Ey Dowiosans, %. 879. 

Cratinus. Pl. 66.486. N, 447. B, 360. 
incontextu, I,405.526, 531 790+ 
(ubi tamen forte fcribendum 
eft Keem™s: ut intelligatur Cra- 
tes Grammaticus. ) 1284. A. 3, 
E.A50. (ubi ey teig wees Keativoy, 
Sed f{cribendum eff - - Keative: 
& intelligenda Scholia -vetera 
in Cratinum,) 351, 0,121, 364. 
1535. Es. 740, bis. Ex, 1OQt. 
Dramata ejus laudantur {e- 
‘ venta; 

Arne Se 2.542. 0.1294, 

Asoruradsravde@. A575. 

EmAic nov, N.788, 

3 


Fuse 


Ad ARISTOPHANEM ALLEGATE'' 2b, Ic, XX1. 
BIZ. 300. 30F- 440.5 30,705-738. - 


759-817. 825+ 836. 837. 877. 878: 
LOO2. AMID, UL}. §4221,1273,5233, 
120 4.1295$,0297.2363.1 379.1520. 
1680.1677. 702, Eh. 7$7. 831. 931, 
125}. 131 26 
EV Ta Teg NePTogriaas rez eae O. 
6 


759. 
Dieuchidas, =, 870. ‘Quamvis ibi hoe 
die corrupte legatur,. Euruysas. 
Dinarcns & a) nate Piro ess I, 


Diodorue (Siculus) PL ys 

Dionyfius, Scripfit wove BiBrcy arse) 
s rayoenv. Pl, 322, : 

Dionyfius Chalcidenfis segura 
Kricewy. N.397. - 

Dionyfiue. Halicarnaffenfis 
meet Eopnveas., N, 400. - 

Dionyfius Zopyrus. O. 1297. 

Diofcorides ev ris wee vopinaw, O, 


a 


1283. 

Diphilt Hi ere fe para landantar I,960, 
idem es Baiday poéma con{cri- 
pfit,.N.96, 

Duris ev 2’, AiBuxav, =. 1030, 

"Ev sé Maxsdouxav, N. 397, 


Ecphantides, = 11824 Sic enimibi 
legendum eft proogavridns, 
Epaphroditus sv rays Agvers, 1, 11.4% 

=. 332, 
Ephorus. N.857, 
Epigrammaincertt. Pl. 1130, A, $19. 
Z. LF OB.Es. 258, 
Epigramma in Herodotum. N, 331. 
Epimenides, 2.1027. 
Eratofthenes,PL,797,.H95.N,.447,552. 


727 
~ 964. B.1294. L959. % 239° 
70241027, O, 11,122, 5$7Arg. Ele 
Hh & Es. 701, 754. ~ 

' Evy. wi xapardiay, B. 1060, 

Eubulus, Pl. 1130," 

Eadoxus, éy 77 epiodw. N.379, 

Euphorion, 4,646, . 

Euphronius PL 385.905. N, 1267. B, 
Iiz$, ©,602.604.672.673.694, 
999-1081, 1139. 1520, 0,267;300. 
3574 766.°799. 873. 934+. 998. 
1378. 14.03.1535. 156201743. | 

Eupolis. N. 96,179, 350.540.587.691 
1100. B, 310. 14.47. 1.937. 980. 
1083, 1288, =. 1028, O.78, 1379. 
Es. 739, 762. 912.1158, Ejus dra 
mata ;' 

Aryes. =.897.E79O i. 

Aspareuros. 0.1555. Es, 308. , 

Auroaun@s, N.252, £.1020.Es 1164, 

AvroAux@. durseG-, N.109, 

Bawsey. Pl. §34.N.552, B. 421.2, 685; 
Es. 12.43, 

Anos, N97. ro1g, A. 12.529, 0.823. 
877.1568, A-398 

KoAaxes. N. 52, O.284. 877, Es, 803. 

Maouxas. Pl, 1038. N. £49. $2. §9le 
B, $77. O. pss A. 491, 

Nepmios. Arg, A, 5, 

ThoAes, Pl, 718. B. LOL. 1S 61, A, $03.2, 
82.98.1263, O. 881. Es. 1031,1046. 
A,270, 

Teor mareAso. N. 541. ‘0.840. ( ubi 
TigoowaAri04,) E. $7. (ubi male 
Tleorzravrives, ) - 

TivAas, 0.1297, 

Tabiaeyos, 0.1294. 

diAo. A, 127. ‘ 

Xgu- 
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Xeuciv yerGy. B, 1068, A.3, 2-641. 
92.0. 12.69, 1301. O, 42. 

Euripides, Pl, 87,203. 423.447.52% 
524. N. 30.106, £33: $ 31.640, B. 
6.4.73: 75+ GU. 317. 473+ 572+ 12376 
1.753. A, 245. 33%. 393- 395-397 
400.415.442.200) 71D M115 1236, 
1404. 0.589. Es.740,909,1068, 

_ A155. Ejusdramata 

Asytus. 0.494. 

bir@. N...1374, B, §73-1523. 

AAxasic. N, 1417. 1.1248, 

AAxuajar. 1, 1299. 

AAxpany. B. 93.540. 

AAtcavdea. B,100. 

Arden B.105. A, 307. 

Avdgouédn, B.53. 0,347. A 962: 

Avtiyoun. B.1213, 143}. 

AvTiOrN, B. 53. 

AgysAa@y. B.1237. 

Baxxey Pl, 908, B,103. 

BaddsgoPorrng, 1.12.46, Eu 75. 146.721, 


7S 40 
Fxa@Gn, N. 53, B,1366. 1,563. 
“Eupesvioes, B 1376. 
HAgxrea. Pl. 639, B.1350, 
Heaxraday. I, 214.1148. 
Heaxans. Es. 959. 

Oxzreus. B. 476, 478. =. 302. 
ImwcAur@y, B,102.962, 1114.15 19.1526 
L16, =.748. . 

UDeysvesee ey AvAId. 3.1345.14.47. 

[Puy éverce ev Tavgos, B.697,1264. A, 
Kenosey. A, 432, £.760 (47, 
Kentes. B, 873. 1398 

AixuuniGy. O, 1242, 

MsAtaye@». B. 12.69.1350.1447. 
MivadAiray, B.1275. 


SCRIPTORES IN SCHOLIIS 
Mydaa. N. 41. B.1427, L806. A, m9. 


Lib, 10. c, XK, 


2.1404. BR LOIZ, °s 

Edrrey. B, 1385 

‘Owens, B.72. A, 417-47 

‘Ovesns, Pl.638. 

Ila, 4 ° B, 1499. O,. $43. 

Hegidus. 0.179 

TiyAeus. N.11S3, 

TSeve Bos, B 1250. ETI. FO69, 

TIAsD@. Pl, Gor. N. 888. 919. B 
14.47, 1.3806,1237. A.§.414.43% 
445+ 453 47%. 496, $390 4% 
554 4707. 

T des, Ze 1317. O,1717. 

TWisvan, B, $3-12420134O. 135 5- 136}s 

ajdeet, B.1075. 

didoxtatas. B, 284-1447. 

eoinosay, Pl. 601. B, $3,126, A.442 
O. 347- 42.4. 

aeu>@y. B:1114,1526. 

Deve Gy devree@». B. 12.56, 

Euripidis filius mortuo patre docuit 
Athenis Lpbigeniam in Aulide, Ale 
maonem, & Bacchas. B,67, 


Fuftathius. Pl, rh =.769. 


Galenus. -ev ADepso pacts, PL 874. 

Geographus (i, e, Strabo, ) I, 1098. 

Glaucon Comicus. fHyus Gtams 
Teer Bets. Arg. Sue 4. 

Glycon, N, 563. 


Harmodius ev reis ‘Kapeadsdvoet, x, 


1230. 
Hellanicus, B. 706. O.873- 
"py TOC Boat 1b 016, A. 36. 
"Ev tow Keavajnoig, O, 14.03. 
"Ev t6ig Tiserixcig O,102.2 
Hers: 
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Heracleotes éy su 3 wb: Heaxactas, 
| O. §74.,.(intelligendus hic eft 
Nymphis Heracleota, qvemde 
Heraclea libros XIIL. {cripfiffe 
teftatur Svidas V. NusPc.) 
‘Hermippus. N. 556. in contextu. =, 
360. Eyus dramata: 
Seromsiodes, O.15 55, 
@60f, E672» O. 1550. 
Kéoxowss.O.14060 = - 
Ered fuareg.O, UFO, Enl24i 
GogucDooes.O.750. 


Idem citatur év dystrgos %, 11645. 
Ey Tghuergols, Pl, 701, O. 115 Oo. 
Ey 


y sk|papsreou. 0.304. 
Herodianus. N. 450,B,.221.957.1. 22: 
485.1147. 2.608. Es, 61. 
"Ey exipsguo pats. I, 433, O. 877. 
"py +7 Ka-SoAs. I, 1182, 
‘Ey ta weata P xaDory, 234, 
"Ev s0 0 3 Ka Soy. Es. 924, 
‘Ev ca ig ® xators,O.877. 
"Ev Ax ]ixg wgooredic, O. 485. 
"Ey Oduayesaxs y . c ,O0.462, 
"Ey tee GEL waSéw, Ae YQ 4 
Herodicus, B.1060. . 
Herodotus. P1.388. 488: Arg. N.3. & 
N.1§1.272, 301.397. 1128.1.84.91. 
433. 959. E. 238. FOO. 12-49, Ere 


409. A. 619. 
Hefiodus. Pl, 90. 727. Arg. B. 9. I. 

414.959:A.179.278.7408020¢ 
Z, 238, 1109.12.51. 0.505. 610. 
694. 710. 712, 1426. Et. US9. 
1170. A.1037. 

Ciratur ev aarid.B.994- | 

Scripfit Tis epyarias, xapraw ages 
x, aperss, B, 106s, contextu. 


Hieronymus Tragicus A. 387. 
Yippocrates. Scripfit aft 
aigay, roma ngyddaTaw. N. 33%. 
Hipponax. B, 674. Bs. 481 
Homerus. Ph. 27, 48.77-109.166.189. 
301. 322.469,545.590,655.696, 
753-808. 1111, N. 41. $2. $3.88, 
178-191.195-2-46,259, 269, he. 
2.96. 307. 336.377-400.538 $85. 
64.4.727.753.766.809-MIQLIEIZ, 
B. 1, 13. 176. 189, 22-4. 223. 3§O. 
$86. 787.812.840,842,1066. in 
contextu.1070.1075.1190.1, 92, 
137.15 2159. 160, 25$. 330+ 483. 
660, 693. 700, 768. 788. 1299 
1314. A.1.7.16,17,24.26.68.80 
86. 106, 114.142.203. 210, 217, 
230.262.264.265.234.294.3070 
329-331-344. 390. 397-399. 41s 
478-5 48-558.681.739. 771,960. 
994.996.1085 .132-3.1157.1200. 5 
35. 85.92. 184. 3372 FOO. $53 
604, 646. 1030, 1339. 1352. 
u458, 1469. O, 13. paren 167. 
2.62, 335, 399.402.576.583. 
696.142748647.1702,bisBar4Q, 
2$0.379.385-75 4675 7.9811024, 
_ 1047, 1060, 1090, 1167, 1209, 
I2I$. Ex. 378.4.8.380,478.52.0, 
549.922, 
Loca qvzdamHomeri absqve no« 
mine citata, PL1.¢.9. A. 3. 23§ 
= 929. 851. O. 1310. Es, 733. 


° 73 ° _- 
Ejus po@ma, Afergitesin{criptum. 
O. 914. 
Hyperides PL 724: 


Ey ty xaAxg.O, 281, 


Cccce Hy- 


75° 
Hypomnemata, five Scholia vetera 
in Ariftophanem. Vid. fupra 
Comment Arti, 
I. 
Ibycus. N.1047. 2.712. 0,192, 1302, 


155. 

Iliadis Minoris Auétor anonymus. 
Vid. fupra 4aonymus, 

Jon Chius, Poéta Dithyrambicus, 
Tragicus,& Melicus. Scripfit 
Epigrammata, Pzanas , Hy- 
mnos, Elegias, Scolia, &c. Ete 
$35. Eyus dramata: 

‘Ayeapeépavor. O, 1130. 
Owsus. B. 716. 
Oufarr. O. 1680. 
domny, B. 716. 
opucot. B. 1472, 


jophon Sophoclis flius. Vid. Ind. 


Rerum. 
Irenzus, =. 895. 
lfocrates év TH meos Kadueaxov wa- 
exypadn, N.1134- 
Ev ras Mapawececs, A.205- 
Ifter. B.967. O, 1693. 4.643, 
Ixion B. 310. 
Ey rays Ar jinayjs Asfers, O,1568. 
L 


Lamprocles. N.964. 

Lafus Hermioneus, Cyclios Choros 
primus inftituit,fecundum An- 
tipatrum & Euphronium. O. 
3403. 

Idem apar@- sept pexoinye Aoyev 
eypatpe , Koy AcSupapfov cig a= 
youve ATM aye, HOY TES EPISIXSS 
arrynod|o Acyss, =.1401. 


SCRIPTORES IN SCHOLIS = Lib. Il, e, XX. 


Lucianus sy Eswos. B. 1008, 3028. 
"Ey Tis weds amrajdeuresN. 326, 
Ev te ws 3 Copies Oe. N. 71. 
Lucillus Tarrhzus, ApolloniiRho- 
di: Scholiaftes. N. 397. Vid. 
etiam infra Zenedorus, 
Lycis Comicus. B. 14. 
Lycophron. Pl. 1195. B, 1398. =. 91, 
7 103-139. 702. Es. 7OK, 
ycurgus. O. 12.93, 
Ey SS eal Anwady, PL 690. 
Ey te xd la Asaxparss. PL 182, 
Lycus Rheginus, E:.92-4. 
Lyfias. I. 603. 


M. 
Magnes , Veteris Comeediz poets 


Ejus dramata, tTisaj, Ba 
TeaXes, Audol, Gentes, wWarete I, 


519. 
Melanthius Tragicus.O. 151. E808 
Ejus drama Medes, E:.YOi 
Melanthius (a priore diverfus) © 
TH wee nusnplew, PL 846, O, 
1073-ubi Melanthes vocatur. 
Melitus, Poéta Tragicus. B. 1337. 
Menander. P].698. N. 132. B.2§2. I, 
51.644, A.201, O. 373.1258 
1740, Es. 869, Ejus dramata: 
AAssus, Es, 1165. 
Aaris, A.283, 
Te 06. Pp l. 65 2. 
Ade avGv. 0.1962. 
Anuiseyos, 1,647. 
AvonorA@. A, 1022. A2._ 
Eyxegicn EAQN 
‘Emvveorens, A. 114. 


kano 
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ndovies. X. 1493, 
Ken L. 378 
Auxadia, A. 283, 
Mires Qu, =. 679. 
SuveeSos, O, 1490s 
YmeBodpeajes, A. 378. 

Menander ev t@ zeei Musypiav, O. 
1037. | 

Menecles é tT wspi ASnvay ovy- 
yeepuatt, O. 395. 

Metagenes ev "Augass,-O. 873, - 

"Ev opened). O. 12.97- 

Meton Aftronomus O. 998. Vid, 
etiam Indicem Rerum. 

Mnefilochus ev PaguaxeraAy, O. 
471. | 

Mochthus. E:. 778. 

Morfimus, Philoclis F. poéta frigi- 
dus. B.151. Es. 803. 

Mufzus. Hic fcripfit sfansoes vo'- 
oa, KH XenTuuc, B. 1065. in 
comtextu. Vide etiam ibi 
Scholiaften, : 

Myrtilus ey 77 Tavowaon. O, 1490, 

Mythica. I. 534. 


N. 
Neanthes. A.8c9. 
Nicander. Es, 1067. 
Tiegh y Aart )ov, I. 406, , 
Nicochares ev TaAatette PL. 179. 


_ 3% 
ev Aaxwos, Arg, Pl. 4, 
"Ev Yerooyasceaw yin, O, 1550. 
Noss, O t8g¢Nosa¢ womrag, Vide fu- 
pra Anonymus, 
Nymphis Heracleotes. Vid. fupra 
Heracleotes. 


O. 
Olympus Moficus fcripfit duryi. 
nes ngyY | SenrytUcds — vopene, 


I. 9. 
Orpheus {cripfit reAsvas, B. 10654. 
in contextu. 


P, 
Palamedes, Es. 916. ©, 708. 1103,. 
4117. 7 _ 
Pamphili (Tragici,an pitoris) i 
xAnday, Pl. 285, ) Hoe | 


Panztius. B.1539. 
Paufanias. N, 331. 

"Ev dsurige HActan, B. 5. 
Peniegetes (1, e. Dionyfius,) PI 


5 ° 

Phainus, I. 959. 1126,1147. 3217. | 

Phalaris. PL rqa. ni 

Phanodemus. O. 373. 

Pherecrates. N. 563. 'B. 323. 1343, A, 
68. =.1493. A. IST, In contex- 
tu, & Scholiis. Ejus drae 

_ mata: : 

Ayyfia. &, 1500. 

Ayo. I. 759. O. 859. Ibi tamen 
potius {cribendum puto “A- 

_ ee. Vid. vocem feqventem. 

Aypies. O. 1294, Ex. 355. 

AuropooAss, I. 420. Es, 4.76, 

ExriAno 0ys¢. £. 542.1029. 

"EwigoAy, Z, 962, 

Keawarado, PL 388. 5, 870. Es 
748- : 

Apia, Ex.77, . 

Nawuyis, Es. 1241. 

Tleee a, B. 365. 

Pherecydes. I. 1318. 


Ccccc 2 Philos 
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Lib, 11, ¢, XX. 


Philochorus. Pl. 973, 1247. N.213.B. Phrynichus Tragicus. B. 941. 


732.1065.1227.A,219: 1075.2. 
210, 240.542. 716.941.O,722. 
767- 998. 1106, Es, 465, 474 
604.664.1031, Ex. 19}. 

‘Ev At Sidi A.173.1096. 

‘Ey aoe I, 414. Ex. 18, 

Ev +4 rélagtn. O.557. 

Ey 19] Sern 1a) Ar Siday,B.220, 

Philocles Poéta Melicus. =. 460. O. 


281. 
Philocles (Tragicus.) Ejus drama 
Fereus, five Epops, 0.282. 
1 999, 
Philocles Philopithis F,Poéta Comt- 
cus, 0.282, 
Philocles duo , poéte Tragici. O. 


282. 
Philonides, hiftrio Comicus. Vid. 
Ind. Rerum. 
Philoftratus ¢v 7a AwoRavis F Tue 
yews Biw.B. 212, 
Philoxenus ey FaAateia. Pl.290. 

Ev KuxAwm. Pl.290.298. 301. 
Philyllius. Vide Philprius , & Phyllius, 
Philyrius ey tai Au rasias, 0.1568. 

Sed ibi fcribendum eft, e:AvA- 
: Asog sy Tag TlAuytelous, 
Phocio- Peripateticus ¢ Kegers ‘A= 
paateas. Pl.149. 
Phocylides. N.239. 
Phrantides. Vid. fapra Ecphantides, 
Phrynichus. N. 754.964. B. 362. Es 
¥7. 


ey Th ZoOisuxy a peorxeuy, Es, 414, 
Phrynichus, filius Polyphradinonis, 
poéta Melicusfvavis. O. 750. 


J) "Ev sy Navdvidl Tergadoyia, O. 


Eyus dramata: 
Avdpoptda, Z,143h 
Avraj@», B.107. 
‘EmiaAtng.O.1299. 
Hetyovy. 2 1481. 
Keoves. 0.989. 
MIANTS AAW E1463. 
Soiosey, F210. 
Phrynichus Comicus.O.750. Ejus 
dramata: 
Kawase, O. 1568, ; 
Mororgomos. Arg, O. 2 & O, I. 
998 1297. 
Mgr. Arg.B.7. | 
Phrynichus Fkunomidz filius, poéta 
malus. B.13. 
De Phrynichis Vid. etiam Indicem 
Rerum. 
Phyllis Muficus, B, 1337. ©. 1231. 
Phyllius (Comicus.)PI.179. Sed ibi 
{cribendum puto Philyllius. 
Vid. etiam fupra Phslyrins, 
Pindarus. Pl.9. 210.385. N.106. 223. 
2.98.738 B 321,1.621 1261.2326.A, 
61.127. 637. 2, 307. O. S1F.929 
942. 1121, Es. 696.1296, Ejus 
Twroexruala,O.927, 
Pifides. Es. 17. 
Plato (Philofophus.) PL. 362. N. 360. 
611.1419. B.x421, b. 63x. Z, 194 
7290" G1 O.475. Exe 355 
Ey Nowa, Pl, $5. 
Ev teitw Nowa, N.1276, 
"EY Ev9udype. B,204, 
‘Ey ‘Bu vMpon, LeB42 
"Ev Gecuryta. O. 


Ey Mevaleve, Pl. $24. 
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Ey Tlewrayoea. N, 360. B, 156%. 
Ey Suuwocia.B.§q. : 
Ev ¢ajdecs, Pl.17y. E, 1028. 1177, 

Ey dasdevs, Pl. 362, : 
Plato Comicus. Pl. 177.179. ubi DAd= 
'  gav Aas Oyow pro MAdsapy 

Aasw, ut emendat Cafanb. ad 
‘Athenzum. N. 1419. B. 305. 
430. 1190. A.22. 351. £. 1251.0. 
121. 472. Ex, 71, Eyus drama- 
ta: 

Adams, Z. 130%. 

AuPrdeaG.. P1174. 

AajaarG, N. 663. 

Foeras. A. 351, 0.799. 

Zeus xaxs Ww, Es, 12.43. 

KAgoPav, Ar g- B. 7.& B. 3C5, 690. 

693. 

Adnaves. O. 491. 

MaypaxvSe, B. 1027, 

Nixnay, O.1297. 

Tasdagiov. B,310, Es. 733.948: 


Necavie@», N. 248. =, 590. O, 


1955. 
Tepiaryac. N. 109. 
xxudoy. O.1F I. 
LoOisas. N. 330, 2.157, O. 300, 
Es. 792. 
zoPaF. O. 168. 
Plutarchus ev ScAwG@) Bia, N. 447, 
"rrr, Lior. . 
By to WAS wn dw davercer doy 
N. 1186, 
Polemon. 0.646, _ 
Ev 1@ dburégg WEI tHe ASW 
‘Beatocderus émidnpebees. O. 11, - 
Polybius. 2.170: 
Praxilla (poétria.) 2.1232. 


Praxion ty 70 dturign Mryaginar, 
Ex, 18. ° 
Pythangelus, poeta Tragious futilis. 


e@ @ 


Salufius. Pl. 729. 

Sannyrion ev Aavar, B.30$: 

Sappho. PI1.7209. 

Satyrus. B.73. 

Sibylla. Es 1095. 

Simonides,artis mnemonicz inven- 
tor, defcripfit Dorica Diale€to 
Cambyfis & Darii regnum; 
item Xerxis pralium.navale; 
nec non prazlium navale ad 
Artemifium , carmine elegia- 
co: preterea przlium navale 
ad Salaminem peAsmas. Scripfit 

_ etiam Threnos, Pzanas, Epi- 
grammata, & alia qvedam. Z, 
1402, Citatur preterea. N. 
1359. I. 1318. A.740.0.920. In 
contextu: & 1410. Es. 696. E- 
Jus pean. =, 1217. O, 1301. Tee 
Doiron. I. 404, : 

Socrates. I. 959. : 

Socrates ev Korine. Vide Soferates, 

Sophocles, Apollonii RhoditScho- 
liaftes. N. 397. 

Sophocles Tragictts. Pl. 69.355. 49}: - 
N. 447.3462. B, 73. 75-193: 347+ 
803. A. 75. 638. 710.960. 2.29. 
4.60. 870. O. 276, 12.40, Eb, $30e 

, 696.5126, 

Ad LL, N. 25 6. 

_ frag Aongsus, O.934- 

Arypesdcoridec, B. 233. 

AuPiagaGn, B. 484, X15 OF 

Cecce 3 AXA - 


Aywrsas spasal.N.1064.Z.1021, 

‘EAevn, 1. 84. 

ivexvog. P1.727.807- 1, 1%47,0,1203, 
Ex, BO. 

[oAaGe. I. 495. 

Aaoxow.B 678. 

Mayress. B. $95 

Mevadirnn. B, 100. 

NauwAiGy, Bs, 1126. 

Nicn, ES $77 

O:dixes, B. 73- 

Osvopectog. O. 1337: (859. 

rasuc.N.1419 1.1696.8147.0.852- 

Tevxgar N. 583. 

Treeus. 0.100.282. 

Terarorguoc. A, 27. 

Tue, B. 360.4. 138. 139s 

Tugs devjega, O. 276. 

osu. Pl. 635. 

Sophron. Pl. 1051. N.75 4. A. 3.203. 
262. A 17. , 

Soficrates. &v 7@ dwdenccrw Taw Kontie 
xv, ©. 521. Sic enim 1bi le- 
gendum eft pro DWEATNS, 

Staphylus ev r@ mags @coraAias, N. 
1064. 

Stefichorus.0.1302. E:.775.8CO.Eyus 
MéAn, =,1217. Ejusdem Opes esa. 


Es. 747+ 
Strabo. Pl.149. N. 331. 
Strattis. B.305, Ejus dramata: 
‘AraAavres, B. 146. (legendum 
videtur AtaAcayen.) 
Kwnoias. Pl. 550. O. 1568. (Male 
enimibinunclegitur sparta.) 
Moraes. Pl. 1195, 
Mutioos- 5.1337, 


TecdsAoge X, 1337. 


SCRIPTORES IN SCHOLUS 


Lib. If, e. XX, 


Svidas. A. 1176. 

Symmachus. Pl, ror2. N, 815.B.757. 
1258. 1. $4. 752-959. 975.2123. 
125 }..A. 144. 471. 877. 1123, Z 
1293, O..17- $9. 168. 340. 440, 
705.989. 995. 1OO2. KL2K, 1282, 
1294, 1297. 1363. 1379. 160, 
1702. E.916, ‘ 

Synefius, Pl. 7. $2.6a1- 


Teleclides. A. 860. ©.1182. 
Teleclides Comicus, 0.17. Ejus dra- 
mata: 
uxtuoves. O, 989. 
Hoiodos. O. 1126, 
Tleuravers. ©. 832. 
Sreppoi, Es. 1040 
Telephus. PI.725, 
Terpander.N. 595. A. 13. 
Theagenes in Homerum {feripfit. 
O. 323. Et 927. 
Theocritus. Pl. 192.210. N. 1003, B. 
2-46, $48. A. 218. 753. E. 1404. 
1478. O.71. A, 473. 
Ey Adwna? dorass. N. 1128. 
"Ev 70 eg Aseoeteug Upeves,PI. 210. 
Theodorus ev ty etxosy deurépa. N. 


77 : 
Theognis , Poéta Tragicus. A. 11, 


140. 
Theon, Scholiaftes Apollonii Rho- 
dii. N. 397. 
Theophraftus, Pl. 720. B. 246. L 
IOGI. %, 1106. 
Ev t@ C' oujsxaw, I. 420. 
Theopompus. (Hiftoricus.) B, 220. 
- 6 1075. EZ. $232. 941 


1OOI. 
By 
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Ev 19D trav biAcwmiccen, O. 963. 
Es. 107K. | 

‘Ey TH bc Tey | BA, I. 226. 

‘By Ty y 13 » tay oA, O. 88x. 

‘Ee Ty x6, O. $ $7. 

"Ey ty Ay. O, 1014. 


Theopompus sv ra wee) cursBetae. : 


54., 


. Theopompus(Comicus.)P1.1139.N. 
3. 1419, O. 31. Ejus-dra- 
mata: 


ADeodioses, Pl. 179. 

. BatvAy, Pl. 1082, 
. Hau 6G. Pl. 768, 

Kawnrides, A.1020, O,1406, 

_ Cduossus, Z, 1337. 
_ Houdwss. O. 1568, 

Tee. A. 495. 

Tiradwos. 5.1216. O. 3%, 
Theorus. Poéta. I. 605. 
ThomasMagifter fcripfitArgumen- 

tum in Nwbes, Arg. N. 11. 
Item in Ranas, Atg. B. 1. 
Thrafymachus éy ty psyady rexyN, 


O. 88. 
Thucydides. Pl. 69. 445.469. 1196. 
N. 980.1. 55.84.759. 790. 105%. 
A. f. 12.145. 39} = 500. O. 
557. Et. 449. 478, 481. A. 619. 


1090. 
_ Ev + mparn, B.546, 0.484. 
‘Ey TY wipath, 0,186, 
“iy 7] sry, A.269. 
_ Evan n 07 d0y. 0.1568. 
Timachidas. B.55.62-4,651.973.12.42- 
1JO%- 1315, 1329s 


Timocreon Rhodius. z, 1058.Scho- 


lium ejus inPlutum, five Divi- 
tias , Dares, » 6 TUPAL IlAsts 
pot sv yh pore év Sarda] Ke 
B.1 S31. , 

Timothens. B, 1501. 

Tryphon. & 2’ w& ‘Ar']inge reore- 
diag. O.877. (Male enim iflic 
legitur tpiyora, pro TpuPewes ) 


Tyrannio fcripfit uaopwnpa saps 7 


THAIS métes, B.1337, 


>.< 
Xenagoras. N. 397. 
Xenocles , Carcini fins. N. 1267. 
Poéta impolitus & inelegans. 
B. 68. Dramaté equs: 
Aixdunes. N, 1267. 
Muss, Le. Mures, Es. 749. 


' Xenomedes (Hiftoricus.) A. 448. 


Xenophanes. Es. 696, 
Xenophantes (an Xenophanes ) av 
Tiron. I, 406. 
Xenophon. N.144. 360. B.1469. &, 
| 170. Ex, Logi. | 
"Ev Azropernpoveu uac's. N. 246. 360. 
Arg. B. 8. 
"Ey ERynindis, B. 47. 
‘Ev vei megi larainns, 1. 1147. 
"Ey Naudetce (Ky, Qu.) A. Bike 7 
By Zearori $42 Y 


ww 


Z. 
Zenodotus , ¢ tas Tapoai 
us wapamias Tirta. 
3 
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736 NOTITIA COMICORUM Lib. «. X¥II, 


CAPUT XXII. 


NOTITIA COMICORUM GRA- 


CORUM, QVORUM FABUL4 PERIERUNT, 
DIGESTA ORDINE ALPHABETEL . 


GIAS. Pollux III. feét. 36. Confer qve de Agia ac Dercyls 
antiqvis {criptoribus difputat Cafaubonus fb. 3. C. 10. ad 
Athenzum. 
ENICUS Athenienfis ; veteris Comeediz Poéta, cujus Arraap 
Svidas memorat, & Pollux X. 24. ubi male Eunx@ pro 
Auvxesg excufam, ut notavit Meurfiusin Bibl. Attica. 
AGATHONEM Comicum aTragico hyjusnominis diverfum coligunt 
nennulli ex male intellectis ejasdem Svidz verbis, qvos refellit Cla- 
riff. Bentleius differtatione de Epiftolis Themiftoclis. p. 118. 
ALCEUS Mytilenzus, prifcz Comediz Poéta, Vide qvz fuprain no- 
titia Tragicorum , & qvz de fupplicio hujus Comici notavit If Vos- 
fius ad Catullum p. 42. 
ALCIMENES Athentenfis, Comicus, 4Svidamemoratur, 
ALEXANDER ty AvroAoss laudatur 4 Zenobio VI. 11. proverb, Sed for- 
te lerendum exis, licet Meurfius in Bibl. Gr. asx oAve tribuit Ale- 
xandro Etolo, qvi Teaysdodidarxadss fuit, ut notavi fixpra cap. 
XIX. Sed AsvoAos Comeediz videtur nomen, perinde ut @Aius Ale- 
xandro huic 4 qvibusdam tributus , fuit titulus poématii Heroici. 
Vide Athenzum Lib. Vil. pag. 283.296, Alexandro Regi qvoqve 
tributumeffe Zarupixoy doapariov Ayyva, qvodalii retuleruntadPy- 
thonem Catanenfem, teftis Athenzus XIIL p. $86. 
ALEXANDRIDES. Videinfrain Asaxandride. 
ALEXIS Thurius, mediz Comeediz Poéta , Menandri adr pey ; tefte 
Svida, hoc eft patronus fuit (fi vocabulum hoc reéte interpretatur 
H. Stephanus in thefauro Grace linguz & Henricus Valefius in ex- 
cerptis Peirefc. p. 305.) {cripfitqve dramata CCXLV. ex qvibus 
titulos CXIII. in veterum Libris fuperftites collegit Johannes Meur- 
fius in Bibliotheca Grzca p. 1210. feq. Titulos CXX. Jacobus Her- 
telius, duplicia earundem fabularum nominafubinde feparatim bis 
computans , in fenteatiis qvingvaginta Comicorum a fe collettis. 
Sunt autemhzc dramatum nomina: 


. Ayre 
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Lib, Mek. ony 
Ayxvaiov, Laért. ILI. 27. | Exidaue@r, Athen. 


A yoy five ixricn@-, Athen. 

Aswoan, Svid. in ra rela, & forte 
Zenobius VI. proverb. ru. li- 
cet ibi Codices editi: "Arézar- 
dp@» ‘AvmoAoug, | 

Acar ©, Athen. , 

' Aua)ic, Pollux VII fe€t 20. & X. 
{ett. 175. 

Aveta, 

AmoBarac, Athen. 

AroyAauxodv@, Athen. 

Aroner PVG » Athen. 

A tAo G, en. 

A ehamandeidng five ‘AcxAywidtdus, 
Poll. then. 

Arw)odderxarG-, Athen. qvem de 

_+ hac fabula vide VILE p. 336. 
Arbis » (Svid. 1 erdov) Athen. 


AX CH 9 

Boer ice five Box}/z, Stob. ferm. 103, _ 

Bawos, Poll. VII. fect.72. 

Taaacies, Poll, lege Kadai. 

Taadjaa, Athen. 

Teahy , 4then. 

Tuvcuxospalia, five yurcuxom paresa, 
Athen. Poll, IX. fect. 44. yurase 
HONE |CAelr 

Aaflun@ five Aaxjuu@», Athen. 

Anprpios n Dirgraioos, Athen, Stob, 

Adupos, Athen. Pollux. 

Als wevJav, Athen. , 

Asoxis II soa, Athen, 

Agwaidns, Athen. Poll. 

EiroinsCoSw@», then. 

"Exwapdlomoes, Athen. Poll, 

EAL EACH aerayn, Athen, 


ERs, Athen. - _ 


ra 


E mixdug@e, Athen. 

Erit¢ox@-, Athen. 

Exe sri OrBays, Athen. 

Bet gwnre » “then. 

Egnios 9 rays, then, 

H ei 0 Pocae, Athen, 

Hrax@, then, 

Howry, Athen, 

@xoPoeyros, Athen, 

@srrewlo, Athen. 

enBajos, Athen, 

Or |suov es, 

Qeacwr, Athens 

Ixmevs [pro qvo male apud Gree 
tium & alios ex corrupto As 
thenzi codice, irr@.] 

inmox@, Athen, 

lrosacsov, Athen. 

Kahacipc, Poll. X. fect. If. | 

Kalaevds QO», Svid. in evagices. 
Athen. 


Kauvios, Poll. 
KAsoSeaivn, Athen. 
Kudia, Athen. 
Kovscrys, Athen, 
Kegic, Athen, , 
PappanomwAns, Athen, 


Keatevas 1 


. KuGepvisys, Athen. 


KuBeu]ay ’ Athen, 

Kuxv@», Athen, 

Kure@, Athen. 

Aapras, Athen, | | 

AcBn, five AsBitioy [pro qvo male 
AaBn«@ apud Hertelium. J 
Athen. AéGns PolL VI. fe&t. 65. 

Asuxadia 1 Agamrérns, Athen. & Poll. 
ubi male éy Aruxedi pro sv Atve 

 weadiat, : 


Ddddd Asuxy) 
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Asuxy, Athen, 
Anuvie, Athen. Poll. 
Aiv@ » Athen. 
Aoxeosy Athen. 
Auxicx@s, Athen. 
MavdoayogiCoun, Athen 
Mavres, Athen. 
oe a Laért. III. 27. 
Midov, Athen. Euftath. 
MiAyioses } MiAnoia, Athen. Stob. 
‘ MiAxav, Athen. 
Miyws, Athen. VII. p.289. 
Myns NGEC » Athen. 
Odvosevs UPajyav, Athen. 
Ovu?¢8v@», Athen. 
OAuperriedwe@», Laért. III. 28. 
OAuy Sues five OAUWHGs feu oauy Sia 
Svid. in suyuegie, Stob. Athen. 
Lib. III. & VL qvo pokeriore 
loco legitur &¥ Ou oss Ong 
, pro ev OAw Dies, 
Opeia, Athen. 
Oxwea , [Scorti nomen] Athen. 
XIII. p. 567. 
Ogésxs, Athen. 
Oexnsels, Athen. Stob. 
Taaxy, Etymolog. in Toraja, 
NeuOiry, Athen. 
Mavxed|idsas, Athen. 
Tavwuxis 7 Egos, Athen. 
Nagaoir@-, Athen. Laért. 11128. 
Naegcw@., Athen. 
rel oviey, Svid. in pardor, 
Newry, Athen. 
Tost gi, Poll. 
TloAuxAsa, Athen. 
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Tovacer » Athen. 

Tlovjmes, Athen. 

TeawroxopG-, Athen. VII. p.297, 

nySayopieuee (Pythagora vite Gel 
lio 4.11.] Athen. 

NvAajey, Athen. 

NueauGy, Athen. 

PoaGy 7 woxmuCuca, Athen; 

Srovdoogmos, Poll. 

Eredjiwrns, Athen. 

Luvamodynaxov}ss, Athen. Stob, 

Luv]pexovjes, Athen. 

XuvrgePer, Athen. 

LueaxuoiO. Stob. 

xwgaxGy, Athen. & Pollux X., fect. 
130. 

Tagavrives, Athen Poll. 

Tabvs [pro qva Hertelio duz, Tidus 
& Ti]}9y] Athen. 

Tonisng 9 xeblarpevdosdy@», Athen. 

TeoPuv.@, Athen. 

TryG& 3 Athen. 

1 mroBorucy@s, Athen. 

Trovoid. 

PaideG 5 Peydoia, Athen. 

PirurxG, Athen. 

Diroxa\Gs 1 Nuw@a, Athen. 

QiAcreaywdos, Stob. 

D:asca, Athen. 

Pevyis Algexevy, Athen. 

Pov 9 ° 


ye. » Athen: 


eudumooAseca@», Athen. 


_ Fragmenta nonnulla Alexidis leguntur in fententiis Comico- 
rum triginta Grecorum, forma minore A. 1569. editis & illuftratis ab 


ff, Stee 
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H, Stepbano*p. 4.fq.&p. 453. Tum in fententiis Comicorum duorum & 
qvadraginta, Grace &latine editis 4 Goile/mo Morellio p. 129. &longe plura 
pajam landata Herteliicolleftione p.398. 4: atqve in Hugonis Grotii excer- 
_ ptis éTragicis & Comicis Grzcis. Ras am Alexidis fabulas aComicis - 
Ertinis expreflas conftat ex Gellio Lib. II.cap.23. Admodum longe pro- 
duxit vitam Alexis, ut przter alios innuit Plutarchus Libro de defe- 
&u oraculorum p. 420. Vi€torem qvoqve in Scena & coronatum obiiffe 
refertidem Plutarchus Lib. an fenigerenda Relp. p.785- Alius fuit Alexis 
Samius cujus Libros Zepuiov ogo & Librum @& avjapxstas laudat Athe- 
nzus, Alius Alexis, amanuenfis Pomponii Attici, de qvomeminit Ci- 
cero VILEpift.2.adAtticum. Aliusdeniqve Alexis, AfiniiPollionis fer- 
vus , peramatus celebratusqve Virgilio. | 
AMEPSIAS five AMIPSIAS (Auer ia Athenienfis, Comicus fubfrigidus 
“ notante Svida in Avxis& Deunix@-. Veteris Comosdiz Poéeta fuit, 
 clarus circa Olympiadem LXXXIX. Ejus dramata: : 

AmoxotJaQilorjec, 1 Marie. Athen. & Etymolog, M. 

Ketectioy, Athen, 

Kow@-, Athen. V. pag. 218. ubi teftatur hanc fabulam a&tam Olymp. 
LXXXIX.1 Scholiaft. Arifoph ingubimargumento &Anonymus 
Scaligeri five Scaliger ipfe in Olympiadum defcriptione Olymp. 89. 
Male aliqvando pro xenG@» {cribitur 207, vel xowos ut apu of 
lucem X. fe€t.17_ | 

Kopasai, Schol. Ariftophanis In argumento Avium. 

Mongo Svid. in avatpuyiwey anwyaray Kxapadrcy, ApudPollucem VIL 

" — feét.100. male puxel. | - 

TaxrQa, Poll. IX. fet. 138. 

SQevdoy,, Pol Athen | 

Deidwv, Athen. Lib. X. nifi & ibi legendum oPevder, nt Cafanbono & 
Meurfio vifum. 

TeiBay, Laértius in Socrate II. 28. 


AMPHIS Amphicratis filius, Athenienfis, Poéta veteris Comeediz, cujus 


dramata memorantur; 
AGduas, Athen. “AAxpaiow, Poll. 
“AAcix ec ,- Poll. | “AprsAseyes, Poll. &Stoh. 


Ddddd 2 “APs 


-.. © Has fententias Comicorum 4 Stephano collectas duplici latina Metaphrafi auxit &recudi fe- 
cit Chrifiianns Egenoiphus France, 1579, §. Morelli, Hertelii, & Grotii, Stephaniqve 
colleCtiones recenfui fupra cap. XL Oe : 
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Aw Pingarng, Laért. IIL.27. 
AmoyAauns pve, 

BaAaveao, Athen. 
Tuveyxoxedjaa, Athen. 
Fuvajxopavia, Athen. 
Acficnpidyg Laért. 11.27. 
AWveauBos, Athen. 

Ex]a éx} OnBas, Athen. 
Fetes, Athen. & Stob. 
Tareyog , Athen. 

Kovierns., Pollux VII. fect. 125. 
Kxei5 ) Athen. 


NOTITIA COMICORUM 


Lib, Il. ¢. XXII, 


Kupevtay. Poll. 

Asuxas, Athen. Lib. VIL p.277. ne- 
qve fane intelligo qvid fibive- 
lit notula adfcripta Meurfi 
Bibl, Atticz p.1405. 

Odvosevs ; Athen. 

Ougaros, Athen. 

Nav. Athen. 

TAdv@s, Athen. 

Faded, Svid, in veanextus]ay 

éiAadeA@a, Athen. 

biAétayeG » Athen. 


Vide Fragmenta ejus collecta ab Hertelio p. 360. feq. & in ex- 


cerptis Grotii p.17. Nam in indice qvidem ibi 


pratermiffum. 
ANAXANDRIDES, * de 


Amphidis nomen eft 


vo dixi fupra im notitia Tragicorum. 


Mediz Comeediaz Pocta fuit, auctor dramatum LXV. ex qvibus bi. 


XXVIII. tituli fuperfunt: 
“Aygomes, Athen. Macrobius V.21. 


Kepxioc, Athen. 


Ayxions, Athen. Pollux!X.6. ubi Kitag.Sere, Poll. 


male Alexandrides pro Ana- 

_ xandride p. 431.21. 

‘Aigsgoay Athen. 

‘Av]egay 9 Athen. 

Yegevroparia, Ariftot. III.12, Rhetor. 
Athen. 

Aidueau Beg , Athen. 

‘BAG, Svid. iff cBéX]es0¢ ubi male 
excufum Alexandrides. 

‘Eveea;, Ariftot. HI. 12. Rhetor. 

ZLaryed Porn LewyeaDer, Pollux fed & 
ibi male legitur Alexandrides. 

HeaxAns, Athen. 

Oicavess, Athen. 

Oncevs. Lacrt. HI.26. 


Kurrysray, Athen: 

Auxeeyes, Athen. | 

Mé\iawros » [ apud Athenzgum 
Lib. XI. ubt mendofe legitus 
Alexandrides,} 

Nueevs , Athen. 

Nugrizes, Athen. 

Oduvoreus, Athen. 

OmAcuaxes, Athen. Lib. V.& XIV. 
ubi itidem male Alexane 
drides. 

Neavdapos, Athen. 

Neoavdeoc, Svid. in Ageowayitns 
[ubi fimiliter vitiofe Alexan- 
drides] Athen. . 

WON, 


* Interdum male nomen ejus Scribitut Mexaisdrides : &in fcholiis Gracis ad Rhetorica Ari- 
flotelis ib.3. p.70, pro Sy @usy AAsgaves, legendum Avazardeidts, Confer 


Cafaubonum VI, 1§. ad Athenseum, 


ye DEPERDITORUM. sl, .X¥I 4 


an aransensereenanprnensnenmntarrnstnasly eS a SE SS ss SSeS 
Niches, Athen. Pappaxcuarjic, Etymolog. M. in 
NparsciAaG», Athen. - | opiyavov & Athen. Lib. VI. ubi 
sepia, Athew® =: 8 . iterum perperam Alexandri- 
ZaTueG@e, Athen. des. 

Types, Athen, PiaryDoeG». Athen. 


Vide Meurfii Bibliothecam Gracam, Hertelii fragmenta Co- 
micorum & Grotii excerpta ex.Comicis Grzcis. Alius Anaxaridrides 
Delphus, qvi fcripfit w& trav cvAnivrey ay AsADcic avaSnpator, CUjUS — 
operis librum ptimum laudat ‘appendix Vaticana a Schotto edita Cen- 
tur. Ie Pores Ch a : | _ 

ANAXILAUS five ANAXILAS, Comicus Poéta, Svidx & 
fEliano Lib. I. Var. cap. 27. memoratus, cujus hxc dramatum nomina 
fant obfervata aJoh. Meurfio in Bibliotheca Greca: 

MeAwre,. Athen. . + Mayegos, Athen. 

Auporrois. Vide infra in Avrpemois. .Movereor@-, Athen. 

BorpuAiwv, Laért. in-Platone, III.28. Mugomoiws vide paulo ante Astpo- 
«© fedin codicibusPollucisX.feét. 04654 : 7 


190. Borpudiov, . Neor]ic, Atheri. 
TAavxes, Poll. ote CpuSoxepo, Athen 
Bicivden; Athen) - a. TAgoios five WAsesas Athen, Laért. 
Karups, Athen. : YaxwS@> five vaxwSGe sropvobu 
Kipxy, Athen. & Laért. ubi male oxos, Athen. [male ZaxwI@-» 
Képxw pro Kipxy. ° apud Meurfium.) ; 


Aurpomoic (Polluci duobus in locis. Xaprss, Athen. 
fed Athenzo Auporousvel ‘Augee Xpucoxcos, Athen. 
arosoc,in Stobzi libris Mupszraes.) Goes Svid.in parov, — 
Adde Grotium in excerptis pag. 861.feg. Alius Anaxilaus Lace- 
dzmonius, de qvo Plutarchus in Alcibiade. Alius 4n4xilaus Lariffeus 
Magus Pythagoreus qvi ab Augufto urbe & Italia pulfus.eft tefte Eufebio 
inChron. Ejus sasysia five /udicns memiorant lrenzus Lib. cg. Epipha- 
nius hzrefiz4. 8 Plinius Lib. XIX. 1. XXVULr1. XXXII. 10. XXXV. 15. 
Alius denigve daaxi/au Rheginorum tyrarinus apudAriftotelem Lib. V. 
Politic. ccult. : ee 
_  ANAXIPPUS,. nove Comedia Poéta , Antigoni & Demetrii 
Poliorcete temporibus Svida tefte claruit. 
Ejus dramata: Emdxalod@», Elian. X14, hift. animal, 
Rigor five Keoawedy@»,. Athen. | | 
MsGagwocs, Athen. Poll, . 
gouge, Athey == «=: —«:«+- Ddddd3 _ AN- 
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Philochorus. Pl. 973. 14147- N. 213. B. Phrynichus Tragicus. B.941. 


732-1065.1227.A, 219.1075, 2. 
210,2.40,542.716,941.0,722, 
767. 998. 1106, Et, 465. 474. 
604.664.1031, Ex. 593. 

‘Ev As Sidl A.173.1096. 

‘Ey y ArSides, I. 414. Ex.18, 

Ev +4 télagen. O. 557. 

Ey 29 sixty sav AtSiduy,B.220. 

Philocles Poéta Melicus. =. 460. O. 


281. 
Philocles (Tragicus.) Ejus drama 
TFereus, five Epops, O.282. 
.) "Ev tH Navdwvidl Terearoyia, O. 
" 299, 
Philocles Philopithis F.Poéta Comt- 
cus, 0,282, 
Philecles duo , poéte Tragici. O. 


282. 

Philonides, hiftrio Comicus, Vid. 
Ind.Rerum. 

Philoftratus &y 7a Awsavis F Tua- 
yews Biw.B.212, 

Philoxenus ¢y FaAareia Pl.290-. 
Ey KuxAwz's. Pl.290. 298. 301- 
Philyllius. Vide Phelyrins , & Phyllius, 
Philyrius ey raic MAuvrnsias. 0.1568. 
Sed ibi fcribendum eft, @sAva- 
Asog sy Tog TlAuyreious. 

Phocio Peripateticus sy Kegers “As 
paaAteas. Pl.149. 

Phocylides. N. 239. 

Phrantides. Vid. fupra Ecphantides, 

Phrynichus. N. 754.964. B, 862. Ess 

X7. 


Ev th XoDisny a pgrxevy, Es. 414, 
Phrynichus, filiusPolyphradmonis, 
poéta Melicusfvavis, O. 750. 


Ejus dramata: 
Avdpoida, Z,148L 
Ayraj@», B,107. 
‘EmiaArtrs.O.1299. 
Hetyory. =. £485, 
Kpoves. O. 989. 
MIANTS GAwOls. E. 1463. 
@oiwiosey, E210. 
Phrynichus Comicus.O.750. Ejus 
dramata: 
Kanasas. O.1568. 
Movorporos. Arg. O. 2 & O, IT. 
9981297. 
Myou. Arg.B.7. 
Phrynichus Eunomidz filius, poeta 
malus. B. 13. 
De Phrynichis Vid. etiam Indicem 
neat 
Phyllis Muficus, B. 1337. ©. 1231. 
Phyllius (Comicns. 41. 179. Sed ibs 
{cribendum puto Philyliius, 
Vid. etiam fupra Philyrine, 
Pindarus. Pl.9. 210.385. N.106. 223. 
298.738 B 321.162 1261.1326.A, 
61.127. 637. 2, 307. O. $1,929. 
942. 1121, Es. 696.1296. Ejus 
Tarcexnuaja,O.927, 
Pifides. Es. 17. 
Plato (Philofophus.) Pl. 362. N.360. 
611.1419. B.¥424. bk. 63%. Z, 19 
729° GIO. 475+ EX 355. 
Ey Nouas. Pl, $5. 
‘Ey teit@ Noway, N. 1276, 
EY EvSudayo, B,204, 
"Ey ‘EvIvPpon, Zo Bg2e 
"Ev Gscurnta. O, 


Ey MensZeve, PL. 82.4. 
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Ey Tewrayopa, N, 
Ey Soper arly. B. 84. 
Ev dajdew, PL. 17y. E, 102%. 1177, 
Ey desde. Pl. 362, : 
Plato Comicus, PL. 177.179. ubi NAd- 
' "gov Aas Oyow  s pro MAdtay 
Aasw, ut emendat Cafaub. ad 
‘Athenzum. N. 1419. B. 305. 
430. 1190. A.22. 351. £, 1251.0. 
121. 472, Ex, 71, Eyus drama: 
ta: 
Kduws, Z. 1301. 
AuOrcieaGy. Pl, 174. 
AajdarG@». N. 663. 
Foeras. A, 351. O.799. 
Zeus xaxs uO», Es, 1243. 
KAgoPav, Ar g. B, 7.& B. 305. 690. 
693. 
Aaxuves. O. 47%. 
Maypaxv9e, B. 102%, 
Nixay, O.1297. 
Tlasdaguoy. B, 310. Et. 733-948. 


360. B. 561. 


Netravoc@», N., 249. z, 590. O, 


1955. 

MepiaAyns. N. 109. 

zxudoy. O.151. 

Lois. N. 330, Z.1F97, O. 300, 
Es. 792. 

sopPag. O. 168. 


Plutarchus ev scAwG Bio, N, 447. 
* rrgt, f.1013, 
Byte BAY un dev davercerSoy 
N. 118¢, 
Polemon. 0.646, | 
Ev 1@ ckurigg obi tie ASpou 
EearoDéres sasonpdas. O, 11, 
Polybius, =.170. 
Praxilla (poétria.) 2.2232. 


Praxion éy 19 deurig¢g Meyaginan, 
Ex. 18. 
hae: i poeta Tragious futilis. 


Salufuius. Pl. 725. 

Sannyrion ey Aavar, B. 305: 

Sappho. P1729. 

Satyrus. B.73. 

Sibylla. Es 1095. 

Simonides,artis mniemonicz inven- 
tor, defcripfit Dorica Dialeéto 
Cambyfis & Darii regnum; 
item Xerxis pralium navale; 
nec non przlium navale ad 
Artemifium , carmine elegia- 
co: prezterea przlium navale 
ad Salaminem jeAumos. Scripfit 

_ etiam Threnos, Pzanas, Epi- 
grammata, & alia qvedam. Z, 
1402, Citatur preterea. N. 
1359. L. 1318. A.740.0.920. m 
contextu: & 1410. Es. 696. E- 
jus éAy. ©, 1217. O, OI. Té- 
Sovraos, I. 404, 

Socrates. I. 959. 3 

Socrates ey Kofi Vide Soficrates, 

Sophocles, Apollonti RhoditScho- 
liaftes. N. 397. 

Sophocles Tragicts. Pl. 69. 355. 493 
N. 447.3162. B, 73. 75-193. 347- 
803. A. 75. 638. 710.960. Z 29. 
4.60. 870. O. 2.76, 12.40, El, $30r 

, 696, 1126, 

AS aes, N. 25 6. 

Brag Aoxpsus, 0.934 

, Aeorloes, B. 23} 
AuPiageS, B. 484, ZF OF. 
Ceccce 3 AXIS - 
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Ayviews spasad.N.1064.Z.1021, Svidas. A. 1176. 

‘Ener, I. 84. Symmachus. Pl. 1012. N. 815.B,757. 

iveyvoc. PL72.7,807- 1,4147,.0,1203, 1258. 1.84. 752-959. 975.1123. 
Ex, BO. 1253. A. 144. 471. 877. 1123, 2 

[oAaG. 1.496. 12.93, O. 17. $9. 168. 340. 440. 

Aaoxowy.B 678. 70$. 989. 99F.1OO2. 112K, 1283, 

Mayres, B. 596. 1294, 1297. 1363. 1379. 1680, 

MevaAirrn. B, 100. 1702. E916, ‘ 

NavwAiGy, Eb, 11266 Synefius, Pl. 7.42..62%. 

NisBn. = $776 T. 

Ovdines. B. 73- Teleclides. A. 860. ©. 1192. 

Owopecros. O. 1337: (858. Teleclides Comicus. 0.17. Ejus dra- 

rAeus.N.1419 1.1696.8147,0.852- mata: 

Tevxgos N. 58}. AuOixtuoves. O. 989, 

Tnesus. O, 100.282. Hoiodes, O. 112.6, 

TeimrcAtos. A, 217. | Tleuravess. <. 832. 

Tugs, B, 36C.A. 138. 139 =reppos, Es. 1040, 

Tuga devjega. O. 276. Telephus. P1725, 

owes. P1635. Terpander.N. 595. A. 13. 

Sophron. Pl. 1051. N.75 46 A.3.203. Theagenes in Homerum fcripfit. 

262. A 17. O. 823. Es 927. 


Soficrates. &v 79 dudenarw ravKenti- $Theocritus. Pl. 192.210. N. 1003. B. 
xiv, O. 521. Sic entm ibi le- 2-46, 548. A.21§. 7§3. 5. 1404. 


gendum eft pro Sxxgartas, 1478.0, 71. A, 473. 
Staphylus ev 7@ meg: @cosaAias, N. "Ev ‘Adunalxorauc. N, 1123,: 
1064. "Ev TW 45 Avrxuess upevea, PI. 210. 


Stefichorus.0.13¢2. E1.775-800.Ejus Theodorus év 77 eixosy deuréoa. N. 

MéA7, 5.1217. Ejusdem Ogeseta, 397. 
Es. 747. Theognis , Poéta Tragicus. A. 11, 
Strabo. PL149. N. 331. 


140. 

Strattis. B.305. Eyus dramata: Theon, Scholiaftes Apollonii Rho- 
‘AraAavros, B. 146. (legendum dii. N. 397. 

videtur ‘AtaAcyen.) Theophraftus, Pl. 720. B. 246. I. 


Kwaoias, Pl. 550. O. 1968. (Mule 1061. ¥. 1106. 
enimibinunclegitur Sperav.) ‘Ev ta dujsxaw, I. 420. 


Notas. Pl. 1195, Theopompus. (Hiftoricus.) B. 220. 
Mutios- 2.1337, - 6 IO7G. Z. $22. 941 
TeasAo6. Ze 13376 IOOI. . 


B 
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‘Ev ty D tay SrAsamcces, O. 963. 
Es, 107K. , 
‘fy TH bc Tey | BA, I. 226. 
‘By T™ LE trav $A, O. 88x. 
‘EV Ty x8, ‘0. $57. 
"Ey tn Ay. O, 1Or4. 
Theo ompus sv Ta wee) surdGetas. 


054 
. Theo ompus(Comicus. )PL.1139.N. 
663. t4ty. QO. 31. Ejus dra- 


‘Adeod oso, Pl. 179. 

. Batu, Pl. rO%2, 

Héu G. Pl. 763. 
Kaanhides, A.1020, O,1406, 
Cduosevs, 21337, 

_ Houdves. O. 1568 

THLE. A. 45. 

Tir apQvos. ©. 1216. O. 3%, 
Theorus. Poéta. I. 605. 
ThomasMagifter fcripfitArgumen- 

tum in Nwbes, Arg. N. 11. 
Item in Ranas, Atg. B. jke 
Thrafymachus vy th psyeady siya, 


gt. 
Thucydtes. Pl. 69, 445-469. 1196. 
N. 980. 1. 5$.84-759- 790.1051 
A. ¥. 126145, 39}. = 500. O, 
557. Et. 449. 478. 481. A, 619. 


1090. 
7 _ Ey TH j mpary, B.546, O. 484. . 
‘Ey TY wiparh, 0,186, 
Ey ™ cern, A.269. 
_ "Even n Ory day. 0.1568. 
Timachidas. B.55.62-4,691.973.12.42- 
1301-1315, 1329. 


Timocreon Rhodius. 5. 1058.Scho- 
lium ejus inPlutum, five Divi- 
Gas , Dense >, a TUPAE TAs 
pit ey z ys ey Sandel &c. 
B. 1337. $31. 

Timotheus. B, 150K. 

Tryphon. 6 B’ a6} ‘Ara weore- 
dias. O. 877. (Male enim illic 
legitur tpuyova, pro TpuPames ) 

Tyrannio fcripfit uaropmpa seps e 
CHAS métes, B.1337, 


¥. 
Xenagoras. N. 397. 
Xenocles , Carcini filtus. N. 1267. 
Poéta impolitus & inelegans. 
B. 68. Dramaté ejus: 
Aixdunes. N,1267. 
Mus¢, 1.€. Mures, Es. 749. 
- Xenomedes (Hiftoricus.) A. 448, 
Xenophanes. Es. 696, 
Xenophantes (an Xenophanes ) av 
Tio. I, 406. 
Xenophon. N. 144.360. B.1469. <, 
170. Ex, Logi. 
‘Ev “Amropemmwovevsac’s. N; 246. 360. 
Arg. B. 8. 
7 1 ERwincis, B. 47. 
‘Ev v0ig Weg Iararinns, 1. 1147. 
"Ey Mlasdeice (Kugu,) A. tke un 
Ey Rarer 254% 2 


ww 


Z. 
Zenodotus , 6 we Tappais Rg Aidu- 


Us wapauiag swirepay. N. 
13 
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CAPUT XXII 
NOTITIA COMICORUM GRA- 


CORUM, QVORUM FABUL4 PERIERUNT, 
DIGESTA ORDINE ALPHABETI 


GIAS. Pollux III. feét, 36. Confer qve de Agia ac Dercylo 
antiqvis {criptoribus difputat Cafaubonus lib. 3. c. ro. ad 
Athenzum. 

KNICUS Athenienfis ; veteris Comeediz Poéta, cujus Arraay 
Svidas memorat, & Pollux X. 24. ubi male Fuux@ pro 
Ames excufum, ut notavit Meurfiusin Bibl. Attica. 

AGATHONEM Comicum aTragico hujusnominis diverfum coligunt 
nennulli ex male intellectis ejusdem Svidz verbis, qvos refellit Cla- 
riff. Bentleius differtatione de Epiftolis Themiftochis. p. 118. 

ALCEUS Mytilenzus, prifcz ComeedizPoéta, Vide qvz fuprain no- 
titia Tragicorum, & qvz de fupplicio hujus Comici notavit If Vos- 
fius ad Catullum p. 42. 

ALCIMENES Athentenfis, Comicus, aSvidamemoratur, 

ALEXANDER ¢y AyroAois laudatur 4 Zenobio VI. 11. proverb. Sed for- 
te legendum lexis, licet Meurfius in Bibl. Gr. aszoAve tribuit Ale- 
xandro FEtolo, qvi TeayedodidarxaAss fuit, ut notavi fipra cap. 
XIX. Sed Asaoac: Comeediz videtur nomen, perinde ut eis Ale- 
xandro huic 4 qvibusdam tributus , fuit titulus poématii Heroici, 
Vide Athenzum Lib. VII. pag. 283.296, Alexandro Regi qvoqve 
tributum cfle Zarupixoy doapatiov Aya, qvodalii retuleruntadPy- 
thonem Cartanenfem, teftis Athenzus XIII. p. $86. 

ALEXANDRIDES. Videinfrain Anaxandride, 

ALEXIS Thurius, mediz Comedisz Poéta, Menandri war pen , tefte 
Svida, hoc eft patronus fuit (fi vocabulum hoc rege interpretatur 
H. Stephanus in thefauro Gracx lingue & Henricus Valefius in ex- 
cerptis Peirefc. p. jos.) {cripfitqve dramata CCXLV. ex qvibus 
titulos CXIII. in veterum Libris fuperftites collegit Johannes Meur- 
fius in Bibliotheca Grzca p. 1210. feq. Titulos CXX. Jacobus Her- 
telius, duplicia earandem fabularum nomina fubinde feparatim bis 
computans , in fenteatiis qvinqvaginta Comicorum a 1s. 
Sunt autemhzc dramatumnomina: 





. Ayre 
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Lib, c. XX yy 
Ay KuAlwy » Laért. III. 27. Exidaue@r, Athen. 


Kyoyv five ixricn@-, Athen. 

AdedAQol, Athen. . 

Aswoao, Svid. in ra tela, & forte 
Zenobius VI. proverb. mu, li- 
cet ibi Codices editi: ’AAczav- 
de@» ‘AvroAoig. | 

Ai wr » Athen. 

| Au@alis, Pollux VIL. fect. 20. & X. 

&t.175. — 

Avec y 

AnwoBdrxc, Athen. 

AroyAauxos.@, Athen. 

Aronor PG» Athen. 

A tAo G, en. 

Lechamandesdng five ‘ArnAywidtdyc, 
Poll. Athen. 

Arwpodiderxar@-, Athen. qvem de 

_+ hac fabula vide VILE p. 336. 

Arbis » (Svid. mn weov) Athen. 


AXCK9 . 
Boer ic five Boxfia, Stob. ferm. 103. _ 
Bauwos, Poll. VII. fett.72. 

Yaaacies, Poll. lege Karachi, 

Taad)ee, Athen. 

TeaQy , 4then. 

Tuvasmosealia, five yurcuxom parca, 
Athen. Poll, IX. fe&t. 4.4. yuvase 
HONGO | ect» 

AailuAiGe five Aax]uu@, Athen. 

Anpanr piog r Dirgratsoos, Athen. Stob, 

Aldvuos, Athen. Pollux, | 

Ais neSav, Athen. ; 

Avexis 1 Mormitsocn, Athen, 

widns, Athen. Poll. 

EironiCoAv@», Athen, 

"Exawpd)omoos', Athen. Poll, 

EAtin 1 EACing cerwayn, Athen, 

‘Ags, dthem 


a 


E mixdye@e, then. 

Erit¢or@-, then. 

Ex |a éxi Oays, Athen, 

Eed] 0s » Athen. 

Episos 4 ranuxi¢, Athen, 

H es 70 Deca, Athen, 

Hrax@, Athen, 

Howry, Athen, — 

@xoPopyros » Athen, 

Osrrewlo, Athen, 

@n/Bajos » Athen, 

Ox]evov es, 

Spar, Athens 

Ixrmevs [pro qvo male apud Gre- 
tium & alios ex corrupto As 
thenzi codice,imr@.] 

ixmox@, Athen, 

lrosacsev, Athen. 

Kadacioc, Poll. X, fect. If. , 

Kdlaperds WG», Svid. in cvagices. 
then. 


Kauvios, Poll. 
KAsoSeaivn, Athen. 
Kudie, Athen. 
Konerys, Athen, 
Ksgic, Athen, 


Kearevas i Dapucncawrns, Athens 


. KuGepvirys, Athen. 


KuGevlaj, then, 

Kuxv@-, Athen, 

Kure@, Athen. 

Aapras, Athen, | | 

AsBn, five AsQatioy [pro qvo male 
AaBnr.@- apud Hertelium. ] 
Athen. Aé@ns PolL VI. feet. 65. 

Asuxadia 7 Agazrérrs, Athen. & Poll. 
ubi male éy Axed pro sy Ave 

. weadict, : ' 
Ddddd Atuns, 
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Asuxy, Athen. 
Anuvia, Athen. Poll. 
AiG» » Athen. 
A005 5 Athen. 
Auxisx@», Athen, 
MavdoayogiCoun, Athen 
Mavres, Athen. 
oe Laért. III. 27. 
Midov, Athen. Euftath. 
MiAyoios } MsAnoia, Athen. Stob. 
" MiAxav, Athen. 
Mivws, Athen. VII. p.289. 
Monsees » Athen. 
Oduossvs UPajvov, Athen. 
Onul od», Athen. 
OAuprriodwe@s, Laért. Ill. 28. 
OAuy Gis five OAUSHG feu oauy Sia 
Svid. in sunuepio Stob. Athen. 
Lib. II. & VL qvo pokeriore 
loco legitur sv Omudion Onaiv 
__ pro ev OAuFians, 
Opoia, Athen. 
Oxwea , [Scorti nomen] Athen. 
XII. p. 67, 
Cetsns, Athen. 
Ogxyseis, Athen. Stob, 
Taaxy, Etymolog. in Torajes, 
NeuOiaAy, Athen. 
Navxed|idsns, Athen. 
Navwuxis } Egdos, Athen. 
Nagacir@-, Athen. Laért, IIL 28. 


ecwGs, Athen. 
rd oviey Svid. in paddor, 
Meitey, Athen. 
Tosyr Gia ) Poll. 
MeAuxAsa, Athen. 
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Novxge , Athen. 

Nov]mos, Athen. 

TgwroxopG@~, Athen. VII. p.297. 

NutayopiCsoe [Pythagorz vita Gel- 
lio 4.11.) Athen. 

TvAajey, Athen. 

TueauGs, Athen. 

46. 7 moxwucuoa, Athen, 

SmovdoPognes» Poll. 

Erec|iwtns, Athen. | 

Luvamodvnexov]es, Athen. Stob, 

Luv ]pexovjes, Athen. 

LuvreoPos , Athen. 

Zueaxuoi@s. Stob. 

xagaxGy, Athen. & Pollux X, fea. 
130. 

Tagayrives, Athen: Poll. 

Trbvs [pro qva Hertelioduz, Tidus 


& 192) Athen. 


Toxisns 9 xdjarpevdoAv@-, Athen. 
TeoPan@-», Athen. 

Trv@ 3 Athen. 

TwoPorey@», Athen, 

Trove, 

PaidO- y Paydoiea , Athen. 

QiiuwxG@-, Athen. 

Diacna\Ge 7 Nuu@ay, Athen. 

QiAorpaywdos, Stob. 

D:iasca, Athen. 

Qevyis Algoxevy, Athen. 

Doug ’ Athen. 

Q@vyac, Athen. 

Xognyis, Athen. 
evdumoSor~s~.cs@~, Athen. 


_ Fragmenta nonnulla Alexidis leguntur in fententiis Comico- 
rum triginta Grecorum, forma minore A, 1569. editis & illuftratis ab 


&f, Stee 
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H, Stepbano* p. 4.{q.&p. 453. Tum in fententiis Comicorum duorum & 
qvadraginta, Grace &latine editis 4 Goile/mo Morellio p, 129.& longe plura 
in jam laudata HerteliicolleCtione p. 398. 4: atqve in Hugonis Grotit excer- 
tis é Tragicis & Comicis Gracis. Ova am Alexidis fabulas AComicis - 
Eacinis expreflas conftat ex Gellio Lib. II.cap.23. Admodum longe pro- 
duxit vitam Alexis, ut przter alios innuit Plutarchus Libro de defe- 
tu oraculorum p. 420. Vittorem qvoqve in Scena& coronatum obiiffe 
refert idem Plutarchus Lib. an fenigerenda Relp. p.785. Alius fuit Alexis 
Samius cujus Libros Zeciuv ogav & Librum a& avjapxsas laudat Athe- 
nzus, Alius Alexis, amanuenfis Pomponil Attici, de qvomeminit Ci- 
cero VILEpift.x.adAtticum. Aliusdeniqve Alexis, AfiniiPollionis fer- 
vus, peramatus celebratusqve Virgilio. | 
AMEPSIAS five AMIPSIAS (Auer ia Athenienfis, Comicus fubfigidus | 
“ notante Svida in Aux & Peunx~G». -Veteris Comasdiz Poéta fuit, 
 Clarus circa Olympiadem LXXXIX. Ejus dramata: 
AmoxosJaQiZorjec, 1 Marie. Athen.&Etymolog.M. 
KereSiow, Athen, - : 
Kow@-, Athen. V. pag. 218. ubi teftatur hanc fabulam a&tam Olymp. 
LXXXIX.1 Scholiaft. Ariftoph.innubium ento& Anonymus 
Scaligeri five Scaliger ipfe in Olympiadum defcriptione Olymp. 89. 
Male aliqvando pro zen@- {cribitur 2or©», vel xewos ut apud Pol- 
lucem X. fe&t.r7n | 
Kwpasai, Schol. Ariftephanis in argumentoAvium. 
Moixei Svid. in avatbuy ine aveayuray &xapRad, Apud Pollucem VIL 
~ — fe&t. 100. male pure. . 
Tara, Poll. IX. fet. 138. | 
SQedivy,, Pol Athen,” | 
Qeidwy. Athen. Lib. X. nifi & ibi legendum cPevdem, ut Cafaubono & 
-Meurfio vifum. | 
TeBay, Laértius in Socrate I. 28. 


AMPHIS Amphicratis filius, Athenienfis, Poéta-veteris Comeediz, cujus 


dramata memorantur: . 
AGdpas, Athen. “AAxpeasow, Poll. 
"AA ee ,- Poll. | | “AMTEARCY OC, Poll. &Stob, 


Ddddd 2 - “Aur 


_-” Has fontentias Comicoruim 4Stephano colleftas duplicl latina Metaphrafi auxit Serecudi fe- 
cit Chriftiawus Egenolpbus Francef, 1579, §. Morelli, Hertelii, & Grotii, Stephanigve 
collectiones recenfui fupra cap. XI, ve. ’ 
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ApPingatng, Laért. IIl.27. 
AmoyAauns vos , 

BaAaveo, Athen. 
Tuveyxoxed|ea, Athen. 
Fuvayxopavic, Athen. 
Ackidnpidyg Laért. 111.27. 
Aitveauses, Athen. 

Ex) ex} OnBas, Athen. 
Fetes, Athen. & Stob. 
TaAeuoc, Athen. 

Konarys, Pollux VII. fect.125. 
Kes, Athen. 
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KuGevtay. Poll. 

Asuxas, Athen. Lib. VII. p.277. ne- 
qve fane intelligo qvid hive 
lit notula adfcripta Meurfii 
Bib]. Atticz p.1405. 

Odvoseve , Athen: 

Oupaves , Athen. 

Mav. Athen. 

TIAavGy, Athen. 

Paden, Svid. in veanexdud]ay 

diraceAOa, Athen. 

diAétajeG», Athen. 


Vide Fragmenta ejus collecta ab Hertelio p. 360. feq. & in ex- 


cerptis Grotil p. 517. 
pratermiffum. 
ANAXANDRIDES, * de 


Nam in indice qvidem ibi Amphidis nomen eft 


vo dixi fupra in notitia Tragicorum. 


Mediz Comedia Pocta fuit, auctor dramatum LXV. ex qvibus hi. 


XXVIII. tituh fuperfunr: 
“Ayzonues, Athen. Macrobius V.21. 


Kepxiog, Athen. 


‘Ayxions, Athen. Pollux!X.6. ubi Kiagegi, Poll. 


male Alexandrides pro Ana- 
xandride p. 431.21. 

"Aigseay Athen. 

‘Avjegav, Athen. 

Yegovreparia, Ariftot. III. 12, Rhetor. 
Athen. 

AidueauPo¢ » Athen. 

‘EAcrm, Svid. ini aBEAJepeg ubi male 

° excufum Alexandrides. 

‘Evoe€as, Ariftot. HI. 12. Rhetor. 

LaryeaPsi 4 Lewyeaor, Pollux ,fed & 
ibi male jegitur Alexandrides, 

Heaxans, Athen. 

Ouravecs, Athen. 

Oncevs, Laért. 1.26, 


Kuyyyercy, Athen. 

Auxeeyos, Athen. 

Ms\iawtos » [ apud Athenzum 
Lib. XI. ubt mendofe legitur 
Alexandrides,} 

Nagevs , Athen. | 

Ngyises, Athen. 

Oduvoreus, Athen. 

OmAcuares, Athen. Lib. V.& XIV. 
ubi itidem male Alexan- 
drides. 

Navdages, Athen. 

Neacardeos, Svid. in ‘Ageowayite 
[ubi fimiliter vitiofe Alexan- 
drides ] Athen. . 

FONE, 


Ps Interdum male nomen ejus Actibitut dlexaidrides : &in fcholis Greecis ad Rhetorica Ari- 
flotelis ib. 3. p.70, pro & auy AAskavere, legendum Avazardeidts, Confer 


Cafaubonum VI, 18. ad Athenseum, 
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Niche, Athen. 

MpwrsciAaG», Athen. 

Seula, Athem = 6 te 
Zatue@», Athen. 

Tyeeus , Athen. 
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Pappaxcpar}is, Etymolog. M. in 
“ opiyavov & Athen. Lib. VI, ‘ubi 
| ‘iferam perperam Alexandri- 
es, ! 
CiarnDoeG». Athen. 


Vide Meurfit Bibliothecam Gracam, Hertelit fragmenta Co- 


micorum & Grotii excerpta ex.Comicis Grzcis. Alius Anaxandrides 
Delphus, qvi fcripfit w&s trav cvAnOsvrav ay AeADcIG avadnuaror, cujUs — 
operis librum ptimum laudat ‘appendix Vaticana a Schotto edita Cen- 
tur. prov... | 

ANAXILAUS five ANAXILAS, Comicus Poéta, Svide & 
Fliano Lib. I. Var. cap. 27, memoratus, cujus hxc dramatum nomina 
funt obfervata ajoh. Meurfio in Bibliotheca Greca: 
Kudsras,. Athen. ' +Maryegos, Athen. 


Avpomroics. Vide infra in Agrpomoics. 
BorpuAiwv, Laért. in-Platone, III. 28. 
- fedin codicibusPollucisX.feéct. 


.Movoreor@, Athen. 


Mugowows vide paulo ante Astpo- 
mF 0666. 7 


Neos ]ic, Athén. 
CpvSorepo:, Athen. 
DAgoios five WAsesas Athen, Laért. 
Yaxw@- five vaxwoGp mrogvolad- 
Kipxy, Athen. & Laért. ubi male axos, Athen. [male Zaxwd@- 

Képxw@ pro Kipxy, ° apud Meurfium.] ; 
Astporos (Pollucit duobus in locis. Xaprss, Athen. 

fed Athenzo Auporousvel Aupe- Xpucoxeos, Athen. 

qooc,in Stobzei libris Mupozees.) Spas Svid.in pa rov, | 

Adde Grotium in excerptispag.361.feq. Alius Ataxilaus Lace- 
dzmonius, de qvo Plutarchus in Alcibiade. Alius 4a4xilaus Larifeus 
Magus Pythagoreus qvi ab Augufto urbe & Italia pulfus.eft tefte Eufebio 
inChron, Ejus sasyna five /adicns memorant lrénzus Lib.I. ci8. Epipha- 
nius hzrefiz4. & Plintus Lib. XIX. 12 XXVULa. XXXII 10. XXXV.15. 
Alius denigve dnaxilau Rheginorum tyrarinus apudAriftotelem Lib. V. 
Politic. cult. : a : 
ANAXIPPUS,. novz Comediz Poéta, Antigoni & Demetrii 

Poliorcetz ternporibus Svida tefte claruit. . 
Ejus dramata: Emdxalod@», lian. XIIL4, hift. animal, 
Regu five Kepaure Gry. Athen. 
BsGacwdc¢, Athen. Poll. | 


? 


Sgrug. Athenry 


- 190. Borpudiav, 
TAauxos, Poll. a 
Bucisdpem) Athen: - 
KaAudw, Atheri. 


AN- 
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ANTHIPPUS Comicus. Ejus EyxadvzJosdveyv laudat Athenz- 
us Lib. LX. 

ANTIDOTI segwfexop@» & pssperpigeciges ab eodem Athenzo ci- 
tatur in teftimonium. 

ANTIOCHUS Alexandrinus feripfit de Poésis Media Comadie 
GE TH ey TH LETNKapwaict xn22ed¥ Loo womjay tefte Athenzo Lib. XML 

ANTIPHANES Rhoduus (licet alt Caryftium, * Smyrnzum 
alii vocant] mediz Comeediz Poéta Alexandri temporibus clarus , wt 
conftat ex Arhenzi Lib. XIII. fub init. Terdecies vicit, auCtor dramatum 
CCCLXV. vel falrem CCLX. ex qvibus ecce tibi nominaCo I 
pleraqve obfervata abHertelio in fententus Comicorum, Georgio Mat- 
thia Kenigio in Bibliotheca, Voffio de Poétis Grxcis, & Meurfio in Bi- 


bliotheca Attica: 

A’yeoixos five Aycormos 7 BY ]adscv, Pole 
lux, Athenzus.Svid. in paydaigs. 

AvwAos, Athen. 

AGauas, Poll. X. (ect. 62. 

Axseoia, Athen. 

Axovouun, Athen. 

‘AAwvoidvn, Athen. Poll, 

“AAunsis, Athen, 

‘Avrzacg, Athen. 

‘Avlaz, Athen. 

‘Amexaeteaav, Poll. 

‘Aguas vel ‘Agnadia, Athen. 

‘Agwatoyy, Athen. 

"Agxeseaty, Athen. 

“Azyev, Athen. 

‘AcxArxwies, Athen. 

"AvAv)rs, Athen. Hoc dramate An- 
tiphanes perftrinxit ineptum 
tibicinem Battalum, ut docet 
Plutarchus in Demofthenis 
Vita. 

"AuAntes 9 diduuot, Athen, 

"Avy eeav, Pollux X. feét.152. 

"AP oodiowos, Athen. Stob. 


Aga 
* Svidas Caryftium Antiphanem, Thelpidis Tragici aqvalem, a Antiphancaltero diltingvit. 


‘AQgsdirns yoves, Poll, Ammonius 
in, Auypior, 

Baxyes, Athen. 

Batjarcs, Vide fupra in AvAmss. 
hoc enim verum dramatis 
nomen. 

Bowriog Athen, & Bowwrfa Poll. X 

ect. 89. 

BoufsuAws [male BoeCuxes apud 
Pollucem ] Athen. 

Bicws, Poll 

BujaAiey, fupra in “Ay pouxog, 

Bul avis, Poll. 

Yaues, Athen. 

Teseav, infra in Krag. 

Ineu|adns, Athen. nifi Aniftophanes 
legendum pro Antiphane, ut 
vilum Cafaubono V1. 18. 

TeySe¢, Athen. 

Yoeyustos, Athen. 

AsuxcAlwy, Athen. ; 

Aidvo, Supra in avAseeig. 

AswAacws, Athen. 
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Apam ila wyag » then. 
Auoiedjes, Athen. 


Eav]s egav, 4then. Poll, 
yraPeus ’ 


"tO, 
oe. 4then. Harpocr. Poll. 
& Svid. in Savilevops, 

Eun Aol, Harpocr. Stob. 

Efecla » Stob.& 4poftolius VIM. Ik 
proverb. ubi proailiparas EQe- 
cis Meurfius legit 19 EQecta, 

ZaxuvI©@-, Athen. 

Hyiox ©», Stob. 

Cauweas, Athen. 

Ceoyovia, Irenzus IL. 19. 

@op(Suxiv, Athen. - 

@oceuxia:, Athen. 

la'Joos, then. 

Innes, Athen, 

Kawevs, Athen. 

Kass, Athen.. 

Kapvy » five xagivn, Athen. 

Kyorzees, Athen. 
Kidapisn ns, Athen, 
UsSacwdes. Athen. Etymol. M. 
KysoPas ’ Athen. 
Kyi dig 5 Kuncdideia, 

1 Kyou 9ig 3  YATEUY 5 

Kogw Dic, » “then. 

KotvAn ’ 

Reels, Athen. 

Kenres, Athen. 

KuBevras , Athen. Pollux X. feét.rz7. 
kui » Athen. Poll. [Kroitss, 

Kuacdideie five xwownc, Supra i in 


Athen. 
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Kagux@, 4then. 
Kug.@- Kugux Gy, id, 
Aapreis 7 Adware Athen. 
Asuxas 4 Asuxad@», Poll, Svid. j in 
avdpis@-. 
Asx oien@-, Athen. 
Asavidns » “then. 3 ° 
Anpniay » Athen. 
Audis, Athen. | 
Avxew, Athen. 
MaaIaxi, Clemens Mex. 11.2 Pe- 
dagog. 
Madavioy 9 Athen. 
Msdseypos,Poll.&Scholiaftes Rheto- 
ricorum 4riftotelislib.2. p.46. ubi 
male AT Dar legitur proar)iPavnss 
Méroix@s » “then. 
Mrdua, Poll. 
Milewyuprac, Athen 
Midon, Poll. Xlee.rsenifi legendum 
MuAcy cur Meurfio, ex the- 
- nzo, &ipfo PolluceVIfeStart. 


Micoromest, Athen. 


Miyucje, Athen. 
Moryol Achen. 
MuAg, Supra in pbdaw, 
Muss, Poll. dthen, Porphyrius 2. 
1 LIOXAG. 
Nearloxos five Neavioxes Athen. Stob. 
mee ’ Athen. 
OP eipO-... Poll. X. feét.21. 
Gad ua@- 4 Heda), Athen. 
Gunes, Thane imitatus Menander 
in Acoidasuon J Porphyrius 
apud Euleb. . X, Iv preparat. 
Evange 
Onouy s Athen. 
Opordreict, Athen. 
Cues 
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ANTIPHONTEM Rhetorem, Comicum etiam fuifle ait Phito- 
ftratus, fiaudias Heidenreichium in pandeétis Brandenburg. Seda Comi- 
cis ob avaritiam perftringi , non Comicum fuiffe Antiphontem tradit 
Philoftratus in vitis Sophiftar. Lib. I. p. $03. Lo ee, 

APOLLODORUS Athenienfis, Comicus, auctor dramatum 
XLVII. & qvinqvies victor, tefteSvida. Incertum hyusne, an Gelors 
an deniqve Caryftii Apollodori fint raddray, EOnbos, Aaxaya & Oixetas, 
qv cum, aliis Apollodoro Athenienfi tribuit Meurfius in Bibliotheca _ 
Attica, atqve in us refert etiam Exveay, nulli qvantum memini veterum 
- memoratam, licet Hecyram fuam Terentius ex Apollodoto expreffit. . 

Sed Phormionem qvoqve fuam ex Apollodoro transtulit Terentius , ne. 
qve tamen ulla Apollodori Comeedia fuit eo nomine. . 

APOLLODORUS Caryftins Comicus multis veterum landatus,: 
Hujus, an Geloi, funt dramata: 3 
"AdsAQDas » 

AnQuagacs, Poll 
“Avréuegyetav, Poll. 


‘Axodimorss. Svid.'in syxopBaradey, Sed ibi cxordawtcs pro awodurees 
” legendum ex Athenzo & Photii Epis. 156, | : 
"Amonagreguites, Svid. in crudalw. 
leBaruy, Stob.:» we 
Evee 9 Poll. _ : 
"Earomal obec. — 
"‘Exsdicago Ayn (diverfa ab 'Emdiwalo Aue & hxc ipfa, ex qvaPhormionem 
uam transtulit Terentius, tefte Donato, qvi Hecyram qvoqve ex 
- Apollodoro expreffam innunit.} 
“EQnGos, Ammonius in gysay. 
Oinsrys , Stob. wo, _ J 
wai, Athen. XI. p.482. Sed illelocus potius dacet KupZay apud Paphie 
os poculum denotare, tefte Apollodoro Grammatico, qvi hoc in . 
Etymologiarum opere animadverterat. Confer ibid. p. 483. _. 
arpoixiCoduy imarjorwdc, Athen. &Svid. qvi tribuit Apollodoro Geloo. 
EParfouy. Athen. . oo, 
| APOLLODORUS GELOUS ¢é GelaSicilizurbe Comicus, Mes 
nandri zqvalis, adeoqve nove Comeediz Poéta fuit tefteSvida. Ejus an 
Apollodori Caryftii dramata: 
‘Aigiav, Svid. pro qvo Gyraldus legit ’Aryeley, 
‘AmoAcmrsoa, Athen. Photius Epift, 156. Svid.in syxopfac aS, 
"‘Axoxagreeay } DiradsAPes, Athen. Stob. Svid. | . 
: Eeecee Avt. 


’ c- 


ry 
a 
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AMOTUYXAVAV , 
AQavicouwG, Stob. 
Tada, vel potius raAwray, Stob. 
Teapualcdanv@s, five potius yeaymalidsomoos, Athen. Poll, Svid. 
Asucomoo, Svid. 
EuZevics, Feftus in Romam, 
H § ysw woinois, Poll. 
légea, Athen. Svid. 
Aaxcyye Stob. 
Hasdsév, Stob. 
Nagaroyi/ odwos, Stob. 
Futw@, Plutarch. qveft. Gr. 
Lie v~G@» 9 Svid. . 
PiradsrAa Vide fuperius in amoxaglepwv]ese 
Weudeas five potius ipevdajas, Poll. Svid. 
Fragmenta habes apud Hertelium, Grotiumqve. Vide & Joh 
Crojum Obf in N.T, p.282. & Gatakerum Lib. I. Cinni c.g. 

APOLLOPHANES Athenienfis, veteris Comeediz Poéta, ut 
Svidas auctor eft. Ejus dramata: } 
Aavay, Svid. 

AavAis [pro qvo male interdum excufum Acad vel Awe] Athen. Svid. 

IDryéoav, wpe in adehDiew, 

Kevjaveo, Svid. 

Kenres, Svid. Athen. Hefych. in @so} Zeuxés. Memoratur hic Comicus 
fEliano VI. 51. de animal. 

Alius Apollophanes Epicus, qvem allegat Fulgentius 1. Mythol. 
Alius item Medicus , cujus Plinius mentionem facit : nefcio idemne, 
qvem allegat Etymolog. M. in DiLarews &cujus Que ixgy laudat Laértius 
in Zenone Citieo Lib. VII. fect. 140, 

ARAROS, Athenienfis, Comici AriftophanisF. Comicus & ipfe, 
circa Olympiadem Cl. docere ceepit fabulas, ex qvibysmemorantur: 
Ades, Athen. Svid. 

Keyveus, Poll. Svid. 

KauzruAlaw Svid. & Athen. XIII. p.562. unde difces ab aliis hanc fabulam 
tributam effe ComicoEubulo. 

mescc yovaj, Athen. Svid. 

wacSevidsv, Svid. _— 

TAG, Athen. Svid.in avaddyas&'Agapss, Male apd Athenzum V1. 
P+ 237+ Agaguy cy Mevaia, | Etiam 
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Etiam Cocalue Ariftophanisbuic Ararotiadfcriptus anonnullis, Vi-- 
de Cafaubonumad Athenzum Lib.IIL c.9.& 35. ubide eo qvod. admedum 
frigidus fuerit Araros ille, unde Proverbium : Quy gorer@ ‘Agagsr@s, 

_ARCESILAUM Antiqve Comediz Poétam memorat Laértivs . 
IV. 45. 


ARCHEDICUS Comicus. Meminit Polybius in excerptis Pei- 

re{c. p.53. Ejusdramata, Alauatave & Oxravecs allegantur ab Athenzo, 
ods Svidz etiam pridem obfervatum,, qvi addit em {cripfiffe adver- 

fis us Democharem Demofthenis fororis hlium, unde de ztate Archedici 

conftare pote - 

RRCHIPPUS Athenienfis; veteris Comedia Poéta, qvi femel 

vicit Olympiade XC]. ut Svidas veer _Dramata elus; 

AuPerguay a.» By Athen. 

Heaxans. yaywev, Athen, Poll, 

IxjSues, Pall. Athen. Stephanus Byz. i inranesray 

IW7§S ' 

6vg oxic, Schol. Ariftoph 2 ad velbas, Zenobius VI. 28. &Svid i in ov ond 

' ex Ariftotele. um ‘Ow allegat Harpocration in tom toy, 

rher@s; Poll. Schol. Anite ad ad aves & Porphyr. qvaft. Homer. I. | 

Fivey, Athen. 

Vide Meurfium in Bibliotheca Attica, ubi etiam ex anttoré’ vite: 
Ariftophanis obfervat qvatuor hujufce Comeedias Archippo ab aliis tribu-: 
tas efle, Navayov, Nyoss, Nioay & moiyow, 

ARIPHRADES Comicus, 4 qvo Tragicos exagitatos teftatur 
Ariftoteles C.22. Poétic. ut a veteris Comeediz Poétis feqventer factuny 
comtat. 

ARISTAGORAM in Mammacutho laudat Athenzeus XII p. sre 

ARISTEAS five ARISTIUS Phliafius Comicus. * lian. VI. 51. 
animal. Ejus xuxAwmes Zenobius , Svid. & Apoftolius in proverbveproA- 
Tas Tov civoy EM SYERS vdaipe Svid. iterum in ‘Aaisig, Eyusdemy x mgs five PAre 
ce Athen. Lib. XV. OgOsus. Poll. IX. fe&t. 43. 

ARISTOMENES Athenienfis, veteris Comediz posta’ circa 
Olympiadem LXXXVII. clarus, cognomento Gugomoses, ut-preterSvidam 
teftatur Hefychius in hacvoce.. Ejus dramata:: 

"sdpj@», qvo certavit cum Ariftophane Plutum docente, ut teftanur 
Scholiaftes Comict in fabulz illius :argumento. 


Feecez - Boise} 


* Tragicum Ariftium facit Erafmus in proverbio petilidsit Sinams [ed reftivs Comicura 
, Gatakerus c.5. Averfar, 
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Athenion Peripateticus, de qvo meminit Athenzus Lib. VI, Alius Athe- 


nion Pictor qvem Plinius celebrat. * 
: AUGEAS five AUGIAS Athenienfis, mediz Comediz Potta 
memoratusPolluci Lib. III. c.3. [ub male ‘Ayfas legitur & Clementi Alex. 
Lib. VI. Strom. p. 622. qvo in loco notat eum ex Antimacho Tejo Poéta 
Epico expreffiffe qvod {cripfit: ; . 
Adee 9 avSp:imuv vow nraPey nde Kgy seyet, 
Unde Augiam qvoqve Epicocarmine qvadamcompofiuiffe conftat. Co- 
mcediarum ejus nomina apud Svidam fluunt “Aypoixos, Ais xa}iryoed duos » 
W9 ° , 
Kee AVTOCRATES Athenienfis veteris Comeediz Poéta. Vide 
{upra in notitia Tragicorum. | 

AXIONICUS Comicus, cujus ab Athenzo allegantur Tuppyycs 
five Tuppmnxess Pireueiarions yadrxsdixos& yadxic, Laudatur etiam 4Sto- 
bzo. Perpauca ejus fragments collegerunt Hertelius atqve Grotius. 

| BATO five Ba7]wv aut Bzt]/G@- Comicus, Athenxo, Stobzxo ac 

Svidz laudatus {cripfit dramata: ; 

“Ait@Aoy, 

“AvdpoSpevov, 

‘Euspyétas, Kouvstawadwl|a. Videubi lubebit, excespta Hertelii & Gro- 
tii. Plutarch. de adulatoris & amici diftrimine pag. 55. Kay Bay] 
Ty TXLOAMY darcm~sy ApxsriAaG, ore wpoc KAsav yy siyov smolng ev ev Kae 
podic, Tetras]@- > tov KAsavOny xga udjaperces dinayy. 

Alius fuit Bato Sinopenfis Rhetor atqve Hiftoricus qvi poft Ara- 
tum vixit, de qvo confulendus Voffius in Hiftoricis Grzcis. Hujuslibrum 
wks tev dy EDeow tupawew laudat Athenzus Lib. VII. Alios tres Batones 
obfervatos vide aJonfio Lib. IIL. c. 13. de {criptoribus Hift. Philofoph. 

CALLIADIS Kadsade ¥ Kepix8 mentio apud Athenzum XIIL 

ag. 577. . : 
ee 7 CALLIAS Athenienfis , * Lyfimachi o-yvoworAcxy five reftionis 
filius, unde& ipfe di€tuscyowiev. Sophocle & Euripide antiqvior, qvos 
ejus veftigia legiffe notat Athenzus VIL p. 276. 
Fjus dramata apud Svidam: 
“Ayu IKON 9 ; 
: Feeee3 _ A]. 
* In veteri marmore apud Fuly. Urfinum p. 31. Kd scPerys Aucife. non refert hunc Co- 
micum ut vifum Urfino, Callias enim ifte non Caljilthenes appellabacur: fed Callifthes 
nem AlexandriM.Socium, qvi Lylimachi Regis preceptor fuit, Vide illuftris Cuperi 
ar6D cow Homecricam ps i68 
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Ay}iAajs, Svid. in xnQirodue@-, 

TeoPavG, Poll, Athen. Svid. 

Tyvs, 

Ys. Athen. Svid. Pollux lib. ro, fect. 110° ot 

Vide Meurfium in Bibliotheca Attica, de ‘alus Cephifodoris 
Harpocrationem, ac Jonfium Lib. I. c.13. 

CHAREMON. Vide fupra in Notitia Tragicorum. 

CHARILAUS Locrus, Comicus an, Tragicus docuit fabulas 
Athenis Olymp.CXIII.1. ArchonteEuthycrito, ut conftat é prifto faxo 
apud Fulv. Urfinum p. 29. elegitor. 

CHIONIDES Athenienfis, veteris Comedie Poéta, memo- 
ratus Ariftoteli c.3. Poétices, & Vitruvio pref. Libri VI, Ab Anonymo 
Scaligeri Olympiadum defcriptore five Scaligero ipfo refertur ad Olym- 
piadem LXXIII. Dramata ejus apudSvidam: Hewes, migocs # Aosugios 8 
awroxes, Confer Athenzum & Pollucem. 

: CHAMELEON Heracleotes Peripateticus Philofophus, inter 
alios libros {cripfit de antiqua Comedia, WE: apyosas Kopedias y qvorum 
fextum allegat Athenzus Lib.IX.c. 4, | 

De CLAUDIO Imperatore Svetonius in ejus vita c. 11. dd 
fratre [Germanici] memoriam per omuem occafionem celebratam, Comedie 
am quoque Gracam Neapolitano certamine docuit, ac de fententia Judicum 
soronavit. 

CLEARCHI Comici Kitaggdes  KeoirFs0s& mavdgur@- laudan- 
tur ab Athenzo. _ 

CLEON Comicus qvem xuwoxeParo h. e. impudentisfimum 
vocat Ariftophanes in Eqvitibus. Confer illuftris & doétiffimi Viri Gis- 
berti€uperi Harpocratem p.147. | 

CRANTOREM Comicum allegat Stobzus p. 387. & 389. flori- 
leg. edit. Grotil. 

CRATES Athenienfis, Comeediz veteris Poéta, Cratini eqva- 
lis, & eyus primum hiftrio, qvem VII. Dramata compofuxfe teftatur Ano- 
nymus w&: kepewdias Ariftophani premiffus. Sed novem Comediarum 
Cratetisnomina vel apud unum occurrunt Athenzum, qvibus alia ex akiis 
adjungi poffunt: | : | 
Fesraves, Athen. Poll, : . 

Howes ; Poll. Svid. 
©yeia, Athen. Poll. 
Aauia, Athen. Poll. 
WEA: 
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sroydeou, Svid. in ao. Athen. Poll. 

Laudantur etiam aSvidi xodnrey, nifi fub eonomine latent ras 
deo ut fufpicatur Meurfius in Bibliotheca Attica, cui hz praterea Cratetis 
fabulx funt obfervatz: 

Eopraé, Poll. 
Meroxes, Etymol. M. 
Odvosas, Etymol. M. 
xavenjos, Schol. Ariftoph. ad nubes. 
wapaxdjadrxn , Poll. IV. feét. 173: fed ibi pro Keatxs in MSS. Codicibus 
eft Surixedtns, qvz leCtio confirmatur IX. fect. 57. 
arutivg, Etymol.M. 
Paroees, Athen. 
causot, Athen. Poll. ZenobiusIV. 41. proverb. 
céppipes, Scholiaft.Comici ad nubes. 
cwasisaca, Athen. 
ToAucy, Athery. & Pollux IX. 6. ubi ev réis KearerosoAos excufim pro rae 
Koaty]2¢ ToApous & X. fect. $4. 
TzoPaiviog, Etymol. M. 
Qowiosaa, Schol. Ariftoph.ad Vefpas. 
Kespoves, Athen. 
A Keenigio in Bibliotheca adduntur porro hz tres: 

Av)iDaens ’ 
Em igshat ex verfione latina loci corrupti Pollucis IX. 6. 
Euvesd ay. 
Eqvidem idem Svidas alium praterea Craterem Athenienfem 
fife docet, veteris & ipfum Poétam Comeediz, cujus triaeidem dramata 
laudantur: ° 
Onrauess > 
Ger 63 
Pragye. . 

aértius contra in vita alterius Cratetis Athenienfis, Philofo- 
phi Academici, cujus Arcefilas auditor fuit, Lib. IV.23.feét. decem Cra- 
tetes recenfens, unum nominat tantum antiqve Comadiz Poétam, Cz- 
terum Cratetem Academicum, de Comedia libros {cripfiffe refert idem La- 
ertius 1V.23. ex Apollodoro. Pauca qvzdam Cratetis Comici frag- 
menta habes apud Hi ertelium &Grotium. De eoAriftoteles cap. 5. Poé- 
tic.: To 9 uudus mois Emixappoc x, Dope negar, To pd uv &F aeras excie 
neAias FATS. Taw > Adnanow Kparras mpuros ap kev aDapdues sig Tope(dusne idt- 
as KaSoAy mosew Aoves x pudys, CRA- 
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CRATINUS Callimedis F. Athenienfis, prifce Comediz Poa- 


_taHoratiolaudatusunacum Eupolide atqve Ariftophane. Noviesviciffe 


- & XXI. Comeedias compofuiffe affirmat Svidas, Idem numerus confir- 


matur ab Anonymo #& Kapuedias qvi premittitur Ariftophani. Sed lon- 
e plura ejus dransata eidem Meurfio in Bibliotheca Attica, Ktenigio in 
ibl. Hertelio Grotioqve in Fragmentis Comicorum annotata funt: 
Agxidenxes five ut Laértius in prom. feck. 12. Agx/Aoxes : (male apud He. 
fychium in édovri, Kestiveg AveAgyw pro AexsAcyw) Plutarch. in Ci- 
mone, Clemens |, Strom, p.280. ubi ApysAcyens legitur: Harpocrat, - 
Pollux VII. 11. (ubi male aeyiaoyes pro ev ApysAcyoss) Harpocrat. in 
_. T9u@ako, Athen, Stephahys Byz. fragmento de Dodone, Svid. & 
ApoftoLin dss Pog, ” 
BexcAa, Athen. Svid. in ardeaxag. 
Byoigis , Pollux X. 23, 
Tetroves, Pollux VII. 33, 
TAgdxec, Athen, | - 
Anaiades, Athen. Hefych. Scholiaftes Comiciad Vefp. Svidas in paZew, 
Aidarxadsos (Svid. in avagurresy,) 


/ 


. Asorvrarscavdges » Svid, in Bn & averayytios, Etymol. M. in Gx. Athen, 


& Pollux. 

Agasrérey five Apawindes. Hefych &Etymol. M. in dytpomuByrcsEtymol, 
M. in avowrares, Athen. Svidas in xuBnailesy, dvog Usrey, aos, Zenoe 
bius V. 67, VI.24. Harpocrat.in issa edog. 

"Epmrvmpdyssvos, Clemens Alex. 6. Strom, 

EpiQia, Pollux & Hefych. nifi utrobiqve legendum MegsPiow pro ‘Ene 
Diag. . 

"Eupevides (nifi Euvesdaw apud Scho}. Ariftophanislegendum pro Evpesvidew 
Vide Meurfii Atticas lectiones V. 10.) 7 

"Euvesdas. Stob. oo, 

*Hpwes , Pollux X.17. Svid. in avexas, : 

@eéouv , ut Meurfius monet legendum apud Hefych. in amePenoay, 

@earrey. (In has {cripfit Calliftratus, tefte Athenzo) Plutarch. Pericle. p._ 
«60. Pollux, Hefych, Scholiaftes Eurip. in Hecubam & Svid.in Ox]a- 
aay, Harpocrat, in apxuwpos, 

tAsaces, Hefych. in ASptet. _ 

KAecBsAivey Pollux X fect. 105. (Confer Menagium de mulieribus Philofo- 
phis. p. 8.) five KAseBsAiy, ut Pollux, VIL fect. 41. Hephzftion. en- 

| F fsff chirid. 
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hevdvroBoAwas G». Laért. IIL 28. Sed videtur effe Cratinijunioris cui 


vrcBoAsecsov tribuit Pollux. 

¥20ic pala. Harpocrat. in agxrsvecy nifi pro Cratino ibi legendum Cra- 
terus. Vide Mauffacinotas, 

Sigey, Hefych. Harpocmat. Hephaftion, Pollux, Athen. Scholiaftes Luciani 
T. 1. p. 4. & Comici ad Aves, Svidas tum alibitumin wadixe, ubi 
male, Keativ@ 5 ogds pro sv weous, notante doctisfimo Kuftero. 

Incertim eft hujusne Cratini {criptis annumeranda & inter Co- 

‘meedias referenda fit @e+]aAav zoAsretie laudata ab Athenzo. Sane facit 

hoc Hertelius, apud qvem uti apud Grotium qvoqve Cratini fragmenta 

ubilubebit videbis. ‘Vixit annos XCVII. tefte Luciano in Maxpo(Siou. 

_ Laudatur & aSvidain Afovn & ove wAcxas, Vide &Zenobium in provers 

bio Exes duAcrep@», & Horatium Lib. L Epift.19. Tzetzen Chil. XL hift, 

375. In Cratinum {cripferat olim commentaria Lycophron Potta& Gram- 

maticus. EtGalenusteffatus eft fe compofiuifle libros tres say ao Kes 

7i@ wodstixay ovoperey, Perftringit Craunum Asxtophanes in Eqvitibus. 

VideSvidam ing iace. , 


CRATINUS JUNIOR itidem Comicus fuit, cujus Comeediz a 


Meurfio in Bibl. Attica obfervatz hz funt: 

Tiyarres, Atben. Hefych. 

Oncapsrng, Athen. 

OnDaAn, Pollux, Athen. 

Titaves, Athen. an ; 

TwroBoryses@» , Pollux. VII. 33. \PeuduroPorAssas@» Laértio Il. 28. 

Xegav. Athen. Hefych. in auropuera: , Sholiaftes Sophoclis ad Oedip. 
. Colon, Zenobius V. 9. proverb. ye 

CRITONIS'Comici Myosmia:a Polluce, Piroxaiymav ab Athe- 

nzoallegatur. AstwAo/ ab eodem Polluce IX. fect. 15. 3 : 

' .. . CROBYLUS,. . Vide infra in Hegefippo. 

DAMOXENUS Athenienfis, Comicus, ex cujus cuureoPeig Iqe 
cum prolixum affert Athenzus Lib. III. qvem latine reddit Grotius in Ex- 
cerptis Comicorum pag. 698. Abeodem Athenzo Lib, XL, laudatur etiam 
ejusdem Damoxeni autav rev Say. | OT 

DEMETRIUS antiqve Comeediz Poéta inter viginti alios De+ 
metrios a Laértio nominatur Lib. V, fe€L. 85, Ejus Ageowaytrm laudat Athe- 
nzus. SixeAav Llianus Lib, XII de animal, c. 10, preter eundem Athenz- 
um & Etymologicum magnum in Fonte Helych, in guenpes ut x, vi- 

| - FEPPE2 | tiolo 


- 
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DIOXIPPUS Athenienfis, Comicus, cujus Dramata apud Athe- 
nzum & Svidam memorata. | 
Av ]imogioPorxes, 
AresdincaCopectot, 
eee (confer Vosfium de Hiftoricis p. 359.) 
Aa 0s. | 
DIPHILUS tefte Strabone Libro XII. p. 546. Sinopenfis, nove . 
Comedia Poéta, auctor dramatum C. yrapsxwrales * yagiess & xepese 
xwtates judicio Clementis Alexandrini, etfi frigiditatem ejus perftrinxit 
jam olim Gnathzna. Ccenanti enim apud fe & trigidam laudanti moni 
rum, inqvit, ego enim aquams frigefacioinjettis in lacum tuarum Camediarum Pron 
logis , ut refert Athenzus Lib. XIII. Laudantur Diphilus 4 Clemente Alex. 
Auétore Scholior. ad Iliad. & v. 122. Nomina Dramatum Diphili qv 
apud veteres memorantur, hac ferefunt: | 
Ayia » Athen. a | Eperropes, Athen. & Harpocrat. apd 
AdAPo!, Athen. Pollux. Stob. ~  qvem male in vauxanges icri- 


4 


Aiperrevyos , vel ‘Aipeoirerysds 9 "Eve ym erat ev wcppw pro Eperege. 


vse, Athen. Eyayigoyres, Athen. Schol. Anftoph: 
Auaspic, | ad Eqvites. v. 1008, 
Avarwgousvos, Athen, = ‘puridinads duos » Pollux.’ 
AzrAyseg, Athen. _ + EfrieAngos, Pollux. 7 
Azosctys, Harpocrat. — Buvttyos 4 Zpariw rns, Athen, 
AmoAaweca, Athen. Poll. _ Zarypa Pog . Athen, Stob. 
BaAaveoy, Athen.  "Huegay, Zenobius IV. 18. 
Bowriog, Athen, | HeaxAys, Athen. | 
Taso, Athen. _ : “Hews » Athen. 
Miauapravece, Athen, = ©rcaupes , Stob. a 
‘Exaty, Athen. Pollux. Ogoeus, Athen, AiDirog o trv Onorida 
"EAsvn@opavtes ( Hertelius e corrupto wovjoas landatur a Scholiafte 
Athenzi VI.p.223.codice EAiw- Pindariad Olymp./, p.127. 
, - waPepaytss. K:Saewdes, Pollux, - 
Epmopa , fiveut Cafaubono feri- KArgs Ave ( qvam Comeediam imi- 
bendum videbatur , “Eusopos. tatum fe teftatur Plautus in Ca- 
Athen. » fina. ) : _ 
Ffff 3 Anpvicy, 


* Apud Clementem V, Strom. p. 611. pro yveuinuralje Eulcbius preparat, Evangel. p. 
690. legit yévinwtaroy ut referatur ad wav épe. commanem omnium Parentem DE~ 
UM, qvod probatur yiro infignis erudaionis Joanni Pottero ad Juftinam Martyrem'de 
Monarchia p, 178, - 
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Mae, | 
Xopes. VideSvidam atqve Athenzum. , 
Fragmenta apud Hertelium & Grotium, qv1 p. 669. sxixearyy 
fabulenomen perperam ponit, cumfitPoétz, Locus eftapud Athenz- 
um Lib. II. Sed apud Pollucem lib. IV. fe&. 121. pro Ewixpatas 6 Kwpudse 
décxah@», viri doftié Falkenburgii Codicelegunt Qsgexearns, 
EPIGENES Sicyontus. Videfupranotitiam Tragicorum. 
EPILYCUS Comicus cujus KogeAioxov laudat Athenzus Lib. IVs 
atqve ita legit Svidas in ExiAur©, etfi Lib. XIV. apud Athenzum editur 
Pwpadirxcs, Idem Svidas in Kearns Epilycum teftatur fuiffe Cratetis qvi 
veteris Comeediz Poéta fuit fratrem, ut adeo Epilycus qvoqve antiqve 
Comeediz Poétis fitaccenfendus. SedeoinlocoEpilycus ifte 4Svida di- 
citur Poéta Epicus, forte per lapfum memorig vel qvod Heroicum poéma 
etiam Epilycusiftecompofuit. —_. : 
_EPITHERSES Nicznus Grammaticus {cripfit de vocabulis Co- 
micis &Tragicis, utjam fupra notare me meminié StepharioByz.inNixasa, 
Similiter vocesComicas illuftrarunt Galenus, Palamedes, Theon, de qvi- 
businfra. Pro EaSsgon male Ovgo apudErotian. induBrv. 
ERATOSTHENES Cyrenzus {cripfit libros a& deyatas Kae | 
pdias, memoratos Athenzo, Scholiafte Ariftophanis, Svidz & Galeno 
pr2f. ad gloffas Hippocratis: inillisres & verba tn antiqve Comeediz Poé- 
tarum dramatis occurrentia explicavit,ut exGalent gloffis inHippocratem 
notatum johannt Wowerano Lib. de Polymathia c. 14. Septimum illius 
operis Librum ftaudat Harpocration in werardes. Idem opus refpicitur a 
Cicerone Lib. VI. Epift, 1. ad Atticum ubiEratofthenem laudat,& a Plutar- 
cho p.785. an feni gerendaRefp. | 
ERYPHUS Comicus integros verfus Antiphanis deftripfiffe ar- 
guitur apud Athenzum. FEjusfabulz: 
AsoAcc » 
MeNiBote ) 
WEATASNS. 
Vide Hertelium in fententuis Comicorum}, & A. Schottun]IV. 9. 
Obfervatt, humanarum. 
EVAGES Hydreates. Steph. Byz. in vdpea. 
_ EUBULIDES. Vide fuprainnotitia Tra tcorum. , 
EUBULUS Athenienfis, antiqve & mediz Comediz’ qvidam 
veluti terminus ac limes, ut eftapud Anonymum Olympiadum defcripto- _ 
sem ad Olympiadem ror. annum 4 Mediz Comediz poéta dicitur Am- 
| monio 
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Ticares, Athen. Xaeres, Athen. - 
pars tae oo  , Keurihe, Athens eit, 
edng, Ath , < WeAre. Athen. . 


‘Apud Herteliam & Grotium fragmenta infigniora lajus Eubuli 
leguntur. Pidem Heretic P. $37- rhemoratur Enbuli A¢Awy; Merenoddo- 
me ‘Oeretryy & Tite, ,Sed THI corruptum ex TirSaje, Oereiagy 
ex O, ptavn ) tam & a. eadem cum Karaxorrcodyar, 
ea. EUDOXUS Siculus. Laprt. Vu. JO.- ‘Ejus Naionage Poll. VIL 

201. vit ut! ot! 

_ EVETES Comicus memoratur Svidein Ewrlcagues. 

EUNICUS Comicns cujus Avrem ({Corti hoc nomen) ab ails 
tributa Philyllio. Vide Athenzum XIIL p. 567. & 586. Supra in ENI- 
CUS. Eunicus év ‘Avrsd allegatur a Polluce X. fe& 100. 

EUPHORION Calcidenfis, Vide qve fupra in notitia Tragi- 
corum. 


EUPHRONIS Comici hac Dramata laudantus Athenza, 
Stobzo & allis: 


‘AccAely ecupt 
site Ce Myce, , 
se naxdar la, 3 Suenos. 


. Fra ntavidea pud Hertelium, Crotiumqve. ‘Aliys Euphron 
qvide re ruffica {cripfit, nifi Pape Columellam pro Expbrene legendum 
ex Varrone &Plinio Euphranis. - - 

EVUPOLIS Athenienfis , Cratini imitator, Comediz veterts 

Poéta clarns( Olympiad. LXXXVIII. Svida tefte docuitfabulasXVIL deci- 

es victor. Sed Meurfio in Bibliotheca Attica obfervata dramatuin ejus 
nomina “ine qvam viginti: 

"Aryss, Plutarchus[V. 1. fympof Macrobius VILs. Erotianus in ow 6opeceAoy 
& cehaxiows, Prifcianius Lib. XVIIL, Scholiaftes Comici ad Vefpas, 
_Hefych. Pollux. Etymol. M. Athen. Svidasin 

“AA y Pollux X, feét.98. Sed ibi Codices MSS. pro adcvewexhibent eiAse 
ow, ut in preclara fua Pollucis editione politifismi vir ingenil Th 
Hemfterhufius annotavit. 

"AspaTeuTos y % 3 Avdgogruves Svid. in Bumoatc, Laértius IIL. 7. Hepheftion En- 
chirid. Athen. Scholiaftes Comici ad Pacem & aves. 

*AurcAuxes, &, (3. Pollux, Scholiaftes Ariftoph. ad nubes, Avtolycus pri- 
mus habitus pratore Ariftione, Olymp. LXXX]X..4.. vale Athe- 


Gegegegg nzum 
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a Ei Sadan Hla (50, 
Tafpiaoxcey five TaFlaeya (Svid. in wG@» axpoata cddAanyG@y) Pollux. 
Athen, Ammonius in épuyday, Scholiaftes Ariftoph. adaves. . 
TPeisodincy , Ptolemzus Hepheftionis Lab. Vi. apud Phouum. - 
@iAs, Athen. Pollux, Harpocrat. Ammonius in gia], Scholiaftes Aric 
;. ftophanisad Acharnenfes. Cafaubonns VI.19. ad Athenzum. 
Xpucoytins vel .yeuroyores, vel ypurey yerE-, #, (2. Harpocrat. Pollux. 
Etymol. M.Svid, Athen. Hephzftien Enchirid. Pufcianus de metris 
“i -{Comicis ; Zenobdnis 2.19. proverb. & 6.2 ~-? ; 
Fragmenta hujus Eupolidis exftant apud Grotium & Hertelium 
cul p. 29% Ynemorantur inter:dlia‘Eupblidis dypeiowredirey: bitlem w eraraje 
reol dicuntur pro wgewpaArion.. Galenilibri wg) sav rap Evs'tAsds wore 
Tika ovonetaw perinde ut ipfius dramata Eupolidis interciderunt. De 
morte Eupolidis utrum ab Alcibiade qvod in Baptis eum perftzinxerat de- 
jeftus fuerit in mare, qvodnegavit Eratofthenes, vide qvz yviri doCti ad 
Ciceronis Lib. VI. Epift I, ad Atticum, & Vosfius in Arte Hiftorica c, 1X. : 
Servum ejus Ephialten cum dramata qvadam Domino fuo furnippiffet, a 
cane ipfius correptum & interfeétum narrat Hlianus Lib. X. de animali- 
busc.41. Alius junior Comicus Eupolis in diasrarts allegatur 4 Polluce 
VIL fect. 168. De hoc fortasfis intelligendus Ovidius in ibin v. $32. & Epis - 
ramma lib. 3. Anthologiz, ubilegas primam ejus connubit nodtem cane, 
Homtmitvielirnam viteenttivis, ee ee | 
|. EVETES.SC EVXENIDES Comici antiqvisfimi ; qvi Athenis-- 
docnerunt fabulas eodem sempore qvo in Sicilia picharmys, Syid. in 


oe RUSCHEMUS & fueraaii, Athen. XUL psy, - we 
_. © .BUTHYCLES tr'A}eaavra laudaturaSvida $Gda0@- Bis, Scho- 
liaftes qvoqve Ariftophanis ad aves memorat tev vais’ AretAds)ac yedslar Jax: 
~ GALENUS Medicus 1 oA upset eer @ inter alia {cripferat librum 
EF XRT Lov aivch'yvwT ee Tos reMesdEULE VEE I MaACYa xappod, ut ipfe refere. 
ingenii fui monumenta recenfens T. 4. p. 368. five, sum utilis fit Comediaram, 
leitio, ac prxterea raw ites yopnad cpedtan epghtypara. Exenigls vocum 
proprieComicaram, ‘Tusa de.vorabus politicis Anftophants Cratini GE. 
polidislibrosIX.. s.jts ate Pow tee og 
GERMANICUM Drofi F. Comedias Graeas reliqvifle teftatur’ 





Svetonius, in Caji Imperatoris vita c.3,_ | 
GLAUCO Comicus, cyjus xeeoRes memeorantur in argumenta, 

Vefparum Ariftophanis. 
. Geges Boy Yt or Br HEGE- 
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"ASwas yovaj, Etymol. M.in dgvajos, Svid. in avSéew & Hd 0g. 

‘Agrowredsdes, Hefych, Pollux, Athen. Svid. in.¢7Aa Schol. Euripidis ad 
, Medeam & Ariftophanis ad nubes. _ ; 

Asporay, Athen. Hefych. Pollux. Svid, im AsaJodoyla & & Deertis trwee 


xdsidn, 
Aimerpos. Vide infrain lapos, 


‘Eugairy , Svid. in acon 
Ged, Pollux, Hefych. Stephanus Byz. in Taérapos, Athen. Scholiaftes Co- 
miciad Vetpas & aves. Do , 


Gore Pipa Pollux. Lib. X. c. 26. Sed hec inter fabulas Hermippi Comici 
t-’ maalea Meurfiorefertur, refpicit enim Pollux opus Hermippi Smyr- 
' _ ngiin plures libros diftributum de legislatoribus. : 
Vaufoe, (Athenzus Lib. IIL & XV.) Ajpsrpos (Schol. Ariftophanis ad Rlu- 
. . tam) Tpiperpos (id. ad aves.) i 
Képxwnss, Athen. Hefych: Scholiaftes Ariftoph. ad aves. 
Ke Sopvos, Pollux VIL. 33. os . so 
Moipas Athen. Lib. X. X1. & XV. Pollux. Svid. in taxyoc,’ Etiam Hermipe- 
us iri zupos laudaturapud Athen, Lib. XI. 
Zrpafwrey, Pollux, Hefych. Athen. Schol. Comici ad Pacem, . Zenobius. 
_ 2,23. proverb. : 7 2, 
Tpiverpos, Videfuprain fapGo,. 2 . 
PopuxPepos, Pollux, Athen. Hefych. Schotiaftes Ariftoph. ad aves, Svid. 
(in amodednuyxcres. OG : | 
Vide Meurfium in Bibl. Attica, & Hertelium atqve Grotium in 
Comicorum fragmentis. Jo. Spencerum in notis ad Origenem adverfus 
eilum. : - 2 oh ; a . 
HERODICUS Cratetius Grammaticus non Comedias qvidem 
fed Kapwdd due -{cripfic , de qvibwsidixi‘in Notitia Tragicorum ubi de 
Afclepiade. — : i 
F HIPPARCHUS Veteris Comedia Poéta, cujus avarwgopstras & 
@djia allegat Athenzus , Zvypa Dov Stobzus : nefcio an idem fuerit cujus 
"Asyumria ideas laudatur ab eodem Athenzo Lib, III. Svidas ait dfamata eyus 
fuiffe wep yduev.: - CO EY 
HIPPOSTHENES in Hippothoonte allegatur a Stobzo ferm.22. ° 
HIPPOTHOONComicus aliqvoties laudatur 4Stobzo. AliusHip- 
pothoon qviin Attica regnavit, unde Eleufinam asuper I 7709 davres voca- 
vit Nicander. Vide Scaligerum ad ChronicaEufebii p.21.editionis fecund=. 
HOMERUS cognomento Sellus, Grammaticus, fCripfit Svida 
GEses 3 tefte 
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'"  MACHON Sicyontus , Ariftophanis Byzanii Grammatici 
wqvalis, Alexaitdtiz vixit, fub Ptolemzo Evergete & poft: vide Athe- 
Hurd & Jonftant de {criptoribus Hift, Philof p. 167. Ex ejus dramati- 
bdlis fhere: DT, — piace’. | , . 
“Ay voice, i. | 
“BxisbAn, | 
Xpeay, qve ab eodem Athenzo allegantur. Fragmenta Machonis le- 
-- gunturincolle&tionibus Hertelu&Grotii. - 
=" MAGNES -Athenienfis , Comedia veteris Poéta memoratus 
Ariftoteli c. 3. Poétic. & Ariftophant in eqvitibus, Anonymo weg) Kane 
dfag qvi Ariftophani prefigitur, & Svidz qvi noveii Comedias eum do- 
cuiffe ac bis vicifleteftatur. Nominadramatum Magnetis: _ 
Bzoridss five BagBrrisas. . 
Bateayo. Ariftoph, 
Avéoi » Ariftoph. Hefych, & Photii Lex. MS. in Audscar, 
Gondes; : 
firaxG. Svid.invuy, 
‘vives. Hefych. in avigev. Ariftoph. | 
Sate Magnetis yous taudari a Svida in voy exiftimavit Meurfius in Bibl. 
‘Attica.: Sed locum confideranti apparebit refpici locam Platonis ex o&ta- 
vo delegibus paulo ante 4 Svida produ€tum. : 

: Inter antiqvisfimos Comicos refertur Magnes aDiomede. Vide 
infra in Mello, & Bentleii Epiftolam Malelz fabjeétam p. 32. Alius Magnis 
five Magnes Smyrnzxus Poéta Epicus libidinofisfimus Gygis tempore cla- 
rit, cujus é7, in qvibus Lydorum virtutem in pugna eqveftri adverfus 
Amazonas pradicaverat, memorantur apud Svidam in Mays é Nicolao 
Damafteno. Vide excerpta Peirefcianap. 450. feq. 

MEGARICAM Comeediam per aliqvod tempus in pretio fuifle 

narrat Diogenianus in proverbio ysAws Meyagixes, 
7 MELITUS Socratis accufator, Comedias qvoqve tefte Svida, 
compofuit. | 
' MENANDER Athenienfis , obfcurus Poéta prifce Comedia, 

de qvoidem Svidas mentionem injicit. 

MENANDER * Athenienfis alter, nove Comediz Poeta cele- 
erri- 
® Preter Menandros binos Comicos, fuere & alii, ut 3) Menander Smyrnzus victor Olym- 
pici certaminis apud Astemidorum IV, 84. nefcioidemne LV. ¢1. 4.) Menanderab Alexan- 
dro M. interfectus, Plutarch. Alex. p, 697. 5) Menander dax ab Athenienfibus in Siciliam 
—  miflus Olympiads XCU. 2. Plutarch, Nicia p. 536, Idem fortafle cujus meminit in Alibi 
_ Q 


4 
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Phrynicho & Thoma Magiftro temere poftalanam fuiffe negleGi Att- 
cifmi, Nihilvero notius, qvam Terentium Principem latinz Comediz, 
Menandri imitatione ita fuilledele€tarum, wt Diswidiatms Menander ajulio 
Cz(fare diceretur, tefteDonato inTerentii vita. Sic Menanderqvoqve 
Mrenue ulus fuit Poetarum qui ante ipfum fcripferant laboribus, uf often- 
dit olim Ariftophanes Grammaticus in @yyA01¢ Menandri eorumqve 
qvos imitatus eft exdAcyaje, .& Latinus in fex libris w&: tav sx Idiww Mee 
ydvdes, tum Czcilius, qvoslaudat Porphyrius apud Eufebrum X. 3. pr 
rat. Pro Latino Cratinum nefcio an ex meliori codice legi Gyraidas, 
De collatione fententiaram Philiftjonis ac Menandrsi dixi infra in Philii- 
one. Fragmenta Menandri & fententias collegerunt Henricus Stepha- 
nus, Gvil. Morellus, Hertelius precipue & HugoGrotius. Diligentiorem 
etiam curaywyiy exfpectamus aV.C.Joanne Clerico, cujus edendz{pem 
fecitT.IX. Bibl. felectz p.185. AdrianiBarlandi fcholia in Menandricar-' 
mina five dicta memorat Valerius Andreas Bibl. Belg. p.z05. Pleraqve 
etiam Monofticha qvz apud Grotium fine-nomine leguntur, ad Menan- 
drum referenda eflg intellexi ex colleCtione {ententiasom Menandri Al- 
phabetica qvam manu exaratam evolvi in Bibliotheca Gudiana. Me- 
nandri Comeediz XXIV. explicatg a Mich. Pfello memorantur in Antonik 
Verderii fupplemento Bibl, Gefnertanz éBiblicthecisCPolitanis. 0 shea 
euros, exclamat Al]latius hoe seferens p. 69. libri de Pfellis. Sed nemo. 
- jnactenus thefauros illos protulit in lucem. Ac Menandri aliorumqve 
Poétarum Grzcorum poémata bene multa 4 Grecis Imperatoribus ob 
amores & neqvitias combufta interiifle {cribit. Verba Alcyonii hac funt 
p-69, editionis Lipfienfis, qvam nuper curavit Nobilifimus D.Jo.Burchare 
gus Menckenius: Audiebam etiam puwer ex Densetrio Chalcondyla Gracarum ree 
rum perisiffimo , facerdates Grecos tanta floruiffe auttorstate apud Cafares Byzantinos, 
ut integra (illorum gnstia) complura de veteribus Gracie potmata combufferint, ine 

imisqueea ubiamores , turpes lufusS nequvitia amantium continebantur , atqve ite 

enandri, Diphili, Apollodori, Philemonis, dlexis fabellas  Sapphus, Erinne, Ante 
creontis, Miner mi, Bionis, Alcmants, Alcai carmina intercidiffe,tum pro bis fubpi- 
tuta Nazianzeni potmata &c. Petrus Alcyonius lib. 1. de exfilio. Reli- 
qvum eft ut nomina dramatum Menandri qvz in veterum libris reftant 
& magnam partem ab Hertelio Grotioqve tum 4 Keenigio in Bibl. & prz- 
cipue a Meurfio in Bibliotheca Attica funt obfervata, fubjungam. 
"Ayeoixos 7 va oepaios Svid. in aw égewesy, 
*AdsADol, qvam fabulam in Adelpbis fuis expreffit Terentius , notante Do- 
nato. Allegant Athenzus, Stobzus, Svid. in xowea sa tav Didwn, 

Hhbhhb Am-. 
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Admas ‘yovaj, Etymol. M. in agvajes, Svid. in avSeaw & 5 0 ag. : 
“Agrowadides, Helych, Pollux, Athen. Svid. in «79a, Schol. Euripidis ad 
Medeam & Ariftophanis adnubes. _ 
Asjporey, Athen. Hefych. Pollux. Svid, im AsaJodoyla & # Deorsis Iarw'e- 


xeon, 
Aimerpos. Videinfrain lauPes, 
"Eupaiary Svid. in aceon. ) . 
Gee, Pollux, Hefych. Stephanus Byz. in Tasapes, Athen. Scholiaftes Co- 
miciad Velpas & aves. a . Do 
@sopeocpepe: Pollux. Lib. X. c. 26. Sed hac inter fabulas Hermippi Comici 
i: malea Meurfio-refertur, refpicit enim Pollux opus Hermippi Smyr- 
' _ ngiinplures libros diftributum delegislatoribus. _ 
TauGoc, (Athenzus Lib. II]. & XV.) Ajpsrpos (Schol, Ariftophanis ad Rlu- 
| tuum) Tpiperpe: (id. ad aves.) i , | 
Képxwares, Athen. Hefych: Scholiaftes Ariftoph. ad aves. 
Ko Sopyo, Pollux VH. 33. . - 
Moipas Athen. Lib. X. Xl. & XV. Pollux. Svid. in taxyvec,' Etiam Hermipe 
Us ini pevpos laudaturapud Athen, Lib. XI. 
Zrpafwray, Pollux, Hefych. Athen. Schol. Comici ad Pacem, . Zenobits: 
_ 2.23. proverb. : | 7 Tt , 


Tpiserpos, Videfuprain YauGo.. - =... a 
PopucPepes, Pollux, Athen. Hefych. Schotiaftes Ariftoph:-ad aves, Svid. 
\ tn amredednenncres. ro, : | 
Vide Meurfium in Bibl. Attica, & Hertelium atqve Grotium in 
Comicorum fragmentis. Jo. Spencerum in notis ad Origenem adverfus 
Celfum. rae toe 
HERODICUS Cratetius Grammaticus non Comeedias qvidem 
fed Kapads dpa {cripfic , de qvibusidixi‘in Notitia Tragicorum ubi de 
Afclepiade. | - 7 ce os 
, HIPPARCHUS Veteris Comeediz Poéta, cujus avarwepires & 
Gada allegat Athenzus , Zxypaoy Stobzus : nefcio an idem fuerit cyjus 
“‘AsyumriaiAses laudatur ab eodem Athenzo Lib, III. Svidas ait dtamata eyus 
fuifle aepyduav . ty, 
HIPPOSTHENES in Hippothoonte allegatur a Stobzo ferm.a2. | 
HIPPOTHOONComicus aliqvoties laudatur 4Stobzo. AliusHip- 
pothoon qviin Attica regnavit, unde Eleufinam asuper IoD éavros voca- 
vit Nicander. Vide Scaligerum ad ChronicaE ufebii p.z1.editionis fecundz. 
HOMERUS cognomento Sellus; Grammaticus, f{eripfit Svida 


a Gegge 3 tefte 
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tefte areg: tov Kapuxav egeramay five de perfonis Comicis, & periochas 
{eu argumenta Comeediarum Menandri. Apnd eundem Svidam in ¢aAue 
legendum amepyes Meravoex non mee Mevets au, 

IBYCUS Rheginus Comicis videtur accenferi ab Eliano VI. 51. 
deanimal. Kaj Cux@ ¢ Pyyiv@-, xo Agicéas nay AsrodaoPamms wots Kar 
padiac edvow aurov, Potelttamen & debetillud we:qraq Kapedsas tantum 
referri ad binos proxime pracedentes Arifteam & Apollophangm, non 
ad Ibycum, de qvo vide fis qvz in Lyricis dixi. 

ON Chius. Videfuprain notitia Tragicorum. | 

JOPHONTIS nomen inter Comicos refertur 4 Grotio. in exe 
cerptis p. 876. non qvod pro Comico ium haberet vir fimmus, fed.qvod 
vidiffet in qvibusdam Stobzi codicibus Comediam Jophonti tribui, & a 
Clemente I.Strom. p. 280, ubiejus auAgde ccrugeallegantur, Comicum 
appellari. Czterum Tragicustuit, utdixifipra, & in codice MS.Stobzi 
non Comecdiam fed Bacchas Trageedig nomen Jophontt ad{criptum Gro- 
tius reperit. Fuit & Jophon Cnosfius, qvi oracula verfibus Hexametris 
reddidit tefte Paufaniain Atticis P- 84. 

LAONIS Comic Algdnxy allegat Stcobzus pag. 505. florileg. 
edit.Grotii. Verfis binos eyusdem Laonis in Laudem Beotiz & Bzoto- 
rum profert Diczarchusin vita Greciz p.17+4. edit. Hoefchelii. - 

LEUCON Agnufius veteris Comeediz Poéta clarus temporibus 
belliPeloponnefiaci, Ejusdramata Svidx memorata: ; ; 

Oves arxopepes, & Pearoges, qvietiam ab Athenzo & Hefychio 
allegantur. 

LYCIS veteris Comedie Poéta fubfrigidus ab Ariftophane & 
aliis exagitatus, notante Svidain Pownx & Auxss , Scholiafte Comiciad 
ranus, » 

LYCON Scarphenfis, Vide Plutarchum Alexandro p. 68r. . 

LYCOPHRON Chalcidenfis Tragicus preter alia tio loco ame 
recenfita (cripferat etiam @& Kapwaas, celte Athenzo Lib. VIL. & XI. 
ubinonumlibrum operisilliusallegat, Meminit eyusdem operisfub ini- 
tium Libri XIIL.. 

LYNCEUS Samius Grammaticus, diftipulus Theophrafti ac 
Menandri xqvalis, in certamine Comico vicifle apuid Svidam traditur. 

LYSIADES Comicus an Tragicus , tabulas docuit Athenis 
Olymp. CXI. 2. Archonte Evgneto, ut ¢ veteri faxo docet Fulvius Urfinus 
p.26. Elog. Virorum illuftrium, - 

LYSIPPUS, Vide fuprainnotitia Tragicorum. 

; MA- 
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: - MACHON Sicyonius , Ariftophanis Byzanni Grammatici 
wqvalis,-Alexaniriz vixit, fub Prolemzo Evergete & poft: vide Athe- 

Hieurn  & Jonfiint de {criptoribus Hift. Philof p. 167. Ex ejus dramati- 

biisfhere: = ae . - 

~AyVoic, | 

‘Exrisinn, - 

Xpery , qve ab eodem Athenzo allegantur. Fragmenta Machonis le- 

~ + gunturin colleétionibus Hertelu&Groti.. oe 

“3° MAGNES -Athenienfis , Comadia veteris Poéta memoratus 

Arniftoteli c. 3. Poetic. & Ariftophant in eqvitibus, Anonymo qweg: Kone 
diag qvi Ariffphani refigitur, & Svidz qvi novem Comeedias eum do- 
cuiffe ac bis viciffeteftatur. Nominadramatum Magnetis: _ 
Bapiridss five BagBrisai. 

Ba seayxo. Ariftoph. 

Avéoi » Ariftoph. Fefych, & Photii Lex. MS. inAvdicer, 
Condes; : 
Heraxig. Svid.invuy, 

sires. Hefych. in Yavigev. Ariftoph. | 

Ste Magnetis vopue laudari a Svida in vovexiftimavit Meurfius in Bibl. 

‘Attiea.” Sed locumconfideranti apparebit refpici locum Platonis ex o€ta- 

‘vo delegibus paulo ante a Svida productum: : 

: “Inter antiqvisfimos Comicos refertur Magnes aDiomede. Vide 
infra in Mello, & Bentleii Epiftolam Malelz fubjettam p. 32. Alius Magnis 
five Magnes SmyrnzusPoéta Epicus libidinofisfimus Gygis tempore cla- 
ruit, cujus é7, in qvibus Lydorum virtutem in pugna eqveftri adverfus 
Amazonas przdicaverat , memorantur apud Svidam in Mays é Nicolao 
Damafceno. Vide excerpta Peirefcianap. 450. feq. 

MEGARICAM Comeediam per aliqvod tempus in pretio fuiffe 
narrat Diogenianus in proverbio ysAws Meyapixes, 
MELITUS Socratis accufator, Comeedias qvoqve tefte Svida, 
compofuit. 
MENANDER Athenienfis , ob{fcurus Poéta prifce Comediz, 
de qvoidem Svidas mentionem injicit. 
MENANDER * Athenienfis alter, nove Comediz Poéta cele- 
| erri- 
® Preter Menandros binos Comicos, fuere & alii, ut 3) Menander Smyrnzus victor Olym- 
pick certaminis apud Astemidorum IV, §4. nefcioidemne IV. ¢1. 4) Menandcrab Alexan- 
dro M. interfectus, Plutarch. Alex. p,697. 5) Menander dux ab Athenienfibus in Siciliam 
miflus Olympiade XCU, 2. Plutarch, Nicia p. 536, Idem fortafle cujus meminit in Alcbia- 
| ¢ 


\ 
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Derrimus CIX. vel CVIII. vel ut Apollodorus in Chronicis, CV. drama- 
rum auctor, oftiesqve victor, Philemone & altis detefioribus Pogtis ili 
fepiusprzlatis. Vide Svidam & Gelltum Lib. XVIL c. 4. Natus eft Olym: 
piade CIX, anno3. mortuus five in Pirxeo portufubmerfus, five alio fate 
exftinétus (vide Vosfium c. IX. artis Hiftor. p. 52) Olympiade CXXII.} 
statis LII. Confer prolegomenaGraca ad Ariftoph. & in criptionem ve- 
terem apud Gruterum p. 1027. num. 2. & Oifelium ad Gellii XVIL 2. 
Theophrafti optimi Magiftri & virtutum vitiorumqve notatoris acutisfi- 
mi difertisfimiqve diftipulus, tefte Pamphila apud Laéraum V. 36. ‘Inge- 
nio Comico & defcribendis hominum moribus excelluit, itaut Ariftopha- 
ni aPlutarcho & toti prifcz Comeediz 4 Dione Chryfoft. XVIII. Pp. 255 
referatur. EtMenander Byzantius apud Scholiaften Hermogenis pag. 
9, dubium effe ait utrum vita Menandrum , an Menander vitam ex- 
refferit ac depinxerit. @ M évavdoe x91 Bis, moree@» ap vpaw wectepo 
suiunoato ; Apud Abulpharagium qvoqve pag, 22. Menandri nomen 
reponendum, ubi Mayander Comecdizx inventor celebratur. Pratereo 
elogia Menandri apud Ovidium 1. Amor, XV, 17. Phadrum * V. 1 
Manilium V. 469. feq. Propertium Lib, III. XX. 28. Alciphronem 
Epift. ult. aliosqve qvam lurimos, E recentioribus Sam. Petitum ad 
leges Atticas p. 313. Jac. Gronovium T. 2. Antiqv. Gr. tabula 98. (ubi 
Menandri Icon Vetus ¢Fulvun Urfini clogtis P- 33. & fex in Menandrum 
difticha, qvz creduntur effe Eliani) & Vavaiforem p. 88 feq. de ludicra 
digtione, qvi cum Jofepho Scaligero przterea contendit enandrum a 
ry- 


de p. 211.6) Menander éducibus Mithridatis, Plutarch. in Lucullo p. ¢02. 7)) Menander 
doupess » Diogenis Cynici difcipulus. Laért. VI. 84. §) Menander Heracleotes qvi de re 
rutlica {cripfit tefte Varrone & Plinio, 9) Menander Prienzeus, qvi itidem de re ruftica 
cominentatus eft, Varro, Plin. Columella. 10) Menander Medicus nefcio an ab alrerutro 
duorum pracedentium diverfus, Svid, in Acqiane. Scripfit Bisxensa, Plinio laudae 
ta, Vide Reinef. p, 127, Var. Lect. 11) Menander Byzantius Poéta cujus meminié Scho. 
liis Gracis ad Hermogenem p. 38. Idem forte qvi Erathoftenis difcipulns fuit, 12 ) Mee 
nander Ephefius, de qvo Vosfius in Hift. Graccis p. 386. 13) Menander Pergamenus, ce 
qvoidem Vosfius ¢ Tatiano & Clemente. 14) Arrius Menander JCtus fub Alex. Severo, de 
qvo dixi in Bibl. Tatina. 14) Cn, Publicius Menander de qvo Cic, pro Balbo c. 1. 16) 
Mcnander Strategus Ny{orum in numo Valeriani apud Seguinum p. 94. 17) Menander 
Coriuthius de qvo Liban, T. 2. p, a11, 18) Menander Rhetor de qvo infra lib. IV. 19) Mee 
nander Prote¢tor de qvo intra lib.V, inter Hift Byzantinz Scriptores,ac)MenanderMedicus 
in Veteri infcript, apud Gruterum p, 634.7. 

* Menandri luxum in veltibus practer Phacdrum perftrinxit etiam Tertullianus c. 4. de pallies 
prorfus fi g6ts Menandri:o fluxu delicatam Scfiem bumi pretrabat. Hanc enim lectio- 


oem Codicis MSti & antiqvarum Tertulliani editionam é Phadro aflerit Salmafius, cum 
Cerda & alii, rectius tortasfis, malint Messarico, 


ne DEPERDITORUM.  =_ Lib. Ic. XX. = =—_-%y 

Phrynicho & Thoma Magiffro temere poftulatum fuiffe negleGh Atti- 
cifmi. Nihilvero notius, qvam Terentium Principem lating Comediz, 
Menandri imitatione ita fuilfedeleCtatum, wt Dinidiarus Menander Ajulio 
Czfare diceretur, tefte Donato inTerentii vita. Sic Menander qvoqve 
Arenueufis fuit Poétarum qyi ante ipfum fcripferane Jaboribus, uf often- 
dit olim Ariftophanes Grammaticus in 2 9A9A0u Menandri eorumqve 
qvos imitatus eft éxAsyajc, -& Latinus in fex libris a6 raw dx Idiaw Mee 
yavdps, tum Cacilius, qvoslaudat Porphyrius apud Enfebrum X. 3. pr 
rat. Pro Latino Cratinum nefcio an ex meliori codice legit Gyraidus. 
De collationefententiarum Philiftjonis ac Menandri dixi infra in Philiti- 
one. Fragmenta Menandri & fententias collegerunt Henricus Stepha- 

nus, Gvil. Morellus, Hertelius precipue & HugoGrotius. Diligentiorem 
etiam curaywyiy exfpectamus aV.C. Joanne Clerico , cujus edendz 
fecit T.IX. Bibl. felectz p.185. Adriani Barlandi {Cholia in Menandricar- 
mina five di¢ta memorat Valerius Andreas Bibl. Belg. p.z05. Pleraqve 
etiam Monofticha qvz apud Grotium fine nomine leguntur, ad Menan- 
drum referenda effe intellexi ex colleCtione {entenriarum Menandri Al- 
phabetica qvam manu exaratan evolvi in Biblietheca Gudiana. Me- 
nandri Comeediz XXIV. explicate a Mich. Pfello memorantur in Antonil 
Verderii fupplemento Bibl. Gefherianz éBibliothecis CPolitanis. 0 sheq 
fauros, exclamat Allatiys hoc referens p, 69. libri de Pfellis. Sed nemo - 
- Jra€tenus thefauros illos protulicin Iucem. Ac Menandri aliorumqve 
Po¢rarum Grecorum poémata bene multa A Gracis Imperatoribus ob 
amores & neqvitias combufta interiiffe feribi¢. Verba Alcyonii hac funt 
p-69, editions Lipfienfis, qvam nuper curavit Nobiliffimus D.Jo.Burchare 
gus Menckenius; Asdiebam etiam puer ex Denmsetrio Chalcondyla Gracarum ree 
rum perisiffimo , facerdates Grecos tanta floruiffe auttorstate apd Cafares Byzantinos, 
ut integra (ilorum gratia) complura de veteribus Gracia potmata combufferint, ins 
primisqueea ubi Amores , turpes Salus F neqvitia amantium continebantur , atqve ite 
Menandri, Diphili, Apollodori, Philemon, Alexis fabellas G Sapphus, Erinne, Anaq 
cxeontis, Miner mi, Bionis, Alcmani, Akai carmina intercidiffe,tum pro bis fubpi- 
tuta Nazianzeni poémata &c. Petrus Alcyonius lib. 1. de exiilio. Reli- 
qvum eft ut nomina dramatum Menandri qvz in veterum libris reftant 
& magnam partem ab Hertelio Grotioqve tum4Keenigio in Bibl. & prz- 
cipue a Meurfio in Bibliotheca Attica funt obfervata, fubjungam. 
“Ayeoios 7 umosoAssajoc. Svid. in réperen. 
*AdsADo}, qvam fabulam in Ade/pbis fuis expreffit Terentius , notante Do- 

nato. Allegant Athenzus, Stobeus ql Svid. in xewe ta sav Didwy, 
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“dam; p-Kapuxce Apiaw, qvod mihidurum videtur, licet fateer dra- 
‘mata qvz.dpud Juftinum feqvuntur Menandti efle non Di phil. 
_AdonoA@., Athen, Stob. Harpocr. Jalianusin Mifopogone. Seeds sae 

Vikip  derears. Ammonius in aaiemedce Porphysins7. 08 wi aimee 
x75. Scholiaftes Anftoph. in Acharnenfes, ° 
Eaurousysogs QuGy., Galen. T. 5. Bafil. P26 59% Athen. Steb. EfTerentii 
Heavtontimorumenos éMenandro exprefla eft notarite Eugraphie, 
Eyxepidiw, Athen.Stob. Scholiaftes Ariftoph, in Velpas, Svid. inKegeye 
euGy, Zenobius Vib 28. & IV. 75. proverb. 
| Fieyx®.. Aphthonius is progymnali, #6 H iSomnias. 
Eumipmea sien. Athen. Sto 
aay ytnohyO Stob. ferm. 35-& 49. Svid, in e¢ ro déov whi {eribitur 
| away 
tnidngOs 4 a, “B Athen. Stob. Harpecrat. & forte apud Svid. & Zenob, 
Oeaines onset un imicayTey. Qvintilian. Lab. X, c. 1. Xenane éwixAne 
(o> Menandri allegatur 4 Theone in progymnafm, p. 49. nec fatis 
ene ut exiftimo Vir fummus Joach. Camerarius legit § ty Xeneg & 
transfert # preclaré , pro sv Xen in feeneratore, 
Egitgswor|esL swirecrew £, éwcroomeus C sercreemsow, Qvintilian. Lib.Xe.L - 
Alciphron Epift. ult. Athenzus, Stob. Harpocr. Schol. Ariftoph. in 
Acharnenfes ,, Erotianus in ¢zjvev, Syid. i in ptleureov, Prifcranus 
Lib. XVIII. p.1168. Sidonius Apollinar, IV.12. adde Cofanbonum 
ITI. 32. ad Athengum. 
Ewix~@-L'euvsx, Stob, Poll, erenans Evancho, Zenobius & Lucillus 
_  Tarrhzus in ovsoperseG) cxaQne 
EPsoiG £ Eiri, Athen. Harpocr, Zenob, VL9. 
tvvex@. Stob,; Harpocr, Ammonius indgrayy& eehuageJuftinus Mar- 
tyr de Monarchia p. 107. 
pews f ‘Howes, Athen. Stob. Ammonius in ic2s, Svid. in avarauSavey. 
onic, “~Propert. Lib. 2, V.3. & Lib. 4.V.53.  Alciphron. Epift. ult. Athe- 
. nus, Harpocr.Plutarchus de audiendis Poétis p. 19. Svid. INKivmAcg, 
fe Me 10. de animal, Martialis Apophoret.185. Sam, Petitus 
| Ii 
eexPoptidin Stob. Athen. 
Oss ]ary {. GervJadrixy, £ @srJarci. Stob. Poll. Stephanus Byz. in Ososa- 
Aid, Plin. XXX. 1. 
Gyoavess, Stob. TerentiusEvnucho. Svid in xav9 aeGr. 
OgacvAsor. Alciphron. Athen. Sto. . Harpoct Refpicit fortasfis Julia 
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hus Mifopogone: SVOMIT AS OY Tpusxel 9! ORY» 7 Seacvrsoy)a dvexoe 
Ace weer Burmy, 4 Sea]iaTAV avoNToY. Apud latinos’ eodem titulo fa- 
_. balam docuerat Ta pilius(tefte Nonio] interpres ut videtur Menan- 
drez. Gafaub. p. 435.ad Athenzum. a | 
Oparavids tc wic@». Litanius protheoria declamat.31.T.1. p. 701. 
icocia Zenob. V.39. proverb. Juftinus Martyr de Monarch. p.107. 
iu Bese Stob.ferm. 3. ae 
InwoxouG@e, Laért. VI.§3. SO, 
K-.snPeeos. Stob, Harpocr. Apoftolius 1.92. proverb. Svid. in avjaAayor, 
Kagwy. Athen.Stob. Svid. in aAcovor. ; 
KapyndouGy. {: Kagrendones Athen. Stob. Scholiaftes Ariftoph. ad Vefpas. 
“73. 


Pollux X. fett.73 . 
KeJarpsvded.@». Stob. Svid. in rev a’ iseas yeappeye & Steph. Byz. in 
MuAacea, 


KexguQareg Athen. Stob.Svidas in aBugraxs, 

Kitagisns, Athen. Stob. p.16. Eclog. & ferm. 9.93.96. 

Kyidia, Stobzus ferm. 84. 

koAaé {'KoAaxca. Athen. Stob. Terentius Eunucho, & ad prologum 
Donatus atqve Eugraphius, é qvibus difces Plautum qvoqve & Nz¢ 

, vium idMenandri drama fuiffe imitatos. : 

KoAwvss, Athen. Lib. VIL nifi pro KeAwos legendum KeAexs 

Konacosway. Stobzus ferm. 106. _ 

Kueprray, Stob. ferm.22. Priftianus Lib. XVIIL p. 118 

Aeuxadia, Stob. Harpocr.Schol. Ariftoph.in Achamentes. Etymolog. 
& Svid.inZaxeg@-, Zenobius VI. 13. proverb. Hefychius in Asuxa- 
dos, ubi male egitur Mévewdo2s EV ASUMAO ETI. 

Acxec:, Zenobius V].27. proverb. & Qvintil. X.1. ubi male Zochos edi- 
tum pro Locros, 

Méedy, Athen. Svid. in ado, 

MeAayxapioc, Stob. 

Msoswia. Poll, Elianus XIII. 4. animal. Svid. in isse & Aa, Demetrius 
wes eopunaas. §.154. Vide & fupra in avari Senn, 

Myvayvotns { Mileeyuerns Stob. Mavay very: Svida tefte fuit Rhex facerdos 
qvi fingulis menfibus ftipem colligebat: at MvJeayvuerss qvi mulie- 
res initiabat matri DeGm. ; 

Miroyuyns, Phrynichus in yugos, qvo judice princeps hac fuit Menandn 
Comeedisrum. Harpocr.Stob. Poll. Athen. Strabo Lib. VIL. p.296. 
feq. Prifcian. Lib. XVIII. p:1192. 1193. 1213. Ex eadem Comets 

, ce 
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“depont verfus Menandri, qvos profert Lucianusinamoribus T. I. 


g.903. fe 

sureties ‘leighton » Poll. Schol. Ariftophianis ad Vefpas. Juftinus 
Martyr de Monarchia Del p.107. 

Nawwos , vel otius Navvioy Meurf! Lib. I.c. 17. Attic. Le&t. Stobzus ferm. Xf. 

Nain NavxAyeo, Athen. Stob. Macrobius V.21. Schol. Sophoslis 

ad Oedipum Coloneum. 
NopoSsrey {, NoweSéryc, Athen. Stob. Qvintilianus X. x. Ammon. in 
. Auyyes. 
Eevoroyos f. Sevodcyia. Stob. Theon progymnafm. p. 48. . 

OAwSia, Stob. Poll. Svid. in Pégew, Zenob. VI. ‘gl. proverb, 

cancel ae Stob. & Svid. in @APedves. . 
y. -Athen. Stob.Hefych. Poll, Prima hxc faie Menandri qvam do- 
cuit Comeedia, certe prima earum qvibus vicit. Eufebius Chron. 
Mivandees 0 Kespeinos mr out av dpa a alas Ogyns evixe. Syncell pag. 


naydion. ** Athen. Stob. Poll. Svid. in ANE Pag ane , &aresa, Allis re 

soy, VItLOSE. 

Tia*\any. Athen. Stob. 

Nawvyids, lian. VII-49. animal. | 

Nagaxaladyxg. Athen. Stob. Poll. Harpocr: Ammionius 1 in Qvea, He 
fych. in Ofas, Juftinus de Monarch. p.107. 

Neua}os, Ammon in Aimasne. 

Tvewie, Athen. Stobzus Poll. Harpocr. Terentrus ‘Andria, - Svid. & 
Schol. Hermogenis. - 

Tier cauphyy. Athen. Vide fupra LuatyemeaSin, 

Tex, Stob. lian. XI[, 10. animal, Zenob. VI.'g. proverb. Gellius 
1.23.&11L.16. Hanc Comeediam in fua Plocio expreffer at latinus 
Comicus Cacilius , fed parum feliciter, ut Gellio obfervatum. 

NwAépewy, Philoftr. Epuft.26. [ Meurfit edit. 13.) 

Nigosyxaray. + Stob. 

TaAsGvn, Athen. Harpocr. Clemens Alex. 6.Strom. p. 622. Stob. 

Pamilopdym ‘Alciphron ,Stob. ‘Clemens Alex. Lib. 1. padagog. Come Svid. 

"Pollux VIF fe&. 5%. 

Samie Phrynichus in AiZavev, 

Zsxvavics, Alciphron Epift. ult, Seob. Harpocr. Svid. 

Era firey Stob.: 

Eivapisarey. Athen: StobrPoll. otbhE 4 -XXHL- ge Kaam apud Svid..1 int 

@ pee 
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qvz hodieqve fub Menandri nomine ad Glyceram legitur Epiftola, non 
Menandri eft , fed Alciphronis, inter cujusEpiftolas penultimam locum 
occupaft. - 
P MENECRATES Comicus, cujus apud Svidam memoratug 
Mavéxtae 4 Egpsoverc, a a et, 
L MENIPPUS Comicts, cujus Kyexarxac nominat Svidas,.. De 
Menippo Gadarenfi Cynico cwsdoyeAow a qvo dittz Satyre Menippeg, 
tum de aliis Menippis confulendus Laertius Lib. VI. & ad eum Hgidit 
Menagii obfervationes. -Menippus Magnes Pancratiaftes memoratur 
Artemidoro Lib. IV. c. 44. oy 
METAGENES: Athenienfis, Comicus. Dramatum ejus no- 
mina Meurfio obfervata: | , 
Acxysy, Vide infrain GuxeG@. oo 
Aveey, Svid, Harpocrat. Athen. Scholiaftes Comici ad aves 
Oxpiomigoay » Athen. Svid. in Mé]aysvys, 
Maypaxvd@-, Athen. Svid. — _ Co 
Opre@ 1 arxrrns. Svid. Scholiaftes Ariftoph. ad aves. _ ; 
Didodurns. Pollux, Athen. Svid. | . 
| MNESIMACUS mediz Comeediz Poéta, cujus hac apud Svi- 
dam dramatum nomina ex Athenzo occurrunt: Oo 3 
Bur bg6g 9 
Inxd]ecG, — 
Dirura Ge, . - eo _. | 
Etiam AvrxoAey Mnefemachi laudat idem Athengus Lib. VIF 
AAxpoyove Laértius VIII.37. Alius Mnefimachus Phafelitesde qvo Vos- 
fius in hiftoricis Gracis. 
MNESITHEUS Athenienfis Medicus w& edtsav ‘allegatur ab 
‘Athenzo Lib. IL. III. & VII. Ejus Epiftola o& xuJenopé five de pota- 
tione, Libro If. Idem fub initium Librill, profert eximium locurn Mne- 
fithei [incertuman ejusdem] de ufii vini qvi ex Comeedia repetitus vide- 
tur. Unde Mnefitheum Comicis annumeravit Grotius in excerptis p. 
903. Caterumde Mnefitheo Medico, qviinterdum Afnefbeus , nterdurh 
Mnefides {cribitur vide Reinefium in var. lect. p.36.feq. Harduinum ad Pli- 
nium, &Jacobi Oifelu notas ad Gellium Lab. XUI. cult. wt 
MOSCHION. Vide fuprainnotitiaTragicotum,& Jac.Gronovium 
T.+1. Antiqv. Gr. tabula 73. ubieffigies Mofchiortis fedentis; incertam an 
Comici, exprefla ad vetus matmor Fulvii Urfini, qvodille edidit p.z6.elog. 
MULLUS [mva@» Diogeniano VI. 40. Zeriobio V. 14. Law 
verb. 


t 


” 
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fdas tamen inter Nicomachi Tragic fabulas ErAetSyavrefert, Vide qvx 
in notitia Tragicorum, & paulo infra in Pherecrate. et 

' NICOPHRON five NICOPHON, -Athenienfis, veteris Co- 
anediz Poéta. Ejyusdramata: ~ oy SO! 

Peodirys yevaj, Pollux, Schol.Comici ad aves. Svid. 
Ef cLO8" coven , Svid. eo 
wwavdoea, Pollux Athen. Svid. 
Revonves, Athen. Svid. fecend dSvid - ' 
Kepoyasoces. ita enim legendum apudSvidam pro tyyetpoydsvees, ut €x 
. Pollace , Athenzo & Scholiafte Ariftophanis oblervat Meurfius in 
-Bibl..Attica. Ab eodem Scholiafte Ariftophanis allegatur Nico- 
_ :, phontis Ades. oe 
NICOSTRATUS filius Ariftophanis idemqve hiftrio eximius, & 
mediz Comecdiz Poéta tefte Athenxo XIII. p.587. Allegatur 4 Clemente 
1. Strom. p.209. & fortaffe idem eft qvi dictus eft Chremnefim, de qvo 
Laértius in Polemone IV.17. Vide & Menagium ad Laértii II. ¢9. ubi 
mentio Nicoftrati alterius qvi Thefeidem compofuit & Xenophontis cue 
jusdam frater fuit. E prioris Nicoftrati dramatibus funt: Se 


ABea, an _— 

Avregiioee, + Hedsdag@s 9 Affo®G»[hanc alii Phi- 

AraoraGr, .. letzroComico tribuerunt.} 

Exarn, Tidvdpor@», ‘Athen: XII. p:587. 

Hoiod@s cir 7. Aer @s. . 

KAcwn TUe@s amedaureQu@, 

Mayee@», Toxisns. 

Owozriev (Svid.in "Au@ias) Vide in- Weudosryparias, Vide Svidam & 
fra in Philetzro. Athenzum. - 


OPHELIONIS Comici dramata ‘apud Athenzum & Svidam 
heec funt: So : 


AguxcAtow, Movorgorrot; 

Karu eG@y 5) Myra, 

Kevraug@» , Larueo. 8 
| Alius Ophelion Medicus apud Plinium in Hift. Nat. a8 


PALAMEDEM Eleatem Grammaticum de vocibus Comicis 

& Tragicis ex Svida jam notavi fupra in Tragicorum notitia. Sed & 
Etymologico Magno in dgpeaterov weA@e laudatur wrarapendns 6 isopincs 6 
aay Kamixny Ack cwayayay, Vide& infra ubi de Theone. : 
PENTACLES .Comesdiz veteris potta, Ariftophanis, Eupoli- 

Tiiit dis 
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Mépoay, Poll, & Athen, Schol, Ariftoph. ad ranas, Vide&paulo ante in 
werarrrIG, | 
MsraAy, Poll. Harpocr, Svid.Prifcian. Lib, XVIII. Hefych. in peraa- 
Acsov, Svid. in djpesy, 
Frropi, Etymol. in Byuduxifer, Sy pn yoerir& syyeon, vide Thomam 
Gatakerum c. 10. adverfar, p. 517, 
Tewrorgu@». Athen. 
Tega. Athen. Hefych. Harpocr. Svid. in agayvy, 
Trv@ five wanvys. Supra in xv. oo 
Xeigov. Athen.Harpecr.Etymol. Prifcian, Libro XVIIL& Nicomachus 2, 
Harmonic p.35.éqvo difcmus prolixum locum qvem éPherecrate pro- 
fert Plutarchusp. 1141. (eq. de Mufica, ex hoc dramate petitum effe. 
Wevdngaxdrns, Athen, 
De carminis genere qvod ab hoc Pherecrate Pherecratium dici« 
tur, videndus Hephzftion & aliuGrammatici. Schol.Euripidis ad Hecu- 
bam, v.1077. Fragmenta hujus Comici apud Hertelium & Grotium. 
. PHILEMON 41470R, Solis five Pompejopoli Ciliciz eppide. 
natus tefte Strabone Lib. XIV. pag. 671. licet Svidas Syracufanum facit, 
forte qvod ibiverfatus effet, nove Comeediz Podta, infammaatate, (fx- 
culum enim vivendo fuperaffe fertur] rif * nimio in {Cena exftinftus: 
cajus XCVII. dramata fervata teftatur Anonymus 26; Kapwdas fcripter 
przmiffus Ariftophani. Ex his apud veteres memorantur: 


“Ayeoxes, Athen. Fugr@», Poll 

‘wanarve' ioe 9 ; a EOrBO». ; 

*avavessauy, Athen. — Hees. Zenob.VL provesb.25. :- 
"AvdooQeves, Athen. @ncavges, Athen, == * 
"Am oRer, @uewecs, Poll. 
‘agradé:dyos, Athen. Pollux. erases, 

Bafsurcvos, Athen. large¢, Athen. 

Témes, Poll 7 KdjaipewoAV@-. | 

AsAdo, Athen. _ Koew9ia, Athen. 

by espidsoyy 4 Moyes, Athen. | 

Ecce? bung ’ : Mitiav 7 Gopetov, Athen. 


Ee7r0g0s qvam. imitatus Plantus in Music. 
_ Mercatore. Scripferat&Pacu- Neasea, Athen. 
vius Mercatorem, fed fortaflis Nepscjdve, i -_ 
Diphili veftigiis infiftens, lilli2 Nays 
1. *. Vide Luciani Macrobigs;T. $.2. 474. Plutarch, an feni gerenda Refp, pap, 785, & Apu- 
ae, fejum 3, florid, 
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circa Olymp. CX. clarus, fabulas 45. tefte Svida compofuit, ex qvibus 
funt ab eodem Meurfio obfervatz: , | 
‘Adonialsecy, Pollux. AaKiday » Pollux. } 

"AuOiéga@s, Athen. LunexwArtvoa five TupwAcueey. Pol- 


‘Avaxpévoa 4 Koenigio additur. 0; reidrapor, men 


; “Avavewor's Athen. Stob. Dir , 
m8 . , yue@, Athen. 
Agyugis ePanc yc, Athen. Qudsvornibne, Pollux. ' 
AvAo Athen. Pollux... - " Qiatwx@s. Stob. | 


+ Etiam Navvev a. qvibusdam tributum PhiJippidi fuit, fed Eubuls 
effeteftatur Athenzus XIII. p.568. Meminit hujus Philippidis & Plutar- 
chus Libro de gartulicate p.508. ubi refert eum gratia ufum Lyfimachi 
Regis & ab eo juffum petere aliqvid, dixiffe ,qvidvis mihi impertias o Rex, 
modo nihilarcani. {nimicum Stratoclis fuile notat idem Plutarchus. in 
Demetrio p. 894. & 901. feq. verficilos ejus aliqvatsafferens:: ¢ qvibus. 
focis patet Philippidem adhuc vixiffe Oly mpiade CX VAIL extrema, Obiit 
r# gaudio, ztate jam profectus, cum in certamine prater {pem vicif= 
et, ut-refert Gellius Lib. IIL c.15. Fragmenta equs vide fis apud Hertes. 
lium, Grotlumqve, ten ed ae 
21 PHILIPPUS Comicus, qvéem Syidas ex Athenzo notat {cripfifle 
Kewdanasdé, licet in Athenzicodicibus hodie legituix Ephippus non Phibippra 
nt notatum Cafaubono VII. 75. ad Athenzum. ‘Laudantur praterea ab 
Athenzo Philippi comici oBeAtaPéper & Paves. © Idem ni fallor eft:Phi- 
lippus yeAwJos-ocs apud Maximum Tyrium p. 49. cujus mimdsmemorat 
Fheiniftias ad Ariftotelem't-de anima c.3. ubi Philipp KepodidarxdaAr 
mentio. Nottm eft Anftophanis patrem ;,& unum ex filils venifle nos 
mine Philipps = FC Ta: pit 
PHILISCI Comici dramata apud Svidam funt::; 
"AdQViC y a 2 . ° oo : 


“Act euidG@e ny “Am oaaves yovagy ER Wi ' re 
Aics yore}, ay © 
Boul ney Agodirag yorajy I chet Ey 
OEMS OXANS Fong 
OAupa@y, : s: te re 

Tavos yovaj. 


PHILISTION Miczus [fuere etiam qvi Prufaenfem, alii qvi 
Sardianum fuifle affirmarent} a Svida dicitur diem obiiffe fupremum 
temporibus Socratis vel Hocratis, fed ab Eufebio Magnefianus vocatur 
& refertur ad tempora extrema Augufti Inap. pre nimjo-& ipfe rift ex 

Liiii 3 in- 





DEPERDITORUM.”,: Lg Il.c. XXIT. 7 

dam collegitHertelius. Fuit & Philonides AriftophanisComici hiftrio, 

tefte vitz illius fcriptore qvi fcholits Gracis prefigitur. 
PHILOSTRATUS Lemnius. Vide fupra in notitia Tragi- 





corum. : 3 : 
-* PHELYLLIUS aritiqve Comeediz Poéta, idem forte Phylidint, 
Supra in Diccle, Ejusdramata: 
Asyeus y Svid. in avaAQiJov, Steph. Byz. in yaAswray, 
Avjea [meretricis hoc nomen} Svid. Athen. XIII. p. 567. ubi docet hanc 
Comeediam ab aliis tributam Eunico. | 
Aradavrn, Svid. | 
Avy, Svid. Athen. :. 
Awdixatn ; Svid. 
HAem, Svid. 
‘Heaxays, Svid. Athen. 
TlAvvreia 7 Navona. Svid. NAwrpia, Scholiaftes Ariftoph. adaves. 
oA £ toAes, Svid. Athenzus. Pollux. | : 
Pesapuyec, Svid. Poll. Athen. : 
PHOENICIDES Comicus. allegatur 4 Stobzo m florileg. p. 43. 
edit.Grotii. Ejus uirx en & Puragxoy laudat Athenzus, qvz duo no- 
mina apud Svidam in unum male toaluerunt QvAagyos puoudpos, ut 
pridem monuit Cafaubonus XIV. 18. Athenzum. ee 
PHORMUS five PHORMIS. De hoc dixi m notitia. Tragi- 
corum. | 
7 PHRYNICHUS ray exsdev]iges veteris Comedia Poéta clarus 
circa Olymp. LXXVI. decem dramata compofuiffe traditur 4 Scriptore 
Anonymo @EiKepwdia¢ qvi Ariftophani prefigi folet. Subfrigidus fuit 
notante Svida in Avxi¢ qvem vide fis etiam in waAajepacw. eodem 
hec dramata memorantur: 
EQicarns Athen. Pollux, Schol. Comici ad aves. 
Kow©», Hefych. in aed, - 
Keev@., Pollux, Athen. Hefych. 
Kauasay, Hefych. Pollux. 
Moverger@», Athen. Paltux. Schol. Comici ad aves, Svid. in vwsga- 
KOVTiCens. 
Mgoa, Harpocr.& Svid. in xadiox@~, Athen, Pollux, Schol. Comici in 
argumento ranarum. 
Mosys five Musa, ~Svid. in tevtaden, ; 
: Tloa- 
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wanda. Athen. Svid. Pollux, Schol. Ariftoph, ad ranas, 
wm, Zenobius 2. 31. proverb, 

Aai®, Svid. & Athen. a 

Adxowes Athen. Scholiaftes Ariftoph. ad aves & Harpocration ins Sinr@s 
qvidubitare videtur an fuerit Platonis, Apud Svidam in DAdruy, ef 
Adxcavss 4 wowra;, & deindefeparatim alia ejusdem Platonis fabula, 
To O1NT Ay 

Ma upaixvd Ox Svid. ied &Schol. Ariftophanis ad ranas, qvietiam 
de hac videtur addub 

MevéAgos, Svid.in wAatay & on ex, ‘Athen. Zenobius VL 17, 

Mérome. Svid, 

Mugunxss, Svid. 

Mapod rea. Hefych.1 in mahwdogie, 

Noes, Vide fuprain Exes, 

Nixcy, Svid.S oliaftes Comiciadaves. 

Nf pared, Svid. Athen. Pollux. 

Bayrey " i ipuarr Svid. in xAdraw & sed] baa Eadem Comeedia vides 
tur qvz Hepheftioni in Enchirid. Za 

Meaydiey five wajs (raidaigur Schol. Arifto ins i adranas &cpacem eSvid.in 
aogiaris .) Svid.in DAatev & Athen. 

Ravyyvueisaj. Svid. : 

Tegiady@ five xegiaAyas, Athen, Svid. Scholiaftes Ariftoph adnubes. < 

Leicavde@», Plutarch. ia Antiphonte, Svid. in Ageowayirns, Scholiaftes 
Cod any ad Vefpas , Ad en, Apoftolius IV. 25. ‘Proverb. Photius 
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Toss, 9 Womray, Athen. Poll. Svid. Vide & fupra in Aneanes 
wetrGes, Athen. Svid. Maximus ad Dionyf: Areopasit 23 de Bechel 
aftica Hierarchia. 
Exevej, Svid.nifilegendum=xvda, = ~ 
Exutay. ,Schol. Ariftophanis ad Aves. , 
EoPirs # XoPisaj. Cafaub. VIL 17. ad Athen. Scholiaftes Ariftoph. ‘ 
_nubes Vefpas & Pacem, Pollux, Svid. & Syntellus p- 149. 
Suupayia. Pollux, Svid. oo 
Eusfamratayv. Svid. ‘Athen. : 
Lippat, Svid. Hefych. Athen. Scholiaftes Ariftophh ad aves: 
YwegGorAG. Plutarch. in Alcibiade & Nicia.:-: Athen. Svid. 
aur tion, Svid. indoygéxa}ayy Athen, Apoftolius V1.33; reverts 
~: » Confer fi pl tei & Grotil ¢ Comicis Gracis excerptay 
atqve Job. Attioam.’: Mia | 


RRR oe - _ , PO- 
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diz, Dioclis & Philyllui zqvalis fuit tefte Svidain AsoxAnc, ob corporis As 
x lor]a five tenuitatem ac macilentiam 4 Comicis denifis. Alsan. X. 6. 
Var. Athen. XIL. p. 551 ex Ariftophanis Gerytade. Sannyrionis Dane?jan~- 
datur 4Scholiafte Euripidis. ad Oreftem v. 279. & Ariftophanis ad ranas, 
adductis ejus verbis in qvibus exagitat Hegelochum yroxpiTay GVi Furic 
idis Oreftenegit Olyaxp. XCIL 4. unde poftillud tempus fabnias docuif- 
eintelligitur. Ejus ysAdja landantHarpocration, Pollux & Arhenzps, 
Confer Meurfium in Bibl. Attica & Pearfonium parte 2. Vindic. Ignatlic.x. 
ubi caftigatea qva feripferat Cafaubonus ad Athenzi Lib. Vil.c.g. &inan- 
Crore wagiK wpadias qvi {choliis Ariftophmis prefigitur, proZawuglava do- 
cet legendum effe Zxcagioa, deqvointra fuoleco.: Fuit preterpa San- 
nyrionisfabula ie & altera Puyasey utSvidas notavit. 
6: SATYRUS Kapsncs vroxgit#s , memoratus Plutarcho de lande 
ui pag. £45. | : 
pee SCIRAS Tarentinus , Comeediz Italice Po&ta, cujus Melea- 
gtum laudat Athengus Lib. IX. Kes Zxigas ic dé ssw SQ» 146 Irarmng 
xaury ding Kapreadias momyvhs , yevO-TagavsirGy, tyMshed ypu Daoiv. Sed prod 
Scira,Colomefio judicelegendum Sclerias de qvo moxdicam. 

. SCLERIAS male 2xAyois vocatur apud Photiumcod. 167. p.1g' 
ut Sciras apud Athenzum Lib. IX. Sed & Cafaubonum fugit ratio,cum Lb, 
HI. ad Athenzumc. 4. putaret nomen Scleriasapud Stobzuma qvo fer law. 
datur , Comeediz efle, nonPoétzComici. LaudaturSclerias-etiam aptid 
Antonium Meliffz Lib.]I_ ¢.79.& Maximum in ColleCtaneis c.63. Vide Co 
lomefium ad Gyraldum de Poétis p. 4.06. a 

-SERAPION Cemicus sllegarur in Stobzi florilegio p. 67. edit. 
Grotii. Alius Serapion Poéta, qvem Athenis adveniffe ait & loqventem 
inducit Plutarchus libro de Pythiz Oraculis. Hunc ni fallor Serapionem 
év seo five carmine Heroico nonmulla tradidiffe deSubyliz vi warring 

etiam poft fata durante, notat Clemens Alex.{. Strom. ; 304. 

: SIMYLUM Comicum iaudat Stobzus in dorileg, p. 229. edit, 
GrotiL, AliusSimylus Chalcidenfis Nauclerus, qvem memorat Lauciaaus 
in ToxariT.2.p.45. - 

SOPATER Paphins fub Alexandro M. & poftclaruit us ad temporw 

Ptolemzi fecunds,ut ex Sepatro ipfo obfervat Athenzus Lib. IL idem LIV. 

laudatiocum ex incerto PaphiiSopatri dramate, qvem dat Grotius inex- 

cerprisp $71. 0Avat five DAvaxoyeaos fuit Sopater, qvalis Rhinton & So- 
tades,de qvibus fuo loco. Apudeundé Athenzum allegatur Sopatri hujus: 

Baxxis » licet Svidas eam tribuat Baxx/d@» yawes, 

Sopatro Parodo. - Baxrxidog pemmsnpec, wri 
a Kkkkk 2 EvSue 


. ca. | 
@e. 
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| SOSIPATER Comicus, ex cujus xe JatpeudoAw prolixum locum 
profert Athenzus Lib. IX. qvem cum Metaphrafi fua dedit Grotius in 
excerptis pag. 886. Neftio tamen an pro Zwcvrarew apud Athenzum 
legi debeat Zarareu. | . | 
7 SOSITHEUS Comicis accenfetur in excerptis Grotil pags 900. 
qvem idem vir fummus pag. 456. recte inter Tragicos retulerat. Vide qvz 
innotitia Tragicorum. Videnturtamen, fateor, Comicum fapere qvz de 
Sofitheo refert Laértius VII.173. 
~.  SOTADES Athenienfis, mediz Comeediz Poéta Svidz laudatus, - 
cujus DDgrures vow & eyxAersduasmemorat Athenzus, neutiqvamcon- 
fundi debet cum attero Maronita, auctore lanxar aopatev molliumqve | 
& ob{ceenorum carminum,qvz ab eo diéta fiunt Sotadea. Vide Athenzum 
VII. p.293. De huyus poématibus fcripferat filius Apolloniu , tefte Athenzo 
Lib. XIV. p. 620. ubi Cary/ii qvoqve Pergameni librum de Sotade com- 
memorat, & refert hunc poétarh Prolemzi Philadelphi juffu inclufum ci- 
{tz plumbez & in maridemerfum, qvodipfius cum Arfinoé forore nuptias 
pauloliberius perftrinxiffet. Apud Juvenalem II.10 pro Socraticiscinadis 
male Sotadicos reponit vir doStisfimus Leopardus XIII. 10. qvi deSotade 
& aliis tenxay Aoyey au€toribus five xwasdoAoyeos verba Strabonis, Athe- 
nzi ac Svidz eodem loco adfcripfit. Mirum eftStrabonem vider affir- 
mare, qvod Sotades & Alexander Ztolus {cripferint non verfu * fed profa, 
_ cumaliiveteres contrarium innuant,& Demetrius de elocutione §. 193. So- 
tadi cospvov qvidem & xexAag wor fed tamen tribuat xerev,Gyraldus vero 
p. 490. verba Strabonis xaJa ueAxs itaintellexit, qvod cantum addiderint 
Simus & Lyfis, at Sotades & Alexander tantum recitaverint cinzdica fua 
‘poémata. Hepheftion p. 13. laudat hujus ut opinor Sotadis Adwww, &p-8. 
Iiada. Svidz memoratur a5 ads xataBacic, wpinar Ge, es Redes ixyy, Ama- 
éSy, Elatinis Sotadica {cripfere Ennius,L.Accius,aliiqve: Ufus eft Sotadi- 
co qvoqve genere Terentjanus Maurus & é recentioribus Jul. Cf. Scali- 
ger, CafparBarthius &c. Arium hzreticum in Thalia fia dicendi genere 
ufum fuiffemolliad sera dua acpara proximeaccedente, poft Athanafi- 
um Orat. 2. contra Arianos, notat Sogrates Lib.I.Hift.Ecclef.c.9. Fuit & So- 
tades Victor. Olymp. XCIX. Cretenfis, de qvo Paufanias Eliac. pofterior 
p. 497. Alius Athentenfis Philofophus qvi tefte Svida librum de myftertis " 
compofuit, & alter Philofophus Byzantinus. 
SOTERIDES EpidauriusGrammaticus {cripfit Ei Kapewdias &HiI- 
ftoriz Mnficz libros IIL ut Svidas in Zwragicys. 
Kkkkk3 STE- 
* Hobs Lailcdus ly wearros F xuasdoroletv, well AAcravdoos oAiwhes,aar B= 
70s x Sy PANG Absyen reed] SAG} AVOIGSN, Ers wesTECOS TUTE O Zsp405 Strabo XIV, 
9.684. Alii Cinecdologi fuere Pyrrbus faye Pyres Milefius, Theodoras, Xenarchus, Alexus &c, 
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STEPHANUS mediz Comeediz Porta, filius Alexidis Comici, 
Svide in 4as%is memoratur. Sed & idem in avriPame auctor eft Anti- 
phanis filium Comicum & ipfum Stephaninomine veniffe. 
STRATO,fiqvidemSvidz credimus,mediz ComeedizPoéta,cuyus 
apud Athenzum teudatur Anuvostae &KPowmsnxidnc , fiveut apud Svidam le- 
gitur Odin’. InScholiisAriftophanis ad aves allegatur ejusdemKunciag,Sed 
verifimile eft Svidam deceprum vitiofis Athenzi codicsbus, & apud A the- 
nzum , Svidam & Scholiaften Anftophanis proZrgarw legendum Ereas- 
71s, de qvo mox. Stratonis Comici, qvi Athenis magnam laudem retulenit, 
tangvam aqvalis fui meminitPlutarchus lib. 5. cap. 1. fympof 
STRATTIS, Athenienfis, Comoediz veteris Poéta, de qvo dixi 
nonnullafuperius in notitia Tragicorum. Przfentiloco fubjicio nomina 
dramatum ejus, obfervata ab Ifaaco Cafaubono Lib. VIL ad Athenzum c, 
23.& Johanne Meurfio in Bibl. Attica. ) 
AyaSoi n deyueis aPanopcs, Svid. & Athen. qvi Pherecrati 4 qvibus- 
dam tributum auctor eft. 
“Avo pwzrozesns Athen. Svid. Scholiaftes Euripidis ad Oreftem v. 278. qvam 
_ 'Tragoediam riferat illa fabula fuaStrattis. 
’AJadAavnSvid.in oxse& Athenzus. AjaravjoyHelych ScholiaftesAriftoph: 
adaves &Svidas in IMeoogas,Sed A]aAci)os in {choliis adAriftoph.ranas: 
Swmupes weprmasd wos Hefych. in » para xuxes, ut ex Lucillo Tarrhzo, 
Diogeniano & Apoftolio recte legunt Erafmus.& Meurfius, licet Ca- 
{aubono przplacet # paAa xixxas, qvod putat refpondere Plautino 
ili, ciccem non interduim, 
IQiyepaw Svid. 
Kaaaswmidns Athen. Svid. 
Kiryorias Pollux, Harpocrat. Athen. Scholiaftes Ariftoph. adPlutum & ad 
aves ubi male Etearvev pro ears. 
Kupryos Evotianus in xappeew, 
Aiuvoutce five Anpveyeda five denicp Anvoedev Harpocrat. inex Aas Svid. 
& Athen. L. VII. & XI. ubiiterum male =recirav oKwpinss pro Eteas is. 
Maxedovss Harpocration & Etymol. M. in roa éov, Svid. Athen. XIII. p. $89- 
Treats ev Maxedoow 7 Nave avic. 
Mydece Athen. Harpocrat. in Mucey Aeta. Svid. 
Mugpendoves Pollux IX 6, : | 
Navoeanes Athen. Svid. Supra in Maxedoves. | 
Nirve@ five utin Ariftophanis {tholiis ad Vefpas {cribitur xurie@-. Ca- 
. faubonus legit rirvA@.,& videtur, inqvit, Strattis nauticz turbagra- 
ciav exagitalle, Vel fuit fimilis argumenti Monotropo Anaxilz, nam 
. - wivudovinterpretantur veteres etiam Davragiexoror, Te 
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Noduteta Svid.in # Ave Ava owanles, 

TpwiAos Athen. Scholiaftes Ariftoph. ad Velpas. Svid. 

DsroxtHt¢ Pollux, Athen. Svid. _ 

Qowiosay Erotianus invsGapides, & Pollux. Athenzo vocatur L. VIII. Qowsd- 
dnc, Svidz Dané , & utrinqve pro Strattide appellatur Strato. Sed & 

...., LIV. Athenzus allegat Strattidis Pheeniffas, docens ex illis deprom- 
tum verfum, qvo Euripidemderifium 4 Strattide refert Ariftoteles, de 

. . fenf &fenfilic. 5. drcv Decry. elstlay , poy sarsqcety pevgov. 

Podjixes Hefych, in xarcxciver. | 

.Kpocvtaes Athen.Svid.Pollux. - . . ._ | 

Yuyases Athen. Svid.Pollux. ..  .. ; 

SUSARION Megarenfis Tripodifcius, (apud Clementem I: Strom. 


P. 308. Licapiow 6 Leapsus ) primus Comediam verfibus docuit Athenis . 


Olymp.LIV.2. anno 562, antenatum Chriftum. Comeediz ejus & ipfe & 
_ Nomina earum perierunt,preter qvatuor verfus qvos fervaruntSvidas,Sto- 
bzus,& Diomedes commentar.MS. in Dionyfium Thracem.De Sufarione 
videndi Joh. Pearfonius in Vindictis Ignatu P.2.c.1.p.345.feq. & Rich.Bent- 
lejus inApolog.diff'de Epift.Phalanidis p.202.feq. Vide & fupra in Sexnyrion, 
TELECLIDESAthenienfis,veteris Comeediz Poéta,qvem VI dra- 
mata compofuiffe teftarur Anonymus{criptor as Kapwdias qvi Ariftophae 
ni premitn folet.Sunt autem hac obfervata aMeurfio in BibliothecaA tucas 
Asx Juoves, Svid. Pollux. Athen. Scholiaftes Ariftoph.adaves. 
Ho isda, Athen. five ut Svid. & Schol. Ariftophanis ad aves, ‘Hoiodes, 
Nigv] eves. Helych. Athen. Pollux, Svidas in pay dacos, Scholiaftes Comiciad 
=regpos, Svid. Athen. Scholiaftes Ariftoph, ad Pacem. (Vefpas. 
npeudets. Pollux. 
_ LaudaturTeleclides aPlutarcho inNicia p.525.& inPericle p.153.161-&c. 
_ THEOGramaticus fingulari opere Kopuxes AsGes complexus laudatur 
Hefych.Alexandrino in proemioLexici.Forte idem auctor Kapeoye As emg 


&” 


cuppixre,qvam allegat Scholiaftes Apollonii L.[V.p.280.& Kasparov Aszoncy 


vocat p.305.Nifi potius intelligendus Palamedes Eleates,de qvodixifupra, 
_ THEOGNETUS Theffalus, Comicus, cujus KeyJavgoer, Pace 9 

Pirdpyueov & PiAcdéarerv laudat Athenzus,&exhocSvidas. 

, THEOPHILUS Kpidaurius,veterisComeedizPoéta,PolluciAthe- 
. nizo & Svidz memoratus, Ejus hzc fuperfunt fabularam o¢to nomina: 
Bowriaz, Athen. 
"Exridaueos, Athen. Svid, 
larecs, Athen. Svid. 
Ku9 apares, Athen, 


Neon‘Jersyes, Athen. Svid. |  agyxpae. 


“ 
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WeAes (nifi apud. Poll, X. 31. 31-pro worsowlegendumxasyNcw.) 

| Zegnves, Athen. Etymol, M. | 
Ered )uorns five Erparworsdts, Prifcianus Lib, XVIIL Pollux, Athen. 
@wevs, Athen. 
Tica 4G». Harpocration, Ariftophanis Schol. 
Texagay@». Syncell. p. 65. 

De hoc Theopompo przterHertelium p.384. adeundusMeur- 
fius ad Hefych. Muftrenj p. 185.feq. ad Apollonium Dyfcolum p.98. ae & 
inBibl. Attica, Paucaqvadam illius fragmenta felettahabesa 
um in ‘excerpfis p. 552. 

THRASONIDIS Comici meminere preter Clementém Alex, 
& Laértium’, Svidas feas, 

TIMOCLES Athenienfis unus an duo*“hoenomine, utSvidas 
docet, Comoediis {eriptis inclaruerunt. Farum nomunahzc obfervata funt 
ab Hertelioin fententiis Comicorum p.641.&Meurfio in Bibl, Attica: 
Arydytios » Svid, Athen. 

Badavsao, Pollux, 

AaxtruA@, Athen. Svid. | 

AxA@», Athen.Svid. 

AskaxwG, Vide infra in Keijaug@-, 

Anpooratuga » Athen.Svid. 

Awie@, Athen. Svid. 

Asarvarelecra » Athen.Srob, 

Awess Tad]oxAcsdns (an dwasis 7 7 “adfexasidhs) Athen. Harpocrat. 1 in Sage 

Pusey, ubi visi dofti Jegunt OpssauroxActy, 
axnovriey, Athen. Svid. 

EmisoAal, Athen. Svid. 

Emryagixax@- , Athen. Svid. 

Hees Athen. Svid. 

Ixcetot oarupo, Athen. Svid. 

Keune, Athen. Svid. 

KivJave@ 9 AshasSucc, Athen. Svid. 

KovicnA@-, Athen. Svid, 

AnSn, Athen. Svid. 

Magadana, Athen. five ut Svidas, MapaSnst 

Néajea., Athen. Svid. 

Ogerns, Svid. : 
L111 Opestage 
* Alterum Tragicura fuille contendit Cafadbéeus ad Atheryeum IX: 18, 7 
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XENONIS binos verfius profert Diczarchusin vita Graciz p.170, 
- Halleg rerdvey mares diol agrayes, 
Kaxor t6AG@» yavairo reig Newmion. 

Hunc Xenonem Comicum vocat Grotius inExcerptis &ad Luce 
TIL 13. & Henricus Stephanus Lib. VI. {chediafin.c.17._ Altus Xenon five 
Xenion hiftoricus, cujus Italica laudat Macrobius Lib. L Saturnal. c. 9; 
Cretica five ra w&i Kon'rys Ste phanus Byz. 
XENOPHON antiqve Comediz Poéta memoratus Laéts 


tio IL. 59. 

— CAPUT XXIil. 

De PHILOSOPHIS plerisge ante Socratem, tum de 
SOCRATE, CEBETE, &F ahis qvibusdan 

os Socraticis. 

H, Stephani Pobfis Philofopbica, Es Scipionie Aquillian! de placithe Philo ophoruse 
ante Arifotclem. 1, tas feripes Xenophanie Colophonii, 2. Parmenidie 3, 
Heraclisi, 4, Democriti., Anarcharfidie 6, Anaxégora,7, Anaximandri.§, 
Aneximente,9, Archelai, 10. Biantis, 11, Bionic, 12x, Botonis, 13, Chilomis,t4e * 
Cleobuli,t5, Dingore Melii , ubiobiter recenfentur Philofophi qvibus objetzares 
fuit Athelsfnus.16, Diogenie Apolloniata,17, Diomenis Smyrnei.18. Hippid, 
19. Hipponis,2.0. Lencippi, x1, Melifi.22. Myfonis,r3. Neffa Chii.r4, Perie 
andri.25, Pherecydis.26, Pittaci.x7, Protagora, 28, Zenonis Eleata. 29, Sve 
cratic, 30. Efcbinks Socratici,31, Antifibenis,32, Arif 33. CEBEDS. 34 
Critonie, 35, Enclidis Megarenfis.36. Glauconie,37, Menedemi, 38, Phadnis, 
39. Phedri.40, Prodici Chi, 41, Simmie® Simonie coriarii, 42, Stilpotle. 
43. Nomina aliorum quorundam Socraticoram. 44, 

IL 
ENRICUS STEPHANUS A.1574: 8. edidit librum qvi 
infcribitur Poé/is Philfopbica , in qvo continentur reli 
qvzdam poéfeos Philofophice antiqviffimz Gracorum, five 
agmenta nonnulla utcunqve é {criptis veterum collecta & 

Grace defcripta: Empedoclis p. 131. Xenophanis, p.35—39. Parmenidia 

P-41—46. Cleanthie p. 49—$2. & p. 124—127. Epicharmi p.54—58. Tie 

monis Phlisfii, p.60—7 4. Critie p.75.&76, Orpheip.78—107. Mu{ai p.109- 

110. Linip.112 113, Pythagore aurea carmina & alii qvidam verfus Pythagore 

velPythagorzorum p.114—123. eres hefii fragmenta, pang~140 

12 pie 


XENOPHANES. Lib. 11. «. XXII, 797 
EAeyea. Laért.IX.18.&19- VIII.36- Athen. Lib. VILE pag.368. Svid.in - 


EsvoQ, : 

. TapBor xed Hoieds gy Opies, in qvibus perftrinxit qvzx de Diis ili {cripfe- 
rant, unfle dictus Ouspomarns calcans Homerum, ut recte illam vocem 
exponit Joachimus Kizhnius ad Laért.IX.18. ubi forte legendum xo4 
lauBes ney nad’ ‘Hoiwds xgy Ones, nam verficuli qvos adverfius Ho- 
merum & Hefiodum a Xenophane {criptos profert Sextus [relati a 
me fupra cap. VIII. num. 10.JHeroici funt non Jambici. Potuit ta- 
men alio etiam opere Homerum & Hefiodurh perftringere Xeno- 
phanes, v.¢g. in Sillis de qvibus mox. : 

Zvhcs. Strabo Lib. XIV. inter celebres Colophonis viros poft Mimner- 

. mum memorat =svoPavey vey Duc ixey Tov 735 TIAASS woioav]a Ale way 
parov, Euftathius ad Iliad. @. p. 154. ort 8 pdvov ZevoPaine wemoinns 
TAA Ev 065 BUdOXIuNesv &C. Fallitur itaqve Stanlejus qvi in Hiftoria 
Philofophica Anglice edita p.746. Timonis Sillos 4Strabone'perpe- 
ram Xenophani tributos exiftimat. Heroicoverfu {criptos perinde 
ut Timonis & aliorum fillos conftat ex Schol. Ariftophanis ad Eqvi- 


tes v. 403. ubi verfiim ¢ Xenophanis fillis profert, licet male ibi fit” 


excufiam ZsvoPavens pro revoPecvag. 

Napedey five ut Menagius [qvifilloram fuiflepartem fufpicatur] rapadley 
_ Athen. Lib. Il. p.s4. ubiverfus qvinqve Heroicos profert, qvorum 

. poftremus memimt fugz Medorum: 
aries mF oF 6 Madoc aDixé]o; -. 

Xenophanem @& Oveews laudat Pollux VI. 9. ex qvo non dubito petita 
effe Phyfica ipfius dogmata , qvz paffim celebrantur, vel etiam im- 

-  pugnantur in fcriptis Ariftotelis, Ciceronis , Plutarcht, Sexti, Cle- 
mentis Alex. Galeni, Stobzi, Cenforini alioramqve , ex qvibus re- 

éte etiam concludas, verfibus Heroicis opus illud fuiffe compofitum, 

uti Euftathius ad Iliad. a p.759. {ententiam ejus de Iride proferens 
laudat Xenophanemi. ev yewxds exec. : 
Tragedias qvoqve {cripfiffe Xertophanem Phyficum tradi¢t Eufebius in 
Chron. qvod merito miratur Staliger in-notisp.95. Menagius non 
Trageedias fed Elegias in Eufebio legendas faspicaturs: Fut & alius 
Xenophanes Lesbius , Jamborum, , (tefte Laértio} icriptor, nam Xe- 
nophanem Heracleopoliten qvidem omitto, pro cajus nomine 
apud Fulgenttum 1.14. Mythol. repori debet Theophanes, qvt 
Phyficus memoratur Stephano in ‘HpaxAsewoAis. Xenophanis vero 
dogmata cognofci poffunt ex Ariftotele, illo przfertim libro qvo 
LALIT 3 _ . Xeno- 
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Bene ee ep - - ~ 5 meme om 
Taw Tkag wide memorat Laértius IV.13. De dogmatis Parmenidis confu- 
fendi preter Platonem, Ariftotelem, Plutarchum, Ciceronem, Cenfo- 
rinum, SextumEmpir.Proclum in Timzum, Laértium &alios veteres, 
é recentioribus Beffario Lib. II. contra calumniatorem Platonisc.11. ubi. 
opus Parmenidis de veritate & opinione memorat: Lefcaloperius adCic. 
1. De Natura Deor.p. 45. feq. qviex Simplicio obfervat duos * omnino lie 
bros 4Parmenide (eriptose e, alterum de ente uno intelligibili, obfcue 
riufcule qvidem, fed veré atqve ut ipfe reipfa fentiebat, alterum.de Diis, 
exvulgiopinione. Et qviplacita Parmenidis incruftanda utcunqve in fe 
fufcepit Bernardinus ** Telefius , in libris IX. de rerum natura Neapol. 1586. 
& Lugd.1588.fol. Fragmentis Parmenidis ab H. Stephano colleétis nul 
lo negotio poffis plura adjicere tum ex Galeno, Stobzo & its veteribus 
qvosnominavi, tum éSimplicio in Phyf Ariftotelis & aliis Philofophi in- 
terpretibus Gracis, atqve é Celio Aureliano qvi IV.9. tardarum paffio- 
num fex verfus Hexametros latine a fe redditos affert éParmenidis libris 
qvos de Natura ftripfit. EuclidesMegarenfis qvoqve ra Mapuidesa puts 
‘Jaxetp.Cé]o Laértio tefte lib. 2. fett.106. & Hermogenes ra Nappidy Oiroe 
vou. Platonis Magifter. id. III. 6. Fuit &Parmenides Rhetor reyvoyeaPog 
eidem Laértio IX.23. memoratus. 
IV. HERACLITUS Blyfonis F.Ephefius, Parmenidis zqvalis, 
auditor fuiffe*** Xenophanis traditur, atqve ut Svidas addit , HippafiPy- 
thagorei, licet fe ipfium avrodidax]ov gloriatus eft, tefte preter Laértium 
IX.5. Tatiano f.143. & Olympiodoro comment. MS. in Phadonem. 
“Ad Darium Hyftafpis F. venire rogatus renuit, & magiftratus **** digni- 
tati qvam fratri conceffit pretulit vitam privatam, qvamimpendit fevero 
virtutis ftudio & diligentinaturz inqvifitioni. Melancomz perfvafit ty- 
ranni- 
* Unum tantummodo fcriptum Parmenidi tribuit Laértius prooem. fect. 16. 
** Baco Verulamius in feriptis de naturali & univerfali Philof p.238. Parmenidss placita ine 
frauradit nofivo faculo Telefius , Gir Peripateticés rationibus , fi aliqbid illa effent , infirue 
¢ius, gbas etiam in ikos ipfos Gertit, fed afirmando impeditus, & defiruendo melior, 
*** Miror in Morerii Lexico etiamnonz editionis Heraclitum yenditari preceptorem Hefiodi, 


Pythagore, Xenophanis, & Hecatzi, qvibus omnibus fuit junior. Sed non eft unius 
hominis qvanctumvis dottisfimi & laboriofisfimi vel Lexicon ejusmodi fine erroribus come 
ponere, vel errores univerfosqvi in Moreriano occurrunt eluere. Errat qvoqve inters 
pres eruditus Eufebii XV. preparat, p. 729. qvi Zitieum facit auditorem Heracliti, qvo 
centum amplius annis fuit junior, Nam Eulcbiustantum {eripferat Zenonem hunc He- 
racliti fecutum rationes, Tay Acyay ‘HeawAgrreay pels NEVE, 

9989 T acrtius 1X. 6. ex Antifthene referr Heraclitum EX WONT OY raderQa tis Bacirciag, 
Nempe anteqvam Pythagoras Ephefius tyrannidem invaderet , judices Ephefi vocabantur 
Bao irds frye PariAicks. Vide Syidum in WuSay, Helych, Baosres, 
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xAetresov VoCat VI. 19.) Cleanthe Pontico qvatuor libris, id VII.174. Heraclide 
Pontico, qvatuor libris. id. V. 88. SpheroStoico , Pasfania qvi appellatus eft 
Heaxratisns, Nicomede, Dionyfio, & Diodoro qvem jam dixi Grammatico: 
tum i Scybino verfibus grecis jambicis expreflum effe, ita enim potius in- 
telligo verbum exBadAev cum M. Meibomio, qvam cum Stanleio p; 724. 
Hift. Philof: & Laértiiinterpretibus, explofum & oppugnatum, 4rifonem 
év vq wes HoaxAcirs laudat idem IX. 5. & 11. & Alexandrum sv dradoyass nad 
Heduaeroy, HI. 5. Heracliti feCtatores teftatur diftos HeaxAcsretus, id. IX. 
6. Eorum meminit & Plato in Thezteto , Sextus &c. Cratyl'HoaxAates La- 
értius ILf. 6. Antifthenis Heraclitii VI. 19. Intelliguntur etiam Heraclitii 
qvandocurrevairegey Maoay & I@des apud Platonem in Sophifta & Themifti- 
um Orat.XVI.memorantur. Nam &Platonem anteqvam Socrati fe tra- 
deret, Heracliti fecta fuiffe imbutum refert Apuleius de dogmate Platonis, 

rzcipue in naturali Philofophia Heracliteos fecutum obfervans, uti in 
intellectuali Pythagorzos, in rationali ac moraliSocratem. Adde Laért. 
Ill. 8. & P. Petitum II. 10. Mifcell. Initium operis ab Heraclito compofiti 
hoc refert Ariftoteles III. 5.Rhetor. ¥ Aoys 2 Y rors ayer a Fuveros cv eumos 
yiyvorreyy. Itaenimlegendumeffe (non ¥ déovr@-, ut inClementis Alex. 
V. Strom.-p.602. excufum eft) preter Sextum Empiricum VII, contra Ma-. 
the mat. p. 162. docet Amelius apud Eufebium X1.19. preparat. Kaj drog apa. 
Wy 6 Aayes Kad dy ayet dvra ra ywo ua syivero, ws av Hg} 6 Hedxrat@y “ib 
agree, Patet etiam ex hoc aliisqve Heracliti qvz pasfim occurrunt frae. 
gmentis , eum non {cripfiffe carmine fed fermone profario, ut notavi fu- 

ra Lib. I. cap. 1.num. 2. feq. Fallitur itidem Nic. Nourritus Vir Cl. qviin 
apparatu ad Bibliothecam maximam Patrum, de f{criproribus 4 Clemente 
Alex. allegatis differens, putat verfus HeraclitiJambicos laudari 4Clemen- 
te Lib. IV. Strom. p. 494. nam qvi locum infbexerit, videbit dittis Hera- 
cliti profariofermone conceptis, 4Clementefubjici verfis Tragici, perin- 
de ut locum Plutarchi lib, de oraculorum defeétu p. 415. aaepra ‘Hea- 
xreire ngy re OpPiws éxwewouerqy 67, eruditus interpres minus accurate 
reddit fic: gue ut Heracliti S Orphei ver/us invafit, vertendum enim erat, 
que ut Herachss (cripta & Orphei verfiss ixvafit, Toto enim ccelo aberrat ele- 
gantisfimus Menagius in notis ad Laértium p. 395. edit. Wetften. noftro 
Heraclito tribuens libros qvos commemorat Plutarchus in commentarid 
contra Colotemp. 1115. tov Cwpoaseny 10 Ex Tay ev cde, ro weel TAY Durie 
xaos amogspevay, manifeftum enim efteoinloco Plutarchum agere de He- 
raclito qvodam Juniore Peripatetico. Sed & ineo fugit Menagium ratio, 
qvod {ubjungit Heraclitum Ephefium fcripfiffe etiam tibros spi woAsreas, 
ae 3 Mmmmm -°  =—s & Dioe 





. DEMOCRITUS. Lib MIT, e, XXU, 803 
enn 
nomine appellaretur tefte liano IV. 20. Var. extinétus eft Olymp. XCIV. 
centenariomajor. Ab Heraclitodiverfusnon modo in eo, qvod res hu- 
manas rif *potius excipiendas effe duceret qvam lacrymis,fed etiam qvod 
Cicerone obfervante 2. de divinat. Vilde Heraclitus fuit obfcurus, minime 
Democritus, etfi peculiaribus qvibusdam vocabulis hic uti non dubitavit, 
(vide Svidam in aetssws , puopos, &c.) qvas prater Callimachum illuftraverat 


olim Hegefiinax tefte Stephano in Tewias. Fuere qvi Democriti perinde ut 


Platonis fermonem poétict aliqvid habere putarent, qvod incitatius ferre- 
tur, & clarisfimis verborum uteretur luminibus, ut ait idem Cicero in 
Oratore c.20. Nusqvam ejus meminit Plato, qvod mirum jam olim mul- 
tis vifum, tefte Laértio III. 25. Infultavit ei Colotes Epicureus, licet Epicu- 
rum ipfum Democrito qvam plurima debuiffe profesfi funt Leonteus & 
Metrodorus Epicurei apud Plutarchum libro contraColotem p. 11108. Ini- 
micus fuit Democritus Sophiftarum qvos ipfe apud Clementem 1. Strom. 
xgj Iuavredixséas, Inter Heraclidis Ponticifcriptafuere eos rev Anpcxpue 
rev exnyrioes, &, Laért, V. 88. De vita Democriti vereqve ac falfo de eo- 
dem JaCtatis , tum de ejus dogmatis confulenda funt qvz Viri do€ti ad La- 
ertium &Hefychium illuftrem,Stanleius &Abr.Gravius inHift.Philofoph. 
Gaffendus in Philof: Epicuri, Dan.Clericus in Hift.Medicing,Cudworthus 
in Syftemate vont vero univerfi, Naudzus in Apologia pro viris do&tisMa- 
giz accufatis, Belius Vir Cl. in Lexico, Nécolaus Hill, in Philofophia Epicu- 
rea Democritea & Theophraftica Genev. 1619.8. Scipio Aquvilianus de placi« 
tis Philofophorum qvi ante Ariftotelis tempora floruerunt c. 8-17. Job, 


p.279. fuis verbis vocat AsZedian Sygaropas , grruras Texyuoplay, egdarriag 


Chriftoph. Magnenus Prof. Patavinus in Democrito revivifcente Lugd. Bat. - 


1648.12. & Hage 1658. 12. &c. Petrivero Borelliopus qvod tres in folioim- 
pleturum tomos molitus eft de Vita & Philofophia Democriti, cum au&o- 
reintercidit. 

Scripta Democriti (profa autem {cripfit, diale€to Jonica) recen- 
fuerat Cellimachus in wivaxs tay Anpoxelts yAwosay ny TUVTayparev , tefte 
- Svida: & pertetralogias perinde ut Platonica digeflerat Thrafllus tefte La- 

Ertio IX. 45. ex qve titulos eorum hoc loco perfeqvar, ut qvidem diftin- 
guendos puto, fubinde nonnulla additurus praclaris interpretum Laértui 
obfervationibus. | 

Eshics argument hi fuere: 

1) wudayoens, f wei FF coy Ale IioG, Confer Lart. IX.-38. ubi 
fy OMAVULW cUyyedumarts, Vertendum ; imopere ejusdem nominis, Vide 
Jonfium p. 24. } 


* Joven X.33—57 “  Mmmmm2- . | . 2am 
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Porroin hoc opere inter alia Anaxagora Philofophiam perftrinxifle 
videtur Democritus. Confer Laért.IX.35..- 

2) MiKgos Aiaxorn@», qvemfe ait {cripfiffe Anno DCCXXX. poft captam 
Trojam. Laert. IX. 41. Troja capta A: Periods Jul. 3521. {ceiphit ergo 
hunclibrum DemocritusOlymp. LXXDX2. | 

3) Kerzo/saPin.Opus diverfum aDemocritiGeographia,qvz infra memora- 
tur inter {cripta Mathematica. w&s xorpes Dlg.Secews fcripfille affir- 
matDemocritus ipfe,fi modo ipfe Democritu& piftad Hippocratem. 

4) we trav mAaryrav, inqvolibro ulpicatus eft plures effe Stcllas gue currunt, 
fednec numerum illarum pofuerat, necnomma , nondum comprebenfis quingug 
fiderum curfibus, Seneca queft. Nat, VI, 3. Ariftotelis 1.6. Meteor. teftatur 
Anaxagoram & Democritum d gocultie vod Cometz eflenteupPasss 
fiv € conjunctio Tay WAAYYTON astgav, A verfus Democritum wee TeV 
sv deavw {cripferat Heraclides Pontus , tefte Laértio V. 87. | 

5) wes Ouows a, Svide ws Dursws xocus. Fulgent. Ul, 7. Mythal. 
Phyftologumena, 

6) Ei avSeume Qucios in wee capncs 3. : 

7) wes vi x94 WES cacdnoews , qvem duplicem titulum aliiunico complexi 
funt w& uxns. Et Democritus animam fenfitivam mentemqve non 
dubitavit idem effe. Vide Ariftot. Lib. I. c. 2. de anima, Tertull. c. 
‘12. Obfervavit etiam, ab affectibus animi alterart fanguinis mofum. 
Boéthius lib.1.c.1.de Mufica: Ue fefe corporis babee affetins ita etiam pulfis 
cordis motibus incitatur ; quod fcilicet Democritus Hippocs ati Medico tradidiffe 
fertur, cam eum quafiinfanum cuntlis Democriticivibus id opinantibus incufto- 
dia medendicaufa inviferet, 

8) we yuma, etiamnum exftat, fiqvidem Democritus auctor fit libri 
hujus argumentiqvilegitur inter ftripta Hippocratis ; de qvo tamen 
merito dubites. _ _ 

9) wee Xeowy, 

10) wEs raw AlePepovraw pura five de differentibus feuris a atomorum , qvod 

opus refpicit Ariftoteles Lib. I. cap.IV. Mctaphyf Vide Menagium 
Latrt. IX. 4 47. 

HN) Ger apenlippurpecn de mutationibus fexrarum , five faxianum qvibus in- 
finitis modis qvotidie alterantur omnia péorra ¥]agad inn, 

52) Kearuvrn git five éxmgartina aut vero Fa ixgina roy argorsgnpévew, Supe~ 
riorum librorum confirm. tio, Male enim interpres Remedia probibentia, 
nec melius Stanleyus, of she mixtures of thiags before faid, qvafi effet 4 

Mmmmm 3 x5- 
* Inter Epiftolas Democrito tributas hodie exftat una hujus argun.enti ad Hippocratem , qva 
incipit s Yon mecrraes sia D ecoates 8b, I Paths Philofoph, A. Srephanipeg | 
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Librum Laértio preteritum sg 1dsav laudat Sextus VII. contra 

Math. p. 163. fed & de metallorum sasura {cripfiffe Plinius ignuit, 

_ _- Matbenatici argument hos libros Laértio memoratos videas: 

5) weei AlePooac yvedpens 7 WEE Waureas KUKAR KG TDajoae, 

2) wWEr yemmer pies n yeapeToinor, 

3) Apidyci. a 

4) Wes aroyay yoanpay gy vacan, BO, 

§) Exastacpara, Vitruvius praf. Lib, VIL qvemadmodum oportest ad aciem 
oculorum radiorumqve extenfionem certo loco centro confituto ad lineasratione 
natur alt refpondere, | | 

6) Méyas éncieg 7 As povoulns @pganypc. Vide Salmaf. ad Solin. p. 741. 
Hoc refpici puto aGemino, qvando Democritum laudat element. 

_Aftronom. ¢.16. , Po 
7) Apid\e KAedudgas. Magnenus: examen motns Clepiydra cum motu ceeli, 
_ Aliitanqvam duo diftinctalegunt, apicdta, KAspudac. 

8) Ovpavoyeah’y, Democritum éy te mspi as eovopsing laudat Schol. Apol- 
Jonii Lib. IL. oo : 

9) Tewyeain, Democritus inter antiqvisfimos Geographos celebratur a 

_  Strabone & Agathemere Lib. I. a 

¥O) wohoy ain, Epiftola Democrito tributa ad Hippocratem : éruyxae 
voy 7) rove wseh nor pes Ala DS érsws ngy woAoyeaPing » Ts Faseay Yeaviav 
ouyyeaportes. | 

BI) AxtivoyeaQin. | 

Hinc Mofica {criptafeqvuntur, eo qvidem fenfu accepto vocabu- 
lo, utnon folam Mnficam proprie fic di€tam, fed qvoqve Grammaticam, 

Poéfin & alias humaniores literas qvas syxuxAixs Aoyes fuprade Democrito 

loqvens Laértius* vocaverat, compleétatur: de qvo fenfirvocabuli user 

xa Videndus Woweranus Polymathiz cap. XXIV. Fueruntitaqve: 

¥) wee pud pov xgy agpoving, 

2) i womo'ews. Claffis in qva prefens Liber memoratur, perfpicue often- 

“ait non effe cogitandum hoc loco de xayoe Chemica, ut in méntem 
venifle videp przftantisfimo Borrichio p.70. deHermete Egyptior. 
Ac Democritus ipfe qvalem intelligat Poéfin docet-his verbis apud 
Clementem Alex. VI. Strom. p. 698. aroujras cosa Oy dy yea Gn pest 
evteciac nd 1gj ses avivat@», xaha naga ss. | . 

. 3+) weed 

M Kaj yy as adytis wv PiroooPice mrevra SAGs Anuoxgit@y, Ta ye Quer 
xed Hy TH HIKE, ae KA Ta Madynd}ina ngytes éyxynrles: A986, % 
Wie) TINIAN RATA HY smear, So 


¢ 
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6) Dey Ay, 
7) wepl wugerd , ngy tev do vor8 Paosorray, 
8) : Nopuxa etre. ; Da. Salma as bint a ; 
yhgninct 1 weolrsuel)a, mafius p. 1100. ad So yeweorpex 
9) Ta reBhiuda, qval man nocata nam ut docet Vitewses IX. 3. 
inillo commentario, annuloufus erat Democritus, fgnans cens mole 

li que effet expertus, Mirasacportentofas obfervationes in hoc li- 

bro obvias fuiffe teftatur Plinitus XXIV.17. Confer Menagium ad 

Lagrtii IX. 49. Zofimus Chemicus Gr. MS. legit papcel ce, 

Borrichius p.7o. deHermete xewporsyyysale. Sed& SvidasZo- 

fimi yeegoxpyta Commemorat. 

. Qvecunqve alia tanqvam Democriti feruntur, aut ex ejus 
{criptis decerpta (rales forte fant v% oxy de qvibus paulo ante in Ethi- 
cis, & liber ws¢i ideav de qvoin fcriptis Phyficis dixi] aut manifefte alie- 
na ac fuppofitaeffe affirmat Laértius. Hujus poftremi generis fuere: 
1) Commensa Boli, Mendefii, fub Democriti nomine edita, de qvibus 

dixi fupra cap. XIII. Atqve ex his puto fuiffe librum wtp) #aSay 

laudatum Etymol. M. in véyerey, & alterum sep) a¥]eraSav Colue 

mell. Lib. XI. 

2) Magica Volumina qvz exnefcio cujus Apollonicis & Capidenis, & {criptis 
_ Dardani, 6 {epulchro petitis, 4 Democrito compofita credidit Pli- 
nius XXX. 1. pro hominum male follertium commentis habuit 

Laértius, & Gellius X. 12. _ 
3) Liber, de Elephantiacis, Coel. Aurelian. IV.1. tardar. paffion. &alius 

.de morbis confulfiot id. acutar. paffion. III.14. . 
4) Pucixed ngy Musine de arte Sacrafive CHEMICA , qvz cum Synefii a6 

Pelagiicommentariis latine editafunt Patavii1s72.8 Grace vero 

adhuc avéxdeJajn variisBibhiothecis{etiamGermaniz Jaffervantur. 

Democriti fane nomen falfo venditare non dubitant Salmafius-ad 

Solin.& ad Tertullian.de pallio, feetum infimz Grzcizagnoftens: 

Conringius de Hermetica Medicina p.29.feq. Naudzus Apolo- 

gia pro Magis p.216.feq. Dan. Clericus in Hiftoria Medicinz, Me- 

tus&c. Mottanus Vayerus T.1.p.301. Ceax qui {raarent com> 
me on parleitGrec dutemps du DemocriteS long semps apeéstconnoitrome 
facilemene qve ce traitté qv on lui attribue ne peut efire de lui, & ils s aps 
percevront mefme par beaucoup de diftions que fonveritable auteur a eu cone 

noifance dw Chrifianifme. | Syncellus p. 248. Anwcngir@s J 7 

Puc onic PrasoePOnnnpahen, Ey Aiyea'ly pamSvig unc Ssi = 
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6) PouyiG AcyG. 


7) wtpl mugerd , ngy rev aw vord Pyosorray, | 
8) : Nopuxe etre. . Da, Salma . as lin legit ; 
yhennd 1 weorsuel)a, mafius p. 1100. ad So YePonpLsfe 
) ta reBhiudia, qvai manu nocata nam ut docet Viteuvius| IX. 
inillo commentario, annuloufuserat Democritus, fgnans cens mol~ 
| lique effet expertwe, Miras acportentofas obfervationes in hoc li- 
bro obvias fuiffe teftatur Plinius XXIV.17. Confer Menagium ad 
Laértii IX.49. Zofimus Chemicus Gr. MS. legit paced ce, 
Borrichius p.7o. deHermete xeporsyyysale. Sed& SvidasZo- 
fimi yeegoxpyta Commemorat. 
. Qwvecungqve alia tanqvam Democriti feruntur, aut ex ejus 
{criptis decerpta [rales forte fant us oPyxey de qvibus paulo antein Ethi- 
cis, & liber sei ideav de qvoin {criptis Phyficis dixi] aut manifefte alie- 
naacfuppofitaefle affirmat Laértius. Hujus poftremi generis fuere: 
1) Comments Boli, Mendefii, fub Democriti nomine edita, de qvibus 
dixi fupra cap. XIII. Atqve ex his puto fuiffe librum sep) +. aSay 
laudatum Etymol. M. in vérerey, &alterum sep) a¥]eraSav Colue 
mell. Lib. XI. 

2) Magica Voluminaqvz exnelcio cujus Apollomicis & Capidenis, & {criptis 

_ Dardani, é{epulchro petitis, 4 Democrito compofita credidit Pli- 

nius XXX. 1. pro hominum male follertium commentis habuit 
Laértius, & Gellius X12. . 
3) Liber, de Elephantiacis, Coel. Aurelian. 1V.1. tardar. paffion. &alius 

.de morbis confulfivis id. acutar. paffion. III.14. ; 
4) Pucixer ngy Musine de arte Sacrafive CHEMICA , qvz cum Synefii a¢ 
Pelagiicommentaniis latine editafunt Pataviirs72.8 Grace vero 
adhuc avexd¢)ain variisBibliothecis{etiamGermaniz ]affervantur. 
Democriti fane nomen falfo venditare non dubitant Salmafius.ad 
Solin.& ad Tertullian.de pallio, foetum infimz Grzcizagnoftens: 
Conringius de Hermetica Medicina p.29.feq. Naudzus Apolo- 
gia pro Magis p.216.feq. Dan. Clericusin Hiftoria 1a Medicinz, Mee 
nagtus&c. Mottanus Vayerus T.1.p.30%. Ceux qui (paurent come 
me on parleitGrec dutemps du DemocriteS long semps apeésraconnoitrone 
facilement qve ce traitté qv on lui attribue ne peut efire de lui, & ils 8° Ap 
ceuront mecfme par beaucoup de dittions que fonveritable auteur a eucone 
noiffance dw Chriftianifme. Syncellusp.248. Ane "ee 
Gurls PaseGvinnale, by Syne uanSig owe Ge Me 
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xz fidei IV. 9. male tribuitur Democrito qvod aqvam habuerit 
DEum. 

De EPISTOLIS qvz fub Democriti nomine hodieqve ex- 
ftant, & aSvida folz cum utroqve Alexocuw pro genuino illius Philo« 
fophi foetu habentur, dixi fupra cap. X.§.18. Qu apud Plintum VIL 
Hift. Nat.s5. notatur revivifcendi promiffa Democritovanitas, videtur mihi 
refpicere Democriti di¢tum ad Regem Darium conjugis morte afili- 
€tum qvod refert Julianus Epift.37. parum enim cum Demorcriti Phi- 
lofophia commune habet, neqve cum illa facile conciliabirur qvod viri 
do€ti ex illo Plinii loco colligunt Democritum a fide Chriftiana de re« 
furreétione corporum alienumnon fuiffe. ~ 14 

A Democrito hoc diéti Democrite?, apud Plutarchum VIII.g. 
fympol- p-73}. ut naxarchus apud Ciceronem 3. de Nat. Deor. & 2. 
Tufc. qv. Bion Abderita apud Laértium IV.58. Bolus apud Svidam Protec 
geras; NeflesChius, Méetrodorus Chius & alii. Epicurus qvoqve diu fe 
Axnwongireroy eft profeffus tefte Plutarcho p. 1108. advetius Colotem; 
unde Democriti beres dicitur ab Auguftino III.10. contra Academicos, 
De Pyrrbone Numenius apudEufebium XV. preparat.p.731. 6 dé wupe 
por sx Anponplrs weynto omoter ye wobev, Addep.7$8.763. Confer Sexs 
tumEmpiricum lib.1. Pyrrhon. Hypotypof cap. 30. s 

: Heraclides Ponticus fcripferat w&i ésdtoraw wpos Anuonerray, tO 
fte Laértio V.37. & wos Anpcoxesroy &Erynoess, a, id. 88. a 

Democriti pluresmemorantur 4 LaértioIX.49. cui adjungen 
dz obfervationes Meurfii ad Chalcidium p.23.& in Bibl.Graca:Jonfit pd 
2.4.feq. de Scriptoribus Hift. Philof & Menagiiad Laértium. De De- 
mocrito Ephefio qvi de Dianz Ephefiz templo & de Samo {cripfit pute 
accipiendum locum Hefychii viris doétis prxteritum in Bzcas. Demo- 
criti ftatuariimeminit preter Paufaniam ac Latrtium PliniusXXXIV.8- 
Infcriptio vetus apud Sponium p.138. Mifcell. aArsIz MIAHZIA, AH- 
MOKFITOS ENMOIEI, Democritum Sicyontum memorat Cicero XIII.78. 
Epift. ad familiar. E Democrito Hiftorico Svidas in fydasrefert Judzos 
aureum afini caput adoraffe nifi ibi pro Democrito legendum Deme- 
trius. Pro Democrito Treezenio autem apud Laértium VIII. 74. re- 
éte reftitutus eft DemetriusinWetfteniana & Aldobrandiniana Dioge- 
nis editione, probantibus hanc leétionem Jonfio, & Menagio, qvos fi 

lacet vide. Democritum qvem in Dipaofophifticis colloqventem 

inducit Athenzus, p“scimdratov h.e. doctiffimum vocat p. 669. 
: Volumen Anglice fzpius vulgatum fub nomine Democriti jus 
co Nngnon2z., _. nigrit, 


ANAXAGORAS. = Lib, IL. c, XXIII. 813 
mundgs effe referenti, Hew me, ingvit, miferum, quod nec uno qvider adbuc 
poritus furs, | , 
VII. ANAXAGORAS Clazomenius * Anaximenis auditor 
qvadraginta annis ante Democritumnatus, tefte ipfo Democrito apud 
Laértium [X.41.incertum plane an vixerit ufqve ad Olymp.LXXXVIII. 
Difcipull ejus vulgo celebrantur Archelaus , Democritus, Empedocles 
Euripides,Pericles,**Socrates & Themiftocles. Primus é PhyficisGra- 
corum de caufaefficiente rerum follicitus fuit, & materiz rev, xarus 
autiayxgy xwicses adjunxit, licet hoc dogma fuum qvod ex Chaldzo- 

rum|Philofophia petiiffe putat Eugubinus Lib. I. de perenni Philof. c. 

4.8 40. non fatis pro dignitate profecutam qveritur Socrates apud 

PlatoneminPhzdone. NeqvetamenideoPhilofophos qvi Anaxago- 

fam 2tate przcefferunt pro Atheis omnes merito habueris, ut recte 

monet Samuel Parkerus diff. de Deo p.10: &25. feq. Longe iniqvius 

Atheis accenfitus Anaxagoras ipfe eft, utnotat Eufebius XIV.przparat. 

p-750. Primusaqvibusdam dietns eft profa librum edidiffe de argu- 

mento Philofophico, ita enim puto accipienda verba Laértii IL.11. & 

Clementis 1. Strom. p. 308. qvodalii Anaxmmandro (vide locum The- 

miftit allatum a me Lib.I.c.XXXV. §.3.) alii (apud Clementem 1. Strom. 

p-308.) Alcmzoni Crotoniatz, alii Pherecy di (apud Svidam in sxa]ajos) 

tribuerunt. Scripta eyus hac memorantur: 

4) Puowxe, AthenzusLib.II.p.57. _Horamut puto initium refert 
Laértius II.6. & Simplicius in III. de coelo commentar. 35. n 
opus eftcum do€étiffimo Meurfio in Bibi. Graca peculiare huyus 

jlofophi opus @& vas comminifci: heqve Asyss wEi deywora 
Phyfico opere diverfos ex Eufebii XIV. przparat. p.750. Mla Ana-, 
xagorzPhyfica refpiciunt qvi paffim eum vel laudantvelcaftigant, 
Socsates.apud Platonem &Xenophontem, Ariftoteles,Plutarchus, 
Cicero, Plinius,Galenus, Sextus,Cenforinus &c. Putem etiamin 
his Phyficis fuille caPésarov illum % Sapparsara or ws osdrivng xet- 
Tavyacr pay & exa¢ Aoyer, Qverab Anaxagora primum proditum, 
notat Plutarchusin Niciap. 538. Inhoc{cripto videtar folem vo- 
caffe pudgov (five puAey, vide notas ad Chronicon marmoreum 
Arundel. p. 221.) Ajearugw , qvare in vincula conjeCtus & Periclis 
ope vix eft liberatus, : 
Nnonn 2)Té]pa- 
* De Clazomenecivitate Joniz, diftaantea Gryna, hodiea Turcis vocata Ke/ssman, vide 
Andrez Morellrfpecimen rei numarsiz p. 701, ' 
** Confer Ciceronis ¢. 11. Oratoremc.4, Flutarchum Pericle p. 1¢4, 12. Julianum Epi- 


ftola ad Salluftinm p, 2.45.89, edit. Spanhemianee, & Olympiodenan in Mercora p.8.b, 
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cetnemo qvod meminerim {criptum ipfius nominetenus allegat) fers . 


tur {cripfifle Epiftolas binas ad Pythagoram, qvasfervavit La€rtius 11.4. 
feq. fed qvas fuppofititias efle non dubito. De hujus Vita &Phyfiologia 
diatribam edidit Jenz Rev..D. Jo. Andreas Schmidius. Anaximenem 
alterumChium Sophittis annumerat Lucianus inAétione five Herodo- 
to T.1.p.573. De Anaximene juniore Lampfaceno Rhetore atqve Hi- 
_ ftoricoutroqve, illo prafertim AlexandriM. zqvali, qvi primus Sophi- 
ftarum ex tempore dicere inftituit tefte Paufania p.496.Eliac.pofterior. 
prvavorayds Laértio judice in Diogenis vita VI. ¢7. cuitamenRhetori- 
cam ad Alexandrum[qvz legitur inter Ariftotelis {cripta] nonnulli tri- 
Birunt, diligenter egerunt Meurfius ad Chalcidium p. 37. feq. & in Bibl. 
Gr. pag.1218. Voffius de Hift. Gr. p. 75.feq. & ad Laértium Menagius, 
Apud Fulgentium Lib. I. Mytholog. c.14. pro Anaximandro Lamp{a- 
ceno, legendum Anaximenes. | 
: X. ARCHELAUS patria Mitefius, Philofophus Athenien- 
. fis, diftipulus Anaxagore & przceptor Socratis ut volunt, ut alii, etiam 
Xenophanis & fortafhis Euripidis qvoq,, ita enim puto {cripfifle Svidam 
in ApysAccos » 24 metbylns Zancalns , of } xy Fugaridyy Paci ItidemPhyfi- 
cum opus {Cripiiffe perhibetur ab eodem Svida,neqve a Laértio in pro- 
cemio §. 16. accenfetur is Philofophis qvi nihil {cripfere, & placita 
ejus paffim in librisveterum traduntur. Videdeeoprzter Laértii in- 
terpretesII.16.feq. Lexicon Clariffimi Balti editione fecunda & Eliam 
Boherellum in notis adOrigenis libros contraCelfum Gallice 4 fe trans- 
latos pag.383.feq. qvi verba Laértii IL17. ita legit: Mryo§uov Paci Jo ude 
ume & Sapps » xo wets TOT UpAdES ois d|cyroevynv. Ingeniofe pro- 
fecto. Atapud Apoftolium XX. 13. proverb. pro ApyéAasy Abnvajoy lee 
endum MspiAaov fivelegAov, De reliqvisjunioribus Archelais nihil 
abeo qvod addam induftria Virorum preftantiffimorumVoffiideHift. 
Gr.Meurfii in Bibl. Graca & HarduiniadPhnium. Nifiqvod Archelai 
Epifcopi Chriftiani Acta cum Manichzo longe integriora non ita pri- 
demex veteri latina verfione edidit & eruditis notis Uluftravit Alexan- 
der Zacagnius cuftos hodie dignisfimusBibliothecz Vaticanz. 
XI. BIAS Prienenfis ex Joniz civitate,eqvalis Halyattis ejus- 
qve filli Creefi, inusé VIL. fapientibus, & jn gerenda Rep. (vide Plurar- 
um deMonarchia,Anftocr.&Democratia p.826Jatepcaufis dijudican- 
dis fingulari juftitiz & zqvitatis ftudioinfignis, itautetiam proverbio 
locum dederit & Hipponacti laudatus fit:atqve Heraclito qvi paucisfi- 
moslaudabant. Scripfitde Jonia patria fua, tive udAise cy vedmen 6 uday- 
. . a ee note . §LOvIa, 


' 
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XVI. DIAGORAS patria Melius, *** Philofophus, Democriti 
fervus & auditor, Atheifimi ****ab omnibus fere(nan fine caufa ut vide- 
tur} accufatus, licet Chriftiani qvidam veteres excufandum illum effe 
exiftiment,& é recentioribus Theoph. Raynaudus T.12. Opp.p.411. ac 
- Godofredus Arnoldus parteII. Apologizhzrefium p.598. Difcesfit 
Athenis qvo fupplicium effugeret Olympiade XCL. Ejus {cripta pridem 
deperditahacmemorantur: 

Acwcla Lyrica. Hefych. Iluftris &Svid. 
Devyio: Avyos. Tatian. qvi Hefychio Iluftri & Svidz funt eyo cmromrupe 
ylovres. Vide qvazfupracap.IX.§ 6. 
Diagorz beneficio suvopaijarse fuille Mantinenfes & optimas 
leges a Nicodoro accepiffe docet Elianus II. 22. &23. Var. LynceiSa- 
miiEpiftola ad Diagoram laudatur ab Achenzo. Fuit & alius Diagoras 
CypriusMedicus,qvi de rebus hortenfibus {cripfitlaudatusPlinio,Diof 
coridi Lib. [V. & rotianoin wegovas, Omitto Diagoram cui Eretrien- 
{es ftatuam pofuere,de qvoAriftoteles V.6.de Rep.& Heraclides deEre- 
trienfium politia. Diagoram item Rhodium viftorem Olympicum, 
de qvo przter Ciceronem, Plutarchum, Paufaniam, Gelliumqve vi- 
dendaScholia ad Pindari Olymp. p.33._ Diagora Meliifectatores me- 
mosat Hieronymus in Chronico Eufebiano, male, cum in Grxco En« 
febiieffet os wks Asayogay qvod ex notisfimoGrzcifmo reddendum erat 
Diagoras. Vide Scaligerinotas p. 101. . 

XVII. DIOGENES NachytennusF. Apolloniates* Creten- 

fis Phyficus, Anaximenis auditor fuit, tefte Laértio,qviinitium operis 
. , Ooocon . jus - 
, **¢ In qvibusdam Libris male vocatur MsA7o"to¢ qvod ex compendio fcriptionis MAW 
faétum fufpicarur Joh, Clericus vir acutidimus parte 2, Artis Criticee p. 209, 
Ab hujus Diagore patria M7 As@ dicitur Socrates ab Ariftophane in Nubibus, hoc 

| eft @.96@» ut notat Scholiafles. Sic Hipponem Mclium dici notabo infra §.29. 
c  PF* Vide Mariangelum Bonjfacium a Reuten de Atheifmo Diagora & eruditisiimi Bali 
.. Lexicon in Diagora, . Alii, Philofophi maxime veteres, qvibue Atheilmus jure 
an injuria itnpactus fuit, fuat Archaporas, Anaximander, Apollophdnes, Arifta- 
goras Melius, Asiftoteles; Averrots, Bion Boryfthenites , Caifimathus, Carndides, 
. Cinefias, Clitomachus, Critias, Daphidas, Democritus, Dicearchus Meffenivé, 
. Diogenes Phryx, Epicurus, Evemreus Fegeates, Gorgias, Hippias Eleus, Hippon 
- Melius, Leucippus, Nicagoras Cyprius, Plinius Hiftoriz Nat. {criptor, Prodicus 
Chius, Protagoras Abderita,. Pyrrho & alii Sceptici, preeterea Sofias , Stilpo Me- 
' garenfis, Strato Lampfacenus, Theodorus Cyrenscus, Xerophanes, Fuere etiam 
¢vi Anaxaporam, Ciceronem ; Empedoclem, Euripidem, Heraclicam, Panectium, 
Pythagoram , Socratem & alios ejusmodi arguerent, hoc nomine, fed minore lon- 
ge ut videtur fpecieverifimilitudinis, Ly/ppi Epirote Catalogus ae-jew memo- 

ratur in Scholiisad Apollon: p. 288. 
* Stephanus Byz, in Awoavle, 
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go. Tewixes Alerry@- 4Philoftrato Lib, I. de Sophittis p. 503. ubi me- 
moriam Hippiz ftupendam celebrat,qvam tangit etiam lianus VI.10. _ 
de animal, Procli Naucratitam in di€tione fua Iwwiagov)a notavitidem 
Philoftratusp.600. Fuit&Hippiastyrannus Athenienfis Pififtrati F. 
Atheis 4 qvibusdam accenfitus, cujus nomen vel Gorgiz apud #lian& 
II. 31. Var. reponendum pro Sofia (fed ita etiam Euftathius at Odyff y, 
p. 135.) Cafaubonus fuspicatur, deniqve Hippias Erythrzus, cujus 

dwursgay * warteid(@ isogav laudat Athenzus Lib. VI. p.258. | 
- XX. HIPPON Rheginus, cujus Phyfica dogmata * per- 
fringit liber Philofophumenon qvi exftat fubnomine Origenis p. 279. 
non diverfius forte eft ab Hippone Pythagoreo qvem freqventer laudat 
Cenforinus, & ab aliis Metapontinum,ab Ariftoxeno (qvem fecutus eft 
Jamblichus) Samium habitum teftatur cap. 5. Prater opus Phyficums 
 qvodrefpiciuntAriftoteles, Hermias, Nemefius,Sextus,Origenes,Cen- 
orinus, Plutarchus & alii Hipponis dogmata referentes : fcripferit 
etiam librum wi rav Acyopesvev roxaw DS eigew ra euain'ovra de locis que 
dicuntur perdere quicqvid inilla inciderit , nifi apud Antigonum Caryftium 
¢.131. mirabil. pro Hippone legendum Hippys Rheginus, qvz Vosfii 
conjectura eft p.378. & 4.42, de Hift. Gr. Atheis accenfitum Hipponem 
conftat ex Simplicioin 1. de animacomment. 32. & Alexandro Aphro- 
” diftad1.Metaphyf 3, Ariftot. tum ex Clementis Alex.protrepticop. 15. 
& 36. Hliano II, 31. Var. Arnobio Lib. IV. pap 147. & Euftathio.ad 
Ody ff y. p.135.&c. Hinc eidem Clementi & Arnobio Melius dicitur, 
non patria edqvod idemcum Diagora Melio Atheofentiret. Altus 
fuit Hippo Cratiftotelis F. cujus yxPioue pro Zenone Citieo affert Las 
ertius VII. 10. , 
XXI. LEUCIPPUS incerta patria, Zenonis Eleatz atqve ut 
Tzetzes II. Chil. v.980. teftatur Melisfidifcipulus, & preceptor Demo- 
criti, {cripfit Opus Py/icum, ex qvo dogmata ejus repetunt Laértius IX. 
30.feq. Ariftoteles, Cicero, Plutarchus &c. Librum @&' »¥ ex qve 
. Oo00002 non- 
_ ™ Agvam & ignem putavit effe rerum principia, ut teftantur Origenes , Sextus &c, five 
aqvam accedente calore ad generandum idoneam, dup yrovomoi0v ut eftapud Hers. 
miam, innuitqve Simplicius in 1. Phyfic. p, 4, non terram, qvod ei tribuitur in Sche- 
liis Graecis ad Hefiodi Theogoniam v. 116. p. 237. & in Oblervatt. Hallenf T. 2. pag, 
433. feq. é GaflendiT. 1.Opp. p.236. Ceterum suTéAciay diayosas in Hippone 
arguit Ariftoteleslib. 1.c. 3, Metaphyf adeoqve poft Thaletem fummum virum ne 
memorandum qvidem exiflimat , qvod nihil.fin gularis aut eximii prodidiffet, Sane 
terram , qvantum Aniftoteli innotuerat, non fuifle neqve ab Hippone neqve ab ulle 
alio Philofopho celebri yenditatam pro rerum omnium principio , diferte docet 

lib. , Metaphyf cap. 7. 
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nonnullaprofert Stobzus Eclog. Phyf cap. VIII. p. 10. Theophraftus 
huicLeucippo etiam tribuit Democriti peyav diarxopeyut notavifupra 
é Laeértii [X.46. Qvodvero apud Laértium X.12. legas: @2\' sds Agua. 
mov Twa yeyerncray Pri PircooPov sr avjos(c Exinugas) x Eepec yos,non 
itaaccipicndum eft, qvafi Epicurus & Hermachusnegaffent ullamun- 
qvam in rerum naturaLeucippum exftitifle,fed ne verbulo qvidem ejus 
meminiffe in fuis fcriptis, qvafi nunqvam ille exftitiffet,ita fib1 omnia 
adfcribebatEpicurus,cum certum fit ipfum plurimaPhilofophiz fiz ca- 
pita Democrito, ut Democritum Leucippodebuiffe. Impugnat Leu- 
cippum Laé¢tantius Lib. de ira Deic. ro. 

XXII. MELISSUS Ithagenis F, Samiorum pretor de qvo 
Plutarchus in Pericle p. 166. & contra Colotem p. 1126. Parmenidis au- 
ditor, preceptor Zenonis Eleatz & zqvalis Heracliti impugnatur4 Pla- 
tone in Theateto, Ariftotele in SophifticisElenchis & alibi. Scripfe- 
rat de Ente Natura librum, ut conitat é Simp] icio in3. de celo, memi- 
nitqve Galenus Tom. 5. edit. Bafil p 1. & ex Alexandro Aphrodifeo 
notat Beffarion, qvi przter Laértium1IX. 24. de Melisfi dogmatibus 
videndus eft Lib. II. contra calumniatorem Platonis 11. Ariftotelis 
librum 7 g0c ra MeAsoss memorat Laertius V.25. Fragmentum Melifh 
fervavit Ariftocles apud Eufebium XIV. przparat. p.757. Idem ni fallor 
eft Meliffus qvem laudat Palephatus proemio w& aaisaw & Svidas in 
yevntixy, NON aliena enim ab antiqvo illo Phyfico {criptore fententa 
utroqve loco legitur, licet Meliffum nefcio qvem Euboicumnotani pu- 
tet praftantisfimus Vosfius & ad Palephatum CorneliusT ollius. Eqvi- 
dem Fulgentius parum accuratus {criptor II. 16. Mytholog. Euboicum 
vocat Meliffum Phyfiologum gui omnium Phyfiologorumententias (de ani- 
malibus putanon de Poétarum fabulis) dipucevir, Qvz verodecygno 
ibi profert petita fiunt e Melisfi “bro de animalibus qvem laudat Albertus 
Magnus, & a Plinio in Hiftoria Nat. refpici putat Joh. Harduinus. Fuit 
& Meliffus Grammaticus Macenatis libertus, de qvo Viri do€ti ad Sve- 
ton. c. 21. de Grammaticis, Harduinus ad Plinti XXVIII. fect. 17. & 
Nic. Heinfius ad Ovidii IV.16.ex Ponto. Alius Meliffus tibicen, cujus 
meminit Plutarchus p. 582. de genio Socratis. 

_ XXIII, MYSON Cheneus Lacedzmonius laudatus Ana- 
charfidi & Hipponaéti: ac feptem fapientibus a Platone in Protagora & 
dehinc ab aliis aanumeratus, de qvo Laértius ejusqve interpretes Lib. 
I.fect.106. Valefius ad excerpta Peirefc.p.41, & Holftenius ad Stepha- 
num Byz, in Xav, & area, 

. XXIV. 


WESSAS. PERIAND:. PHERECYDES. ib. IIe, XXIII, §2¥ 


7 XXIV. NESSAS five NESSUS Chius Democriti difcipulus, 
cujus meminit Eufebius in Chron. & XIV, przparat p-758. & Laértius 
IX.58. Fuithic Neffus preceptor Mesrodori Chii tefte eodem Eufebio, 

vip. 765. exordium profert ex Metrodori hujus libro w&s Qucswslau- 
datum ab Ariftocle. ., 

XXV. PERIANDER Corimrbius, cum per qvadraginta annos 
tyrannidem tenuiffet, obit qvadragefimo anno ante vi¢tum a Cyro 
Creefum, hoc eft Olymp. XLVIIL. 4. Hujus an alterius 4msbraciote Pe- 
riandri (funt enim qvihunc, non Corinthiumtyrannum gjunt feptem 
_accenfendum fapientibus )fueruntumotqxcy eis roy avGewsrsvor Biov verfus 
Heroici circiter bis mille, qvarum meminit Laértius I. 79. & Svidas. 
Bina fub Periandri nomine Epiffotia idem Laértius fervavit, unum 4d Ss- 
pientes Delphis congregatos, & alteram 4d ProclewmEpidauriorum Ty- 
rannum,cujus filam Meliffam in matrimonio Perianderhabuit. Item- 

ve Epiftolam Thrafybuli ad Periandrum de confilio qved Periandro de- 

iffe tradit Herodotus V. 92. Periandro qvodam ulus fe teftatur Pli- 
niusLibroV. Obtyrannidem 4 multis expunctus eft Periander enue - 
merofeptemfapientum. VideClementem1.ftrom. p.299. & Lucian, 
2. Verz Hift. T.1. p.674. ubia campis qvoqve Elyfiis eum folumex- 
fulare fapientum fingit. Fuit & Periander Medicus qvidam nonma- 
lus, fed pesfimus Poéta, deqvo Apoftolius III. 16. proverb. 

_XXVI. PHERECYDES Syriiex Syro Infula duo qvibusdam 
fuiffe videntur, unus Aftrologus,cujus fuerit Heliotropium, de qvo fu- 
pracap.VIII.num.3.preceptor Thaletis a Tzetza dictus: & alter Theo- 
logus, PreceptorPythagorz. Ita éveteribus diferte Andron Ephefius 
apud Laértium Lib. I. fect. 119.: in qvam fententiam multa & inter fe 
pugnantia difputantur a Salmafio adSolin p. 841. feq. edit, Parif’ De 
Pherecyde Pythagorez Magiftro (qvi ab altero forte haud diverfus fuit, 
licet ante Thaletem atqve adeo ante Olymp. LVIII. defunctus) confu- 
lere juvat {picilegium Antiqvitatis Laur. Begeri viri praftantisfimi nec 
fine infigni elegantiorum literarum jaCtura hoc ipfo anno 1705. extin- 
Eti, p.1;6.feq. & qviimaginem Pherecydis itidem con{piciendam offert 
Jac. Gronovium V. Cl. Thefauro Antiqv. Gr. Tomo 2. tab. XXXVIIL 
Scriptum byjus Pherecydis , qvemnullo przceptore ufum fed Pheni- 
cum arcana icripta evolviffe Svidas refert , fuit, or 
Negi Pucews xgy sav, qvo deargumento primus Gracis eum {cripfifle 

ait Theopompus apud Laértium Lib.Lf{eét.127. Initium eyusdem 
Libri (non Genealogici operis 4 Pherecyde Athenienfi {cripti, ut 
O00003 Salma- 
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Epiftoliem qvod fab Pittaci nomine ad Croefum legitur in Laértii Lib. L. 
fect. 81. vel temporum ratio fvadet fuppofitum effe, cum Creefs re- 
gnare ceeperit Olymp. LV. 3. duodecim poft Pittaci mortem annis. 
Atrefponderi poteft binos fuiffe Pittacos, & Mytilenzum legislatorem 
a priore diftinguendum, & ztatejuniorem, Laertius é Favorino& 
Demetrii Magnefii Homonymis: eyéyove 5 x, erepos Tifrexog vomed érys 0 
R, puxods rpromyoesugn. Pittaciimaginem videbis ubi lubebitapud Ful- 
vium Urfinum & in Laértio Wetfteniano, tum in Jac, Gronovii thefau- 
ro Antiqv.Gr.Tom.2.tab.XXXIL -. | 
XXVII. PROTAGORAS Abderites é bajulo ** Democriti 
auditor, copia dictus & Aoy@», *** cum & Philofophiz & eloqventiz 
dediffet operam, claruit circaOlymp. LXXIV. Diftipulos habuit com- 
lures, e qvibus stimerum Mendzum celebrat Plato. Leges {cripfit 

Thuriis tefte Heraclideapud LaértiumIX.50. Pretereacompofuit 4- 

brum de Diis, cuyus initio (ex Magorum Perfarum difciplina fi credimus 

Philoftrato1. deSophift. p. 498. profeffus eft fe nefcire aS’ we arly, 2° 

ws x cicw, 69’ omoioi tues Idsav. Eufeb. XIV. preparat. p. 720. & 766. 

Confer Leopardum XI. 11..emengat. Woveranum ad Minucii Felicis 

Octavimm pag.8. & Menagium add,aert, pi 42¢..:-Apud Valerium Max. 

Lib.I. cap. 1. extern. pro Diagore nomine re€te Protagore agnofcit MS. 

codex Petavianus qvem penes H: Voffium infpexit Marqv.Gudius 0 pa- 

xapitnys, Sed &apud Sarisberienfem V. 4. Polieratici p. 222. pro Pythe~ 
gorenominclegendum Protagore. Verbahacfunt: Sed forte quiddena- 
sure Deorum fentiret Je auribus corrupti popu prologuinon audebat,(Phutarchus 
qui legeret combuftes effe lbres Pbilofophs Protagore & ipfum allum effe in exilium 
ab Athenienfibus, co quod dubitaverat an de Diis vera cffent que vulgo dicebantur, 

Plures libros de Diis {cripfiffe colligas élatina verfione LaértiilX. $4. 

fed colligas male , qvia nihil aliud in greco legitur, qvam primum 

omniumicriptorum forum recitatum a Protagora librum de Diis. Alia 
ipfius{Criptafuere: wes Y OG» * 5 wks Durews, Porphyr. apud Eufeb. 

x. 3 preparat. Nees F ev aexy ** naracdosws Laért. IX. 55. AvtiAo- 

yor GUO. bic & IIL, 37. & 57. ubi Platonem in libris de Rep. ex hac 

: Lf) . me ope- 

** Hine Epicuri fcomma Laére. X. §, 7 pe 

©** Vide ad Alian, IV. 20. Var. 

* Apud Sextum VII. contra Mathemat, p.149. non memoratur hic liber Protagore pi 
ro ort , ut villim Menagio, Spxti cotlices mendofos effe exiftimanti : fed Gorgiz 
ae 3 jay OvTGY, utinftac.26.6. ¢-annotayh | 

** Vasishictitnlasredditus,, Aldobrandinuss de prime commendations Gvali Tusa 
ee Lt Ps Abus interpres.3 de. fate rerum in je, Sed Stanleius pap, 
769, Hilt Philol, De confitutiome Prinripates, qve non cRinterpretatio, 


SOCRATES. Lib We. XXU, ~ Sag” 


tz conditor Olymp. CXXX. adhuc fuperftes, qvem cum Eleate con- 
fundunt Epiphanius harefi V. 1. & Ammianus Marcellinus XIV. 9. at- 
qve érecentioribus Jacobus Gronovius T. 2. Antiqvitatt. Gracar. tabu- 
la XIV. imaginem Zenonis teferens qvam habes etiam in Fulvii Urfi- 
nielogiis p.65. & inLaértioWetftentano, Zeno Sidonius Philofophus 
Megaricus, qvem hic de qvojam dixi Citiens audivit. Vide Menagi 
pag. 279. adLaért. Zeno alter Sidoniws junior , Philofophus Epicureus a 
Cicerone & Pomponio Attico freqventatus, de qvo vide fi placet Pe- 
trum Baylium in Lexico edit. fecundx, Zeno Terfenfis Chryfippi Stoici 
difcipulus, de qvo Lipfius Lib. L Manduét, c. 1. Zeno Medicus Hero- 
phileus, de qvo HarduinusadPlinium. Itemqvealii Meurfio ad Chal- 
cidium p.30. Jonfio p. 116. feq. de Scriptoribus Hift. Philof & viris do- 
&tis ad Svidam, acLaértium VIL. 35. dicti. De Zenone CyprioJuliani Imp. 
temporibus archiatrodixiadEunapium. Zenonis cujusdamfomnium 
refert Artemidorus IV. 33. Mitto Zenonem Tyri epifcopum , Zeno- 
nemVeronenfem &alios hujus nominis,inHiftoriaEcclefiaftica obvios; 
XXX. SOCRATES Sophronifci F. Philofophus egregius - 
Athenienfis, cicutam juffus bibere Archonte Lachete Olymp. XCV.1. 
xtatis 70. tefte Eufebio Chron. Aniftide Orat. 2. Platonica, & Laértio II. 
44. licet auctor Chronici Pafchalis pag. 168. Socrati tribuit annos zta- 
tis nonaginta,& toxicum haufiffe refert Olymp.CIV.1. Audivit Anaxa- 
goram & Archelaum, atqveut nonnull: apud Laértium II. 19. Damo- 
nem. DeqvoDamoneSophifta ac Mufico meminit preter Platonem 
Plutarchus lib. de Mufica & in Pericle p. 153. feq. ut alios in prafenti 
omittam. Scholam ipfe non habuit Socrates, fed viteomnitempore - 
cum amicis & qviqvi eum accederent eft philofophatus, ut przter alios 
notatum eidem Plutarcho an feni gerendaRefp. p.796. A Rep. geren- 
da abftinuit, fed cum pro patria effec decertandum , hoc neutiqvam 
recufavit, Vide #lian. III. 17. Var. Lucianum parafito T.2. pag. 259. 
Plutarchum Alcibiade pag. 19 4. feq. & Athenzum V.p.215.feq. Sed non 
eqvidem de Socratis militia vere dixeris qvod Alexandro M.majora So- 
cratem gesfiffe ait Julianus Imp. Epiftola ad Themiftium pag.264. Cae 
to Major hoc unice in illo eft admiratus qvod cum uxore difficillima 
& ftupidis liberis comiter vixiffet, ut refert Plutarchus in vita Catonis 
-347. non alloqvi eum contemfit ut AmAoy & Biayor. id.p.350. Nihil 
fesipfiffe Socratem affirmant Cicero 3, de Oratore, Plutarchus, * Arie 
, Ppppp ftides; 
® Plutarchi && Ariftidis leca attuli fupra c.1a,num.4, Vide & Aflatium de (Criptis Ses 
cratis p. 80, feq. & eruditam diatribam Godfridi Olearii, qva Allatium pluraScripta 
Socrati levibus argumentis yindicantem impugnat. Lipf 1696.4, 
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in ASueapBodidacxados, Meletius Lib. de hominis ftructura videtur 
refpicere Platonis Timzum, cum ait: Zexpatys) Eruoroyias waddov 10 
Chav %, cvopeatan evT@ WE DuTsas avers ruuTaywets HUY Ws yoda) 
x05 71 DirscoPGrowerararo, Arrianus qvoqve Lib. II.c.1. Epi€tetea- 
rum diff ita intelligendus, 7/8 LaKpa rays un eyeaDs ; % tig roraura; 
Quid itaque ? nihilne [cripfit Socrates ? imo quis tot ac tanta? fi nimirum 
differtationes ejus 4 Platone, Xenophonte & alus difcipulis in literas 
muifiz computentur. | 
Apud {criptorem Altercationis Synagoge & Ecclefiz Socrates 
traditur XXIV. libros Echicos compofuifle,fed Meurfius in libro de {eri- 
ptis Theophrafti notavit excidiffe nomen hujus Philofophi, ut totus lo- 
cus legen us fit in hunc modum: Erbice inventor Socrates fut, de qua 
(Theophraftus) XXIV, libros fecundum pofitivam juftitiam fcripfit, Confer 
Menagium ad Laért. V. 44. 
Dolendum eft fatis prematuris Joh. Jonfii interceptam Hifto- 
riam ejus Socraticam, qvam vir doétisfimus pollicetur p. 37. libri de 
Scriptoribus Hift. Philofoph. Idem p. 12. teftatur viginti fere Socrates fe 
in veterum {criptis obfervaffe, tnqvibus fuerunt haud dubie 2) Socra- 
tes hiftoricus Argivus aScholiafte Pindari & aliis laudatus. 3 ) Socrates 
Ariftotelis Magifter, 4) Socrates Bithynus , Peripateticus. 5.) Socrates 
Cous qviéasxAyoress Gewy {cripferat de qvibus Reinefius p. 437. Var.Lett. 
6) Socrates Epigrammatum Poéta, 7 ) Socrates Rhodius. 8) Socrates 
focer Pififtrati, 9 ) Socrates Achzus Cyri hofpes, 10) Socrates Ther 
banus ftatuarius , 11) Socrates hiftrio, 12) Socrates Thracicarum 
rerum {criptor : de qvibusfingulis Menagius ad Laertii Il. 47. Preterea 
13) Socrates pictor Plinio memoratus , 14) Socrates Grammaticus, 
Etymol.M. in evSoig 15) Socrates CPolitanus, cujus Hiftoria Ecclefiafti- 
ca ad Theodorum {cripta exftat. 16) C. Valerius Socrates in vetert in- 
‘{criptione apud Sponium p.6o. Mifcellaneor. 17) Socrates Chirurgus. 
‘Cel. Aurelian. V. 1. Chron. pasfionum. 18) Alius ut videtur Socra- 
tes Medicus,cujus ecligma pro tabidis refert NicolausMyrepfis de anti- 
dotis feét. 1. «174. Nefcio qvem Socratem refpicit Scho}. Apollonii ad 
Lib. I. ubi laudat Zaxpatqy ev rw mecc EsdaSeov, Sane apud Svidam in 
-soiCew laudatur Iooxgarys év-rcig weds Bsdodéav, Similiter Socrates Di- 
narchi Rhetoris Pater alits eft Softrotus. Vide Plutatch. p. 850, ,At 
qvando apud Scholiaften Ariftophanis laudatur Socrates in libris Ken- 
tmav, legendum Soficrates, qvemadmodum etiam in Laértii codici- 
busSocratis nomen pro eodem Soficrate male irrepfit, ubi laudarur ev 
/ | . Ppppp2z: teat | Weary 
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cultor affduus,fed Platoninon valde amatus, vide Laért. III.36. & Athe- 

nzum XI. pag. $07. ubi narrat unicum difcipulum Xenocratem inopi 

F{chini 4Platone fuiffe fubtractum. Dionyfio tamen Tyranno Afchi- 

nem commendavit Plato ut refert Plutarchus pag. 67. de dignoftendo 

adulatore. Ariftotelis Mythi qvi £{chinis difcipulus fuit,mentio apud 

Laértium V. 35. Dialog ele Inis wexgo! x aseos (ut ait Lucianus in 

Parafito) & Socraticum fervantes Chara€terem, fuere hi feptem tefte 

Laertio II. 61. & Svida in Asqyins: 

AduBuidgs. Ariftides Orat. 1. Platon. p.35. Athen. Lib. XIV. p. 656. 

ASioxG@, in qvo Alcibiadem acerbe perftrinxit tanqvam vinofum & 
mulierum corruptorem tefte Athenzo V. p.220. qvod in Axiocho 
qv! inter Platonis{cripta occurrit, nonlegitur. Meminere Axioe- 

chi Afchinis Harpocratio, Pollux, Svid. 

Agacia, * Harpocrat. in Agrac. Athen. Lib. V. p.220, 

Kalas. Athen, Lib. V. p.220. | | 

MsX]izdnc primus ordine dialogus,ideoqve reliqvis etiam judice Laertio 
imbecillior , fed gvo tamen gratiam DionyfiiSiciliz Tyranni fibi 
Fe{chinem conciliaffe teftatur Lucianus in parafito T. 2. p.254. 

Paw, Pollux. Lib. VIL 

Tyaavyns. Athenzus, acDemetrius reg) eguny s 310. refpicit &§. 172. 
& M. Antonuus VII. 66, ex Menagu emendatione. 

Przterea fub Af{chinis nomine ferebantur dialogi alii difti axé- 
ado, fed minus elaborati atqve ingeniofi, five ut alt Laértius II. Go. 
eDodp exrcrupecvos, X vx exiPasvorres thy Laxpatixyy evrovies. Hi a Svi- 
da referuntur itidem feptem : Negi agerys, Agdnav, Egarispar@», Egue 
bias ) ToAuFevG, =xu9 ery, ’ Dasvay, ; 

Arguebatur {chines ut qvi Antifthenis {cripta expilaffet, vel 
| PPPPP3 qv} 


* De Alpafia Milefia Axiochi filia, qvee Socratem docuit & Periclem, hujusqve lingvam 
ad Gorgise imitationem exacuit, ut ait Philoftratus Epilt, pag. 817. vide Platonem 
Menexemo, Ariftoph. Acharnenfes, Plutarchum Pericle, p. 165. & 169. Athenzum 
XIIL, p. $69. feq. Lucianum in Gallo & amoribus , Harpocrationem, Svidam &c, 
E recentioribus Balium in lexico, ubi de Pericle agit, fub littera M. & N. Effigies 
ejus, (fi tamen ejus effigies, de gvo dubitat Menagius in Hiftoria mu- 
lierum Philofophar, p. 10.) galeata apud Jac, Gronov. T. 2. Antiqy, Gr, tabula 
LXXXV. Antilthenes qvoqve librum Afpafiz nomine {cripferat, Laért. VI. 16, & 
Herodicus Cratetius vulgaverat ¢ary fub Afpafiz nomine, ¢ qvibus nonnulla produ- 
cit Atheneeus V. p. 219, idem Antifthenis dialogum laudat Afpafia infcriprum , pag. 
320, Fuit & alia Afpafia Cyro & poftea Artaxerxi dilecta, de qva Plutarthus Peri 
cle p. 165. & Artaxernc p. 1024. feg. & Alianus XIL, 3, Var, Itemgve alia meretrix 
de qva Syidas, 
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tifthenes Medicus de qvoSchol, Ariftophanis ad Ecclefiazuf alius An- 
tHthenis Parius, qvem 4 fe arcet Apollonius apud Philoftratum IV. 4. 
alius Antifthenes qvem Alexandri res geftas {cripfiffe ait Volaterranus, 
nifieum confudit cum Callifthene,uti Hendreichius in pande¢tis Bran- 
denburgicis affirmat Antifthenem Thafium , qvi cum Nearcho naviga- 
rit, 4 Strabone allegari. Sed is Straboni Lib. XVI. p. 766. eft Androft - 
nes. Incertumeftqvem Antifthenem laudet Plinius XXXVI. 12, inter 
eos qvide pyramidibus #gypti{cripferunt, itemqve cujus librum ter- 
tim MsAsaye.d@» in teftimonium citat Plutarchus de fluminibus. 

XXXL ARISTIPPI Cyrenzi, Socrati familiaris, & qvi 
primusSocraticorum dida¢trum ab auditoribus exegit,(tefteSvida‘ima- 

oex F. Urfint gemma occurrit in Laértio Wetftentano & in Thefauro 
Gronoviil T. 2. tabula LXXXIV. ApudDionyfium in Sicilia verfatus 
effetraditur A Luciano in parafito T.2.p,254. De fimultate eyus cum Xe- 
nophonte Svidas meminit in Agisirm@s, De inimicitiis cum Platone 
vide Laértium IIL. 36. & Athenzum XI, p.¢07. qvi p. 508. é Theopom- 
po Chio notat Platonem ex Aruftippi diatribis argumenta dialogorum 
q rorundam fuorum repetiffe. Scriptaejusrefert idem Laertius Il. 83. 

eq. & alibi laudat ejus wei > ydovig X. 4. & libros wes warcuae touPys 
pluribus locis, tum @&' QucioAcyiey VII, 21. Sub Ariftippinomine Epi- 
ftolz qvedam editz aLeoneAllatio,ut dixic.X.num.25.A pophthegma- 
ta hyjus aulici * vere Philofophi é Laertio, Plutarcho, Svida, aliisqve 
exponit Paulus Leopardus in Ariftippi vita pag. 4.4.feq. Alios przterea 
otto Ariftippos refert Menagiusad Laért. p. 114. ex qvibus fuit Ariftip- 
pus,hujus de qvo agimus Cyrenaicz fetta Principis ex filiaArete nepos, 
a qva inftitutus pnteodidants nomen meruit. ‘Alios ustpsdidaxrac celes 
brat Menagius in Hiftoria mulierum Philofoph, ubi de Arete Rufinum, 
Miftippum fui temporis appellat Hieronymus in Apologia. 

XXXIV. CEBES Thebanus, Socratis tefte Xenophonte 1. ame- 
pynpoveus, p. 418. auditor, qvia Platone loqvens inducitur in Phadone, 
& Phzdonem hostante Socrate fervum emiffe traditur apud Gellium II. 
18. Macrobium lib. I.c. 11. Saturnal. & Laét. III. 24. Scripfit & ipfe dialo- 
gostres, utnotatam Laértio lI. 125. & Svidz , qvorum tituli : EBdops, 
PewixG» & MINAZ, Sed duobus prioribus deperditis folus ad nos ter- 
tius pervenit, in qvocontinetur elegans &Je¢ctu dignaexpofitio philo- 
fophica Fabulz five imaginis mirz ac fingularis, univerfam vitx hu- 

.- “+ Manz 
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Verfiones eS Editiones Tabule Cebetis. 


Tertullianus cap. 39. de prafcript. teftatur 4 propinqvo qvo- 
dam fuo Pinacem Cebetis verfibus explicatum Virgilianis. Sed illa 
Metaphrafis pridem intercidit. 

Latina prosa non ineleganter ex integriore codice Graco vertit Ludovicus 
Odaxius Patavinus, [qvilgubit in Italia vixit circa A.C.148¢. tefte 
Gefhero, cujusqve aliqvot ad Politianum Epiftolz exftant libro 
III.] A. 1497. fol. edente Philippo Beroaldo. Recufa eft hac 
verfio cum {choliis Huldrici Fabri Rheti, Viennz1519. 4. 

Marfiliue Ficinns qvoqve Cebetem latine reddidiffe traditur, faltim edi- 
tameffe ejusverfionemnonputo. __ 

JupiVelfi: Hagani translatiocumcommentarlis eyusdem copiofislucem 
vidit Lugd. 1551. 4. 3 

Odaxiiverfio cum animadverfionibus Job. Camertis, ad calcem Solini _ 

& Flori ab eodem Camerte illuftrati. Bafil.1557. fol. 

Hierony mi Wolfi translatio cum notis ejus plus fimplici vice recufa poft 
primam editionem Bafil. 1560. 8. Ceparis Bartbii in Variis ejus 
opufculis, Hanoviz A. 1612.8. editis p. 319. feq. 

Latinis verfibus Heroicis Cebetis Tabula reddita a Samucle Scharlachio,ade | - 
jeCta ejus Satira de ingruente iterum barbarie. Francof. ad Viadr: 
1614. 4. | | 

Erici Ericii Pantoppidani Metrica Paraphrafis. Parif 16.42. fol: 

Greceeditus Cebes cum Pythagorz aureis carminibus &c. Parif1557. 
4.apud Martinum Juvenem, qvz editio valde commendatur aJac. 
Gronovioutnon folum elegans fed etiam pre ceteris emendata. 

Ex Job, Ca/elii recenfione. Helmft. 1594.4. 

Grece & latine Cebetis pinacem primus in lucem edidit Aldus, inde re- 
cuderunt Bafileenfes , additis Batrachomyomachia, Galeomyo- 
machia &c. A.15 41.8. 

Cum verfione Hicronymi Wolfi& notis prodiit freqventiffime in 8. & mi- 
nore forma cum notulis Job, Danielis Snecant Medici. Vide infra © 
lib. IV. ubi deEpi&teto. -, — 

Cum verfione & notis Zobannis Cajelii primus edidit Geverhartys El- 

’ menhorftius Lugd. Bat. 1618. 4. Cum eadem verfione excufa ex- 
ftat Hannoverz 1646.12. Animadverfiones qvzdam in editio- 
nem CebetisCafelianam occurrunt in libro primoObfervationum 
H. Ernfiicap.1.feq. 


Qqqqq , Cum. 
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mrdrov. C. cupPajves #roc ex TeTH ¥ Aoys. D. AM’ ede td Pgoverv ys 
sdk dixcyorpayey x ess xrnradtey &x xaxay keyav, draura 
yds rd adic xgy aPpové Ex naray tpyev, ude dmdeyen a, 
avla dwavray. TWAgrov de xoy doFayv xgy te nxaV KG ta Aowa ore 
Tero DHEMANTIA, Bdev KadvaUArdeyen Twi, ada (forte cpa) ube 
nanlas OAH, OSE He avHTAUTA a yada Bre KAKA, GMa TO Dpover 
povoy ayatoy, 70 J aDeovew xanov C. ixavas [hos doxess Atyen, env, 

‘Hac Odaxiusitavertit: Msudemim ignorant, bonumex malo ficrinegvas 
gvam, Multos 4,videre licet in divitiarums poffefionemex pelfumeis Ac tive 
pifimis facinoribus deveniffe, velutiproditionibus, depradationibus, homici« 
dite calumniierapinis alissque compluribus & pravis operibus, Cita ves eft.D, 
_ fiigitur ut par eft ex malo bonum nullum provenit , divitiavero ex malis facia 
noribus proveniunt , divitias neqvaqvam bonum effe neceffe ef. C. Sic ex ifte 
fermone contingit, D, Ceterums ne fepientia quidem S jupitia ex malis opea 
vibus acqviri potef, neqve ibidems injuftitia® infipientia ex bonis, fiqvidem 
_ ipfa eadem fenul confiftere non poffunt, Divitias vero & gloriam & vitlen 
vias § reliquaid genus multe cum pravitate cuiqvam contingere nibil probis 
bet. Dvapropter bac neque bonaneqve mala cenfeqntur, Caterum [apientia 
; duntixatbonum, infipientiaveromalum, C.Re&e, inquam© fuficienter 
.  - ibs dicere videris, oe ’ 
Nonntilla Cebetis loca ab eo tempore illuftravit Lambertus Bos V. Ci 
in obferyationibus Criticis capite27. ° . » | | 
Hifpanice Pinacem Cebetis verterunt Ambrofius de Morales; Cordubdé 
1585.4. Petrus Simon Abril, Cefar Augufte 1586.8. Gundifalous Core 
__, veaSalmantice 1630. 8:°& Joannes de Fansva, ANtw.1549.8. 
Tealice Augupinus Mafcardu, cujus infignes ac diferte in Cebetem differs 
tationes adyunctz Venet. 1627. 4. OO a 
Anglice Fob, Davies, Lond.1670.8. Aliatranslatio Cebetis adjunéta M, 
Antonino Anglice edito LondiniA. 1701. per G, Stambope, 

Gallice cum Epicteto Cebetis tabulam edidit elegantifimi vir ingeriii 
_ &varlis {criptis notwflimus Bellegardeus, Trevoltii Ao.1700.12 - 
Germanice Georghes Jacobus Schultzius Norimbergenfis, Francof. 1656. 4; 
apud heredes Matthei Meriani, in qvaeditione etiam tabula ex Ce- 
betis defcriptione in zs incifa exhibetur, qvod idem fecerant& 
alii, precipue Golrzins, licet neqve hic mentem Cebetis per 
omniaaffecutus Jacobo Gronovio videtur. ' .Prodiit etiam Cebe= 
tis tabula itemqveEpictesi enchiridion, cum Bruti, Apolloniiqve 
Epiftolis, Agapeto & Ifocratis & Luciani qvibusdam, Grecetypis 
majoribus, & adjuncta ad calcem Germanicaverfione, Cothenis 
Anhaltinor.1620.8. _ Qgqqqg2 Bels 
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lium in libro Satirarum nono licet agnofcere, Iconem hujus Euclidishabes 
etiam in Gronovii Thefauro T. 2. tabulaLXXXII. De altero Eucli- 
de Mathematico celebri, qviPtolemzi Lagi temporibus Alexandriz 
docuit , egi infra libro II. : 

XXXVII. GLAUCO Athenienfis, Platonis frater, compo- 
fuerat dialogos novem, Laértiietiamnum ztate exftantes. Kaj rss [in- 

vit IL, 124.] Pépovray ev evi(BiCrin) diaroyos eméa. eiduAos, Eugersdngs 
Auuijavos, Evdias, AvoWesdne, AgsroDatons »KéDaroc, Avazifpnuos, Meve- 
Eves, . Ait &alios {ub ejusnomine ferridialogos XXXII. fed fuppofi- 
titios. Alius fuirGlaucoRhapfodus,: cujus meminit Plato lone fub 
init. AliusComicus, cujus drarria weesGess memoratur in argumento 
ad Vefpas Ariftoph.. Alius Glauco Medicus laudatusPlinio, alius for- 
te Glauco {criptor yAwosay qvas allegat Athenzus, alius deniqve L, 
Glauco Romanus fortiffime contra Hasdrubalem militans, qvem cum 
Cynegiro confert Plutarchus parallel: ‘ 

XXXVII. MENEDEMUS auétor Eretriacorum, auditor 
Stilponis,& zqvalis Antagorz Rhodu,Arati, Lycophronisqve, nullum 
hibrum {cripfit tefte Antigono Caryftio apud Laertium II. 136. Ini- 
tium: Epiftolz eyus ad Demetrium Regem legitur apud eundem 141. 
qvt14o. refert Lycophronem dramafatyricum edidiffe fub titulo Me- 
nedemi, qvoPhilofophum illam laudabat, fivenafo fufpendebat po- 
tus, utdocetAthenzus. Afclepiadem qvocum adeo familiariter ver- 
fatuseft Menedemus, Phliafium fuiffe conftat é Laértii V1. 93. & I. 105. 
Alius MenedemusMedicus cujus meminit Diofcorides. Alius qvoqve 
Menedemus Cynicus , patria Lampfacenus, deqvo idem Laertius VI. 
102. feq. Sed Eretrienfem imtelligit Jofephus XIi.2. Antiqv. idemqve 
Providentie vindes dicitur 4 Tertulliano c.18. Apologet. 

XXXIX.’ PHAEDO Elienifis. Eliace fe€tx auctor; cujus no- 
mine Dialogum perelegantem infcripfit Plato. CompofuitDialogos, 
qvorum tituli: Zorve@» (Laért. Il. 10g. Zvid. & Pollux) Sizav. Erde 
qvibus dubitarum eft utrum ipfius effent, Nixias, AvripeaxG@y , mec Bu- 
roy five ut Svid weeo Burns: tum Midi@ [qvem alitPolyzno,, Hichini 
alii tribuerunt] ExvGie0l Acyos [qvos & ipfos qvidam retulerunt ad 
JE{chinem] tum qvosfoluscommemorat Svidas : Zyspeias, AraBiacdys & 
KeireAa@s. Succeffor Phedonis Pliftanus, Pliftant Stilpo, Stilponis 
Menedemus,de qvojam dixi&AftlepiadesPhhiafius. Phadoni dsAcias 
dixnv impingerenon dubitaffe Platonem refert Athenzus XI. p.507. 
Sub PHADRI nomine Epiftola ad Platonem edita ab 
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Tyr. diff.IV. E recentioribus, elogia Fulvii Urfini p.6o. Imitatus etiam 
eftPhilo libro de mercede meretricis & Silius Italicus XV.20.feq. Dio 
Chryfoft. Orat.1. de regnop.14. Lucianusfomnio,T.1.pag.4. &é re- 
centioribus Steph. Vin. Pighius inHerculeProdicio. NotumeftPro- 
dicum hunc accenferi Atheis 4 Cicerone x. dé natura Deor. fect. 119. 
& Sexto Empirico VIII. contra Math. p. 318. feq. tum a Svida tradi, jus- 
{um ab Athenienfibus cicutam bibere, utpote qvi juventurem corru- 
piffet. Prodicum huncperftrinxerat {chines Socraticus in dialogo 
Callia, utrefert Athenzus V. p.220. Altus fuitProdicus, cujusmeminit 
Hippocrates fexto Epidem, ubi ambiguushzret Galenus utrum Prodi- 
cum intelligat LeontinumanSelymbrianum. Lib.II.comment. in 6. 
Epidem. T.5.p. 488. | Alius ProdicusSamius, cui poéma Orphicum 
qvod infcribebatur 7 ets 2d xe‘ja/Saes¢ tributum a nonnullis tradit Cle- 
mens I. Strom. p. 3. Altus deniqve Prodicus hzreticus Gnofticus, ° 
- cujus fectatores jactabant fe poffidere libros Apocryphos *Zoroaftris, 

tefte eodem Clemente 1 Strom. p. 334. De hoc Prodico auctore Ada- 
mitarum confiule Belit Lexicon & Tillemontii Memor. Hift. Ecclef, 
Tom.2. part. 2. p. 162, feq. 


XLII. SIMMIAS Thebanus,Socratis familiaris {cripferat dia- 
logos XXIII. uno volumine comprehenfos, qvorum fitulos nonnullos 
Svidas, univerfos commemorat Laértius ILt24. ApudSvidam pro 
wei Pirias legendum seg) Qidoroias. Deinde mevk smrercias & sagt 
uve pro emimsacias Puxis. Mentio hujusSimmiz apud Platonem, 
ilianuml. 16. Var.&c. AliusSimmiasSyracufanus, cujus meminit 
Laért. Il. 114. De Simmia Rhodio dixi infra Libro III. SIMON 
Athenienfis coriarius, Socratis & ipfe captus difciplina & primus ut 
ajunt Socraticos edifferens fermones,dialogorum XXXIII.auCtor,qvos 
coriaceos a qvibusdam per ludibrium vocatos, & perinde ut Simmiz 
unum volumen impleffe narrat Laértius II.121. ubi tituli eorum re- 
feruntur. Inter Epiftolas Socraticorum ab Allatio editas duodecima 
legitnr fub nomine hujus Simonis, & extrema ejus verba laudantur a 
Stobzo ferm.XV. decontinentia, ex Epiftola Simonis ad Anftippum. 
Alios Simones refert Allatius libro de Simeonibus. 

“XLII STILPO Megaris ortus & auditor Euclidis ** Megari- 
ai, de qvofupra dixi, atqve Magifter ut ayunt Zenonis Citiel, claus cir- 
ca 


* Vide qvee fupra Lib. I. cap. XXXVI §..6. 
me TF Male AxAsds apudSyidaminZtiAwor. VideReinefii Var, Levt, p.363. feg. 
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HIPPOCRATES. Lib. IIc, XXIV, Sat 
“ : L 
IPPOCRATES Cous, a Herculem & ‘B{culapium ge- 
nus faum a) rerulit, fi credimus auétori vite ejus us 
: rrr ul 


_ a) Stirpem Hippocratis poll Joh, Tzetzen Chil, 7, bil 195. Reinerum Reineccium in hi- 


flor, Jalia &cHicron Henningettfitmr in tabalis genealogicis (adde Vanderlinden Hip- 
pocr, ba.ip. 956.) plenius & accuratitis expofuit (quamris & in hoc quecdam baud 
fine ratione Caftigat Daniel Clericus parte 1. Hit Medicinge Lib, IV. ¢. 1.) Joh, Hen« 


et figut Meibomine cogment. im jujurandum Hippos Idem plores Hit pocrss 





eadem loco recenfet , quos bic additis nonnullis obfervationibus paulo_plenius ac 
‘iffingtius m. 3) Hippocrates Gnofidici F. noftri avus, Medicus, qui ax 
+ Gubrundam fnenta a ul Bripfit, &aliorum vero, duos compofvit libros , qui intet 


.“*noftferipta hodielégunhsr, 72 weg) aypsay ngy 70 Bi aeS uv unum de fra- 


@turis & alterum de articulis, Galen, 1. in Hippocr. de viétu in morbis acutis T. 5. 


_ .p..43; & in libro de fratturis p. 525. Palladius in eundem lib. 2) Hippocratis Thellakt 


_"F. Hippocratis noftsi Nepod , & quo & iplo larguea! (eripta fille Svidas auttor eft 
Idem ut Fxiftimo oe quem hate Rhetor feripfit tefle Plutarcho, 5 Pho= 


. Sp ei mole nomen ab imprito Hteaio seve Confer Jonfium p. 324. 


3) DraognisF; Caus £¢ ipfe & genéilis, qui fub Caflandro Anca Fd via 
difceffi¢ " Etiam hune ia rote fcxipfille Svidas refert. 4 & ¢) uterque Thymbreei 
Tius, Cous ex idem fain, qui & ipGi ambo de re Medied fcripferunt , Svidi te- 
Me. 6) Praxianattis filius Cous Medicus itidem ex noftri pofteris , & {eriptor. 7) Hip- 
Pocrates Chins Mathematicus , de quo dixi in notitd Pythagoreorum ) Hippo- 
rates Phififtrati Pater Athenienfium tyranni, Herodot, 1, ¢9. Demofth, Orat, im 
Midiam & Platarch, Solone. 9) Hippocrates Mepaclis is Pififtrati F. avus 
Perictis , pater Megaclis , Agarifle & Xantippi. id. V1.131, 10) Hippocrates Athe- 
nienfis, cujus filios Telefippum ‘& Periclem tanquam fatuos perftriae 
guntEupolis apud Svidam in Tei larwoxgatros¢ & Ariftophanesin NeQtA Meminit 
& Galenus libro quod animi mores temperamentum corporis fequantur, AddeGata- 

+ kerum p, 133. Adverfar. & Voffium Inft. Orator, Lib, IL. c. 14, fect. 8. 8¢ de Philofo- 
phia c. 11. §. 22. 11) Hippocrates Athenienfium in bello Peloponnefiaco dux, 
Thucydidi Lib, {V, Diodoro Sio, Lib. XI, Phutarcho in Nicia p. 526, & Paufaniz in 
Laconicis ac Boeoticis memoratus, & cui Diofcorides tefte Galeno 1, in 6 Epidem. 
T. §. p. 456, tribuit librum de morbis. Vide & eundemcommentar, 3 in lib. de nae 
tura humana fab init. 12) Hippocrates Smyndiritis Sybarite Pater, Herodot. Lil, 
VI, 12. Athenzeus Lib XI, 13) Lacedsemoniorum in ChaJcedone preefectus. Plu- 
tarch. in Alcibiade p, 107. feq. 14) Hippocrates Xenodici filius Capyos frater, ex 
Thebanorum Regumn familia, Theronis confobrinus, Schol. Pindari Olymp. Od, 3, 
xtrem, 14) Hippocrates Patareus Cleandri frater, pater Euclidis & Cleandri Ty- 
FannusGeleorum, Herodot VI. 1¢4. feq. Diodorus Sic, in excerptis Peireft. p. 254, 
16) Hippocrates Apollodosi:F. Phafonis frater Plato Protagora. 17 ) Hippocra- 
tes Aramiteus , cujus filius Atyanas in Olympiis periodo vicit, Phlegon. TraHl. 
apud Phot, cod. 97 18) Hippoorates Mindaro Lacedemoniua sui ab Sent 
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RE: ai a a 
thus Anglus p. 109, fyftem, intellectual, & Rev. D. Johannes Andreas 
Schmiidius m‘exercitatione de Theologia Hippocratis, atque- ante hos 
Johannes Stephanus Bellunenfis in Hippocratis Theologid, Argu- 
" mentis minime certis atque evidentibus, qualiain tam gravi criminatioe 
ne meritodefidesantut, Hippoctatem Atheis nuper adfcripfit fingulari 
diatriba-Nic, Hieronymus Gundlingtus acuti vir ingenii, parte fecanda 
Otiorum.Germanice editorum Halz Saxonum 1707. 8, Somnio moni- 
tus Hippocrates Theflaliam petiit, ibique magnam vitz partem verfatus 
Grin ea fepultas eft, unde Theffatum vocat verus Epigramma. e) Tze- 
tzes quidem ideo in Theflaliam profugifle refert, quod Bibliotherz cus 
ftos in patria fra Conftinutus; libros vetuftiorum Meditorum & Biblio~ 
thecam integram exuffiffet f), Sed nefcio temerene quis fiderh habicu- 
rus fic rei abfonz atque aliis vetuftioribus {triptoribus przteritz , quame 
vis idem Tzetzes res Hippocratis exponere fe teftatur ex Ephefio Sorae 
no. EtPlinias XX1X.4, ex Varrone: Dfedicinaws revocavit in lucem Hippos 
crates, genitusin infula Co, inprivtis clara acvslida&’ Aifculapie dicate, Iscum 
fuiffer mos liberatos morbis feribere in templo cjus Dei quid auxiliatumeffer , ut poe 
fies cafimilitudo proficeret, exfcripiffece traditur , atque jam templacremato infie 
tniffe Medicinam banc que Cliuice vocatur. Sane artem hanc tantacum Jaue 
de fecit, ut Athenis g) & per univerfam Graciam quatn peftilentialibe- 
ravit, tum spud Regem Perdiccam in adtiratione effet, atque vivus ab 
omnibus veluti przfens Deus quidamhaberetur, & poft mortem divinis 
afficeretur honoribus, tanta etiam cum laude de arte Medica {cripfit pro- 
priis obfervationibus & privata experientia fultus, quamvis {tripfit fuc- 
cinéte atqueobfcurius , ut jam-pridem.ex plorium judicio fententiz ejus 
totidem oracula ac voces diving h) fint. Dignum quogue tanto Viro 
| Rertrse 2. 0: inge- 
e) Antholog, Epigramm, f. 348. Lib, IIL¢. 15, 
6) Tzetzes Chiliad. p. 139. . 
Ev Ka CBroPinat ds dery Seis 6 Tarmongarys 
Ta warose tay iareav eve mr enoe BibAta 
Kas ro Os BAcDuAaxiov. Al ° Quyay excites 
Ev Hdaweig dsergiCev Eads Ost]aria 
g) Olymp. LXXXVII, 3. anno axtatis XXXL, Confer decretum Athenjenfium apud Lindeni- 
um|.2.p,936, Mercurialem IIL, 6. & 12. Var. Lett. Agrotos gratis fanafle affirmat A- 
7 bulpharajus P. $f ubi & inter alia, Gudenum, inquit,erudiit leltso, Hippocratem Natura, 
h) Svid,in Iarzroxgeeras Galenus lib. 1, deufi partium cap. 9. TAAW BY Wome amd Oc 
Downs Fiamoxparys apkausdarslews. Idem, . AM 8p rd lrwoxgde 
- 73 BY inva TS rs ar as strov)oc, 12 a cAws rapadsmovjos. Kaxcog 
EV YSv EXLBVOG HOEY E: SY ELOLY By XpITY. T.1. p.370. LaudatHi t 
tanguam magnum Medic dria Avilotcles VU Polis wdat Hippocratea 
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2, Mec aypay five xalnyuarav, de fratiurss liber, quem aliqui perinde 
; ut hhbram wei apSpav ad Hippocratem Gnofidici élium noftri 
-avum retulerunt, tefte Galeno T. 5, p. 43. edit, Gracz Bafil. & Palla- 
dio. Etutriysque libri m{Criptio fuit sa xex’ iyreciov. Galeni libri 3. 
comment, in hunc librum T. 5. edit, Bafil. & Parif; T, 12. Com- 
mentarius five fragmenta commentariorum P«iledi {criptoris 
Grzci Galeno quem allegat junioris (qui in MS, Sophifta appel- 
latur ) cum verfione & brevibus notis F«cobi Ssntalbini Metenfis 
Medici, occurrit in Hippocrate editionis Foefianz fect, VI. p. 917. 
—9g32, & in Parifienfi Tom, 12. Eadem latinaexftant in editione 
Hippocratis latina Francof 1596.8. . | . 
30. Iegi adkvew, de glandulisliber, Erotianointer Hippocratis {tripta pra- 
_ teritus. &junlori cuidam 4 GalenoT. 5. p. 591. tributus qui Hi pe- 
.  cratis di€tionem & mentem in eo requirit, etfi Hippocrates libro 
aeS euv promifit fe alibi di€turum sag! adévev sropsring five de 
univerfa glandularum natura pertotum corpushumanum, Exftat 
Tom. 4. edit. Parif? Iluftravit Theodorus Zwingerus. 
28, wee aseuy » vdaTav, Torey, de aéribus aquis,Jocis,atqaeutin Erotiano & 
. _ Galeno additur , a6 cucyosws par 194 xcpan de babitationibus, tempe- 
| fPatibus anni regionibus valetudinis caufa obfervandis, Gallice ver- 
‘tit Dacerius T. 2. p. 407. At cum Geleni libris 3, commentariorum 
latine tantumeditis occurrit T. 6, Parif? Cum commentario Ledovi- 
ci Septalii idem Hippocratis liber prodiit Grace & lat, Col. A.ts90. 
Iluftrarunt prez erea Theodorus Zwingerus , Adrianus Aleman- 
nus. Hieron, Cardanus, ut Camilli paraphrafin przteream, editam 
Venet. 1596 4. In editionibus prifcis hujus libri magnus hiatus & 
trajeCtio, quam recentiores reftituerunt. 
69. whe’ cprppoidav, De bemorrboidibus. Cumlibro a€¢ cugtyyaw olim 
conjungebatur,utinferius notavi. Exftat T, 12. edit. Pani. 
25.26, wee aiav@» de etate Lominis libellus five fragmentum extremam ° 
partem libri w& eevay in aliis quibusdam editionibus. occupat. 
Sed locus ejusdem argumenti a Philone libro de mundi opificio 
ex Hippocrate laudatus, quem Lindenius libello de ztate fubjecit, 
fortaffe petitus eft ex libris Hippocratis regs sBdopecdwy de bebdomea- 
dibus quos laudat Chalcidius p. 111, & Favonius Eulogius ad fomni- 
um Scipionis p. 441. edit, Grevii Locum é Philone Charterius ex- 
hibet ad calcem Tomi ¢. Parif: Libellum de ztate hominis illuftra- 
runt Theodorus Zwingerus, Joh. Lalamantius, 
7 Rerer 3 | 21, 
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eee 


.. +, Spitio OB ava wagsuGanperss five adje€itios complectitur, uos 
Galenus &:alii non agnofcunt. Nequé diftinGio in feétiones eft ab 
ipfo Hippocrate, nam ut Oribafius docet, Soranzsaphorifmos divifit in_s 
partestres, Rufus inquatuor, Gelenus in feptem, cujus divifionem plerie 
que funt fecuti. Prater Galeni commentarium T. 5. Bafil, & Tom. 9, 
Parif, exftat alius in feptem aphorismorum libros latine tantum editus 
{ub Oribafii nomine ,. -Parif. 1¢53.. Venet..eodem anno, & Patavii 
1658, 8vo. Theophik five Philerbei commentarium .Gr. MS. memoe | 
sat Labbeus pag, 212, Bibl, nev, MS. Latine prodiit Spirz Anno 
1581. 8vo. Venet, 1549. 8vo. Corfado interprete, “Interciderunt lae 
tina Pelopis verfio.& commentarii ejusdem Pelopis ac Lyct, Ruff, Soranl, 
Domni, Astalionis ,.quos umverfoslaudatin pref, Oribafius; Adverfus 
Aphorismos fcripferant Thefalus Trallanss & libris XLVI. Fulianus Ale- 
xandrinus i Galeno fingulari libro, qui T, 5. edit Bafil. p. 337. & T.9,[Paril 
legitur, opugnatus: Preterea Zycxs, contra quem ejusdem Galeni liber- 
in iisdem tomis ‘habetur pro defendendo aphorismo 14, fe€tionis pri- 
mz, Erecentioribus Mich, dloyfius.Snapi in paradoxis Medicis parte 3, 
& G. F.. Laurentius jo Exercitationiinis.ad nannulles minus veros Hip- 
pocratis Aphorifmos. Hamburg, 1646. 4. At Oribafius in pref refel- 
ens eorum fententiam qui Hippocratis effenegarunt, emo, inquit , tale 
opus aggrelfs cf poft Hippocratem, quem Philofopbi amicum nature dixerunt. Ten 
tavit quidem Democritus talem con{cribere , (ed non potuit, Forte legendum 
uon perfecit.- Ex Hippocratis {criptis per alium quendam bono judicio 
excerptos hofce aphorismos exiftimabat Gerhardus Voiiins lib. de Phi- 
lofopnia p. 83. Sane in illis compendio contineri quz in {Criptis Hippo- 
cratis hinc inde fufius exponuntur , obfervatum Galeno 4, de crifibus T, 
3. pag: 393. Confer editiones A phorifmorumab 4dolfo Vorfio& noviffime 
A,1685.a Theodoro Fanfonio Almeloovenio curatas cum locis parailelis ex Hip- 
pocrate & Celfo. E recentioribus plurimi hunc libellum illuftrarunt; 
quorum noming vide fis in parte 2, Bibliothecz Médic# Lindenio Merk- 
lintanzin voce Aphorismi, Hisadde Comrhentaria Lace Tozzi Neapoli- 
tani ; Neapoli 1704.4, quatuor voluminibus: & nitidam editionem 
cum paraphrafi five commentariolo Medico perfpicuo Martini Lifleri, & 
Medicis Sereniffimz Reginz, Lond, 1703, 12. ‘Etiam latino carmine 
Aphorifmos reddidit Matthzus Rofelerus Lucanus :° Grzcd {e&tionem 
imam Radulphus Wintertonus retigaas Johannes Frerus: «Canta- 
tig. 1633 §. Hebraice é duobus Codictbus MSS, itemque Grace ac la- 
tine edidit Marcus Antonius Cajotius, Rom, 1647. 8, MStos quidem 
wo . 7 ° ee | . - -@xita- 
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tis T.5. p. 43. * notat qvod ab aliis tributum fuerit ** Philiftioni 


{Locro] ab aliis Ariftonivel Euryphonti, vel Pherecydi(T.s. pag. 
302.] vel Philetz (Phaonti] qviomnes antiqvi Medicifuerunt, ali- 
qvietiam ipfo Hippocrate antiqviores. Secundum librum tefta- 
tur in qvibusdam codicibus ita incipere: Titian eX, roMaToW Divan 
feu ix e x, tay Kel]e Doorn xgy THY Ale. ras TEINS GOs Yen Alaywurxen, 
atqve hunc ex qvononnulla Celfiis in fuum opus tranftulit idem 
Galenus putat videri Hippocrate dignum , fed primum ab ejus in- 

enio diffidere. Totum vero opus in qvibus nulla trtum librorum 

ive partium diftinétio, infcribi rept Oici@- cav9 poms ngy Algsrys, 
Exftat T. 6. edit. Parif’ & Gallicea DacerioT.2. Iluftravit Theo- 


" dorus Zwingerus. 
66. Tse duajrng éFtav voonuctav, de vittu ac diate in morbis acutis obfer« 


vanda. Cum Ge/eni libris qvatuor commentariorum Parif- 15 43.8. 
&T.5. edit. Gr. Bafil. & T.1..edit. Grecolat. Charterii. Labrum 
Hippocratis Gallice vertit A. Dacerius T.2.p.375, Meorxetdwa five 
addicamenta huic libro affuta memorant Galeni gloffz in excvy, 
Idem alibi yvacsov pse@-¥ (23Ae memorat. Vide T.5. pag.77.87. 
97-98- 99-106. 107. 110. & 89. . ubi ila qvz putat wpooxeipdud Erafi- 
ftrato jam lecta fatetur, & Hippocratis yvapup fervare p. 100.104: 


~ Reprehendit tamen-ibidem & p; 106. 108; 116,.& a]afiav ta Ao- 


"- 


- yy Carpit p.70. 83. 115.117. &c. - Saltem exiftimat p.64. ak Hip- 


ocrate memoriz caufa fortaffe delineatum & in membranas con- 
jyeCtum, ab alioautem poft mortem ejuseditum eff ab alio itaqvede 
TUYY pape uxcivey dla rHs immoxgetee Ouvdusec, ab aliisut Alex: 
Aphrodifeo 2, Problem.g, Erotiano & Plinio inftribitur ag: x'jie- 
cams, ab aliis ut Polluce & Ceelio Aureliano msp) rdeKuidiag yrajpces 
adveriss placita Cnidiorum Medicorum Euryphontis& aliorum: Male 
‘utruma@ve, judice Galeno T.s5.p.548. Illuftrarunt Joh. Heurnius, 
Hieronymus Thrivemis Brachelius & Lud Duretus. Latine vertit 

ante Cornarium & alios Gvil: Copus. SE, 
areel dhajrys vyewtis won Tas iduabrag, de falubri diate: -Polybielle videtur 
Hippocraris dufcipuli judice Galeno 2. in lib. dé rtatura humana T. 
5. edit. Bafil. p,17. &in commentario ad hunc librum, ibid. p.29. 
Sssss wal of Eyftae 


* Verba Galeni fant T.5.p.43. 499%, sy Ivrwoxpatee égiv sxeso't0 (ICAlov y aan’ 
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** Confer dehocPhiliftione, qvee viri docti ad Gellium XVI, 11,8 ad Lakrt, | 
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a) 
fima vanitate comburantur [ane , inqvit, nam bine difceffarus non fim - 
prin(quans integram leCtionem abfolverim, | | 

77. weet exxuncO» de (uperfatntione , five ut Hieron. Mercurialis {cribit. 
wees xunoi@» Koy ExixujosG-. Non memoratur Erotiano, Exftat 
T.7. edit. Paril’ a 

836. Epiftolz deqvibus dixi fupracap.XIV. §.18. Exftant. T: 1. edit, 
P 


12.13. wegl én Japenve de eptimefiri parex libellus duplex, qvorum prior 
incipiens his verbis: wee! > ex]auavar &c. fburius Pofterio- 
rem agnovit Galenus & commentarioilluftravit. Neutrius memi- 
nitErotianus. Exftat Tom. >. edit. Parif’ Iuftrarant Theodorus 
Zwingerus, Joh. Lalamantius, Hieron. Cardanus. 

6. eel Evarnuoruvas , dedecoro Medici, Non meminit Erotianus. Exftat 
T.2. edit. Parif: & Gallicea DacerioT.1. p.179. Muftsarunt Theo- 
dorus Zwingerus , Johannes Heurnius. 

67, magi ispnc yoru, de merbo facro five epilepfia, ut Celius Aurelianus 
Lib. I. tardar. paffc. 4. ExftatT. 10. Edit. Parif Democrito hunc 
librum ad{cribere non dubitaruntCzfalpinus Lib. V. Artis Med.’ 
c.1. & Antonius Ponee de fanfta Cruce in przleétionibus Vallifo- - 
letanis five commentariis ad hunc librum. Vide Menag. ad Laért. 
p- 414. Allegatur initio libelli wee) peceving. 

46. ee intgetov five wegi tay xa} ix] octoy meat oQwav, oficina atquve officiune 
Medici, Cum Galenilibris qvatuorcommentarior. T. 5. edit. Gr. 
Bafil. & T.12. Gracolat. Paril, 4(clepiadis commentarius Galeno & 
Erotiano laudatus intercidit. | 

5. weg inves, de Medico five de Medici officiis. Non meminitErotia- 
nus, Exftat T.2.edit.Parif & GalliceaDacerio T.1. p.1s5. Illue 
ftrarunt Theodorus Zwingerus, Joh. Heurnius, Francifcus Faber. 

85. Ixmicdoma fiveVeterinaria qvadam in HippiatricisGracis fubHip 
pocratis nomine occurrentia. T. 10, edit. Parif’ Vide qvz infra 
naeahe , ubi veterinariz Medicinz criptores veo, 

2a, wep , de corde, pars qvedam libri regi cagxcs fapranum. 
merhorati videtur effe Poafio, atqvea Galeno & Erotiano non me. 
moratur, -Exftat¢. 4. edit.Parif, Hippocratss effle negat Con- 
ringius cap. 13, libri de calido innato, & ab aliis Ariftotelico cui- 
dam monet tribui 

BI, megi tay sy xePars tewparav, de capitis vulneribus, Galeniin hunc 
librum commentarius Perit. | Vide ejus methodummedendi lib. 

SSSS 2 VI 
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$9.63. Ei vscwv de morbis lib, IV,, Galenus in gloffis laudat Hippo- 
cratem £776 wearin xgy Jev]égw wEivecor TH oyAxec]}seu, utadeo duos 
de morbis magnos, duos parvos libros faciat. Qvz é libroprimo 
70 opusxec|éew profert, in libris editis non legi obfervat Foéfius, uti 
nec alia qvedam ex libris de morbis laudata eidem Galeno initio 
comment.t. in prorrhetic. & Celio Aureliano lib.2. cap. 13. tar- 
darum paffionum. Primusliber major, eft in noftris liber fecun- 
dus. Liber fecundus major hodie inferibicur wes tev svjocwmadbavut 
dixi fuo loco. Liber minorfecundus, eft in noftris tertius.: Per li- 
brum minorem primum nefcioan qvartumnoftrum, an librum 
de qvo infra e& ray Galenus intellexerit. Erotianus duos tan- 
tum inuniverfumagnofcit. Galenus ini. Epidem&1.in6.Epi- — 
dem. teftatur Diofcoridem hoc opus tribuiffe Aippocmti Thefalli F, 
alios Polybo, Idem alibi notat varoumpaja potius effe, memoriz 
caufa utcunqve adumbrata [licet egregiis referta obfervationibus] 
qvam jufta cuyyeappecia five claboratos tra¢tatus, comment.2. & 
3. in lib. de vi€tu in morbis acutis. Porro librum 1. de morbis, 
male ita infcribi, & proemium libri primi effecontendit, com- 
ment.3.in1.Epidem. ExftaneT.7. edit. Parif’ 

39. w&i odoroQuing dedentitione, Non meminitErotianus, ExftatT.7. 
edit. Parif: 

14. WE? ox]aprve de oflimefiri parte. Non meminitErotianus. Exftat 
T. 5. edit. Parif’ Mluftrarunt Theodorus Zwingerus, Hieron. 
Cardanus. 

4. OpxG» Fujurandum T.%. edit. Parif; Grecolat. & Gallice i Dacerit 
T.1. p.145. ac cum Luculento atqve eruditiffimo commentario 
Job, Henrici. Meibomu Lugd. Bat. 1643. 4to. Illuftrarunt prxterea 
Theod. Zwingerus , Joh.Gorrzus, Blafius Hollerius , Fran- 
cifcus de Franciftis, Francifcus Ranchinus, Petrus Memmius 
Mirabellus. . 

23, WE: orev DuoiG» de ofem natura hibellus Mochlico Hippocratis (de 
qvo fupra fuo loco} premitt folitus. Vide Galeni gloffas 111 x<- 


Jurida & étas, ACornarioinedit.Graca Bafileenfi Hippo-~ 
cratis male fub Mochlici nominevulgatus, Exftat Tom. 4. edit. 
~ Part. 


70, WE oi@-, de vifufive vivendiacie cofrupta ac vitiata, per manum 
curanda. Inlibro epi za9ayv promifit{efingulatim deoculorum 
morbis diGturum.: ExftatT. 10. edit. Parif- 

SSsss 3 64. 76- 
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cum feruntur, & exftant T.8, Parif: an vere illius fine, non parva; 
mentis {peculatione indigere ait Foéfius. Sante tria fe in eunden 
jrournmate confcripfiffe Galenus ipfe affirmat3. in 6, Epidem, & 
initio.4. Erecentioribus illuftravic Lud. Duretus. , 


Latine tantum exftant: 


50.51, Epiftolz duz fub Hippocratis nomine de fanitace tuenda, una ad 
AntiocbumRegem, alteraad Mecenatem, latine exverfione Largii Dew 
fanatiani, Marcello Empirico prefigi folent, & Hippocratis noftd 
nomen mentiuntur, Confer Joh, Rhodium ad Scribonium Lar- 

» EE 
ee Libel as de firntiura bontinis ad Perdicoam de quo dixi in x82: Qu- 
oiG arQeers. Hippocratis non efle, ex menfiumnominibus Romanis 

(ni illi‘fint ab interprete) colligic Georgius Hieron. Welfchius, quems - 

vide in curationibus-Medicinalibus p, 269,270. De libris Hippocrati 

fuppofitis non omittendus locus Auguftini XXH, 6, centra Fauftums: 

Nonne , at alios omittam, fb Hippocratis Medici nabilifimi nomine quidem. kr 

bri prolati, in aulBoritatem a Medicis receptinon Jumt , nec cos adjuvit nonuullao 

[militudo rerum atque verborum , quando comparati eit ques Vere Hippocratis 
effeconftaret , imparesjudicatifunt, SS ee wl 
If, Apud Galenum paffim mentio fit éxdoceus {criptorum 

Hippocratis recenfitse ab <rtemidazo Capitone, & Diofcoride (pon Anazat~ . 

beo, fed juniore quodam) qui ambo audaciffimi fuerunt in perverten- 

da veteri fcriptura , Capito precipue, cum Diofcorides yeapucrinerepey 

partibus fuis fuerit funétus, VideT, 5. edit. Bafil. p. 4. 4.42. 459,46}. 

485. 484- 488. 489. &c. Laudat etiam Galenus exemplar fcriprorum_s 

Hippocratis Alexandrinum & aliud quod vocat éx sav +Acav, pap. 411, 

& 413, Notas quoque memorat five caxpaciag literarum additas 4 Mne- 

mone Sidete de Se&ta Cleophantia. ibid, & p. 431. & fuper iisdem notis 

Gigladiationes Zenonis & Apollon Empirici cognomento Byble, Heraclida 

item Tarentini & Empirici Erythreiy p, 413. feq. Longum praterea effet 

recenfere quzidem obfervat de S«bino hujusque difcspulo Mesrodore, ger- 
ganis ut ait Hippocraticis, Gleucia itidem Empirico, & qui poft hunc 
fcripfit Zeuxide tum RufoEphefio, Quinto EmpiricoPergameno qui Ro- 
mz Medicinam fecit, Lyco, Bacchio, alsisque spud Erotianum quoque 
faudatis, qui Hippocratis fcripta illuftranda fibi fumpfere. Confer fi 
placet indicem fcriptorum a Gileno allegatorum quem dedi infra libro 
quarto. Galenum ipfum quandogue licentius verfatum. in Hippocra- 
: | ttte tis 
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a, 
paraphraftica Epiftolarum & aliorum quorundam librorum Hip- 

pocratis, Colon. 15 42. 8vo. 
4. Anutii Fotfi, Francof, apud Wechelos 1596. 8vo. 


Editiones Graco Latine. 


1, Hieronymi Mercurialis, quicodices MSS. contulit , libros Hippocratisin 
quatuor ordines digeffic & {choliis illuftravit , verfionemque re- 
cenfuit. Venet, A.15 88. fol. | 

2, Anutii Foéfii Mediomatrici, quiGraca diligenter ad codices MSS. ca- 

-  ftigavit, {cripta Hippocratis ex Erotiani mente In o€to fe€tiones di- 
geffit, nova verfione & cenfuris Criticis, commentarlisque erudi- 
tis illuftravic, Pellediigue commentarium in librum de fra€turis ad- 
didic, ut facile primas inter Hippocratis editores tuliffe videatur. 
Ad calcem voluminis adje€tz Variz Lectiones ex duobus Servini 
& Febrei Codicibus, Varig Le&tiones Johannis Martini Medict, 
Variz Leétiones é codice Mediceo qui Parifiis fuit in Bibl. Catha- 
ring de Medicis, & caftigationes Amilii Porti. -Francof, typis 
Wechelianis 1595. Fol, Repetita editio ibid, 1621. 1645. & 

-Genevz 1657. fol. in qua accefferunt liber ase} Papuaxey, cum 
commentario Joh, Heurnii, Liber de ftruétura hominis, latine.4 
Erotiani five Herodiani, Herodoti & Galeni gloffaria in Hippocras 
tem. Debemus eidem Foéfio Oeconomiam Hippocratis fives 
Lexicon * Hippocrateum, poft veterum Jam laudatorum in hoc genere 
labores , in Charteriana etiam Hippocratis editione Tomo Secune 
do obvios utilifimum. Francof. 15 88. Genev. 1662, fol. 

3. Job. Antonde van der Linden (paulo ante abfolutum opus denati) cums 
verfione Cornarii Lugd. Bat, 1665. 8vo. 2 Volum. nitido charae 
&ere, perque oras paginarum annotata reliquarum editionum.s 
przcipuarum, quas ha¢ctenus recenfui, harmomia. Czterum Tho. 
Bartholinus diff. 4. de legendis libris p, 18. notat Hippocratis nee 
primam editionem Venetam approbari, quia manca ; nec primam 
latinam Calvi, quia in fenfu deficit; nec primam Gracolatinam_s 
Mercurialis, licet novo ordine digeftam , quia in numerum inter- 
pretum male ille fe ingeffit, judicio Caftrenfis: nec ultimam Lin- 

| Teeee2 dani 


_ © Interciderunt Lexica in Hippocratem f{cripta 4 Xenocrito Coo Grammatico, Calimache 
Herophileo, Die/éerid. juniore, & Bacchio (qui male Bexyios in edit. Galeni Char- 
teriana T. 2 p.80.) Tanagreo, & aliis, dequibus Erotianus in prefatione quam 
Charterius exhibuit Tomo primo. 


/ 


EPISTOLA RENAUDOTL. ib... XX17, 868 
Epiftola Clariflimi Theophrafti RENAUDO- 
TI ad ANDREAM DACERIUM, 

De exiguo opera pretic quod ex ver fionibusSyriacis | 
5 Arabicis ferri poteft ad emendandum © illu- 
ftrandum Hippocratem aliosque fcriptoresGre- 


; cos, prefertim Medicos. 


Iminm fane tribuit literis Orientalibus , Vir dottiffime , quisquis tibi 
fpondet illas conferre aliquid poffe ad perficiendam Hippocratis ine 
_terpretationem, quam in te fuccepifi, Quanquam enim utiles 
olim effe potuerunt Medicis , qui artem fuam repetebant ex forte 
ptis aut translationibus Arabicis , quod ad feculum usque decimum 
guintum extremum fatlum effe conflat: At ex quo tempore pracipuos [criptores 
in fua quemque lingua (Greca & latina) capimus evolvere , non modo Arabes 
confuli deficrunt , fed vix uuus itemque alter repertus ef vir dothus, qui Hippocratis, 
Galeni, Diofcoridis verfiones ineptas ex Avabicis falas adirevoluerit, Nibilominus 
perfusfum batienus fuit eruditis, fi Arabum feripta legere parum fitncceffé , falsim 
translationes eornm haud inutiles effe, ad veram quandoque lefionem re ys 
feriptis qua illi fuamin linguameranstulerunt, Que opinio facile radices egit,plee 
visque ferio credentibus colligendoque exaggerantibus qua a cultoribus linguarume 
orientalium fant in laudem Arabum disputata, Negue negari poteft , cam litera 
in Europa peffundari © extinguicapifjent , ab Arabibus omne genus [cientiarum trae 
Aatum fuiffe atque exculsum, © principes quosque [criptores in linguam ipforum 
translatos , usque adeo, ut quidamGrace deperditi apud folos Arabes reperiantur: 
unde tot inter illos Philofopbi, Medici, Mathematici quanguam dispari pretio, Mae 
- thematici illisfuere praftant{fimi, quorum obfervationes vera® accurate: Geomes 
tra non contemnendi , etfi nemo unus corum ita excellucrit , ut cum ingeniis nofira 
atacis fit comparandus: nam & bodie folent qua ex noftratium aliquo in illorum 
linguams transfunduntur, preferre omnibus fuorum lucubrationibus, dc Bernerids 
mibi fepins retulit , dottisfimum quendam Minifirum Aureng Zebi Megolum Ime 
- peratoris » Daneschmend Chan nomine, & praftantifimos quosque Philefopboruge 
Indorum antetuliffe trattatus quosdam Gafendi quos in linguam Arabicane verte~ 
vat, Philofopbis fuis quibuscunque. Tychonis quoque Brabsiobfervationesnonnell= 
bas transtulit Greavefins , quas peritiffimi ex ABronomis CPolitanis animadvertes 
vunt cum optimis fuerum obferuationibus confentire, Itaque vere laudes quas 
" excultoommi genere difciplinarumspromeruerunt, Orientalibus baud quaguame funt 
Wiganda y qhisquia Vera tanquame interpretes eximios fuspicit, profettanen fatig had 
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—_ ome 


manforis fides atque autloritzs, Hattenusnon adeo multum Medicis externis trie 
bucrant Arabes, nam in biforia Mubamedicis ** legas Medicum a Principe quo- 


| dam adipfum miffum din inter Arabes verfatum , neque ullam artis fuaexperimene 


tum faciendsoccafionem natlum effe ; itaque adiiffe Mubumedem, & quod toto illo 
tempore ancmine confultus effet, conquefium, ex eodem percepiffe, quodcibum non 
caperent Arabes nifi fame follicitante, & ante fatietarem ab edendodefiperent. His. 
auditis Medicum Mubamedi longum Vale dixiffe , feque pavaffe ad iter: profelfum, 
quod iftaregulavaletudinis nibilfit certius, que ubicungue obtineat, abeo loco Meds 
costutopofe abeffe. Narrant equidemnonnulls, Arabibus fuiffe Medscum Hareth 
Ebn Chalda , cui Mubamedes egrotos curandos commiferit , fed qui fimplicibus tane 
tumeos curaverit medicamentis, Habuit idem diftipulos , quorum omnis fcientia 
paucis obfervationibus & experimentis confiabat , utpote qui fundamentorum artis 
Medica prorfius expertes evant, At enim Almanfor cum vebementer agrotaret ,S 
adbibuiffer omnegenusremediorum Medicorumque,arcesfvit ad fe 2 PerfiaGeorgiv 


_ flium Bott Fechua, quo per longumtempus Archiatroufusef, Hic Syrus gente, relie 


yy 


gione Chriftianus § Neftorianus fuit,magnamque qua polluit fcientiamvifus eff hau- 
fife ex afiduo fiudioveterum,quorum pracipuos inlinguam fuamconvertit. Inde Ma 
bumedani ciusdem dottrina defiderio ferricaperunt , inqua Magifiris ufifunt Syris,. 
cum nullus fere e Mubamedanorum numero Gracis literis operamnavaffet, Sea Sye 
riace quoque imperiti fuere plerique, ut Grecos quos evolverunt [criptores Medicos 
pracipue legerint exverfionibus Arabicis, quos Chriftiani bomines Syrifub Almanfore 
Ff Almamone concinnaverunt, Egyptii quogue magna contentione boc fudii ge- 
nus amplexi fant, Grecarum literarum ufus diutius in Lgypto quam in Syria obtie: 
nuit, pracipue apud Chriftzanos Orthodoxos, vulgo Melchitas appellatos qui in liture 
Lite [uis linguam Gracam retinucrunt, Semi Eutychianis five Jacobitis Coptico five 
Fgyptiacoidiomateutentibus, Pauca tamenab Eegyptiis translationes compo fite 
fant, fi cum Syris comparentur, quorum Califa Scientiarum patroni ac fautores 
ZEgyptum provinciam ab Emiribus five Pratoribus [ub imperio fuo adminifiratam 
non adicrunt ipfi, unde nec (cientia tantum florere atque ibi nec vigere potucrunt. 
uod fi fcriptorum Orientalium complurium famus tefimonits , probabile eff primis 
Almanjoris S Almamonis temporibus Hippocratem Arabice redditum fuiffe: fedom- 
nibus veliguis tr anslationibus obfiruxit, pralatadg, ef verfio compofita ab Honaino filie 
Ifaacicujus magna fuit {ub Califa Elmotewakelioautoritas, Is issperio preeffe ca 
pit Anno Hegira 232. Chrifti§47, defuntius anno Hegire247, qui refpondet anne 
Chripi 861. Honainus vere aifcipulus fuit Jobannis filii Mafowia, qui vuelgo Mefue 
Cie 


* Inter alios 4 Georgio filio Boctiechuse Chriftiano Jondisaburenfi,' 
** Guliftan p. 239. | 
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phevibus jam faculis unt verfiones Syriace,quia lingus hac dothorum effe cepit,qua 
Poli uf Chriftiani, fed ipfi ita ejus obliti, ut licet facra in illo idiomate celebrant, 
savnen fiudioid cogntur adds(cere, Inde jam pridem, ut dixi,rarisfimea fant, nee 
amplins reperiuntur, Caterum per ea qua hattenus diferui, abunde copfare 
pute, quod ex collatione verfionam Arabicaram exiguautilitas capi posfit ad Grace 
fevipta emendanda, : 

Hattenus Renaudotus , qvi fubjecit deinde ex Eutychio & 
Abulpharajo nonnulla deHippocrate,qvzDacerius pretermittendaefle 
duxit, qvod nihil complectebantur prztermale excerptaex tis qvz de 
prineipe Medicorum 4 Gracis tradita funt. 

; V. POLYBUS gener ac diftipulus Hippocratis, & tefte Gale- 
not. in Lib. de natuta hominis T. 5. pag. 2. Alg-dePawavos viv rea vee didee- 
@nearlay,0¢ Hdev Ads Oceive ley weflaxwinasisn Iamoxga tes doy wdrwv,allegas 

tur ab Ariftotele III. 3: hift, animal. & habitus eftanonnullis auétor li- 
brorum qvorundam eximiorum qviinter Hippocratis {criptaleguntur, 
qvalia funt aE QiowG» avSewmrs (fed neutiqvam affentiente Galeno) 
tum a&s Durieg waydis , Ee yours, WEE Algsras vyrouvnc woos THs ideras de 
falabri viftus ratione, qvi libellus fib Polybi nomine freqventer editus 

eft, & latine verfiis 4 Guinterio Fobanne Andernace Bafil. 1529. ad calcem 

Scribonii Largi, 8. qvz editio adjungenda aliis in Lindenii Bibl. Me- 

dicap.924. notatis.- Preterea wee veraw acdeniqve @&2ra9av,  Alba- 
nus Torinustibrum @&s yovig-de feminis bumani natura, librum de ratione 
pittue fanorum de qvo jam dixi, & librum @s' ra Daw de morbis K WE: Tav eve 

Ts wadaw de morbis internis, qviibidem inter Hippocratis{criptalegun- 
tur, latine vertit & fib Polybi nomine edidit. Bafil, 1544. 4. Polybi 

paftilhim glutinandis vulneribus laudatCelfus V.20, meAuGov rev iedjedy 

sv Tw reps oxTaunvay. Clemens VI. Strom. p. 683. 

VI. Etiam ad HIPPOCRATEM Gnofidici & ad HIPPOCRA- 

‘TEM Theffali F. fcripta nonnulla relata funt, qvz inter libros Hippo- 

cratis noftri, Heraclidz F. leguntur, ut fiapraad§. 1. notaa) obfervavi. 

Sed & THESSALO ejus filio librum fextum &.qvartum emsdnpener , li- 
brumgve w& teoPns tribuerunt nonnulli. | Verumdehis alitsqve Me- 
dicis, Hippocratis vel filtis, ut Theffalo & Dracone , vel difcipulis , ¥rodice, 

Dexippo, Apollonio, tum Ctefia & Thcomedonte : vel eqvalibus‘aut etiam anti- 
qvioribus, Pheone five Phaone, Philifiione Eudoxi Cnidil preceptore,4rifte- 

ne, Pherecyde, Pythocle, Phileta, Acumeno, Pittalo, Archidamo, Metone,Eryximae 

cho :. tum de Acrone au€tore fettz Empiricxz, de pollonide, Antigenes, 

Agimio, EurypbronteCnidio,& dePhilofophisMedicinz pevmis Thalere, Phe- 

F | Uuuuyu recyde, 
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re 


I. 

CYDIDES ex Alimufio populo Athenienfis, ad Miltia- 
' dem genus fuum retulit, fi credimus 4f«rcellino Rhetori a) 
qvivitam Thucydidis grececompofuit. Verum hoc refel- 
licur aJanoRutgerfio lib.1, Var. Leét. cap. IX. Summo cer 
teloconatus fuit (Cic. Bruto c. 11.) Overs five ut potius {cri- 
bendum b) Oro/ifilius,cut de illius ingenio praclara fam ominatus fuerat 
Herodotus, cum in Olympiis recitante fe Hiftorias flias, obfervaffet au- 
fcultanti Thucydidi prz admiratione & idem olim faciendi cupiditate 
facrymasexcidere.c)Natus eft anno fecundoOlympiadis LXXVIE. (an= 
te Chriftum natum CCCCLXIX.) ut ex Pamphilaapud Gellium lib.XV. 
c. 23, colligitur: adeoqve fedecim circiterannorum erat, cum Herodo- 
tum fia recitantem audiret, ipfe Herodoto minor annis tredecim. Pra- 
ceptores habuit Anaxagoram EhtTolophum,Rhetoremd Antiphontem 
*& propter Anaxagorz difciplinamA thei convicium ipiiqvogve impa- 
um effe fertur. Ducis bellici munere funttus, ob amiffamqve Am- 
phipolin d) ab Athenienfibus Ao. ztatis XLVI, Olymp. LXXXIX. 1. 
Uunuu2 exfi- 
a) De hoc Marcelino dixi libro IV. in Hermogene, qvem commentariis illuftravit. Vie 
ta Thucydidis, qvee fub Marcellini nomine exftat , ab Aldo primum Greece cum Thu- 
cydide edita, 4 Bertholemeo Parthenio Benacenfi, & poftea ab If Ca/aubone latine 
verfa, & ab Emilio Porro & V, Cl. Johanne Hudfono illuftrata, laudatur 4 Svida im 
carnAauere & amroAcvew,& manu exarata exftatin BibL Regis Galliee cod.1413. & 
in Bibl. MarqvardiGudii, Mihi videtur effe vel preemiffum 4 Marcellino commenta- 
riisin Thucydidem, veleffe ANT WAT aT IOy Operis Rhetorici, in qvo de Demo~ 
Mhene & aliis viris eloqventise laude claris Marcellinus egerat, Neqve Svidas (ey 

Sxxudids yocat , fed Marcellinum laudans, TE ingvit, Only, . 
b) Ita Marcellinus Didymum Grammaticum fecuytus fcribendum contendit, auctoritate 
Ss‘nAn¢ qve Athenis cenotaphio ejus impofita {uit his verbis : @uxudidns Oped 
AAwuri Or. ) og 
0) Marcellinus: Asyéj/oy dé EK Gy TOBTOV » WS ToTEe TH Heodors rats idias igae 
elas sm desnvumesve wap ad axpoaces Ouxudidys% axtioas édaxpueey, 
Exel] Dasi rov Heoddjov taro Sear duevov crew au]s meds tov Na« 
tiga, Orcgov, w Grope, opyan Quon te ye cx mwpes paSmect|o, Idem 
tradit Photiuscod. 60, & Svidasin @uxudsidns , qvi in Olympiis accidiffe affirmat. 


Thucydidem amulatione hiftorize Herodotez accenfum etiam memorat Lucianus de 
{cribenda Hiftoria T. 5. pag. 631, 

* Plutarchusin vita Antiphontis: KayxiAss } ev TO WE aU]s cua pal) Ouno- 
ide t# cuyyeaPews padyrnyy (ita & ¢Czecilio Photius Cod, 359. fed ddai= 
oxehoy dicere debuit) texucyestcy yéyovecy 8% av.srayraray Rap avlad 
Avti@wy. Refpicit locum Thucydidis Lib, VII. p.592,,.. 0. 

d) Vide qva hac de re'ipfe Thucydides Lib. IV, p. 533. Lib. V.p. 361 


ney ee)» HYSTORIZ,, LL. XXK 869 
abaliis ia Libros XIII: cujus divifionis plus fimplici vice mentionem fa- 
cit Gracus Thucydidis Scholiaftes (vide H. Stephaninotas p. 553. edit. 
ClarifS. Hudfoni) ab aliis aliter (Diodorus Sic. XIII. p. 306. notat a qvi- 
bysdam in libros novem) diftin&tum fuifle : opas 49 aheisy, adit 
Marcellinus, 9% xowy xexgatnns tev wings TeV OX ]ai Oingncd ay THY 7 petty pect 
Se » Ws Hoy Ewexgwey 0 ArxAnmi@. k) Liber o€tavus qvoqve 4 priorum 

eptem fublimi & elaborato dicendi genere remittere vifus, & contra 
priorumfeptem librorum morem dnpsryoglais five concionibus deftitu- 
tus, qvorundam judicio tributus eft Thucydidis filie, ab aliis Xenophonti, 
ab aliisdeniqve Téeopompo, Sed Marcellinusnon dubitat& hunc ipfius 
effe Thucydidis , verum amorbo jam affecti, adeoqve animo qvoqve 
jam languentis. Tribuitur etiam fine controverfia Thucydidi a Plu- 
tarcho Lib. de garrulitate p. $13. Stephanoin Bodsses, doyetosa&c. & 
ab aliis pasfim. Ingreditur Thucydides opus 1) fuum 4 bello inter 
Corinthios & Corcyrzos, qvod feptem annis Peloponnefiacum ante- 
cesfit, narrationemqve per zxftates & hyemes (confer Theonem p. 33. 
progymnaf{matum) diligenter diftinfétam perducit ad annum belli Pe- 
loponnefiaci vicefimum, ita ut qvz per VII. poftremos belli iftius annos 
gefta {unt (per XXVII.enim duravit ,qvod oraculo pradittum & eventu 
comprobatum effe teftatur Thucydides Lib. V. p. 361. Plutarchus Ni- 
clap. 29. duravit autem abextremo Annir. Olympiadis LXAXXVIL 
usqve ad annum 3. Olymp. XCIII.) haud attigerit, morte przventusin 
Parparo Holice Afiz regione, ut ex Apollodori Chron. Stephanus in 
. Nagragay, so 
II. Supplevere hiftoriam poftremorum belli annorum Cra- | 
tippus, Vhhucydidis eqvalis,cujus meminitDionyfiusHalicarnaffenfisL1- 
bro de iis qvz Thucydidi propria funt p. 143. Theopompus item, tefte 
Marcellino, & Xenopben, cujus EAquxa etiamnum hodiefuperfunt, & 
Thucydidem continuant hiftonia annorum XLVIII. ab Olymp. XCIL 
anno fecundo adannum fecundam Olympiadis CIV. _ 
IV. Libro Thucydidis fecundo occurrit differtisfima defcri- 
| Uuuuy 3 ptio 
k) AfclepiusSophifta , de qvo dixi Lib. I.c.1.§. 7. 7 

hb) Vide Day, Chytrzi Chronologiam Thucydidis, Degoreum Whear in preelect, hiema- 
libus, Gueintzium in vite Fiftotica, & qvi diligentisfime in hoc argumenro verfa- 
tus eft Henr. Dodwellum in annalibus Thucydidis editis Oxoniz Anno 1702, 4to. 
Czterum ratio fugit Edmundum Richerium, cum in obftetrice animorum c, 8. pag, 
326. {cripfit Thucydidem in componendo mirabili opere hiftoriarum annos 27, in- 
fumfiffe, Nam 27. annorum hiftoriam perfeqyi yoluit, non totidem annos in il- 

la {cribenda infumfit Thueydides, a. 


\ 
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nes, ut eum manu fia ofties p) deftripferit: certe hoc refert Lucia- 
nus adverfus indoétum, T. 2. p. 380. ac fi veteri famz apud Arfenium 
Monembafiz Epifcopum } credimus incenfa Athenis Bibliotheca, 
& Thucydidis opere una ab umpto , ex memoria illud Demofthenes 
refticuit , fed qvod merito falfum ac commentitium videtur Vosfio 
Lib, VI. Inft. Or. c. 6. fe&t.2. qvisenim, nondicam tantam memoriz 
Demofthenis vim, fed qvis fibi perfvadeat unicum tantum exemplum 
fuiffe operis Thucydidei, poftqvam Xenophon femel illud ha€tenus de- 
litelCens , cum fupprimere poffet, protuliffet in lucem, veriqve au- 
€toris gloriz vindicaffet, ut refert r) Laértius Lib. IL. fe&.57, Marcel- 
lum qvoqve Syrumtradit Damafcius in vita Ifidori (& ex hoc Svidasin 
Larss1G) integros o€to Thucydidis libros memoriz mandaffe, fed 
nihilo meliorem oratorem inde prodiiffe. Czterum tralatitium eft 

olim extitiffe qvi Thucydidem tanqvam xavova § At}ixioes & preflx 
brevitatis magiftrum imitati, five uf Ciceronisdeoptimo generc ora- 
torum verbis utar, Thacydiaios {e profesfi funt, non inter oratores tan- 
~ tum, ab ipfo Ifocrate usqve, Thucydidis prope xqvali, in qvo multa 
~ communiacum Thucydide obfervanteruditi : fedex Hiftoricis etiam. 
in qvibus Philifus Naucratita, pene pufillus Thucydides s) ab eodem 
Cicerone appellatus Lib. IL ad Qvintum fratrem Epift.12. Thucydidis 
jn brevitate ita imitator, ut ob{curitatem ‘illius qvidem effugeret , in 
multis vero aliis virtutibus illo inferior effet, obfervante Qvintiliano 
Lib. X.c.1. & Dionyfio Halicarnaffeo Epiftola ad Cn. Pompejum ; tum 
| igres¢ 
P). Turnebi qvi XXVIII. 22. Adverfar. decies & Roberti Titii qvi IV. ¢. adfértionom fe 
** + Petes hoca Demofthene factum affrthat , memoriz lapfum reprehendit Vosfais, & ex 
- +) <"e0Tho, Crenius 1. aninadverf, philolog. p, 75. Videtur etiam Demofthenis erga 
- - -Phoeydidem ftudium in proverbiim abiiffe, ut colligas, ¢Svidain Zrayereings, 
Fuere etiam qvi tradiderunt Altonfum V, Arragonia Regem octies manu fua Thucy- 
* didishiftoriam defcripfifle. Ceterum memoria lapfus eft Mottanus Vayerus, qviin 
judicio de Hiftoricis ubi de Tacito differit, Tacitum pariter ac Thucy didem imitatores 
_ Demofthenisaffirmat. | ri. 7 : . | 
q) Itaillein Apophthegmatis prece editis & Leoni X. infcriptis, deDemofthene ' sFiro- 
x6 maricd Taw wee au]s TOW CUyycaDEd esxudldm s xgy ta rAaTA 
SX Tay Exes AcyaY es TO WoAiiRwTEcov mETEPeace. Kaj srw Acyé]aj 
eSJov ExpspaSynsvey, ass Digsay ro rare wes aus, ore arc]é xey- 
cians ® BiCAroSauns ev KSrweys x TUyKadoay Tay isopiev Oxnvdids,ave 
_ ay povoy LI OLLYNLOVEUT ay reba, Ky sta) pslevea Prd TONG Ye a 
$) Latrtiusin vita Xenophontis: Asys]ay dots udy ta Oxxudids Bibra Adva- 
yor}. WDsAEStces Duvet Gr, dvb ete dovav tyatyer, Adde Dodie iy 

_ pafatum ad Annales Thucydideos p. 34. feq. 

6) Contes Vosfugn de Hitt, Gr, p. 27, & Vavaflorem de ludicra diftione p, 167,, 
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qve gvi Thucydidem illuftraverant excerptas, ad orasqve codicum 
primitus adicriptas, & poftea, ut fit, in unum collectas fafciculum, 
vz perverifimilis fententia eft H. Stephani viridottiffimi. Cafpat Bar- 
thius T: 2. inStatiumpag:306. qveritur fe incendio Seflerhufanocum 
‘Bibliothecx fuz perdidiffe mdicem tam in Thucydidem qvam 

ejus Stholiaftem., qvé ramen ingvit, recentior cf quam sulgo attenditur, 
 Chriftianum agnofcas ex eo, qvod Gregori! Nazianzeni fib nomme 

Theoldgi arraies Librum fil, p.4g. 0 _ 

35 wit? Paedant qvogi o Thcy didi fe 'o jam inde fui repre- 
HienfSses , narh'Svidas tebtatisr Claudiues Didymumfcripfile aE ray ana. 
Wid iy aoa cv avarcylay Ouxdidn five de Thucydidis circaanalagiam 
vocum gracarum lapfibusatqveerroribus. “Aliidifficile atqvedurum 
Cribendi genus t) alii argumentum nimis particulare, alii affeCbatas 
tot moteftas obifturasqve conciones, aliinarrationum feriem, propter 
obfervatum hiémum zftatumqve ordinem, ante res integre expofitas 
abruptam, wu) alu hyperbata freqventiora, alii alia in eo reprehen<. 
derunt, qvz videri poffunt apud do&tiffimum & acerrimum cenforem 
Dionyfium Halicarnaffeum in Epiftola ad Pompejum qva Herodotum 
Thucydidiprzfert. Sedneccontemnendz funt virtutes hujus {cripto- 
ris ,in cujus opere pluta nitent, civilis prudentiz obfervata ac pracepta 
planeegregta, hiftoricum judicium, ftudium veritatis * etiam iis ut- 
cunqve parcens a qvibus in exfiliumconje€tus fuerat, fublimis w) di« 
&tio, brevitas ** deniqve pro rerum qvas defcribit magnitudine: at: 
nimis fint aufteri, qvi in tam pulchro corpore levibus forte aliqvot 
paucisqve maculis offendi fe patiuntur. Johannis vero Harduini fiufpi- 
cionem, qvi ex Gallicifmis nonnullis qvos in Thucydideo opere obfer- 
vaile fibi videtur p.152. Chronologiz V, T. é numis illuffratz, & aliis 
qvibusdam leviculis argumentis alium 4 veteri qvem Plinius legerit 
Thucydide habere nos conjicit, non eqvidem curo, miror magis in 
viro dof&to & argumentorum qva conjeCturz ejus opponi poflint 
haud ignaro, a 


oe XXXXKX a IX. Epi- 
t) In veteri Epigrammate pag. 95. Anthologiee, in laude ponitur qvod Thucydides ft 
: yw wavjeoss al]cg a folis eruditis & prudentibus legendus atqve intelligendus, 
un) Vide Theonis progymnafmata p. 33. edit, Camerarii & p, 30. ubi dehypethatis, 
* Lucian. de fcribenda Hiltoria Tom. 1, pag, 630, 631. 
** Td. p. 637. 
w) Svidas in Xeseeex]nees, Plutarch, in Fabio Maximo p,174: 
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Grzcarum literarum Profeflore, cium ejusdem Scholiis, ex editione 
Alii Viti Winfemui, Witebergz 1569. fol. 1580. 8va. 

Ex. nova verfione elegantiffima & cum notis Chronographicis 
ac Geographicis Georgii Acacii EnenckelBaronis Hobenecett, Tubing. 1596: 
8vo. Argentor. 1614. 8vo. ce . 

Orationes ex hiftoria Thucididis & infigniores aliqvot De- 
mofthenis in latinumfermonem converfx a Philippo Melanshtbone , editx 
4 Cafparo Peucero, Witeb.1562,§vo. Converla qvadam é Thucydi« 
dis hiftoria, & de au€tore illo deqve {criptis jas expofita 4 Joachime 
Camerario. Witeb.1565-8v0, eee 

Plures orationes in lingvam lafinams converke per Jobannein Co 
fom, ArchiEpifcopum Beneventanum. Inter eyus latina monumenta 
Florent. 1564. 4to. & feparatom Roftoch. 1584. Helmftad. 1610. 4. cum 
prafat. Job. Cafeltis ae —_ 

Fobus qvoqve Verstius Genuenfis qvi A.1571.,diem oblit , oratio- 
nes plerasqve Thucydidis peréleganter, tine vertit, notato argumen- 
to atqveRhetorico artificio. Pratéreo orationem * Periclis ex Libro 
fl. Thucydidis fatine verfam a Gvil, Cantero, poft Ariftidis orationes 
Bafil.1566.fol.p.580. a | 

«XI. Baditiones Thugydidis. Graca. +. 

¥. Prima dldiza Venet. A. 1502. fol: Cum vita Thucydidis dus 
plici, una breviore Asonymi, iu em forte qvi {Cholia collegit] altera 
paulo prolixiore Marcellini, Idem Aldus anno poft, Scholia Gracaan- 
tiqvainThucydidem feparatim edidit,fiubjeéta Xenophontis Libris VEL 
EAmxav , Georgii Gemifti Libris II. derebus qvz poft pugnam Mant> 
neamacciderunt, & Herodiano, A.rsoz.folk yk 
' 2, Florentina apud Bernardum Jumsams A, 1526, fol, Cus fthe- 
liisGrecis ad oras aginarum appofitis. | boo ee hea: 

> Bafileentis ervagiana A.1540.fol. 4 foechime Caméneriere- 
cenfita& caftigationibus qvibusdam illuftrata ex MSto cod. Bafileendi, 
qvo ufus Heresbachius, qvemqve Eugentus qvidam (Poli olimdone 
veratJohanniAretino. Inhaceditione fchalia 4Camerasio emenda- 
re 9.2.2.0 Sr an Tarn Ea 
# Synefius Dionep. 37. Esjis yyvocs tay dia Pogaye wend noy ray poroe@ure- 
Sérsav pirer dito Uslaus tov Ao aortas Te (apud Platonem Mendrentoys 9 
TleginAtes em ifaiPioy Ovsudids % Ad reves, ExaTapes Outi gy rdpamrodu 
xaddiaw 6) Toig idioig xeevoo's xpivé Aves, Kander Peticlis Oratfonem irtepte 
imitatus Hifterieus qvidam perftringiar 4 Luciano de fetiben€s Hiftoria T.1. pag, 
619. [y, CivehotiGraterce. dig) ‘Bel in pophlabrOvestiht Pires B is Laue 
dari in Concione cos qbi funt in pratiis interfecti, ft fr Wes gSeten- 

nis, ut fcc, tlle die recitari neceffe fit. 
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didis accurate & luculenter expreflus exhibeturé pofteriore recenfione 


H.Stephani , & recens in feftiones diftintus: in uniuscujusqve pagine 
ora exteriore annotatur arttlus & menfis, qvo fingula acciderunt, ex 
merite H. Dodwelli Chronologorum noftra atate Principis. Verfio 
latina Emilii Porti, verum ab Hudfono hinc inde emendata, non ut vul- 
ofieri folet é regione fed infta minorichara€tere-ponitur. Verfioni 
bjictuntur variz leétiones & notulz criticz ex prioribuseditionibus & 
tribus MSS.codd: excerptz. Deniqve imam paginz partemoccupant 
Gréca fcholia. Prefixafunt operi preter vitam notis illuftratamelogia& 
Judiciade Thucidide, pluraqve fe fuilfe daturum ait Huidfonuis ex Dio- 
nyfio Halicarnaffeo, nifi hic paulo iniqviorem fe oftenderet, criticum- 
qve calamum in auctorem probatiffimum ftrinxiffetjuvenis adhuc judi- 
cligve parum fubaéti, ut notatum H. Stephano Lib. II. {chediafm. 4. & 
operarum in Dionyfium Halicarnaff.c.16. ub1 docet Dionyfium ipfum 
imitari deinde dignatum, qvz antea reprehenderat. Adjunxit etiam 
doétiffimus-editor binas tabulas Geographicas ad Thucydidem intelli- 
gendum facientes, unam Gracig, qvamexThucydide & Edmundi Hal- 
leji chartula delineavit, alteram Siciliz qvam ex Cluveri Sicilia antiqva 
@eprompfit. Ad calcem fubnexa fant Epitome Thucydidis aGeorgio 
Acacio, & argumenta concionum a Jobo Veratio confcripta, & H. 
Stephani proparafceve adteCtionem{tholiorum. His fiiccedunt proli- 
iors gusdem Stephani & Palmerii [ex eyus exércitationibus ad opti- 
mosauctores grzcos] annotationes, qvz le€tionibus variantibus inter- 
ferinon potuerunt, qvibus ex Porti & Acacii commentariis notz hinc 
inde deltbatz , & Hudfon nonnulla immifcentur. Nec minus Camera- 
rii animadverfionibus hic locum dediffet ,fi qvidem ejus ibellum nota- 
rumin Thucydide nancifci potuiffet. Accedunt preterea variz lectio- 
nes ex aitis duobus Codd. MSS. Henrici Clarendoniz Comitis & Joh. 
Georgii Grevii, qvos ferius imfpicere ipfilicuit. Dentqveunidices tres 
locup)étiffimi rerum, diftionum gracarum infigniorum, & f{cripte- 
rum in {choliis laudatorum. Polliceturpreterea Hudfonus mantiflzfe 
loco adjetturum effe Annalibus H. Dodwelli Thucydideis, .fiqvidém 
aCl.Roftgaardo receperit, collationes fcholiorum MSS. in Bibl. Regia 
Parifienfi, fed Annales Dodwelli fineilla acceffione lucem nuper ad{pe~ 
xerunt. MStumcodicem Thucydidis habere fe refert & ex eo locum 
infignem Uluftrat Marcus Meibomius V.C. libro de fabrica triremium 
Pp ° 5 I. eq. ‘ pi 
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XVI, CTESIAS Ctefiochi filius a) ex familia Afclepiada- 
rum , patria Cnido Cariz urbe , Medicus Artaxerxis Mnemonis , per 
XVII. annos in honore ab eo habitus, 4 Salmafio b) perperam traditur 
fuifle 2qualis Herodoti, cum juniorem fuiffe clariffimis argumentis con- 
- ftet, c) Mihi hoc loco fuafficiet {cripta eyus tantum commemorare, id- 
que tanto brevius, quod exceptis paucis fragmentis & excerptis Henrie 
_ct Stephani, d) Andrez Schotti, & Gothofredi Jungermanni induftria 
collectis & Photii Bibliothecz interferi, vel Herodoto fubneéti folitis, 
nullum eorum ad nos pervenit, fed ad unum omnia interciderunt, 
Fuerunt autem hzc, 

TIEPEIKON GiGasa xy’. Hiftorie de rebus Perfarum Libri XXII, 

_ in quo opere dicaverat fex primores libros defcribendis rebus Affyria- 
cis e) allisque quz Perfica antecefferunt , faéto 4 Nino & Semiramide 
initio, A feptimo autem libro ad poftremum , usque Hiftoriam Perfi- 
cam perfecutus eft aCyro & Camby fe Regibus, ad annum 3, Olympiad, 
XCIIL. f) five annum Artaxerxis Mnemonis o€tavum, ante Chriftum 
natum CCCXCVI. ufus arcanis annalibus quos in membranis g) de- 
fcribi fibi curaverant Reges Perfarum, Perfpicuitatem fuavitatemque 
Ctefiz diale€to Jonica ufi mire predicant Demetrius Lib. de elocutione, 
§. 218. 222, Dionyfius Halicarnaffeus, & Photius. In rebus ipfis Hero- 
doto fzpe, interdum etiam Xenophonti h) contradixit, obfervante 
Yyyyy Pho- 


-a) Tzetzes Chil, 1. hift..1. & Gyidas, Plutarch, Artaxerxe p. 101s, 1014, Lucian, de 
{cribenda Hiftoria T. 1. p. 630, 

b) Salmafsus ad Solin. p. $71. edit. Ultraj, b, G, ¢ loco Diodori Sic, perperam accepte, 

©) Ea vide fi lubet apud Vosfium de Hift, Gr. Lib. Le. ¢. 

d) H. Stephanus Photii excerpta ex Ctefize Perficis & Indicis preece primus vulgavit A. 
1557. 8vo. deinde eadem fuis Herodoti editionibus latine 4 fe translata & disquift- 
tione de Ctefaa aliisque nonnullis aucta adjunxit, Hine Andreas Schottus in fua 
Photii verfione poft cod, 72, Ctefise fragmenta fubnexuit, Denique hoc diligentis- 
(ime fecit in fua Herodoti editione Gothofredus Jungermannus, quam fecutus eft 
Tho, Galeus. In Allatii apibus urbanis p, 187, legas etiam M. Antonium Petilium 
excerpta ex Ctefiae Perficis & Indicis latine vertiffe, De Ctefue {criptis egit procter. 
ea Jo. Meurfius in Cypro Lib. II, c. 29, & ad Apollonii Dyfcoli Hiftoriam commen. 
titiam p. 120. Johannes Harduinus fragmenta que: exftant fuppofita Ceefiz effe cons 
jicit, in Chronologia V.T.p, 91, Sed folenne viro illi erudito wapadvporoyey, 

€) Hinc Strabo pag. 656. Lib. XIV. affirmat Ctefiam {cripfiffe Accrupiaxa & Te 60k » 
Iilis primoribas libris diligenter ufiss eft Diodorus Siculus, libro preefertim fecundo, 

F) Diodorus Lib. XIV.c, 47.p. 421. 

6) Diodorus Lib. IL. p. 84, | 

) Xenophon Ctefae Perficam Hiftoriam legit antequam fuam fcriberet’, nam libro I. de 
expeditione Cyri p. 157, memorans yulneratum 4 Cyro Artaxermem fratrem , Cte 
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NEPIMAOL, quorum primum memorat Stephanus Byz. in xiyv- 
©», Periplum Afiz Harpocration in cxiawedes & Svidas eadem voces 
Ctefiam refry wGorynesws laudat idem Stephanus in xocurn, 


MEP! TGN KATA THN ASLAN @0PON. De tributis Ale opus 
laudatum Athenzo Lib. X. p. 442, Librum tertiumillius operis memo- 
rat idem Athenzus Lib. II. p, 67. 


, IIEPi NOTAMQN. De fiuviis libri, quorum fecundus allegatur 
4 Plutarcho de fluminibus p. 1160, ubi de Alpheo, Sane Ctefiam fim- 

liciter laudat Plutarchus, non Ctefiam Ephefium cui libros de flumini- 

us nefcio qua de caufa tribuit Mauflacus in notis p. 81, notatus a Voffio 
de Hift, Gr.pag.349. QuamvisCtefiamEphefium e wearw Tserind@e 
libro primo Perfeidis five de Perfeo illo qui Medufam interfecic, allegat 
idem Plutarchus pag. 1161. Citatur Ctefias, etiam:ab Eratefthene in Ca- 
tafterifmis c. 38. 





CAPUT XXVI. 


De decemORATORUM veterum Atticorum feri- 
ptis editis ac deperditis, &5 de aliis nonnullis anti- 
quioribus Oratoribus Gracis quorum fcripta vel 

omnia velpleraqueinterciderunt, 


Scripta deperdita de Rhetoribus prifcisGracis, Decem Rhetores antiqui celebrian 
ves.1. De Antiphonte, © illius orationibus editis ac deperditis, earumque 
qua explant editionibus ; Tum obiter de Mneftbeo, Pericle & aliis antiquif 
frmis Oratoribus Atticis, x, De Andocide, 3, De Lyfia, ubi fimul de Cee 
phalo ejus patreitidem Oratore 4, De lfocrate, & aquali cjus Alcidamane 
te, tum de praceptore utriusque Gorgia. §. De Ifao.6. Lycurgo,7, Dea 
mofthene, 8, <Efchine, 9, Hyperide.10, ac Dinarcho, fingulorumque 
borum orationSbus editis ac deperditis, 11. 


Yyyyy2 = ~~ SCLAU- 
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toriz artis precepts {cripto tradidit, b) primus etiam dicitur Athenis 
{cripfifle c) dinavxss Adyus five orationes, quibus cives caufas fuas in 


b) Quintilianus Hl. 1, 47ipben quoque & Orationem 


Yyyyy 3 judi- 
ig T3 Se@iss yeryovwc. GedPlutarcho affentior, Svidas quogquein AvtPey 
neces ¥ Kans yacaxTip@» usta Tepyiay, 
rime omninm feripfit, & nibilomis 
mintss artem ipfe compo/uit, Photius : mF 0aTOV Fev ya % pyr opined ¢ cura vactay 
Pass téxvacay xivev yelovora, Eadem habet Plutarchus,& Antiphontem ey ry 
T€Yyn laudat Ammonius de vocum different. in onpesov » Apfines Rhetor , 8 Jonfio 
judice Galenus pref: ad Gloffas Hippocratis his verbis; OF6d8 % QUTOS xa 0S Ta 
meagan clon ey orrcy eet ¥ movety ove pect cs 101V by OYA 05 pobv %, AYTIDGY ixcte 
Vig, OSE OMwE aU] mwoiyrsoey Exdidxexe, Videtur etiam refpicere Cicero in Bru- 
to, C, 12. poftquam de Protagoree & Gorgiz locis veluti communibus Rhetoricis dixiflets 
Hinc Antipbontem Rhamnufium frnilia quedam babuiffe confcripts &c, Ante Antiphon- 
tem fuere& alii Oratores Athenis , ut Mene/fhexs qui contra Thefeum dixit, vide Liba- 
nium T. 2, pag, 480. Sed ii nihil {cripfiffe cognofcuntur, Primus qui orationes 
{criptas habuit, fuit Pericles , tefte Cicerone 2.de Oratore, & Suida WeegixA. Idem 
Ciceroin Brutoc,7. ezte Periclem,cujus feriota quedam feruntur S Thucydidem « lite 


tera nullacf que quidem ornatum aliquam babeat , & Oratoris effe Pideatur. Sed pac | 


rum digne Periclis fama vile funt Quintiliano IIL. 1, Inft. qua: illius setate fereban- 
tur. Nonnulla ex Periclis oratione quadam profert Pletarchus Lib, de fui laude p. 
$40, $43. &c quem de eloquentia ejus vide in vita Periclis p. 156. licetibidem negat 
guicquam fcriptum reliquiffe precter decreta, éyyeaPoy joey goev aro Acre 
wry tay yOiruatwv. DePericle pree ceteris videndus in Lexico Cl, Beelius, 
Cognomine Olympium di€tum obfervat Grevius ad Lucian, T. 2. p,867. Confer Plue 
tarchum in Pericle p. 173. Pericli Cicero adjungit precterea Aicibiadem,  Thucy- 
didem (non Olori F, fed Periclis adverfarium Milefii F, Alopecenfem de quo Plu- 
tarch, p, 158.) Alcibiadi (inter quatuor Alcibiades Meurfio VL 12, Attic, Lect. ob- 
fervatos celeberrimo, cujus imaginem exhibet Gronovius T. 3. thefauri tab, LXVIL) 
Theramenem, licet nullum ejus fcriptum vidifle fe, alio loco teftatus : denique Cré- 
tiam , de cujus dictione qua in Orationibus ufus eft videndus Dionyfius Halic. de 
aliis ejus {criptis Meurfius in Bibl. Attica, de vita ipfius & Atheifmo ei objecto Bie- 
lius Vir Cl, in Lexico. Inter Rhetoras Pericli amicos Epbialtes quoque a Plutarcho 
celebratur pag. 1594. 157. feqg. De Alcibiadis eloquentia vide eundem in Alcibiade 
p- 196. & in Nicia p. ¢28, quem Niciam ait primum indecoros geftus in fuggeftum 
Atticum invexiffe, 


e) Precter Quintiliani Plutarchi Photiique teftimonia ita Clemens Alex. 1. Strom, p. 308. 


feq. Dacide xgy TSG neeTa drares ay Adyus ry Tet pytopind idteipwcere Super 
KGy MDE cuvnyopicray mecrroy dixcavincy dovyor esc xdorw yparpapeevey 
AvriPavra Duds Papevaciov, cos Pyoi Asodweos. Apyyyov Tore WoAsTing 
Antiphontem noftrum vocat Hermogenes 2, @€%i08@¥. Plutarchus addit Themiftoclis, 
Ariftidis 8c Periclis nullas exftitiffe {eriptas orationes judicialis arpumenti,Alcibiadem ve- 
ro, Critiamque, Lyfiam & Archinoum juvenes verfatos fuiffe cum Antiphonte jam fene, 
Ammuanus Marcellin. XXX. 4. Antipbon ile Roamunfins, quem ob defenfum negoti- 
ami omninin primnm antiquit as prodidit accepiffe mercedem, 


~ 
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Orationes fub ejus nomine olim exftitere LX. é quibus Czci-. 
lius Rhetor in libro de Antiphonte XXV, fpuriasefle affirmavit, Plutarch, 
in Vita & Photius Cod, 259. Hodie exftant Orationes XVI, quarurrus 
perinde ac deperditarum Meurfio in Bibl. Attica magnam partem ob- 
fervatarum titulos Alphabeti ordine digeMfi, fed deperditarum genuina- 
rum tituli nullo przfixofigno defcriptifunt, & {puriis prefixus afterifcus, 
Numeri Roman! indicant numerum ordinis in editionibus Orationum 
Antiphontis quz exftant, quarumque tituli cruce funt fignati. 

O megi ayytdrias, In hac oratione feipfum egregie Athenienfibus fed 
incaflum defenfitavit Antiphon Olymp. XCII. 2, Laudant Thucy- 
dides Lib, VIII, Cicero Bruto, Quintilianus [il. 1. & Plutareh, 
in vita, . 

wes arnSeiag Aoyes ©, Harpocratio paffim, Galenus in Hippocr. des 
officio Medici c. 3, & Svidas in deyoess , yeumajven » aedsou, &e,, 
Hefych. in #3s@-, Etymol, M. in yeuredta, Origenes 4, contra. 
Celfum p, 176, notat titulum operis adverfus Chriftianos quod in- 
{cribebatur QiAaay9ns Celfum ab Antiphonte claro Oratore mu- 
tuatumeffe, quiin fixis aspi aAySetac yryeapeercis providentiam fu- 
ftulerat. Hermogenes 2. zee} idtay teftatur Acyus ase) aAnSeiag 
fuiffe Antiphontis tegdjocxews. Clariffimus Reinefius felicem 
Mauffaci ad Harpocrat. in suse improbans conje&turam pag, 128, 
Var. lect. fuam opinor ipfe juffiffet {pongiz incumbere, fi confide- 
raffet loca Svidz in aessa & cress. 

Kar AAxCices ; Aosdogiees, Athen, Lib. XIL Plutarch. in Alcibiade : sv 
Tig AvTIPavr Gy Aoidopious yiyean|cy ons wai ay &c, Adde Jonfium 
Pag. 325. : 

ares THv Anpocdeves yoaOny Arrodoyie. Harpocrat.Svid.in xeAeovres, 

ares TH Anuocteves dvtryoa@myy. Id. in avdgav. . 

mis Anoctevay roy soatayey youwy, Videinfra OLLOWe : 

1S Arcayory eves xAngs » 2a, 3. Svid in téws. Sed ibi Lyfiz nomen 
excidiffe videtur, ut do&tiffimo Kuftero pulchre notatum. 

Arrodoyia dwpodoniag, ibid, Lyfiz potius eft, cujus nomen reponendum. 

"Tee THs Btg Tov EAsUDepov wasda. Harpocrat, in aici, 

Enirpomixes Tioxearss. Harpocrat. 

Em sT 07 bx0¢ Kanus pare. Harpocrat, .* : 

" epos Egacisgare mepi tay ideov Plutarch, in vita, Hlianus V. 21, des 
animal, | . 

wei Heodore, Vide ftatim infra Orat, wi Heads. | 

t wep 


ww 
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” Prifcianys Lib. XVII Hermogenes of idsav, Lib. IL, qviteftatur 
- effe Antiphontis ssgarorxers. oo 
abs aeevoias. Vide fupra quvees, 
espooipue. Svid.in cidecdoy, apoce, oy Sngos. a _ ; 
* Kard xgvlavécs, Harpocrat. & ex co Varinus in prrogand year tefta- 
tureffe{puriam, _ ae 
TapePeanuccs, fiverse ¥ Sapuodpancw Doo. Svid.inawrsrats & Lapse 
Seaxy, Harpocrat. — 
wep) rag. Athen. Lib. IX. Harpocrat. Euftath. in Iliad. 8. p.261. adde 
Meurfium IV. 5. Atticar. Le€t. Jonfium p. 327. Spencerumad Ori- - 
, gememp.jm, 2 i, a 
Emit eon ines Tipongatss. Vide fuprain EWsTgOwines, 
{ Katyyocia Paspaneses pila wis axreuas, Veneficii accufatioadverfus 
novercam, Exitat.I. | 
Kara Qiaivs. Harpocrat. | 
* ecg PiAwwoy awedcyia, Harpocrat. in dasereve 4. {puriam effe te- 
ftatur, . Blancardus exiftimavit Antiphontis P:Aswasxev laudari ab 
_ ' eodem Harpocratione in sieQenrer. Sed neutiqvam necefle eft 
- illius verba ita intelligi. , 
1 Katyyogia Pore axagdonu@». II. ennrny oma 6 Us sey AcyGLIV. Ace 
 ; Cufatio duplex fuper cade de cujus auctore non liqvebat. 
t AwcdAayic cis ro eure weaypea. III. sFawodeyiac useeG» Avy. V.Super 


ealem 
{ Kanryogia Qeve axsols VL & VILE, Accufatio duplex ezdis ab invito 
:, . perpetrate. 


t Awarcyia Dove axurd VII.&IX. Duplex Apologia ejusdemczdis. .. 
{ Karyyogia Qo whi & Asyour@» apvvaSayX. & XII, Accufatio duplex 
homicidz qvi fe defenfurus alterum interemit. . 

t Arrorcyia Dove 0 cos a uno pdyG» a rsxreoey XI. & XIU. Duplex Apologia 

-  gjusdem homicidz. Haétenus memoratz orationes XII. fant 
Asyosilli celebres Povxel qvos Antiphontinoftro tribuit Hermoge- 
nes 2. w& idea, Atqve apud Ammonium in éSupqus legendum 
AvriDav ev toig Douxess, Male enim editur Pewncis, unde Pomxsxes 

-habet Jonfius p. 325. non minus vitiole. , 

1 wes F -yogeurs XVI Defenfio choragi, qvod non fit auctor mortis 
qvam obieratunus ex pueris faltatoribus, cum vocis elegantioris 
caufa pharmacum bibiffer. Meminit& Harpocration in dddexe- 
AG» Kdumonla :. : — , 


 .. , . ..| ANDOCEIDES. —ssLsh, I. ¢, XXV1. Sox 
, ; ut pluribus tm locis mieliorem merito defideres. Nemo fe- 
ficius hoc ftudium decurzere poterat Clarisfimo & Rev. Viro Leurentio 
Nermannd , Enifeops defignato Gothoburgenfi , qvi obfervationes & 
Indices Atticos imytres hofke & czteros Gracix oratores jam pridem mo- 
liebatur: fedis anteqvam Epucopatum capetleret 12. Cal. Junil A. 1703. 
Upfaliz prematara morte exflinChus atqve elegantubus literis pariter & 
_Ecclefiz fuz fuit ereptus. 
: ‘ILL ANDOCIDES * Leogorz F. gente nobili, Athenienfis, 
natus prztore Theogonida Olymp. LXXVIIE. x. (ante Chriftom 
CCCELXVIIL) Antiphonti plurilus annis fupervixit , fuperftes ad- 
huc Olymp. XCV. poft liberatam auctore Thrafybulo Rempublicam, 
in qva ipfe varia fortuna ac fide rem gesfit, t in exfilio (qvane 
tum éPlutarcho inejus vita licet conjicere) defunétus. . 
-. QOrationes ejus exftant hz qvatuor, Photio etiam le&tz Cod. 261, 
I, wed pusysiovs Qvod myfterianon prodiderit. MeminitPlutarchus 
“ pavita, idem eo nomine accufat Lyfias Orat. V. 
U; wert cad] xaSods five ali dF adciasut Harpocratio vocat in oppadeny 
in hac enim oratione Andocides demonftrat reditus fui ¢ duew five 
- + jmpunitatem. Vide Guil.Canterum VIII. 4. Novar Leét.Fallitur 
~.: ‘Meurfiusqvi in Bibl Attica orationem w6::? adeas deperditis an- 
.. .“mumerat. Apud Plutarchum p. 835. male excuftm xaScas pro 
xaSods dsopduy, 
HE. wEs' d wees Aunedespovine comme. De pace cum Lacedzmoniis in- 
- eunda. Plutarchus fimpliciter wept eigyvas vocat. _Hanc latine 
- vertit Guilelmus Centerus. Bafil. 1566. fol. ad calcem Ariftidis. 
IV. Kala AAxPidde, Contra Alcibiadem Clinig. F, qvod ipfe perditus 
_ pesfime, Andocidem calumniatus fuiffet,& in exfilium conjicien- 
dum f{vafiffet. : : 
Alias preterea Andocidis orationes habuit Plutarchus, EaZercs 
} inqvit, duris ney 6 wee) Favdei£ies AcyG» (confer Harpocration. in ge 
aTHS) Kyamoroyla EOS Paiane. In Themiftoclis vita fub extremum 
idem Plutarchus memorat orationem: Andocidis wees rae ésajges qva 
Optimatum faCtionem in populum incendit, inter aliamentitus The- 
miftoclis reliqvias ab Athenienfibus effoffas ac disfipatas, 
canarias: Seat cee Pree en .e 
* tn veteri flatua {ed capite trunca apud Fulvium Urfinum p. 73. Elog, Avdoxloye Aswe 
ey 414 ASmvas(Ge. Navarchus fuit Andocideshic in bello intes Cosinthios & Corcy- 
rzos, tefte Thucydide Lib, I, p, 35.” De hoc etiara Andocide Barpopant. Hefycha in 
Avdoxids Eouns. Svidasin Avd0xidhs & Dee ienele Taste.Cél ¥ibih.49, Plu- 
tarchusin Alcibiade p, 201. feq. ubiex Hellanico refert genus ipfius ad Ulyflem, 
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Catonem, Acuti fant, nqvit, elegantes, faceti, breves ; fed ile Gracus abomns 

Laude felicior, Lob ea 

ics: Lyfiz.* nomine orationes olim ferebantur CCCCXXV. ut 
teftantur Plutarchus & Photius cod. 262. Plurimas ejus effe Orationes, 
fe tulit etiam Cicero in Brutoc.16, ex qvibus genuing CCXXX, ex: 
 fententia Dionyfii Halicarnaflei bro de Lyfia, de Czcilit apud Plutar- 
chum, vel ut apud Phosum eft, COOOUH: _ ‘Nam apud Svidam qvi- 
dem, qvod ultra trecentas genuinz exftinffe leguntur, corrigendum 
numerum monuitMeurfius Libs IL Attic.Leét.c.§. Ex ejusdem Biblio- 
theca Attica juvat hoc loco titulos-orationum Lyfiz, qvotqvot apud 
veteres memorantur, fed literarum ordine ame digeftos & obfervatio- 
nibus qvibusdam auctosf{ubjungere. Crucis figno notatz qvatuor & 
triginta adhucexftant, &numerumordinis oratiqnym in editionibus 
qbfervati ad(criptumhabent. . _ or ogp } 

"Meg Aynoevdex. Prifcian. Lib. XVIII. vide infra weg} Hyyodvdex. 

{Kata Ayogars. XII. Videinfrainter fuppofititiasxar’ Apisayooy. 

Was Aiggivay tev Eager ancy, Xess, 1 oes cuxoPavriag, Athen. Harpocrat. 

 Laértiusll.63, a og 

t wees AAxiGiddyy , Acwora Fiz XIII. Svid. ai éeGy.: Hancorationem lati- 
ne verfam 3 Claudio Grolerto, edjdit H. Stephanus adcalcem Ora- 
torum Grezcor. Parif'1575. fol.” .! | | 

_ tps AAxsBsct dy 5 aspareas. XLV. Svid. in asadecday. | 

#06 AAxiuv,Svid.in warapoy Forte AAnGiady. Lyfiz adverfus Alcibia- 
dem oratio.allegatur etiam ab Athenzo XIII. p.574. , 

{ Kara Avdoxids , isgororias five arsRetas. V. Contra Andocidem Rheto- 
rem. Exordium hujusorationisintercidit. Verba qvadam ex 
Harpocrat. & Svidain poz‘jov fupplet Guil. Canterus Lib. VIII.¢.4.. 

. _ Nov. Le&. Exftat etiam Andocidz apologia, utantemonui. 

Kat Avdporiev@s. Harpocrat.in oneacyyiGr, | 

wes F Avridocews ~Harpocrat. in ensaxguvars | o 

Tree ? Ariperr® Suyarees. Plutarch. invitaAntiphonts.  . 

Kar AwoMogwes. Harpocrat.in reenepeare, = oe, 

wees Apicavdgov, Harpocrat. in exArcyéss. Ee 

t twte ray Aeisoaves xenecsav weos to dnporiey, XVI La | 

: | £12223 pos 


© Veterum judicioL yfie tribuitar fubtilitas 70 ALWTN NGy Diner, Ptatareh. de auditio- 
“fe p. 42, Cic in Oratorec. 9 utDenioftheni vis, Eyavitas lfocrati, acymen & argue 
tise Hyperidi, Afchini fenitas & fplerdor verbordm. Hint Catdnis “Majoris dictio- 

ni Lyfhanam collatamanonnaullis fails mixatus idem Phtarchusin Catone p, 340 
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acce fet. Apud Svidam in dvabengev ordins hujus Orationtis eft 
wep) am ma aos oBorAg, we | 


iaty, 
wel * Exsysves Date Shere, Svid. in av « 
} Kara Exmearus xg tay cuumesrCsuran they. XXVI 
ExirePis, Plutarch. Svid. Theo Progymnafin. P.15. Dionyf Halicare 
naflin rey p. 39. Photius. 
PY Bard PGs veg KapwS ion Gon Seis. XXXL Latine vertit Anonymus Bafil, 
1522. 4. 
weds THs $ airgowus Tov Bean» wapdur, | Harpocrat. in éxsrgonm. 

t Tries EoatoDsves Devs aweroyla, L- Hanc orationem poft Anony- 
mum qvendam Bafil: 1522. 4.. latine vertit H, Stephanus & cum 
Grwcis oratoribus edidit Parif- 1575. fol. Prele€tionibus illuftravit 
Andreas Duneus Profeffor Gracz linguz in Academia Cantabrig. 
1593 8. Gallice vertit Jacobus sntefius de Vintemille. Lugd. 
1576, 8. 

{ Kara Feared aus. XL: Hane érationem tranftulit Guil, Canterus Bafil, 
1566. & Claudine Grolartus, COWS verfio edita ab H. Stephano1575. 
t Kara Eeyanréys, Emir XXVIII. 
Egwrixés, - Plato in Phedtd, Max. Tyriusdiff 3. H t. in aweyee 
ese, Plures Lyfiz Acyus sgurrucsis memorat Plutarchus in vita, 
hotiuscod.262. &Svidasin Aug ice, 
wee Buaedes doxipineies, XXV, Exordio & majori partemutila,’ 
arsel tay idiaw éuspyeruev- Harpocrat. in Ketos & aNUeyNS, 
Kar "EuSudixe, Harpocrat. & Svid. india. 
weg EuSunAdys supis. Harpocrat, in dutopayew, 
weos Evareidyv. Harpocrat.m la 
Kar Eupaps. Harpocrat. ~°: 
weg Hyncavdey xAnew, Harpocrat, in xexaleans, male ap. Prifcianum Lib. 
XVII. wEi Arye arden. 
EA Hix dagiig wasp Managrare scenestren. Harpocrat. in osve, 
} Kara Gsouvasy “ Y. 


wees Cxomeady, Hap in davai Ss 

od Grom oper emis, Athenzus Lal 

Kara QLor eure y “rer. Appocrats I Py Ogy sian, 

Kare Our » Pollux. VII 6, 

ar eds iemoSieom, Harpocrat, : 
| : wps 


vure ot): 6ORATIONES 28. Ic. KX. Soy 


GAvpaiaxcs -Plutarch.in vaga-Harpaceatio iniones. Theo progym 
oe Ovowanrcus Suydlecs. Harpocrat. in weypaor pes S&vadey. 
ApudClementem Strom.6. pro Aucses 64 Oppannc, 
ut inOrpheodixi. 0 ePanxel Adyorfunt de papillis ut éaf}pomsee] 
de tutela, Biaya, de wn, Donxoi, decade, xAngmol, de heveditate. 
{Ke}a Meyxdtev@-, XXII. qvod non fit Atticus é Demo Piotheenfi. 
Male in titulo & per totam Orat. rAd]ayeus pro wAwSemvs. Vide 
Meurfiumde papulis Attice & IIE 29. Lect. Attic. & Sam. Petituns 
pp. 133. ad Leges Atticas: fed & Jib. H. capg. Mifcell ubi vulgatam 
onem tuetur. | 
manryueinal Acyos. Dionyf. Halicarnalf, -. 
t warmyveincs xa] Asovuols, XXXII. 
Kal]at Mavjahsor]/G». Pollux EV. 3. - 
0G ToAspeoves, Svid. in bx) xarapn 
t wsel ¢ py | xdladue ay TAY WaT poy pay i Dine. XXXIV. pars gus 
exitat fervata a Dionyfio Halic.in extremo libri deLyfia. - * 
tase HoAuggaire. XIX. MeminitSvid. in wenuredl Om, | 
Kdla foodie, Harpocr. in awohaxen, 
{ Agsomayl]ixes Utes once Areheyie., deolea facra. VI. Apologi pra 
_ eo qvi facrz olive truncum ex ‘fuo exfirpatle arguebatur, 
- A qvibusdam utPaulo Germino Sophifta Myfeno, hance gratio- 
: _ “nem Lyfiz abjudicatant efle teffis Potias cbr L262. qvi if_am fen- 
tentiam refellit. : 
be mess Timave, aaodoyle. Il.. 
Kaija tov ostowmdar, XXE Svid. ina +. Blane oratiohem 4. Cleudis 
 Grelavte verfam latine fubjecit :Soepans Oraegribus Gracis 
” Patif 1575. fol. | 
beret seats. VIII. ee ns a ae 
Kala sc reclouh te Harpocrat. in eae. | 
: Kaliyjogles webs rie oouerias ds y wremo roy way. Ma. 


Xa rue amorcyia, fed aSoctate't ut: partim' ee . 
“te i bene a 40: 











niht orator. wad pie Max. V1.4. 

tatchy? itr’ vitl eva. Sem ‘Stobxus 

areas Th JEW, } z yjta,® > oA he 
weg tiuave, Svid. in Nmdhe Oo ie i) 5 ce 
awmecs THwvlony, in Dletegys at: fh Olynthiat: qc 


Kara: ‘shed, at Tagua toe , 
t i reaipealtQien ee | al 

aon vata ana AR ME i a gi 
we 
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aig y xuves, awoAcyi, Harpocrat. in xapriv@y, - 
erpes Agide. Athenzus, Harpoceat ~= — - : 
Kara Avoi9és. Harpocration variis in locis, Svid, in ‘yale, 
awpos Mevégpato,” Harpocrat. in wpoSsoysiac, : 
or pos TAY neice ppaQr amAoyia. Harpocrat. &Svid-in Murajos adde 
.MeufIlL14, Attic Lee = 0 : 
erpig Mixapyov Tov avAnryy, Harpocrat. : 
KaraN nifilegendum xa}2 Muivs, Devs, MeurfIl¥.zy. Attic. Lect. 
‘rw ed Dionyf Halicamaff. in Lyfia pag.86, adde Meurfiilibrum 
laudatum IIL 3. ew 
Kara Nixoparsar. Harpocrat. in ew Bort.’ ’ _ | 
Tips TS cdysov awodoyie. Harpocrat,in sires, pro qvo Pollux VIL. 
arpoc cSodnisev ursp arocer ly. 
flpis Zasparov, OBpsws. Harpocrat in ivorears, 
Kare TsAcpavG». Harpocrat. 7 
Kare Qidirrs, WH se Harpocrat. in wedaxd, Pollux X, 4, 
Kerd QiAovidy, Athenzus Lib.XIl.Harpocrat, 
‘tres Dowixe Suyd)pes. Harpocrat. in agereuray, 
Liept # xpure spimoaG@. Athenzus. Pollux, _ 
ta orationes Lyfiz prater Zofsrum Gazeum & ZenenemCitieum 
juniorem commentarios {cripferat Peulus GermingsSophifta, ut Svidas 
nasdocet. Paulus ille Photiocod. 262, dicitur WavA@>» 6 4x Muglas , & 
ab eodem, arguitur qvod plures Lyfiz orationes preterrationem pro 
fuppofitis declarando, effecerit ut interierint, nec amplius reperian- 
tur. CajumHarpocrationem aup) rcv ‘rarepide xg Auris Acyor idem 
SVidas commemorat. : apr arch Lyfiz one, a 
Memorantur pratereaa PlutarchoLyfiz résyvey p 4 & Eps 
Pole, quas feptem Svidas indicat, fex amatorias, unam ad Metaniram 
fervami cujus mores] yz objicitDemofthenes orat.adverfus Negram: 
& qvingve ad adolefcentes, feptimamave feriam Give Pragmaticam. Ex 
his Epiftolz ad Metaniram meminit Athenzus Lib, XIIL & Pollux VI. 
20. Vid. In ope & ey ys, Septima pragmatica ad Polycratem {cripta 
videtur adverfus Empedum  landariqve ab Harpocrat. in Ore. 
Ex reliqvis qvinqve una ad Afybarum allegatur ‘a Gvidd in waaAse 
qvem vide etiatn tri-tay aang Pair, TR? , 
E:dittones: orationum Lyfta que exftant, o 
t. Graca didina Venet. 1513, fol, cumaliisOratoribug, : | 
: Aaa aaa 2 2 fie 


. _ ve ae) ‘-y ome ve t 


~~ 


-' ISOCRATES, | Lib. Ihe, XXV1, 90% 
T.2.p.257.-audimus nunqvam injudiciali foro dixit, necRemp. geffigs 
fed okies orationes [civiles potius qvani forenfes] fcribendo, & qvam 
plurimos, inqve his Hyperidem & Ifgum, Xenophontem c] Theo- 
pompum Chium, Naucratem, EphorumCumanum, Theodectem, 
Aftydamantem, Philifcum & Demofthenem, Cratetem item Trallta- 
num, qvem Icoxga iver vocat Laértius IV.23. Stratonem qvendam id. 
V.61. & Dionyfic pre czteris laudatum Cephifodorum, in civil elo- 
qventia erudiendo; opes incredibiles & gloriam fibi comparavit fingu- 
larem, fic ut domus Ifocratis officina eloqventiz haberetur, ut ait 
Cicero in Oratore c.13. ubi Platonis de Ifocrate teftimonium affert é 
Phezdroextremo. Idem inBrutoc.§. J/ocnstescujus domus cunile Gracia 
qvafiludus quidam patuit atqve oficina dicendi: Magnus Orator © perfettus Magi- 
frer , quanqvam forenfi luce caruit , intraqve pavietes aluit eam gloriam, qvu4m nee 
mo quidem meojudicio eft pofte confecutus, Hermippumev ta ate: ircxgatys 
laudat Athenzus. Sed & dedifcipulisIfocratis pluribus libris diligen- 
teregiffe illum docet tum idem Athenzus, tum Harpocration inioa@s 
& Dionvfius in Ifvo. Docuit Ifocrates mercede drachmatum mille, 

vz cum prima vice ipfi numeraretur, lachrymas mififle ac fe venun- 
atum conqveftus effe dicitur: Ipfe decem millia drachmarum dixit 
daturum fe illi, qviaudacem & vocalem fe redderet. Timiditatem 
ejus qvod non plures qvamunum vel binos admittere fimul fuftineret 
auditores, perftringuntPlutarchus& Tzetzes. Pro literisad Atheni- 
enfes mittendisa Timotheotalentum, prouna oratione a NicocleRe- 
vicinti talenta d) accepit. Qvod vero ad vim in dicendo attinet, 

e ajebat fungi vite cotis * acutum 
Reddere qua ferrum valet, exfors ipfa fecandi, 


Czterum nimio deleétus, collocationis & numeri ftudio (de qvo Cice- 


_ roin Oratore c. $2. & 61.] effecit, ut elegans atqve admirabilis qvidem, 


at elumbior frigidiorqve videretur ejus fermo, e) ipfe vero ludibrio 
effet pofteris, qvod plures annos f) impenderat unt elaborandz ora- 
tioni Panegyricz, gvam Alexander pacandz Afiz infumfit, & Epifto- 

Aaa aaa 3 lam 


¢) Photius, Confer de TheopompoCiceronem in Oratorec, 44. De Ephoro & Naucra- 
te ¢ $1. DeEphoso xerumc¢.57. Epborus, lebie spf Orater, fod profediua ¢x opti- 
ma diftiplina, 

d) Plutarch. Phot. 

* Horatius arte v. 304, 

e) Plinius Hift. Nat. VII. 30. Plutarch, 

f) Philonicus & Hieronymus Philof, apud Dionyfium Halicarnaff. 
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tionem finon fit Ifocratis noftri, effe earn Ifocrateo plane filo con- 
textam. Ifidorus Peluf IV. 162. Epift. 2 ad Ophelium Grammati- 
cum: “a reTo 6 eyyuaray toexgectng 0 hry GY KETC poe B Sau é 
AvG& yet Pay mets Anpovxev. Harpocrationi in goes La 
turlcoxpdrnc a qwicert, Latinetranstulit explanavitqve Antoni 

* s@ Schorus libro pofteriore de ratione difCendz docendzqve lingvz 

htine ac gree ‘2. Argent. 1596.8. Gallice vertit Frenciftus Serspbinus 
Regnerius Abbas S. Lavini.Pafifl 1700-8. Carmine latino dstonins 
Meierus Flander. Cametaci1s61. 4. 

2. wees Nixoxdea de tegno, ad Nicoclem fecundum,Evagors F Salami- 
nis Tyrannum, qvi regnare ceepit Olymp. CI. 7. vide Meurfium | 
in Cypro Lib. IL. c. 13. Ifotrates ipfe fibi vind On Oratione XV. 
wk; avrise Or Ea, Ess 3” (6 e nO) 4 (Leow pad Om NixoxAes T@ 
Kurelwra xd] éxéivor TOV YL pavoV Carirwiol)ouptsAsian, dc derraymone 
Jaw epceww" Sxciualas’} ytypatay sis @ aveyres wos. Etorat. I. fab 
Nicoclisnomine: roy dy sy erepov Adyoy asx TUBAIVER Iroxeatus 

| Hasod)e, Retteigitir Leo? Allatius eandem Iocrati Athenierifi af- 

z ne, derit tp .2.40. ad Socraticor. Epiftolas, contra H. Stephariidiatribam 
s,. 2adifoer. Latine vertit Ex /mui Bafil. 1522.4. & Tomo, IV. ‘Opp. 

, DeNicocle illo vide filubet Meurfium in Cypro lib, 2.c. 13. 
i NixouAis,five oratio fap perfonaejusdem Regis Cyprii[unde Kuge@) - 
 Adyas fubinde vocatur apud Stobzum] {cripta de officio civinum ere 
gaimperantes. Pro pas aut certe proEvagora credibie § Ifo- 


~., eratiaR ¢ prpmitiog viginti talenta qvod finius 
. ‘acPlatarchus. ear ec vider deber ab! vit i AF 


tara orationem , ,qvam.recitaverit Rex, Lyfiz enim& alibruam 

plurimorum, ipfiusqve focratis exemplo conftat, folenrie faiffe 

Adyuscumdxancys tum cupbaAsujixss ab aliis dici ab aliis {cribi.Sic 

_ Romzin Nerqne recitante admiratus aft Senatus, gvz Senta fcri- 

rom . VideNionem Lik. LXI. p.690.. Tahingw stleprasgr alios 

 Ladgvichs Vives T.1. Opp. P.315- ns 

Hz tres orationes pralegifolent. pastim i in (cholis « cum Plutar- 

chi bro de pasroram infurutione » Kaqve fxpiffime excufe fine fepa- 
ratim, vel Grace, 

Francof. 1585: § typis lucnlentis Wechelianiis; ex recentfione Frid Syl- 

+ burgit, qui varias eit. & Gnomas Weriab pavoolyie: é Comicis & 

_ Brdgicis veteribos colleQistifab Uralic digelten 3 ae 
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Ly. “lins wigan lett {focratis oratione (non hac qvidem, fed Par 
i “Begyrico, ut affirmat Hlianus XU, 11, Variar.-) fecifle.dicitur. 
, LnterFocraticaskpiftolasjab Allatio editas duodevigefimafab Anti- 
ae pate: Magnetis nomjneinvidiam Hocrati facit , tanqvam'jeuno & 
-. aligno Pep aaator p. 59. feq. Latine hanc Orationem ver- 
tit Georging Sebinus A153 
é “Apyau@s ub Archidami AO fos (nondumRegis Lacon) frade 
J. -Jpasedzmoniis,n cements Ts ebanorum qvos 
a gpa victores ad Mannngare Olrmp. CIY,, 24 xeprefleranc, Metle- 
-9, 5 aspivelinftaurent nv Lbevana. patiantur. Vehementer hanc 
- Qryat. Sa EAT Separatum ediditilluftravitqve Viltori- 
| eee, Strigeliiae,y A. 1564.3. 
ve Ageumayinnec. sfenatu Areopagisicn Gradet, wt Democratia five 
, Anarchia potius ip qvam cireaillyd¢gmpysRefp, Athenienfis erat 
. ' psolapfa, reduserenur ad meligremforream, 4 Solone & Ghifth 
_ prius conftitutam. Seri ‘rogatonsLacedamoniisAthenien- 
es, ne 4 Thebanis funditus ex{tind| paterentur, hoc eft poft 
. ;-Olympiadem CHL. ‘Latine, prater alias tranthulit Lacdogvicus Vines 
Mel. abe 708 
Be Fath eine ude. De pacecum Chiis) Rinosiis & Byzantiis 
ine onendo ab Athenienfibusmaris manisamperia: Scr Scripta 
ze i i i 20 v. ae Memorat hanc orationem nie, of we a 
vrete ofteriori parte fuum avripprevety dpyecoppofuit Elius 
Ariftides. Ifocratis He pace latine vertit Perrus fen. Bafil. 
1522.4. Pbilippas Melanchtbon Hagenox 1533.8; 
jam fequuntur reyes RYO Rb la: "AVS 
9: Evayogas five oratio Rinebrisin laudemivvagora: Regi riorum 
~ -siiriterembs a Thitalydzo Evmicho Olymp. Cl. 3. gsc vagorz 
+(dt.qvo-confules Meurfium in Cypro lib.2.-c. 12.) filius fait Ni- 
+ cocles , aqvo per infidias interfethum Evagayam preter rem tra- 
dit. Diodorus Sic. Libro. XV, pag. 34. : VidetUfernmm, ad vA. 
yy Yiod. Jul. 4340. Latine vertit hanc Orat. Petrus Sabiatus Parif. 
1549. 4. Produit & Mediolani Grace & Latine 1563.8. & Grace 
‘.... ad caleerd Vitarom parallelarim Phatarchi, edit. ‘Alcbonst lAt- 
‘+ qve ex Guarimis Veronenfis translatione in antiqvis latmmis‘*vitarum 
veg Plutarchtéditionibus.. Framifti Cicergji NEV ratty¥Telepamave 
., -Hfgeratis commehtatins inediths fur apud, Map Margyardum 
be: lies uduum,... AHL awe ta’ gtd: Tefe Titbe ele} a grea: 1L!971) Js ve 
Bbhbbp 
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¢... ex JolephiScaligeri Epift. 431. & Petri Victorii ad Ariftot, Rhetor. 
' ” p.71§. notavit Paulus Colomefius in Oputculis p.36.feq. 
a3.. Kara Tav na Peri adverfiss Sophiftas lucro inhiantes, & falfz.elo 
ae Gventia.dot res, qvosinter aliator qvoqvenomine reprehendit 
. sqvod odiofisfing gyusparte delecta promaerunt fe tradiruros ra- 
tionem traCtandarum litium judiciariarum, cum longe plura fint 
-m) in qvibus longe cum majpre dignitate Orator verfari posfit, 
. &precepta Rhetorica nihilomagis.ad caufas forenfes, qvam ad 
_ .qvodlibet aliud orationis genus pertineant. Hzc oratio Grace 
erg recentita a Frid, Sylburgie,, prodiit- ym fribus pargnetias , de 
qvib upfas sl oe rdthi. : pon 
;  * Superfient daryes Ifocracis dsnconxes fae quails, = 
44, FlAarasnts,nomine Platzenfium aThebanis{olo pulforum adAthe- 
nien(es, proreftitutioneinintegrum. a 
LS. Megi * avriddrene five de'permutatione facultatum, cum a Lyfi- 
".- macho dies di€tus effet fecundum legemi Atheilienféth‘n) vel per- 
mutandarum cum Lyfimacho facultatum, vel obeundz (vod fee 
cit) trierarchiz.' .Multa de ftudiis fuis in hac ofatione Ifocrae 
tes »thuitta de improbitateSycophantarum. Scripta poft Olym- 
piad. CV. a a 
16, Tesi & Cevyus de bigis eqvorim, qvod eas in Olympiis & civitate 
: pant merit non Tift od uerit Alcibiades. Diéta efta 
- . filio Alcibiadisjam defunst, cujus defenfionem aclaudes, populi- 
"‘ q¥einvidiam perfeqvitur. Allegatur a Plutarcho, Alcibiade p. 
‘T96: & Athenzo V. p. 215. Sed apud Photium Cod. 159, mentia 
hujus Orat.excidit. | ue | ; 
17. TeamrsGsrsn0¢ Oratio 4 Sopzi five Sinopzi filio diftapro fiamma arz 
--  genti apud 0) Pafionem Trapezitam depofita , cum pater a 
Satyrum Ponti principem de regno affeétato delatus effet,’ qvam 
P. opoltea accepiffe fe negavit. Hac oratione utitur Dionyfius 
adverius Ariftotelem atqveAphareum,qviorafiones Ifocratis ullas 
judiciales fuiffe negarunt, qvibus contradixit Hocratis difcipulus 
Cepbifodorus. In Wezi oratione VII. qvz éf de Cironis hereditate 
Ho, Bbbbbba «+ - @in 


tm) Confer Aritorelis Ioeum qvem cum Hocratto confer Muretus Lib. IV, €, 12, Var; 


n) Vide Sam, Petitum ad leges Atticas p, 269. feq. Scheferum de militia navalilV, 6, 
©) Dehoc Pafione Demofthenes Orat. pro Phormione & Orat, contra Callippum, 


AUYH: VO". ALSASCRIPTA. . Le. 1E 6. XX, §09 
eee eee =e 
Latrtnim .qvoqve Lib. Ik. fect. 55. ubi Socrates Grylli lautationem 
fanebrem compofuiffe legitur, pro Socrate Iocrateni | efle, 
daxerim, nifi qvis.Naucrdtem mali¢ cum, Clarisfimo Viro Gotfride 
Qfeario.indl al esudatadakicraciites if apd Plutarchum, 

Texyny pasoeixny Liocrati tribuunt nonn ta 
PRotipmave turd Tzetzes audacter: grog 6 Pirogvecl BibAov, vilieue 
sow, Cink XL v. 654. & IX. v. 935. O Iooxparng pisag pdr 0 Koy THE 
Tixvn yeatlas KOA.’ sy Avyes Carrum, re yvasngy isis Cone 
fer Epit,2§. untes Socraticas ab Allatio editas, & Plutarchum in Demo- 

ene. ; 0 . rd 
3° & Dé Epifobe HLocratis Athenienfts dixi fipracap. X. 7. 
- , LaértiusdeSpeufippolV.2. x9 rear @- a% TTrosadrat re xebe 
ru due arroppyja exnveyca. Intima Artis Rhetorice denumero oratorio 
que pugoSnxsoy Hocratis videtur vocare Cicero lib, 2. Epift. ad Atticums 
Vide Mericum Cafauhanum animadverl. ad laudatum Laértii locum. 
-.. + [focratts ordtiones prolixiores & weAsrixeté eas Damafctio expo- 
firit Sever ianus 8 tov sexnncy TEKG] TODISiKAY, dA Tov EuDeovee nGy DircoroPon 
teow ut legas apudSvidam in LeByeiavds; Contra Ifocratem fcripferat 
olim Zoilus Amphipolites , tefte Svida in 2wsA@», Tum Ariforeles Sin 
extus & Zlius Ariftides, ut jam dixiad Orat.[V.& VIII Deniqve 4ri/foe 
teles Stapivites qvoqve eum perftrinxit, confutatus a Cephifodoro. Dionyfi- 
us Halicarnaffeus: Mrd. os dec pads ravuwonas dixavncav Aoler icoxpel|etaw 
BEDE ceSay Ono Uzro tea iCAtorwAay Agig O}EAnS —=— Hgy BT 'A2IG TEAS 
weiSouery , punasver roy ardve Byrodua ——- ixavey d nye a dG» evay P 
arndaas THY Tov ADnvasor, Ky Pic odwgor, 5 xg cuveoiorer lorcugartp 
wort’ axes éyini|o, ngy Ty KMOrCyiay THY wavy Daumasiy ev Tals 
Brecs “ApisorsAmy avjiyeaDass swore. Cephifodori Libros IV. contra 
Ariftotelem memorat Athenzus Libro Il, p. 60. licetibi legitur Cephi- 
fodotus , ex qvo loco colligitur contra Philofophum Stagiritam, 
non contra Rhetorem Siculum {cripfiffe , qvod clarisfime etiam tefta- 
tur Ariftocles Peripateticus ob hanc ipfam caufam Cephifodoro inful- 
tans apud Eufebium XV. 2. przparat. p.792. & Numenius apudeundem 
XIV. 6. P- 732. Mentio Cephifodori iterum apud Athenzum Libro 
NY. & VIII. & apud Themiftium in Sophifta p.285. Dionyfium in Ifzo 
& in Epift. ad Pompejum & aliaad Ammzum ubi Cephifodorum refert 
inter yysAudtov Rhetoricorum fcriptores. Clementis Gram- 
Matici wes ray Iroxpareawy onuatov meminit Svid.in xAjuxs, Gregori 
Nazianzeni dictionem ad ftruéturam accedere Mocraticam notavit" 
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git Plato in Gorgia,laudat Philoftratus I. de Sophift. p. 496. feq. & p. 487. 
teftatur eum Athenis in theatro primum auditoribus dicere aufium 70< 
Carrere; proponite quédcungve viltis dicendi argumentam, Concinnitatem 
fori numeriqve in. periodis confectatum notat Cicero in Oratore C. 49« 
feq. & paulo intemperantius qvidem hoc feciffe id. c. 52. ubi teftatur 
Ifocratem juvenem auditorem fuifle in Theffalia Gorgiz jam fenis. Imi- 
tatores ejus fuere non pauci , ut efchines Socraticus, Proclus Naucrati- 
alitqve Philoftrato notuti, ‘Scopelianus qvoqve Sophifta, qvem 
idém Philoftrattts'p; 5$19.°9R suagray:Fosyic hoc-eft familiaria fibs 
ejus fcriptareddidiffe,ubiinterpres miinusluctilenter rectdit : Gum Gorgia 
werfatusef, Dedittione & ¢harattere Gorgiz ejusqve vitils ac virtutl- 
bus vide Demetrium a8 seuginas §. 12. 15. 29. Kalios Rhetores, tum 
Menagium ad Laértii Lib. Vill. fe&t.65. Gerardum item Lahgbanium 
ad Longiinum. p. 16: feq. editionis przclarz Tollianz, ubi.inter alia é 
Troili Sophifte. prowmio Rhetoricz MS. refert Athenienfes tanqvam 
dies feftos habuitie qvibus Gorgias dixiffet, & orationes ejus lampadas. 
Tas fipcéocac Enciving bv cig émedei Let]0, bop |as EXAABY, THC) Ayes aU]e Aapmae 
Scag , wawep 0 40 sup Exxpuljay rd exoTG», Ewe % cuus]ol Adyos. THY avoir. 
Orationes eyusbine.... be re , oo 
eo. °BAENAS- BPKQMION & YTIEP MAAAMHAOSE AIOAOTIA exe 
fant Grice edite ab Aldo'& H. Stephano cum aliis Oratoribus, latine 
éuteniredditz 4G+il. Cantero ad calcem Ariftidis, Bafil. 1566; fol. Con- 
fer L.. Strebzum ad Oratorem Ciceronisp. 922. 
2?" Memorantur pratercas 
ee) itive Dig Aoyos sii teig ex Taw rerio AOugewmirscw, Phi- 
Toftrate D497) a me etapa 
OAuaaixgs,qvem égradibustempli dixit, fvafurus Gracis,ut misfis inte- 
— ftinis disfidiis arma communia in Medos & Perfas converterent. 
Philoftr. p. 497. & in¥piftola ad Juliam Auguftam p. 887. & un 
Hocratis vita p. 506. ubsnotat qvod paneégyricus pulcherrimus 
Mocratis orationum éGorgiafitexpreflus, re 
Mudiiess Ady @; qvem dixi x ea tnde aurea ipfi ftatua pofita in Py- 
this teniplo eft, cajas prefer Philloftratum meminit Athenzts Lib. 
__ XLp. 505. eee 7 
Ejus af: Quercus euyyeappa compofitum Olympiade LXXXIV. laudat 
Olympiodorus MS. in Platonis Gorgiam,apud Allatium p. 116. de 
{criptisSocratis. Idem liber praterea tituhum-habebat we ¥ py 
ovros, illo enim Gorgias conatus eft oftendere, nihileffe, vel fiali- 
qvid ft, ab homine nos pole comiprehtndi, vel fipossir, expen 
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ereis Agisoryesrovel Koy Acysawey. DionyL Halic. in Ifo. Harpocrat. in. 
7 Syeo xevees LAWHY. | 
mee Agyiaersd@- xAnes. Pollux. X. x, 
{ wEl  AsuPirs wages, VIE. 
apes Bowrcv, Harpocrat. — 
 wrges Oquorers wegi xeweit. DionyL Halic.im zo, Harpocrat.in eOyr}es. 
{meg Aixcuoysves xiage. IV. 
aecs AsmAse., videews, Pollax. VII.22, Harpocrat. 
areos LioPamy awodoyia, Harpocrat. 
arpoc Gugodse, Haxpocrat-in sovac din. 
Kar EArayogs xg} Sypoaves, Harpocrat. fepius , & Etymol, M. in 


cuvdsxos. / 
or eds Egucave urie ™6 tyyun awedcyia. Dionyf- in Ifo Harpocration 
& Svidas pluribus locis. — 
Tree fupadis. Piony! Falic. inIfzo, Harpocration, Apoftolius VIIL 
20. proverb. 
Twig Foidgre wecs rev Boysen dypor. Dionyf in Ifo. : 


weel XA OB. 
Rare O60]ies, Harpocr. in wegyarnsey, 


Harpocrat.ines.éu. fedlegendum xisew®». 
wees lggspeccyev. ad. in yidsos Algxco'st, a 


se tahuegeow, Harpocrat 
wr eos Kaduawidyy. Harpocr. in averstiSnow, 
Kata Karupavres a. 


———-——-—- 8, Etymol, M. in exsrefras, unde Harpocrat. & Svidam 
{upplendum monuit Meurfius V.2.Le&. Attic. 


orpec KaAudave, crat, Apoftolius V. 20. proverb. | 

+ wee F nlewrG» wanes. VIL Adde qvz in Hear@> & KvAar@ & fupra 
in Trapezitico Ifocratis, 

Kara KAsopid[G@», Harpocr, in xAyriess. 

wet & KAcawupew. : 

mei KirAww@- nays. Porphyrius apud-Eufeb. X. 3. preparat. fed les 
gendum Ké — : : 


wees AveiBur. Harpoceat. in exidix@», & vodea Pollux X. x. Svid. in 
éxidx@-, apud qvem male in réas wees AvoiPsov, & apud Erymol, 
in éaidix@-, looxgairns weds Auciay pro loasG@» ages Aveibier, Vide 
oe: Meurf. V2. Attic. ect. | 
i tow sv Maxsdorle py Sivrav, Harpocrat. 
wpos Médovra, Dionyf. Halic. inifzo. | , 
Ccccce Tae 


sya | 6ULYCURGUS. Isb.U1,¢,XXV1, ott 
has orationes qua turpiter adeo negletlae jacent latino fermone reddidit indoftus ea- 
vam interpres Alpbonfus Miniatus. Adde diff.2. p.122. & 125. Didymi Alea 
.candrini Grammiatict vr opry4se]ain Ifzum, qvzlaudat Harpocration in 
yapydi, perinde ut qvamplurimz ipfius Ifzi orationesinterciderunt. - 
= VII. LYCURGUS a) Lycophronis F.é nobiligenere, Athe- 
nienfis,PlatonemPhilofophum initio audivit,ut preter Laértium UL. 46. 
& alios tradit ad Gorgiam PlatonisOlympiodorus,é Philifco,qvi Lycur- 
givitam fertpfit. Confer Lambecitum Lib. VII. de Bibl. Vindob. p.127, A. 
Platone venit ad Ifocratem,& magnas inde res in Rep. gesfit,magnis ho- 
~ noribusfiin€tus eft: .in jure dicendo feverisfimus b) in vita fobrius & i 
-magnis opibus continens, .Civibusvero fuis ita gratus , ut poftulan- 
ti Alexandro Regi eum tradere, omnino recufarent. Vebhigalia Civie 
tatis a fexaginta talentis ad mille ducentaintendifle teftatur Plutarchus. 
idem notat in dicendo minime fuiffe extemporalem , fed cum diceret, 
ungyam non caufam vicifle, ac qvo facilius ad noCturnas etiam me- 
ditationes excitaretur, ufm leCtulo duriore, in qvo villus tantum & 
pulvinus, qvod Theoni itidem in progymnafinatis c) relatum me- 
| Cecccc 2 mini, 


. @) Plares fuere Lycurgi, ut legislator Lacedsemoniorum, de qvo fupra cap. XII, & Lycute 

_ gus Thraciz Rex qvem Ofirisinteremit , tefte Diodoro Sic. Lib, I. Lycurgus Solon 

tempore clarus. Plutarch. in Selone p, 94. Lycurgus noftriavus, qvi cum Anaxis 

fao Byzantium Alcibiads tradidit : (Plutarch. in Alcibiade p, 208.) qvemqve XXX, 

f, °  tyranni Athenis interfécerunt tefte eodem Plutarcho ia Lycurgi Rhetoris vita, 
Deniqve inter filios qvoqve noftri unus fuit patri cognominis. . 

b) H, Valefius ad verba Ammiani Marcellini XXU. 9, judicibus Casfis triftier & Ly- 
curgis: Non affentior Lindebrogio qvi Lycurgum hic intelligit Legislatorem 
Spartanorum. Lycurgum enim Athenienfem Rhetoreng arbitror intelligi , cu- 

jus in reos feveritas celebrata eft. Diodorus Siculusin Lib, XVI, deeo dixit: nv > 
mixpotaT Gy ey Toi Adyors XaTHYOGIG. Unde etiam Iéis cognominanus eft 

videtur, qvod {cilicet ut Ibis angues, fic ipfe noxios cives 5 peregrinos expelleret, 
Ariftophanes in avibus; I Gus Auxseya) ’ coypePar)s YUXTELIS. Qvangqvam fcip 
Scholiaften aliam afferre caufam, qvod {cilicet Zgypto oriundus, aut qvod longis 

cruribus effet Lycurgus, Sed noftram featentiam confirmare videtur Plutarchus 

in Lycurgi Rhetoris vita, ubi & verfum illum Ariftophanis adduct , fed mendofurn 

ct Bore gy ¥ ase@- tiv Quraniy xy TAY KaXEeyey THY oun 86 

- ts Shidagsvamarras , oc % tev DoDiray evize Asyew Auxdeyoy & meran 

ara Servite vei] rev x Aa pLov nel] ch Teay movypan BTM rUyy pa Petr. 

Abhoc Lycurgo viriqvi in gerenda Rep, feyeri eflent Lycurgi dicebantur, Cicere 

Epift. X, Lib. ad Atticum Nofmerip/, ait, qi Lycurgei aprincipio fuiffemus , q6e- 

tidse dimitigamur. 


C) p. 140. edit, Cameras SI tat 
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a. Awohoyirnosuy wemodizer]cy five aworoyla mess aulovumse Tay EuduraY, 
_Svidhin sme » Phatarch, Protas, Hi ocrat. 

Aposoyest Svid. Plutarch, H ibantus in te 
> | oratt. Demofthenis contra cundem Briftogtonem: —_ 
4. Kd] AuroxAgas, Svid. in 29AcBe 
$. Ka] Avrodune, dudeiag. Plutarch, 

6, Kaj’ AuroAvne & Aperomayirs, abs iapeor. Plutarch. Harpocrat. Svid. 

7. Kara Anpady tev Agpéy, Es isgay. Piatarch. Harpocrat. Athen. Lib. 

XI. . Scholiaftes Comici ad Phitum. -- 

9. wks Caste eu. Svid. in auxin & Sion Harpocrat. pluries, 

9.. Kara Aipiag. Piutarch. 

10, waph * isseias. Harpocratio freqventisfime, & Priftianus Lib. 
XVM. & E Svidas non uno loco, qvi tamen in Auxsey@- legit is- 
pareiasyqvod ene: Do: oP 96. Var. Obfervatt. Refpick 
etiam Svidas in wutadtiere 

IE. apes igupiac. Svi crrationi xa] Arecupis, 

12, Kara AvxoPporGvcz, “Athens Vi. Harpocrat.Theo progymnafin. 
EtymolM.in ¢usodv. Apoftolius VIII.20. prov. Svidin [20x,-9 ypietn 

3. 8° Svid. & Harpocrat. in spxcim, 

84. Kara-AvewAtes sparays WEN isgov, Plutarch. Harpocrat. & Svid. ubi 
male Raomasys. 

1S. wees 73 Massie cos five ot pest escov. Svid. in Ausdpy@. & rave. 

16, Kara Meer asxpe | ‘Svid. in mearypctjetee Dinarchum xd)a Mavaty pew 
& Pollux Msverspsx; vitiofe) asgi eeav. Photarch. Harpocratio {x- 

plus. Svid. in wgampooiay. 

17, wes HacmAces. Svid.fedlegendum AveixAéys. 

8. Kale Tieonparss, Svid. in mem opwnsevO. 

vatuordecim tantum effe debebant, fed 1. & 13. eacem eft, 

wti 14. & 17. Nec dudito 8. effe dimidiam m tituli unius ex reli- 
qvis: atqve idem de 10. puto judicium effe ferendum. His fi oratio 
diverts Leocratem addatur, numerus qvindecim A‘yavLycurgi con- 

: faba Habit. puerunt reterea dubizs nonnullz, ut 

dadnacia antan m pos Koipearid ae. am! Philino a nonnullis tribu- 
tam | tur Harpocrat. in Ko OY, 

Kare Achfrrw. id. in cvvdine . “ | 

Ii. DEMOSTHENES Pzanienfis Atticus, lucem vidit 

Olymp. CL2.deditus primum Philofophiz {ub Platone * & Euclide Me" 
arent verum audito femel Calliftrato Oratore, qvicum magna p “Fda 

Bile 


Cccecc 3 
© Videad Latrtium I, 108, & 1, 46, 
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Exftant fubDemofthenis nomine orationes LXI.tum proemia 
ad orationes LXV. (tot enim Orationes illivs legiffe fe teftatur Photius 
cod. 265.5 & {ex Epiftols. DeEpiftoli¢videfipra c.X. rium.rs. Oratio~ 
nes przfenti loco ordine literarum tecenfebe ; :perditarum etiam men+ 
tionem facturus prefixo afterifco ,editis ‘vero premiforus nume+ 
rum ordinis, qvem in Hieron. Wotfi editione obtinent. ‘Temporis 
notationem adpofhi ex capite IV. vite Demofthenis, {criptz ab An- 
drea Schotto, ita tamen ut ipfe Diony/ium Halic. ex qvo ille haufit confi- 
luerim ; & nonmulla fubindé adpinxerim.LXV. ut dixi Orationes De-. 
mofthenis genuinas fuifle Photius teftztur , neqve vero univerfz ad nos 
- pervenerunt, nec univetfz qvas habemus funt genuing. Ecce Tibi 
utrarumqvefuccinétam notitiam.-. °.-:. Se, 

8. wei? Adomos, Vide infra, Philippicam VIII. os 

57. wepi trav mees AAtFavdooy cuvdynay, De foedere Alexandri cum Athe- 

-  mienfibus, vielato ARege, cam Méffenam Philiade tyranni fillis 

— reftituiffet. Hyperidi tribuitur 4 Libanio, Photioqve. Habita 
prztore Eveneto Olymp. CXI.2. ztatis Demofth. XLV. 
25, Kara ArdporiwvG@y. Prima hac Oratio {tripta in caufa publica, anno 
ztatis XXV. (in Gellitcodicibus lib. 15. €.28. eft XXVIL) Olympi 
- CVI, 2. pretore Calliftrato. Dionyfius Halic. Epift. ad Ammz- 
um: dnuoriss re Aovyus Hebd] yedPew sxiKadiccatre abjollos ctxo- 
Gov X wépenov ExwvEtos. Kos ecw aves wéaros Taw wv dinacyple mat 
oxevacdsV]av aryaiven é xc]cé Avdporiayos , oy yiveaPs Aioduipw Te noiorl 
70 YiPiree wmOgir6peo, ‘Latine vertit preter Wolfium Bas/ianne 

: ade tmandaun ody SR, ee 

39. weds Amarspior ypaOn, oy 

*ex p05 rons Dopey. Contra Hapollodoran pre Phormione. Plutarch. in De- 
mofthene p. $87. teftatur eum qveftus cupiditate ductum clam | 
{cripfiffe orationes adverfarias Apollodoroac Phormioni. Oratio 
pro Apollodoro contra Phormionem exftat.”: : 

28. & 29. Kara AcisoyereGya,%. Orationes duzadverfus Arittogi- 
tonem, accufatum eodem temporé aLycurgo. Dionyfius é di 
Etione colligithas'non effe Demofthenis , faltim non pefteriorem, 
qvam ab aliis etiam rejici teftatur Libanius inargumento. Prio- 
rem vertit Philippus Melanchthon, pofteriorem Vitus Winshemius. 
Demofthenise e negatetiam Cafaubonus ad Theophrafti Chara- 

eres p. 198. | | 

26, Kara Apicoxed rus. Habita prztore Ariftodemo Olymp.CVIL1.ztat.. 
Demofth. XXVIII, Actor Euthyles. 


a Kara 
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ExftantfubDemofthenis nomine orationes LXI.tum proemia 
‘ad orationes LXV. (tot enim Orationes illius legiffe fe teftatur Photius 
cod. 265.) &fexEpiftolz. DeEpiftofi¢videfhpra c.X. num.rs. Oratio- 
nes przfenti loco ordine literarum tetenfebs ;:perditarum etiam men+ 
tionem faCYarus prezfixo afterifco ,-¥ditis Vero | iffurus nume+ 
rum ordinis, qvem in Hieron. Wotfti editione obtinent. Temporis 
notationem adpofhi ex capite IV. vite Demofthenis, {criptz ab An- 
dreaSchotto, ita tamen ut ipfe Diony/ium Halic. ex qvo ille haufit confu- 
luerim ; & nonwulla fubindé adjunxerim. LXV. ut dixi Orationes De- 
mofthenis genuinas fuifle Photius teftztur ,:neqve vero univerfx ad nos 
. pervenerunt, nec univetf qvas habemus funt genuinz. Ecce.Tibi — 
utrarumqvefuccinétam notitiam.-.  ~-.- me, 
8. weit Adonjos, Videinfra, Philippicam VIII. : 
47. aregi trav mes AAtbavdooyouvSyxav, De feedere Alexandri cum Athe- 
mienfibus, violato aRege, cum Meffenam Philiade tyrannt filus 
 reftituiffet. Hypertdi tribuitur 4 Libanio , Photioqve. Habita 
prztore Evezneto Olymp. CXI.2. ztatis Demofth. XLV. 
25, Kate ArdgoriwG@e. Primahzc Oratio {cripta in caufa publica, anno 
ztatis XXV. (in Gellitcodicibus lib. 15. €.28. eft XXVIL) Olymp: 
- CVI, 2. pretore Calliftrato.  Dionyfias Halic. Epift. ad Ammz- 
um: dyworiss re Acyuc iebd]o yedDew swiKalic cass apxovlac txo- 
Gov X, repro Exwv eros. Kos iow atlas wewros Taw Wv dinasyole KATA 
oxEVAA av ciryaiveen ¢ Kal]cb Avdporimvos , OvystyeaDs Aiodulpw Te xeibor/6 
te UnPicua erogreav; Latine vertit preter Wolfium Bas/ianus 
'’ * LandusPlaceritmus. . - oh, a, 
39. wess Amarspuoy ypaOn. : . 
*er pos ens Dopey oon ‘polledoruri pro Phormione. Plutarch. in De- 
-mofthene p. 887, teftatur eum qvzftus cupiditate ductum clam 
{cripfiffe orationes adverfarias ApollodoroacPhormioni. Oratio 
pro Apollodoro contra Phormionem exftat.” 
28. & 29, Kate AssoyeraGya,(s. Orationes duzadverfus Ariftogi- 
: tonem, accufatum eodem temporé aLycurgo. Dionyfius e di- 
Etione cdlligithasinon effe Demofthenis , faltim nor peftericrem, 
qvam ab alus etiam rejici teftatur Libanius inargumento. Prio- 
rem vertit Philippus Melanchthon, pofteriorem Mitus Winshemins, 
Demofthentse enegat etiam Cafaubonus ad Theophrafti Chara- 
eres p.198. : 
26, Kara Agisoxgarus. Habita pratore Ariftodemo Olymp,CVIL1.ztat.. 
~ Demofth. XXVIII, Aétor Euthyles. | 


Kara 
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§8. wees KaRuwmor. 
60., Kaa Kanw@-, ajxiag. Actio injuriarum ob verbera. Apud Plutar- 
. chum de gloria Athenienf legas ayofas, vitiofe, ut notatum Meur- 
fio IH1.6. Ric Leét. Ex hacoratione multa ad verbum tranftuliffe 
Dinarchum in priorem fuam adverfus Cleomedonteim, notavit 
Porphyrius apud Eufebium Lib. X.c. 3. preparat. | 
ai. Unie § KryovPavr@. Pro Ctefiphonte * adverfusHfchinem. Vi- 
de infra wh J seQare. - 
4h. Wes THY Aaxgizs DOK 7 
$2. Wpos Asoyaeny ws nAiet .- OT 
23. mpc Asati. V1 aw; aredccn five wEi attreiag, 
$1. wees Maxparrajoy, WEL y Ayrig xAspy, : 
16, uwip tay Msyadoxoditew- De ope ferenda Megapolitanis ( Arca- 
diz hac civitas fut) adverfus Lacedemonios DictsOlymp.CV L.4. 
. gtat, Demofth. XXVII: pretore Eudemo five Theodemo. 
*Kdla mide. Pollux VIIL 6. Harpoce. in déxareien, 3 
14, whos » wer xed, Contra Midiam qvi DemoftheniCho- 
rago in Dionyfiis alapam inflixerat, & ab eo accufaturimpietatis, 
Hac oratione propter adverfarii-potentiam nihil effeciffe Demo- 
. . fthenem,a eft Hidorus Peluf IV.20¢. Epift. _ 
46, wees Naveinayov xgy : bo 
ji. Adja Neajpac, contra Nezram Stephani cujusdam Athenienfis uxo- 
rem. Demoftheni abjudicat Dionyfius Halicarnaffeus. Dubi- 
tat etiam Athenzus XIII. pag. 573. 586. Photius langvidiorem 
e notaf. 
$Y» Mecs Nixospallor wep cindpawodew awoypacpas ‘Ape wri, 
$4. Kala OAupmsodapy, Brahe, — : 
%, OAundiexos &, five tertia potius. oo 
2, =—- ———- (3. Secundam primo loco ponendam res ipfa fvadet & 
Dionyfii Halic. teftimonium. | | 
lippum orationes tres habitz prztore AthenisCallimacho Olymp, 
CVI. 4. xtatis Demofth.XXXLLatine verterunt Phi, Melanch: bow, 
Anonymus qvidam, & Nic. Carrus. Lond. 1571. 4. Primam prz- 
ter Befarienem** avi notas addidit accendendis adverfus Turcas 
Dddddd Chri- 
* Ctefiphon ifte Orator & iple fuit, Vide Tzetzse Chiliad. V, hift.3s. 
{ Adverfus Olynthios dixit Demoftheni adverfatus Demades, Svid. in Angad dig, - 
** A. Chevillicrius de origine typographiz Parif' p. 57. oS 
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Anonymus qvidam,DionyfiusLambinus,JoachimusPerionius.De 
Ciceronis verfione deperdita cujus meminit Hieron.2.in Rufin. de 
Joh. Sturmii commentario & de editione P. Foulkefii &Johannis 
Friend dixi infra in (chine , qvi adverfius hanc Orationem dixit. 
Confer Ciceronis Oratoremc. VIL Idem Cicero ad hancce videtur 
_.; refpexiffecum rogatus qvamnam orationnm Demofthenis maxie 
me omnium probaret, langiffimam refpondit,ut narrat Plutarchus 
~ inCiceronep.872 In hac oratione fefe paffim laudat Demofthe- 
nes, fed tam {cite, ut propterea reprehenfionem facile effugiat, 
Confer eundem Pfutarch. de laude fi ut D5 4 541. feq. 
9° 


57. iced hi Brune Tis remagxias pro Apoll rode corona prafethure 


43. +4, ‘are Eeepaioe doudpagrogsin, yf. 

13, EvePwrsindc, aro fala tic euslla Fes, Deordinands Rep, & veteri 
virtute ac libertate ample€tenda, habita pretore Eudemo OL CVI. 
. & xtat. Demofth. XXVIL. Latine vertit each. Comensrim,; : Tnedi« 
tam Politi memorat Labbeus Bibl. MSS.\p. 372. 

14; @bs cuppogin, Declaffibus, Eft autemevisuceias notante Libsnic 

- orde eorum qvi Athenis munera publica fabibant. | Habita Ar- 
chonte Diotimo Olymp-GV5 3 stat: Demofthen.XXVIL Prima 

fiveoratiociyilisqvam init Pemefthenes.: Letine ver~ 

tit  Jobannes Lonicerus. ' . 

$$. Wpos TyeeSeor v Umipypeme, 

2.7, Kala Tipoxperus. Contra Timocratem, aktor Diodorus.” ‘Habits 

AaBogoneie Wi 





.;, eodem qvo oratio contra anno, Vide Gellium 
XV. 28. . an eur, - . 3 Z . 

50. ‘apes Pajvenmror wep | irene. oo, 
uduarx xo} 53. Orationes duodecim in hilippum *Regem Maced lonig 


le€tz olim funt 4Dionyfio Hatin eo, & Demofthenis imita- 
tione Cicero qvoqve Tao ad fuas adverts Antonium Ora- 
Ddd ddd'2 tlones 


"Pol bea rerchend Benoltencn, sch . 
Teeaitienes D vr po = Angie, Theat Dees roa perulet 
fimis ad Camis ad Phabenons condiere rab nob dubstarunt, tapgqvam: peodigives Greecise tradu- 
ci ino Oe + on rte coe fe merito rejict Nix 
, Cephorus oras Pp ‘ange a OSE cared 
"Precious phe eye ob sin fale metea ‘ 


re 
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Latine vertit Petras Bracchws Placentinus. Svidasinxa]ayew ofta> 
vam laudans @:A:aamivay locum ex hac Oratione producit. 
10. Decima, in editis sertia, anno eodem. 
uz. Undecima, in editis ce , habita prztore Nicomacho, Olymp: 
CIX. 4. ztat. Demofth. XXXIX.' _ / 
12. Duodecima,Hodie exftat fubtitulo 0 xpos ryv Qialrae tricorn ad 
- Philippi Epifolam Athenienfibusbellum indicentem, qvz integra 
orationi przmittitur, habita prztore Theophrafto, Olymp. CX.1. 
ztat. Demofth. XL, Latine vertit Robertus Britannus Par. 1643. + 
adjectis aliqvot locis qvos Cicero ex Demofthene vertit vel ad- 
umbravit. . | 
In univerfas ha€tenus enumeratas duodecim orationes & Li- 
banii argumenta & W/piani commentarios habemus. 

: Qvatuor Philippicas latine verterunt Corifophorus Hegendorpbie 
nes, Anonymusqvidam, & Pawius Menutius Venet. 1549.4. qvi male 
Clexdius vocatur in Bibl. Philofophica Pauli Bolduani p. 471. tum Nic, 
Carrus Lond. 1571. 4. Binas ex illis etiam Jacobus Grifolus Lucinia- 


— : + .Gallicam verfionem elegantem IV. Philippicarum III..Olyn- 

thiacarum, Orationis de pace, de Cherfonefo & ad Phili iEpiBolam, 

ctinirotis eruditis debemius Zowrrello Pari 170%. 4. recufan | mftelod. 

1706.12. Philippicas poft 7o, Lalemantium Pant 15.49.8. Galliceqvoqve 

vertit Maucrotus , [Mr.de Maucroy]cujus translatio exftat interOpu- — 

fcula profaria atqve poética Maucro¢i & Fontani. 

40. wee Doppelawe., Unto Oceveis. | | | 

42, Irie PopuianG-, wowyeafy, Male audiiffe Demofthenem hoc 
nomine refert Plutarchus, qvod ita ex eadem officina duobus pu- 

” giones vendiderit adverfariis, qvibus fe mutuo confoderent. 


Editiones Demofthenss. 
¥, Grececam argumentis Libenii apud Aldum Venetiis1504.fol. Idem 
eadem forma & circa idem tempus lpiani commentarios in ofto- 
decim orationes, feorfim vulgavit una cum Harpocratione. 
| Dddddd3 - -- ~~ & Ba- 
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"yx, Qvarta recognitio Bafil. 1572. fol. ex Hervagiana officina per Eufe- 
bium Epifcopium, '‘exhibet Demofthenis & #{chinis opera inte- 
.gra Grace & latine ita digefta in tomos fex [qvi in duo vel tria 

volumina poffunt comping!) ut in qv4txer primoribus continean- 
tur Orationes utriusqve & Epiftole cum Wolfi translatione, & 
ejusdem argumentis, ubi Libaniana deficiunt: Tomo quimroUl- 
piani commentarii & feorfim acceffiones qvedam ad Ulpianum 
ex editione Parifienfi, cum verfione Wolfii: Wolfii notz in Ulpia- 
num, Vita Afchinis & Demofthenis é variis {criptoribus, Grace 
&latinecum notis. EtAnonymi annotationes in qvedam De- 
‘mofthenis loca ex edit. Hervagiana Ao. 1532. Tomofexto Gno- 
mologia, & annotationes Wolfirin E{fchinem, Demofthenem 
& Libanii argumenta. Variz le€tiones é qvatuor codicibus 4 

_  Wolfio colleétz. Vincentii Obfopeicaftigationes in Demofthenem 

- ex Prifco codice decerptz, qvz feorfim lucem viderant Norim- 
berge A.1534.4. Variz lectiones ex editionibus Grzcis De- 
mofthenis Feliciana & Parifienfi. Tum ex codice MS. Augu- 
ftano variz LeCtiones & {cholia in Demofthenem inedita, qvz in- 
de excerpfitSimon Fabricius MarcopibertanusFrancus. Denie 
qve veteres Wolfii editionum priorum przfationes. 


12. Francofurti 1604. five ut tituli qvidam habent Colon. Allo rog: 
1607. fol. editio qvam modo recenfui repetita eft , nifi 
optimo confilio Ulpiani commentarii fingulis orationibus fubjt- 
cluntur, & acceflit preter imaginem Demofthenis ex veteri mare 
more, vita eyusdem , Olympiadibus ac przturis Athenienfium di- 

— ftangta, ex parallelis* Andrea Schorti, 

Orationes Demofthenis felectz qvindecim excufz funt Grece Oxonii 
1579: 4 

Gallice Oratrones feptem tranftulitLudovicus Regius. Parif1575. 4. 

: ne. Tourrelli Gallica verfione qvarundam Orationum jam fupra 

Demofthenis Gnomologia, Grace & latine prodiit Bafil. 151. 12. 


_  Imaginem Demofthenis exhibet etiam Jac. Gronovius T, 2. 
Antiqv. Gracar. tabula 93. Eloqventiam ejus pingit optume Dionyfius 
Hali- 


* Vita Ariftotelis ac Demofthenis comparata, Andrea Schotto ‘auctore feparatim lucem 
vidie Béareo Velfere ab auttore inksipta, Augufte Vindel. 1603, 4, 
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das&ante hunc Czcilius apud Plutarch. Alcidamante Gorgiz Prece- 
ptore , pro qvo apud Photium.[male ut videtur] nomen Leoda- 
mantis * occurrit. Orator vehemens & gravis, ac cui foli gre ce-- 
dit Demofthenis adverfary fui judicio, peyarcPuvra]@-. Ab eovi- 
&tus Olymp. CXIL } oratione pro Corona, Rhodum poftea con- 
ceffit in exfilium, ibiqve {cholam aperuit & docuit, Alexandro M. 
jam defunéto, qvem periiffe conitat Olymp. CXIV.1. Deniqve 
relicto Rhodio didacnarne , five ut Philoftratus vocat, Sophifta- 
- rum Phrontifterio ,~conceffit Samum, & ibi non diu poft, ztatis 
LXXV. obiit. Vide Plutarchum pag.$38. Svidam, Phottumcod.6r. 
—& 164. & Philoftratum Lib. I. de Sophift. p. 08. feq. qvi pag. 487. notat 
qvam plurimas orationes habuifle, & habuiflé ex tempore , & ex qvo- 
rundam fententia primum extemporali illa dicendi ratione [qvam p. 
510. Jews Asyer K SeoPogerras egy arogse Aleem vocat] ufimm fuifle. Os 
Dh Ageing Pac) 26 qvadiecCew supp, Tiétvov pd wAsuray]a es PodovaepitevKa~ * 
gee Mavowhov CA ian ad]ov. Neyeedorcy (perperam interpres: extemporelicars — 
qnine ceciniffe pro extemporalem orationcm babuiffe) E ua} x Atica poy av eui- 
oon Kigivns doxes qadiacorcy wer Givorse ngy amomgea Bevan, euUuTyopavte X, 
dnuxyopay, KdlaAsaéw> worse ves (forte tpéte) ovyyey updos raw Acryaw 
ina. raw Aneactavec Deovris ectran py WORKS Abwresre » g7edie > AoyuTopylas a, 
fay, At mibi qvidew frequentifime videtur ex tempore divile LEfchines, lee 
gatus 5 ad legatas & in foro in comcione , falasqpe tres ovationes conferiptas req 
figviffe , ut nec boc nomine Demoftbene maitoe inferior baberetur , extemporaslis 
" gumen eloquentia initiam puto deberiGorgia, \tareddendusille locus, qvem 
ut alia pleraqve interpres non fatis cepit. 


Exftant tres E{chinis Orationes , veluti totidem Charites, qvem- 
' Eeeeee admo- 


Alios itidem qvinqve vel fex Menagius ad Laértiilocum. His addes Afchinem 
Synefi eqvalem, qvi illum memorat Epiftola 3. Afchinis Selli prater Hefychium ia 
cer tAic& meminit Svidas in Orayeves Yer pce. Achinis Lamprenfis Pla- 
tarchus in Ariftide p.326. {chinis Athenienfis Medici Plinius KXVII, 4. Zfchinis 
Eleufinii Apollonius in Z(Chinis noftri vita, 

* Leodamantis hujus an Alcidamantis, dubjtat enim Fulvius Urfinus p, 76. elog. effigiem 
vide apud Jac. Gronovium T. 2, Antigy. Gr, tabula 74, qvemadmodum A{chinis 
ipfus apud Urfinum pag. 79. & Gronovium tab, 94. Cxcilium laudat etiam Pho- 
ties cod, 61. ubi de Alchine agit , -fed male excufo KiniAs@> pag. 28, edit, 


» é 
« 
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me emendatius cum nova verfione P. Foulkefii & Fobannis Friend, 
: Oxon. 1696.8. 


. Univerfx tres £{chinis Orationes ab Aldo Venet. 1513. fol. & 
H.Stephano editz fimt Grace inter alios Oratores, 1575. fol. Miror 
autem Stephanum omififfle qvz Aldus & Wolfius non omifit vitam 

FE{chinis audtore Anonymo, & e&#ynow Apollonii Grammatici de vita 
' #f{chinis, & duplex argumentum in Orat. adverfus Timarchum. Hie- 
ronymus qvidem Wolfus cum verfione & notis fuis Orationes #{chinis 
vulgavit in fuo Demofthene , & H. Stephanus ad calcem Oratorum — 
forum, : verfionem Wolfii annexuit. Prodierunt etiam duz A{chi- 
nis Orationes una contra Ctefiphontem & altera @&% ween oPeiag 
cum duabus contrariis Demofthenis de Corona & de male a¢ta legatio- 
ne GraceVenet. edente Friderico Turrifano, 1449.8. Ex Scholiafte ine- 
dito A{chinis'ad Orat. w& aDgwcscfiias qvedam leftu digna affert 
doétifimus Dodwellus Opere deCyclisGracor. pag.752. Morbum 
Deliorum peftilentem ab {chine defcriptum illuftrat Hieron. Mercue 
rialis III.18. Var. Leét. 


_-.  -Fuit & Oratio olim fub A{chinis nomine qvz infcribebatur, 
AyA1axoc vo», fed eam alterius fuiffe A{Chinis veteres teftantur. Pho- 
tius: 8x éyupive 3 auroy o KayxtiiG@y, arr’ Agra aRov cuyxgovoy Si08 

Romdjov reyrdlipas Xe-ye.noiv. Hyperidividetur tribuerePlutarchus, 

Idem fratres Richinis memorat Aphobum & Democharem, qvi Pho- 

tlo & Apollonio, imo ipfi £{chini funt ApoPrr@©- & Piasyacn. Et 

= in yin #{chinis Democharen Anonymys vocat Demofthenis adéa- 
1089, : : : Se | 
X. HYPERIDES Colyttenfis, Atticus, Platoriis & Mocratis 

‘auditor, Pater Rhetoris Glaucippi, cujus orationes Plutarchus memo- 

rat, amicus Demofthenis fed Reip. amantior unde non dubitavit illum 

acceptz ab Harpalo pecuniz accufare, & ad * exfilium compellere. 

Poftea eidem iterum conciliatus, periiteodem fere qvo Demofthenes 

tempore. Nam victisadCranonem Olymp. CXIV; }. -Atheniénfibus 

a Beeceez 0 2 + 7. em 
® Vide Plutarchum]in Hyperidis vita, & Jultinum XIIl.¢," Vetus infcriptio 

‘cobumn Sponiunn b.1g7, Mifeell | . . ; — _ P ape He 

. TNEPMACE, PHTOP a 
TEYZIAAHS ETIOIEI, Meee 


+) ‘ 


rs 
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nner neers ee 2a eee waste vere eee ee ee ee eed 
aki ravages ANE ravdger cuvdaxay, Exftatyut jam dixi, inter Demofthe- - 


nicas num. XVIL. | 
Rar Avriy: Harpocrat, .. | 
eos Awrehrayoy wet Snraup$, Pollux ; Harpocrat. 


Kar Agiraiydges aa . adverfus Ariftagoram meretricem. Athen. XIIL 
rpocration in a@va, Theon. progymnafin.pag.14. cujus locum 
_  Corruptum emendatMeurfius III.. Attic. Lett, 
Kar Agisayogs amposarls, z,, Harpocrat. 7 
apes Agisoyerove. * Harpocrat. Ulpianus in Olynthiac. 2. Svid. in 
amednDiraro, | 
Ka] Axesearidg Ammonius in iege. Harpocrat. & Apfines Rhetoric. 
_apud qvem male legitur Apyssgare pro Agyssparidg, 
Kar AvroxAse¢. Harpocr. Apoftolius IX..6. proverb. 
wee Aduinzos. Harpocr. in wporxanois, | SO 
Ayduaxes, Plutarch. in Hyperide & E{chine, cui aqvibusdam tributus 
frit AyAsaxos Acy@-. Athenzus Lib. X. Photius, Sopater& Ano- 
nymus in Hermog. Prifcianus Lib. XVIII. Czteramin fcholiis ad 
Ariftoph. aves male exctfirm Yarepidhe ay TO XaAXG pro by Anrsae 
— 4@, Vide Meurfii Bibl. Attic. &IIL.5. Attic Let, 
Kara Anpady , Harpocrat. Athen. Svidasin Ast. Porphyrius qvaft.Ho- 
mer.1. Etymol. M. in ¢x(30A@», ubi male editur xa]a Anpedey se 
Kela Anpcteys. Vide qvajam dixideoratione adverfus Demadem. 
arecs trav Anuss yeaPry. adverfus Demeam Demadis Rhetotis filium, 
Pollux & Harpocrat. apud qvorum utrumqve male Aypdjx. Vi- 
de Meurfii Leét. Attic. Lib. Les. 
Kata Ayyteias, awosaris, Harpocrat. 
Kala AnyoDing, Plutarch. m Hyperide &.Demofthene, Athengus: 
_ Prifcianus Lib. X. Harpocrat. & Svidas. 
- "2 Beeeveg wees 


* Ariftogiton Orator Athenienfis , propter impudentiam , camie appellatus tefte Svida, 
compofuerat amoAcylay apoc Ansotaryy Tov speitiryoy, pos Auxspyor 
nei] Tipeoles, nalja Tiapye, xalla ‘Trtpldswaparouwy , (confer Tzetz, 
Chil, VLy, 94. feq.) xa] Opacorvary, xa] Dourys, K OpPavinore 


—~ 


" ° ORATIONES. “ Lib, Le. XXVI. 935 
wie Tyspis wpos Musa xoy Aux¥eyov, Harpocrat. in exsyesgerovice, 
ats tiv soaryyay. Suprain apes ‘AAeEardpor, ! 
Luvyyopixes. Pollux. Ill. 25. 

* wes rapiyx, ¢, 8. Apoftol. V.8. proverb. 

apes Tiwavdpe Svidasin rajddpiov, 

ww pos ‘Tysasvovre adverfusHygiznontem. Harpocrat. 

@Es § Pudaxes trav tpmpev. Plutarch. in Hyperide. Harpocrat. tum alibi 
cum in wpoGcasv, ubi cum Meurfio legendum év re we * Que 
Aang tay tpiypay emsrgomna, Maleenimeditur trav Tuppyvay 7¢0- 
WiKLI. 


Kara DiArarids. Athen. lib. 12. | | 
Kata Proxeares Demofthenes orat. wes agree Beas. 
"twee Poguneis. Harpocrat. 


"Saree Oeurys pro Phryne, five ut vero nomine vocabatur, ‘Mnefarete 
meretrice Thefpiaca,qvam impietatis accufaveratAriftogiton.Ipfa 
vero diduéta tunica & nudato peétore judicum pedibus fe advol- 
vens confpectu corporis qvod 'ipecios imum habebat ita ut pi€to- 
res ad illius pulchritudinem * Veneris imagines folerent effingere, 
tefte Clemente Alex. p. 35. protreptici, judices amplius permo- 
vit qvam Hyperides actione qvanqvam admirabili, ut narrant 
Qvintilianus Lib. I.cax5. Sextus2.adverfus Matth. p. 69. Plutar- 
chusinHyperide. Athenzus Lib. XIII.p.s90. Meminere ejus- 
dem orationis Harpocration pluribus locis, Qvintilianus X.5. Vie. - 
de & Alciphronis Epift. 30. feq. 


“Taie ane dinw wf F ragiyusd,€. Pollux, Harpocrat. Athengus 
ib, II. oS 
areos Xdenra, Pollux & Harpocrat. | 
— Ex 


* Sub meretricom imaginibus Beas adoratas netant I. Frid. Gronovius ad Statii Sy!- 
vas p, 4.. feq. Janus Broukhufius ad Propertium p. 100, feq. Cum qvibus confer 
qve de fanétarum imaginibus in Romana ecelefia obferyat Petrus Baylius in Di- 
&ionasio Haft, Critic, whi de Fler nota (C) 


ORATIONES Lib. Le. XXM, gay 


Sub Dinarchi Rhetoris nomine orationes plures qvam CLX° 
olim ferebantur,tefte eodem Demetrio Magnete apudDionyfium Hali- 
carnaffeum Libetlo de Dinarcho, verumPlutarchus in vita Dinarchi au- 
&or eft genuinas ipfius non plures fuifle qvam *LXIV. Exhictitulos 
LX. amplius ab antiqvis fcriptoribus fervatos Meurfius in Bibliotheca 
Attica notavit; qvos literarum ordine ame digeftos & nonnihil autos 
infra ponam, in qvibus tres obfervabis orationes qvz adhuc ** exftant 
ur, adverfus Demofibenem, 2, adverfes Ariftogitonem, 3. adver(us Philoclem. 
Has cum aliis Oratoribus Aldus Venet. 1513. fol. &H. Stephanus, Ao. 
1575.fol. Grace vulgavit, dehinc Gr. & latine edidit & Jo. Wowerio fe- 
natori Antwerpiano dedicavit Janus Gruterus,primam cum Hieron, Wolfi, 
reliqvas binas cam verfione Af, Balduini Ifcbami Gandavenfis. Hanov. 
1615.8. in qvovolumine fimul Lycurgi, Lesbonactis , Herodis & De- 
madis orationes grzce & latine leguntur, Sed tituli orationum Di- 


narchi, qvosdaturum mejam recipiebam, hi funt: 

Aydétancuvpyspiefive wed Aya SanGy Algceptupias, DionyL Halicar- 
naffeusinindiceorationumDinarchi. a 

Kata AyaowAtss, five ut apud Svidam inexaPaepos, AyaowAses. male 
apud Dionyfium MicwAsus, . Vide Harpocrationem inAyacwnag | 


lagi trip Age ine nal] enle Dian yl Harpocrat.Svidasin xdyianien 





° 
4 
. . 


oho 


& alibi. | 

ubimale icmyogia, Vidé Meurlii Attic. Le&. V.24. 
areos Apevoxentyy Algdixacia wim xagrav xacie, Dionyf, 
mens Avram wks stews 2, 8, Dionyf, Harpocrat. oo, 
Kata Agicoyesrov@y, Exftat. Latine vertit 44.8,4z2bamm. Pre ceteris pre- 

batam notat oy dewatins Dany - | td 
Kar, Agisoviey Wig), TeV Agar adtov. Dionyf : 
Aidnagruela cig dey cow ew lduccs KevroPavrGr,evyatigs, Dionyf. Hire 


8 pocrat. ’ . . 1 ; 
oreds Rents gator Confer Meurfii Artic. Lect. Ill. 5. Dionyf Harpocrat. 


d.inazo bC€oT cy, a 


N ? a e , ‘ -* 4 
wei y KexeDavr >» xAngs. Dipye ey ay om 
E06 BuwTay ategrga Pn Dionye ines) ane 
Kare [vadis wi tev Agradia, Dionyf - 

SO Fff fff Kate 
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ed Sue deine vecibas sale + Twas Moyes ces Tavtas 9 Kalla} 

Ve: 70. a. d 55 SE0¥ » feovass’ lage oe. oe ar 7 : ‘ At 
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- Extar Gam igter Dempthenig Det RAIL, 3 am Piepasbe soainul a 


Wh WARTS re Cate ae SRR a. 


ORATIONES. Lib. TL, ¢. XXVI, 939 
Kata Auxecy¥, éud Gvay, Dionyf. Harpocrat. Svidas inxajadwie ise Ety- 


molog. i AN sg0% 010s, 
005 TSS AUxEpyE 7 WaAdde Harpocrat.1 in asrcvopy, 
Rata Aue wege ras unig Nixoways, Dionyl T.2. pag. 114; Harpocr. in 


Ren So Die 

Kara Mevajyps ap. Svid. in searype@ fei nifi leg. xabja Menorajxu qva Ly- 
curgi oratio erat. 

ak Mono dsiss five Umée 3 Moyruchsgs rAsgy. Dionyf 

Kara Mog iavGy, Harpocrat. 

Twig vias, Suprain gos Auocxsgicny, 

Twte Nxoudyy. fuprain xara Avempdrus. 

or E08 Nucxsaty. Dionyl 

wees EmoParre, dworacit. Laértius II. $2. 

Zuumyogia TMegrdorrs ume avkgaride, Bene Dionyf- 

Bears era Ton NaseoxAins wajdew, Harpocrat. 

Kata Ts diss, Dion 

wigynncs, Vide infra Tubpaixds, 

Nara IbewmaAdss. Videfipra Ayana css. 

Kara Ingle Dionyf Harpocrat. & Photarch. ubi male Nasty. Vide Meurl 
Il. 5. Attic. Leét. 

Kata wod cx Stephanus Byz.in afyne, fedlegendum Nudix. 

Kata WOAUUNTY amo Pac. Harpocrat. Sv Svid. Prifcian. 

Kara woluunry paca buew myn. dena Dionyf. Harpocr. 

Kara moduevnre 

Mare woAveurts iepunapeporOn ’ ows } f Buds érder¥s. Dionyf Har- 
pocrat. & 

Mara woAveusts ofl Fruparis male Dionyf, Texans, Vide 
Meorfii UI. 13. Attic. Le&, sped Dionys 

Kara wocdixs. Dionyl Harpocrat.in ofcqua 

me vss rargou hii wajdag seanxos, Harpocrat. & Dionyf ubi male 


“Nard seeding, Sale T.2. Plutarchus in-vita, qvi ait, 

hanc Orstionem, qva Mgrs Prousmsn Pepto & amicum are 

non dubicavit Dinarchus, a fene & oculis capto dictam effe pri- 

mam omnium mM foro? antes enap aliis tantam orationes compo- 

faiffe accepta mercede. Meqpinit etiain Harpocrat. apud qvem 
Asha vinole excufumin agyugs Saixy. 

F ff fff 2 Kara’ 
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